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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


Precipitation 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRtNCIS  E  MAlTEP  D«M 

FREEL'NO 

UANLEt 

MATAMOBAS 

"ILANvILLE 

PLEASANT    MOUNT    1    M 
SCRANTON  ^u-    ».".^\\l 

STRCUDMUta     vRi:.i»'»» 

W-BARRE-SCRANMN    *fc«fc 


a\i' 


AULENTOWN  WB  AP 
PALMEBTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   6R0VE 


DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

CCATFSVILLE  1  Sn 
OEVAUlT  1  w 
EPHRATA 
GEORSE  SCHOOL 
6RATERF0HD  1  E 

HOLTWOOC 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 

lAnCISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NOHRtSTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  hB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 
PHOEnIXVILLE  1  E 
aUAKERTOWN  1  E 
READING  wB  CITY 
mEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 


LOWER  SUSQUEHANNA   0<> 

ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CNAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 

HERCERSBURG 

SHIPPENSBUHG 

YORK  3  SSw  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAuRElTON  ST  VILLAGE 
lEWISTOWN 
mILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
5UNBURY 
wiLLIAHSPORT  WB  AP 


2<).l 
21, * 
32.7 
33.2 
31.9 

26. S 
32.3 

iu.l, 
20.9 

27.7 


33.6 

33.1 
34.7 
27,5 
32.5 


35.4 
34.0 
33.5 

35.7 
36.9 

35.0 
36.4 
35.1 
34.3 
37,5 

39.2 
34,4 
37,3 
36,1 
36.1 

37.6 
38. S 
37.2 
35.4 
36.4 

36. 3M 


34.2 
34.0 
35.3 

33.6 
34.8 

36.1 
33.1 
34.8 
35.1 
36.5 


32. 3M 
35.1 


34.1 
34. 3M 
32.8 


11.5 
13,7 
13.2 
17.4 
9.3 

9.1 
15.4 
17.6 
14.0 
10.6 

17.5 


l8.7 
19.2 
12.1 
14.3 
13.6 


19.5 
17.6 
18.9 
18.9 
18.9 

22.5 

21.0 
16.1 
17.0 
24.9 

18.9 
17.7 
22.5 
24.9 
22.0 

25.4 

19.4 
20.0 
23.5 

17.1 


18.4 
18.9 
21.4 
19,2 
19,8 

19,8 
19.5 
18.9 
20.6 
19.7 


17.5 
11. IM 
16.1 
17.7 
14,5 

18.2 

17.4 
18.5 


20.3 
21.6 
23,0 
25.3 

20.6 

17.8 
23.9 
26.1 
22.0 
19.2 

23.8 


26.2 
26.2 
23.4 
20.9 
23.1 

24.0 


27.5 
25.8 
26.2 
27.3 
27,4 

28,8 
28,7 
25,6 
25,7 
31,2 

29,1 
26,1 
29,9 
30,5 
29.1 

31.5 
29.1 

28.6 
29.5 

26.8 

28, 4M 


26,3 
26,5 

28,4 
26.4 
27.3 

28.0 
26.3 
26.9 
27.9 
28.1 

27.2 


25.4 
21. 7M 
25.6 
25.9 
23,2 

26,2 
25. 9M 
25.7 


4,5 
1,9 


2,8 

3,0 


5.9 
4.5 


4.0 
2.9 


1.4 

3.2 

6.2 


3.2 
5.2 

5.4 


1381 
1343 
1296 
1224 

1371 

1457 
1270 
1197 
1330 
1414 

1270 


1197 
1197 
1284 
1359 
1295 


1155 
1208 
1197 
1161 
1157 

1114 
1119 
1214 
1213 
1041 

1106 
1198 
1079 
1061 
1110 

1029 
1106 
1121 
1094 
1179 

1131 


1194 
1187 
1129 
1186 
1161 

1142 

1191 
1176 
1141 
1135 


1220 
1342 
1216 
1207 
1290 

1197 
1202 
1213 


2.34 
2.94 
2.37 
2.49 
2,50 

3,22 
1,54 
2.85 
D  2,94 
3,44 

1,66 

2,57 


4,20 
2.78 
3.62 
2.88 
2.53 

3.20 


3.70 
5.55 

4.10 
3.43 
5.25 

4.39 
3.33 

3.43 
3.00 
2,97 

4,35 
3,82 
4,19 
3,60 
2,82 


3,79 
5.21 
4.18 
4.32 


3.13 

3.08 
3.88 
3.41 
3.21 

0    3.93 

3.57 
3.53 

3.06 
3.93 

3.46 


1.72 
2.97 

3.09 
2,87 
2,88 

2.67 

3.32 

2.79 


1.03 
.18 
.33 


1.12 

.09 


.50 

.35 

1.83 

1.11 

.89 

.02 

,73 


,23 

.65 
,09 


1.07 
.70 

1.05 
.46 


.80 
1.81 
1.20 

.81 
1.08 

1,10 
,83 

,89 
.79 
.65 

1.46 
.94 
.79 
.91 
.75 


1.00 

1,22 

1.18 

.93 


.98 

1.10 

1.08 

.83 

.87 

.95 

.82 
1.08 

.86 
1.07 


.56 
.93 

,90 
,71 


24.0 
29.3 
16.9 
15.5 

16.0 

31.3 

17.9 
17,8 
32.6 


24.1 
24.3 

16.5 
20.4 


22.5 

27.6 
23.0 
14,7 
23.5 

29.2 
IS. 3 
21.3 
25.8 

13.2 

30.7 


13.7 
16.0 


31.9 
22.4 
22.5 


21.0 
25.0 
25.0 
23.3 

14.9 

26.0 
24.8 
24.0 
29.1 
28.4 

24.2 


20.0 
21.0 
22.0 

29.4 

25.6 

23.6 


See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
SPECIAL   WEATHER    SUMMARY    ON   PAGE    4 
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Temperature 

Precipitation 

n  B 

1 

1 

1 

No.  of  Days 

3 

Iz 

uu. 

1 

1 
£ 
0 

• 

a 

Snow 

.  Sleat     1 

to.  of  Dayi 

Station 

1 

0) 

1 

Max.    Min. 

1 

si 

1   1 

S 

i 

s 

8 
8 

S  * 

°  t 

•:l 

s| 

#    #    * 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
OIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

2S.S 
27.* 
31.5 
25.9 
30.* 

10.2 
11.8 
13.1 
10.8 
11.8 

19.5 
19.6 
22.3 
18.* 
21.1 

•  5.0 

58 
60 
62 
53 
59 

.10 
.  8 

.  4 
.14 
.20 

27 
29 
28 
30 
29 

1*03 
1*00 
1315 
1**0 
1356 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
22 

17 
23 
19 

30 
30 
30 
30 
30 

10 
8 
3 
9 
6 

2,96 
2.99 
3.03 
3.69 
2.37 

.60 

.98 

.72 
.71 
.77 
.93 

23 
23 
31 
2* 
23 

16.0 
27.3 
24.5 
31.1 
16.1 

14 
23 

n 

23 

15 

31 

31 
30 
31 
3U 

8  1 

9  1 
7   2 
9   2 
5   2 

0 
0 
0 
0 
0 

MONTROSE 
TOwANOA  1  ESE 

WELLSBORO  3  S 

26.9 
31.* 
26.8 

10.9 
I*.* 
10.5 

18.9 
22.9 

18.7 

-  *.5 

58 
58 
56 

.  7 
.  7 
.  8 

29 
29 

30. 

1*23 
1296 
1*28 

0 
0 
0 

23 
19 
23 

30 

30 
30 

9 

6 
9 

2.91 
2.87 
2.5* 

1.01 

.60 
.56 
.63 

24 
24 

3 

26.5 
33.1 
27.5 

20 
24 
20 

31 
31 

31 

9   1 
7   3 
6   1 

0 
0 
0 

DIVISION 

20.2 

-  *.9 

2.92 

.70 

25.3 

«   «   « 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
OL  BOIS  T  E 
EMPORIUM  I  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAvEN 

30.5 
29.* 
28.3 
31.6 
33.2 

U.8 

11.9 

7.9 

9.6 

15.5 

22.7 

20.7 
18.1 
20.6 
2*.* 

.  5.0 

65 
60 
58 
62 
63 

.  6 
.24 
.21 
.18 
.  6 

30 

29 

29 

30. 

29 

1305 
1369 
1**7 
1370 
1253 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
21 
22 

18 
15 

28 

30 
30 
30 
27 

U 

3.25 

3.09 
3.62 
2.80 
3,28 

.Tl 

.95 

1.03 

1.05 

.82 

.99 

23 
23 
23 
23 
23 

22.7 
23.5 
28.0 
19,0 
24, S 

I* 
23 

11 
19 

3U 

31 

30. 

31 

0 

1 

1 

0 
0 

MAOERA 

PHILIPSBUR6  FAA  AP 
RENOVO 
RID6WAY   ' 
STATE  COLLEGE 

28.* 
26.7 
33.1 
30.1 
30.3 

11.* 
11.7 
1*.8 
9.7 
15.7 

19.9 
19.2 
2*.0 
19.9 
23.0 

•  6.0 
-  5.7 

60 
60 
6* 
61 
6* 

.19 
.  9 
.  9 
.21 
.  5 

30 
29 

30. 
30. 
30 

139* 
1*13 
1268 
1389 
1294 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
23 
13 
19 
18 

28 
30 
29 
30 
28 

2,75 

3.*7 

D  2.55 

3.56 

2.97 

.09 
.62 
.30 

.89 

.71 

D   .90 

1.02 

.83 

3 

23 
23 
23 
23 

20,7 
23.2 
16,0 
30,0 
28,9 

17 
19 
12 
15 
13 

31 
31 
31* 
24* 

30 

0 
0 
0 

1 

0 

DIVISION 

21.3 

-  5.5 

3.13 

.31 

23,7 

•   •   * 
SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS           08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

30.3 
35. 9M 
29.* 
32. 9M 
3*. 2 

15.8 
18. *M 
13.0 
16. IM 
IS.* 

23.1 

27. 2M 
21.2 
2*.5M 
2*. 8 

-  5.* 

-  5.2 

63 
73 
59 
60 
67 

.  8 
.  9 
.19 
.  5 
.13 

29 
29 
29 

30 
29 

1294 
1165 
1351 
1246 
12*1 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
1* 
20 
18 
15 

28 
26 
27 
28 
27 

2 
* 
6 
* 
2 

3.52 

D  4.48 

*.53 

3.12 

.29 

.*3 

.82 

.85 

.88 

2 
23 
23 

24.8 

46.0 
25.0 

13 

37 
IT 

30 

31   1 
30 

7   4 
2   2 

7   3 

0 
0 

0 

JOHNSTOWN 

<EGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

31. 9M 
32.2 

30.0 

15. 7M 

16.1 

17.* 

23. 8M 

24.2 

23.7 

-  7.0 

65 
6* 
62 

.  7 
.  5 
.  5 

29 
29 
29 

1299 
1258 
1271 

0 
0 
0 

18 
15 
18 

28 
28 

28 

* 
3 
2 

D  7.28 
3,35 

3,10 

3.6* 

.86 
.75 

.78 

2 

2 
2 

24,2 

11 
IB 

1 
23 
31 

5   6 
7   3 
7   3 

0 
0 
0 

DIVISION 

2*.l 

-  5.* 

*,20 

1.22 

30.0 

«   ft   * 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2    M 
BUTLER  *  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

27.5 
32.0 

M 
33.5 

15.5 
10.3 

M 
13,2 

21.5 
21.2 

M 
23.* 

-  7,7 

53 

6* 
52 
6* 

.  7 
.20 
.11 
.18 

29. 
29 
29 
29 

13*1 
135* 

1285 

0 
0 
0 
0 

19 
19 

15 

27 
28 

29 

3 
8 

6 

5,05 
*,*l 
1.73 
4.06 

.99 

1.10 
1.25 

.7* 
.97 

33,5 

21,8 

20,0 

22 
19 

19 
16 

31.  1 
24 
22 
23 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

31.0 
32.9 
30.  IM 
35.2 
31.* 

13.5 
15.8 
12. 3M 
15.1 
1*.1M 

22.3 
2*.* 

21. 2M 
25.2 
22. 8M 

-  9.1 

63 
6* 
61 
65 
6* 

.12 

.1* 
.16 
.  8 
.20 

29 
29 
29 
29 
29 

1320 
1253 
1352 
1226 
1293 

0 
0 
0 
0 
0 

18 
17 
20 
1* 
17 

27 
27 
29 
27 
27 

* 
* 
* 
3 
6 

3.41 
3.96 
4,47 
4.15 
3.73 

l.*0 

.9* 

.82 

1.30 

1.23 

.93 

28,0 
21,0 

19,8 
18, S 

U 
20 

13 
13 

31* 

31* 

23 

25* 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

31.9 
28.6 
33.0 
33.0 
33.5 

1*.7 
1*.3 
17.5 
15.1 
20.2 

23.3 
21.5 
25.3 
2*.l 
26.9 

-  5.9 

62 

60 
60 
63 
66 

.21 

.1* 
.11 
.15 
.  2 

29 
29 
29 
29 
29 

1286 
13*2 
122* 
126* 

1173 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
20 
15 
17 

1* 

27 

28 
27 
27 
27 

5 
5 

2 
5 
1 

3.65 
3.97 
3.55 
3,12 
3.95 

.26 

.9* 
.99 
.93 
.82 
1.00 

20,0 
23,9 
17,0 
1*.0 

13 

17 
14 
11 
14 

31 

31   1 
23 
23 
31* 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  w 

32. 7M 

30.2 

31.6 

30.6 

32.3 

13.3 
15.9 
18.5 
11.8 
1*.7 

23. OM 

23.1 

25.1 

21.2 

23.5 

•  5.8 
.  8.2 

55 

56 
62 
63 

3* 

.10 
-10 
.  2 
.19 

.20 

29 
29 
29 
29 
29 

1299 
1293 
1230 
1350 
1279 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
20 
18 
18 
16 

30 
28 
28 
28 
27 

* 
2 
2 
6 

5 

4.82 
4.52 
♦.21 
4.24 
3.*0 

1.55 

1.39 

1.18 
1.23 
1.2* 
1.02 
1.28 

26.0 
24,6 
18.5 
22.7 
17.0 

16 
19 

1* 
14 

27 
31 

31. 
31* 

SLIPPERY  ROCK 
ST0Y5T0WN 
UNIONTOWN 
wAYNESBURG  I  E 

30.3 
28.9 
3*. 3 
33.1 

16.1 
12.1 
18.8 
1*.6 

23.2 

20.5 
26.6 
23.9 

-  7.* 

-  8,7 

61 
53 

6* 
66 

.10 
-11 
.  9 

.11 

29 
29 
29 
29 

1289 
1373 
118* 
1266 

0 
0 
0 
0 

20 
19 
16 
17 

28 
29 
26 
28 

3 
5 

2 

* 

3.92 

*.18 
*,20 
3.8* 

.93 
.76 

1.10 

1.00 

.92 

.9* 

19.0 

19.6 
19.7 

16 

11 
14 

31* 

31* 
24. 

0 

DIVISION 

23.3 

-  7.* 

3,9* 

.82 

21.3 

«    •    » 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <>  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

25.6 
28.5 
32.8 
30.5 
29.2 

10.5 
11.3 
1*.0 
10.9 
9.9 

18.1 
19.9 
23.* 
20.7 
19.6 

50 
54 
60 
62 
57 

5* 

-13 
-20 
-20 
-23 
-25 

29 
29 
29 
29 
29 

1**8 
1391 
1280 
136* 
1*0* 

0 
0 
0 
0 
0 

2* 

20 
16 
18 
20 

31 
30 
28 
29 
30 

6 
9 

5 
8 
8 

3.*7 
2.75 
3.83 

3.21 

3.81 

.68 

.71 

1.13 

1.00 

.93 

23 
23 
23 

3 
23 

28.3 
35.8 

20.2 
14.1 
33.5 

19 
20 
14 
11 
28 

31 

24 

24 

24* 

31 

0   2 

0 
0 

1 
1 

0 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  4  Nw 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 

29.8 
28.2 
26.8 
26.5 
33.7 

13.5 
11.8 
9.6 
12.5 
15.6 

21.7 
20.0 
18.2 
19.5 
2*. 7 

-  6,0 

55 
54 
55 

52 
62 

-17 
-17 

-18 
.11 
.20 

29 
29 
29 
29 
29 

1339 
1389 
1**1 
1*0* 
12*3 

0 
0 
0 
0 
0 

21 
22 
22 
22 

16 

30 
31 
29 
30 
26 

5 

6 

U 

6 

6 

2.8S 
*.*5 
3.78 
*.03 

1.06 

.6* 
.88 
.83 

.89 
1.10 

23 
23 
23 
22 
2 

67.7 
31.6 
23.2 

14 
23 
16 
21 
13 

31 

23 

31. 

31 

23 

2   3 

1   2 

0 
0 
0 
0 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Temparatur* 

Praclpllallon 

<S 

>  a 

« 
< 

li 

i 

. 

] 

5 
& 

<3 

No.  ol  Days 

I 

It 
o 

1 

• 

Snow.  SiMl 

No.  of  Dar> 

SUUon 

Mix.         Mln. 

I 

|1 

• 

1 

8 

o 

3 

1 

8 
I 

•:i 

8  > 

hi 

3| 

ERIE   W8   AIRPORT 

29.2 

16.3 

22.6 

•    '••S 

52 

.    6 

29 

1302 

0 

20 

30 

2 

2.01 

.       .66 

.40 

22 

29.9 

14 

l\ 

0 

0 

FARRELL    SHARON 

33.2 

19.7 

26.5 

-    3.5 

60 

.    6 

29 

1190 

0 

16 

27 

2 

2.05 

.       .78 

.62 

1 

FRANKl IN 

30. S 

7.9 

19.2 

-    B.7 

61 

.18 

29 

1412 

0 

20 

30 

10 

3.58 

.52 

1.20 

23 

29.9 

14 

6REENVILLE 

31. <• 

15.5 

23.5 

-    4.9 

56 

.12 

29 

1279 

0 

20 

28 

3 

2.90 

-       .18 

.76 

I 

20.7 

8 

31« 

JAMESTOHN    2    NW 

30.2 

11.5 

20.9 

60 

.14 

29 

1361 

0 

20 

30 

9 

3.27 

.51 

1.24 

1 

U 

31* 

KANE       I    NNE 

28.3 

10.6 

19.5 

57 

.21 

29 

1406 

0 

20 

29 

8 

4,20 

1.06 

23 

37.0 

20 

U 

mEADVILLE    1    5 

30.0 

12.7 

21.* 

-    5.4 

58 

.14 

29 

1341 

0 

20 

29 

4 

4.16 

1.25 

1.51 

1 

37.0 

13 

31* 

WERCER 

29. S 

U.4 

22.0 

53 

.14 

29 

1330 

0 

21 

28 

4 

3.24 

.86 

23 

18.6 

12 

TIONESTA    2    SE    DAM 

30.2 

10.6 

20.4 

60 

.21 

29 

1376 

0 

20 

29 

7 

3.97 

1.04 

1 

22.5 

17 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

29.7 

7.0 

18.* 

59 

-21 

29 

1440 

0 

20 

30 

12 

3.86 

1.20 

1 

40.0 

20 

31* 

WARREN 

30.1 

13.7 

21.9 

-    5.7 

54 

1 

.16 

29 

1330 

0 

20 

30 

6 

4.02 

1.16 

.94 

23 

33.2 

IS 

31. 

10 

3 

0 

DIVISION 

21.1 

-    5.9 

3.47 

.43 

30.8 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,  73-  ON  THE  1ST  AT  BURNT  CABINS  2  NE 

LOWEST  TEMPERATURE,   -25°  ON  THE  29TH  AT  CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECI PI TATION, o   7.28  INCHES  AT  JOHNSTOWN 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,  1.54  INCHES  AT  SCRANTON 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   1.82  INCHES  ON  THE  30  AT  BRUCETON  1  S 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   67.7  INCHES  AT  CORRY 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  37  INCHES  ON  THE  31ST  AT  EBENSBURG  SWG  PL 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wlr 
(Speed   - 

d 
m.p.h. 

) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

s.  as 

.   S2 

III 

Station 

rt  -0 

1 

> 

< 

1   = 

S.  s 

a 

0 

1-0 

a 

1 
1 

EASTERN    STANDARD 
1     AM          7    AM          1     PM 

TIME 
7    PM 

i 
(2 

8 
i 
S 

0> 

s 

i 

l\ 

1 

ALLENTOWN    WB    AIRPORT 

30 

8.1 

13.0 

46++ 

25 

30 

69 

69 

57 

63 

5 

4 

3 

3 

1 

0 

16 

- 

6.6 

ERIE    WB    AIRPORT 

28 

e.*. 

13.8 

30++ 

28 

31  + 

76 

77 

72 

76 

4 

15 

7 

0 

0 

0 

26 

8.9 

HARRISBURG    WB    AIRPORT 

30 

8.2 

11.2 

42 

NW 

30 

61 

65 

53 

59 

6 

2 

4 

3 

0 

0 

15 

55 

7.2 

PHILADELPHIA    WB    AIRPORT 

32 

7.9 

13.6 

38 

W 

31 

66 

67 

53 

62 

5 

4 

4 

3 

0 

0 

16 

62 

6.3 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

28 

5.5 

11.2 

35++ 

29 

30 

79 

84 

72 

72 

11 

9 

4 

1 

2 

0 

27 

28 

8.8 

PITTSBURGH    wB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

6 

4 

2 

1 

0 

23 

25 

READING    WB    CITY 

- 

- 

54 

W 

30 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

3 

3 

1 

0 

16 

44 

6.4 

WILICES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

30 

5.2 

9.8 

32 

NW 

30 

72 

73 

63 

65 

13 

9 

4 

0 

0 

0 

26 

48 

7.6 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

29 

7.6 

11.6 

32  +  + 

27 

30 

64 

65 

61 

57 

12 

6 

1 

4 

0 

0 

23 

- 

7.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA  -  JANUARY  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


In  spite  of  the  mild  weather  that  ushered  In  the 
New  Year,  January  turned  out  to  be  a  very 
wintry  montho  Temperatures  averaged  2°  to  5° 
below  normal,  making  this  the  coldest  January 
in  several  years  and  one  of  the  coldest  in  the 
last  30  years.  Three  storms  during  the  last 
1 1  days  of  the  month  produced  the  bulk  of  the 
precipitation  in  the  form  of  snow,  the  last 
storm  reaching  blizzard  proportions  on  the  29th 
and  30th.  Precipitation  totaled  near  to  well  above 
normal  throughout  Pennsylvania  for  the  first 
time  since  October  1965. 

After  a  relatively  mild  November,  December, 
and  early  January,  winter  became  very  apparent. 
Northerly  winds  ushered  into  the  State  arctic 
air  on  the  8th  that  prevailed  through  the  remainder 
of  the  month.  Reinforcement  of  the  cold,  especially 
during  the  last  week,  was  about  the  only  noticeable 
change  in  the  below  normal  temperature  regime. 
Daily  readings  on  the  28th  and  29th  were  20  °  to 
30  °  below  normal.  Maximum  temperatures  on 
those  days  were  generally  less  than  15°,  while 
lows  dipped  below  zero  for  the  lowest  readings 
of  the  month.  Most  northern  and  western  counties 
reported  lows  of  -15°  to  -25°  on  the  29th,  the 
coldest  day  so  far  this  season. 

While  rainfall  on  the  2d  and  6th  contributed 
appreciably  to  the  total  monthly  precipitation, 
three  storms  during  the  last  11  days  boosted 
January  amounts  to  above  normal  levels  in 
most  sections.  Totals  ranged  from  3  to  4  inches 
in   all   except   a   few  northern  and  southeastern 


counties  where  amounts  were  mostly  2  to  2.5 
inches,  or  slightly  below  normal.  The  weekend 
storms  on  the  22d  -  23d  and  29th  -  30th,  which 
produced  nearly  the  entire  monthly  snowfall, 
delivered  a  one-two  punch  to  Pennsylvania.  The 
first  storm  produced  better  than  a  foot  of  snow 
in  western  counties  and  6  to  10  inches  in  eastern 
sections.  Several  places  in  Crawford  and  McKean 
Counties  reported  as  much  as  20  inches.  Although 
additional  snow  of  1  to  4  inches  fell  from  a  fast 
moving  storm  on  the  26th  and  27th,  increased 
accumulations  to  the  6-  to  18-inch  snowcover 
were  almost  negligible.  With  temperatures  well 
below  freezing,  however,  little  melting  took  place 
before  the  most  severe  storm  in  several  years 
struck  a  paralyzing  blow  as  it  moved  northward 
along  the  eastern  seaboard.  Strong,  gusty  winds, 
bitter  cold,  and  heavy  snowfall  produced  blizzard 
conditions  throughout  the  Commonwealth.  North- 
westerly winds,  with  sustained  velocities  of  40 
m.p.h.  with  gusts  to  50  m.p.h.,  piled  snow  into 
drifts  of  10  feet  or  more.  The  eastern  half  of 
Pennsylvania,  where  new  snowfall  of  12  to  20 
inches  was  measured,  received  the  brunt  of 
the  storm,  although  western  sections  were  also 
adversely  affected.  Most  roads  were  closed 
for  1  to  several  days,  including  the  Pennsylvania 
Turnpike.  Rural  areas  were  isolated  for  nearly 
a  week  in  some  sections.  Schools,  business 
establishments,  and  most  offices  were  closed 
for  a  time.  Cost  of  the  storm  to  the  State's 
economy  totaled  many  millions  of  dollars.  The 
cost  of  snow  removal  from  roads  alone  has  been 
estimated  in  excess  of  $10,000,000. 

Nelson  M.  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Penna.    17070 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


PEr«j^rt.vANi4 


Diy  of  Month 


POCONO  MOUNTAINS 


lOUlNUNK  I 

2,«< 

rIONCIS  C  klLTCD  D*" 

2.)« 

H€€l«NO 

Z.»» 

iOULDJSOaC 

1.11 

HAmlCV 

2.JT 

»0L1.I5I€BV11.1£ 

2.>2 

HONCSOALE  k  NH 

2,t<' 

HKt    >I|M51N« 

].«> 

LAKCVILLE  I  NNE 

2.»T 

L0N6  PONO  2  ■ 

2. IS 

atTtXOMS 

2.»» 

xILANVILLC 

2. SO 

PAuPACK  2  HNM 

2.IB 

PLEASANT  BOUNT  1  II 

].22 

5CRANT0N 

1.9» 

St«OUOSBU«G 

2. IS 

S«EfI  VAiLCY               1 

)  2,4* 

T09VMANNA 

>.»* 

■ILKCi-SADSE 

2.2> 

M-BADM-SCIIANTON  HBAP 

1,6k 

•    •    • 

EAST  CENTRAL              , 

MOUNTAINS           02 

ALLENTOMN  we  AP           R 

♦  .20 

BETHLEHEM 

2.SV 

CLAUSSvILLE 

9.6a 

ICPESSEVILLE  1  ■ 

2,61 

lEHI(>NTON 

J.ST 

NEa  TRIPOLI 

3.65 

PALMERTON 

2.'" 

PORT  CLINTON 

3.62 

POTTSVILLE 

3.66 

TAMAOUA 

3.61 

TAMAQUA  4  N  DAM 

3, SO 

ZERBET  AIRPORT 

2, If 

ZION   GROVE 

2.93 

ZIONSVILLE  S    SE 

'•'1 

•    •    • 

1 

SOUTHEASTERN 

PIEDMONT            01 

BECHTElSvILLE 

>.B^ 

BERNE 

2.6^ 

CHAODS  FORD 

3,l« 

COATESvtLLE  1  SW 

3.70 

CONSMOHOCKEN 

3.6> 

OEVAULT  I  ■ 

5.59 

OOYLESTOWN 

3.9T 

6.10 

EPHRATA 

GEIGERTOuN 

4.sa 

GEORGE  SCHOOL 

3.6S 

GLENMOORE 

6.JJ 

GRATERFORD 

GRATERFORO  1  E 

5.29 

HOLTWOOO 

4.J» 

MONEY  BROOK  1  u 

6.19 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

3.33 

LANOISVILLE  2  NW 

3.63 

LEBANON  ]  SH 

3.001 

MAPLE  GLEN 

2.901 

MARCUS  HOOK 

2.»7 

MORGANTOWN 

6.39 

MT  GRETNA  2  5E 

3.12 

MYERSTOWN 

3,61 

nEshaminy  falls 

2.99 

nORRISTOUN 

6.1* 

PALM 

3,62 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

3,60 

PHILADELPHIA  MB  AP       R 

2.62 

PHOEnIXVILLE  I  E 

3.79 

OUAKERTOuN  1  E 

5.21 

READING  wB  CITY         R 

6.18 

STRAUSSTOWN 

3,09 

VIRGINVILLE 

2.39 

■EST  CHESTER 

6.92 

■EST  GROVE  1  SE 

D  3.61 

LOWER  SUSQUEHANNA   06 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

hARRISBURG  WB  AP 
HUNTSOALE 
MERCERSeuRG 

NEW  PARK 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  i    SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 

lEwistown 


3.19> 


3.oa, 

s.aa; 

3.61 


3.57 
3.53| 

3.27 


millville 

MILROY 
NEWPORT 
SHAMOKIN 
5UNBURY 


2  SW 


3.2a 

2.97 
3.37 

3,09 
2.87 

2.sa 


.6* 
.62! 


.58   .02 

.76   .03 
.06  1.02 


.07   .461   T 


8   9 


10   II   12   13   14   IS 


.36j   .60 


16   17   IB 


18   20   21 


T     7     T 


2223242S2B27,2829;» 


,67      ,01 
,290    .49 

.29      .80 


.33    1.81 

1.02 
1.20 


.8*0 
.82 

1.00 


1.39 

1.26 
.02    1.03 


,40  ,2« 
.69 
,82  ,09 
•         1.36 


.01 

T 

.01 

.04 

.96 

T 

•H 

.06 

.°<i 

.27 

.98 

iiS 


•  ttl     .10 


i.od 

1.2(( 

.96 

1.29 
1.20 
.68 

I.IC 


''     'I* 


.6(1      .08 


.7) 

i.oa 

.6] 

.67 


.99|      .21 
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DAILY  PRECIPITATION 
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PENNSYLVANIA 
JANUARY  1966 

Station 

1 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4   5  1  6 

7 

8  1 

9 

10   11   12 

13  1 

14 

15 

1S| 

17 

IB 

19 

20 

21 

22  {  23   24 

25   26  1  27 

28  1 

29 

30 

31 

WATSONTOMN 
WlLL|A«5P0RT  UB  AP 

3.9t 

3.32 

T 
.04 

.61 

.56 

.06 
.03 

,64 

7     .61 

T 
T 

7 

T 

T 

.09 

.02 

7 

7 

T 

7 

~T~ 

7 

T 
7 

T 

7 

.06  1.09 
.27   .86   1 

Oi 

.01   T 

.09   .0] 

.04 
.09 

.01 

.71 

7  '. 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURC  2  u 
CANTON  I  NM 
COVINGTON  2  WSW 
DIXON 
OUSHORE  2  SSN 

2.9t 
2.99 
2.32 
3.03 

2.T« 

.25 

.05 

.02 
.04 

.21 

.35 

.40 
.46 
.68 
.47 

.29 

.20 
.22 

.08 
.15 

.32 
.22 
.25 
.35 
.35 

.02 

T 
T 

T 

.03 

T 
7 

T 

T 

.10 

T 

T 

T 

7 
7 

.08 
.09 
.08 
.11 
.11 

T 
.01 

7 
7 

7    !lO 

20 
4( 

2i 

.04 

7          .0! 

7         .Oi 

7 
7 

7 
7 

.21 

.91 
.21 
.4! 
.31 

.21  . 

.20  . 
.90  . 
.71  . 
.31  . 

EAGLES  MERE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
LAWRENCEvILLE  2  S 
lE  ROY 
MONTROSE 

3.69 
2.54 
2.37 
3.25 

2.91 

.22 

,06 
.11 

,05 

.18 

T 

.44 
.70 
.06 
.59 
.34 

,20        .20 
.03 
.57 
,18 
.15 

.38 

.44 

.36 

.43 

.02 
.15 

.06 

T 
.02 

7 

.01   .01 

7 

.02 

.03 

T 
T 

T 

T 

.02 

.02 

T 
T 

7 

.02 

.04 

.10 

.02 
.09 
.10 

T 

.02 

T 
7 

7     ,69   .77 

I93   T 
.92   .27 
7     .27   .60 

T     T     .03 

T 

T 

.06 
7          .04 

.03 
.01 

.4! 
.9< 
.9! 
.90 

.27 

.39  . 
.37  . 

.21  '. 

.40  . 

OR«ELL  2  NU 
RUSHVILLE 
SUSQUEHANNA 
lOUANDA  1  E5E 
TROY 

2.05 

2.4a 

2.53 

2.87 
3.34 

.06 
.09 

,oe 

.05 
.09 

T 

.33 

.37 
.41 
.51 
.46 

.24 

.12 

.05        .05 

.01        .14 

.21 

.25 
.31 
.42 
.36 
.37 

.01 
.04 
.01 

.01 

T 

7 

T     7 

7 

.01 
.09 

T 

T 

T 

.02 

T 

.02 

T 

.01 

.05 

7 

.07 
.04 
.09 
.03 
.03 

7 
T 
.02 

T     .38 

.02 

.09 

T          .0* 

.09 

.09 

7 

T 

.16 
.90 

.16 
.21 
.93 

.01  . 
.39  . 
.31  . 
.90  . 
.41  . 

UELLSBORO  3  S 

2.54 

.04 

T 

.63 

,08 

.39 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

.06 

.04 

T     .42 

36 

.04 

.02 

.30 

.20  . 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  5 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  I  N 

3.25 

2.49 
3.62 
3.09 
3.62 

.01 
.10 
.05 
.29 
.38 

.04 
T 

.05 
.55 

T 

.61 
.11 
.95 

.17 
.76 

.36 

.23 

T          .27 

.50 
.18 

.26 

.18 

.36 

T 

.49 

.03 
.03 

.03 

T 
.02 

.03 
T 
T     T 

.02 

7 

.09 

.08 

.06 

.09 

T 
.01 

T 

7 
.01 

.04 

7 

.02 

.01 

7 

.09 

.02 

.09 

.03 

7 
7 

.99 

1.00 

.89 

T    1.03 

1.09 

.20 
.11 

.09 
.03 

T 

.06 

.09 

.64 
.49 

.40 
.30 
.21 

.11  I 
.28  . 
■  01  . 
.1*  . 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

KARTHAU5 
LOCK  HAVEN 
MADERA 
MAHAFFEY 

4.51 

2.ao 

3.2a 
2.75 
3.45 

.80 
.13 
.01 
.04 
.09 

.10 
.01 

.06 
.15 

.97 
.69 
.64 
.89 
l.U 

.26 

.25 

.34 

.02        .12 

.37 

.39 

.30 
,28 
.43 
.33 

.10 

.03 
.03 

.01 

T 

,07   T 

.09 
.02 
.02 
.06 
.04 

.02 

T 

T 

.01 

.01 

.02 
.02 

.01 
.01 

.08 
.03 
.01 
.02 
.03 

7 
7 

.90 
.12 

.99 

.76 
.70 

oi 

07 

.01        7 

.06 
.11 
.09 

T         .01 

.19 
.02 

.02 
.02 

7 

.11 
.33 
.91 

.1) 
.39 

.49  . 

•  09  . 
.17  . 
.09  . 
.11  . 

mEoix  run 
millheim 
ph1lips8ur0  faa  »p 

RENOVO 
RIDOWAY 

3.53 

3.27 

b  2,59 

3,56 

.28 

T 
.12 

.10 
.98 

.01 
.07 
.69 

.06 

.84 
.48 
.12 
.54 

.71 

.21 
.09        ,20 

.51 
T          .21 

.19 

.31 

.39 

.34 

.03 
.04 

T 
T 

T 

T 

T     .01 
T     T     T 

.02   .01 

.01 
.03 

.05 
.02 

.01 
.03 
.05 

T 
7 
T 

T 

T 

.01 

.01 

T 
T 

.02 

.03 
.01 

.04 
.01 

7 
7 
.04 

7 
.01 

T   1.01   .13 
7     .89   .23 

.39   .71   T 

D  ,90   ,10 
1.02   .09 

7          7 
7          .13 

.10   .09 
.09 

7 

.09 
.09 

.11 

.34 
.91 
.9t 
.21 
.22 

.21  . 
.27  . 
.09  . 

.11  I 

SINNEMAHONING 
STATE  COLLEGE 

2.90 
2.97 

.16 

.01 

T 
.09 

.63 

.67 

T          .17 
T          .24 

.28 

.28 

.02 
,03 

T 
T 

T     T 

.05 
.01 

T 
T 

T 

T 
T 

.02 
.01 
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.40 

STUMP    CREEK 

0  2.a> 

.It 

.14 

.62 

.19 

.32 

7 

.05 

r>  .05 

.87 

.01 

.03 

.3 

.10 

TIONESTA    2    SE    0AM 

J." 

1.04 

.09 

•  73 

.32 

.26 

.06 

7 

.02 

.01 

.02 

.01 

T 

•  01 

.03 

.03 

.92 

.14 

7 

T 

.02 

.2 

)      ,0t> 

TITuSVtLLE    WATER    WORKS 

3. at 

1,20 

.14 

.49 

.29 

.19 

,09 

.01 

.03 

.03 

.04 

.01 

.04 

.03 

.03 

.03 

.79 

.12 

.03 

.1 

i    •O^ 

TORPtDO    4    W 

3.ao 

.86 

.26 

,34 

T 

,28 

.05 

.04 

•  oa 

.06 

.04 

.90 

•  21 

7 

•  10 

TURTLEPOINT    *    NE 

3.39 

.33 

.43 

.26 

.33 

•  08 

7 

.03 

7 

.01 

T 

.0 

.02 

.03      7 

.80 

.151      7 

.05 

.la     .«." 

UNION    CITY    FIlT    plant 

3.6* 

.39 

,32 

.99 

.18 

■  09 

.04 

.12 

■  o; 

7 

.07 

.0) 

•  19 

.u 

.08 

.12 

.89 

.14       .04 

T 

.12 

*01       T 

1  •" 

nARREN 

'■,02 

.64 

T 

.62 

,28 

.27 

.06 

.05 

.08 

.02 

.06 

T 

.06 

.041      7 

.12      7 

.94 

.15       7 

.13 

.1 

WEST    HICKORY 

».0» 

1.15 

.30 

.60 

.29 

•  30 

.04 

.06 

•  04 

■  0! 

.03 

.0]      .01 

.02 

.92 

.10       .02 

.02       .1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Time 

Day  ol  montli 

1 

Station 
and  Deptti 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE   CO  FIELD   RSCH   LAB 

6    INCHES 

MAX 
MIN 

44 
42 

42 
40 

41 
40 

40 
38 

38 

37 

39 
37 

39 
38 

38 
37 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
34 

34 

34 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

36 

35 

36 
36 

36 

35 

35 
35 

35 

35 

36.6 

36.0 

LANDISVILLE    2    NW 

2    INCHES 

8  AM 

37 

39 

40 

34 

32 

34 

36 

33 

29 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

31 

30 

31 

32 

32 

30 

32 

31 

31 

32 

31 

32^1 

STATE   COLLEGE   2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

45 

41 

41 
38 

39 

35 

35 
33 

33 

33 

36 

33 

37 
34 

35 
33 

34 
32 

33 
33 

33 
30 

32 

29 

31 

29 

32 

31 

33 
31 

32 

29 

32 

30 

32 

30 

32 

30 

33 
31 

33 
32 

32 

30 

33 
32 

33 

32 

32 
31 

31 

31 

32 

31 

31 
25 

27 
23 

30 
27 

27 
23 

33^3 
31.0 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

44 
42 

42 

38 

39 
36 

36 
34 

34 
34 

36 
34 

37 
35 

36 
34 

35 
34 

34 
33 

33 
32 

32 
32 

32 

31 

32 

32 

33 
32 

32 
31 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

32 

32 
27 

28 
25 

30 
28 

28 
25 

33.6 
32.2 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

43 
40 

42 

40 

40 
39 

39 
37 

37 

36 

36 
35 

38 
36 

37 
37 

37 
36 

37 
35 

35 

34 

35 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

32 
30 

32 

30 

30 
29 

35.1 
34.1 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

42 
39 

42 

40 

40 
40 

40 
38 

38 
37 

37 
37 

38 
37 

38 
38 

39 
37 

38 
36 

36 
36 

36 
36 

35 

35 

35 
35 

35 

35 

36 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

36.2 

35.4 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

41 
39 

42 

41 

41 
40 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

39 
37 

38 
37 

37 
37 

37 

36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

37 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
33 

37.3 

36.4 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

41 
39 

42 

41 

41 

41 

41 
40 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
40 

41 
40 

40 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

38 
36 

37 

36 

36 

36 

36 

36 

36 
36 

31 
36 

36 

35 

35 
35 

35 
35 

38.1 
37.4 

LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


MAX   AND  MIN   FOR    24    HOURS    ENDING   AT   MIDNIGHT.  uircosTnWM   IILT    LOAM        GROUND  COVERi      KENTUCKY    BLUEGRASS 

lir.\^:.t^t'To\   "^'11'^    ir.hlt.irl   !^\"rD"3-INlS^^;^?S;TRu"Mi^?^?ro:!.^'^;R^P?r-ioN??^STAN   THERMOCCORLE   on   recording 
P0TEr4T  IOMETER. 


S«*  Belereoce  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1966 


SiaUon 

Day 

of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

it 

tt   »   • 
POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAW 

MAX 

MIN 

52 

30 

34 
30 

39 
21 

49 
16 

40 
30 

36 

18 

19 
5 

24 

a 

40 
14 

20 

16 

2 

26 

5 

30 
0 

18 
0 

30 
18 

27 
21 

24 
21 

30 
20 

34 

3 

30 

3 

27 
22 

22 
2 

22 

2 

22    9   14   12 
.5.6.4    3 

29.1 
U.5 

FREELAND 

Mm 

56 
26 

36 
2S 

36 
22 

40 
32 

37 
29 

22 

2 

39 

15 

36 
12 

19 

5 

31 
15 

28 

0 

29 

0 

25 

17 

24 

17 

28 
17 

32 

18 

28 

18 

25 

19 

19 
3 

22 

6 

16   12   12   14 
.6.6    9    1 

29.4 
U.7 

HAWLEY 

MAX 

Mm 

55 

33 

35 

30 

38 
24 

45 
15 

37 
32 

23 

8 

27 

9 

47 
16 

22 

3 

29 

3 

34 
2 

19 

2 

29 

17 

29 
24 

28 

20 

40 
23 

40 
8 

31 
25 

30 

1 

22 
3 

32   IS   20   16 

-1.2.1   10 

S2.7 
13.2 

MATAHORAS 

MAX 

Mm 

47 
30 

40 
91 

41 
25 

39 
29 

40 
32 

25 

10 

27 
11 

29 
16 

23 

5 

36 

20 

29 
3 

31 
15 

32 

26 

30 
25 

42 
22 

36 
25 

34 

13 

34 
25 

25 

7 

33 

11 

26   21   23   25 

0-2   16   11 

33.2 

17,4 

MILANVILLE 

MAX 

Mm 

50 
26 

37 
29 

36 

17 

38 
9 

37 
27 

23 

6 

25 
5 

45 
13 

16 
0 

29 
-  1 

33 

2 

19 

-  1 

29 

15 

30 
16 

27 

19 

37 
22 

41 

4 

32 
24 

30 
.  3 

23 
.  3 

30   15   20   18 
-  4  -12  .12    8 

31.9 
9.3 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

MAX 

Mm 

49 
29 

30 
26 

35 

19 

42 

16 

35 

28 

15 
.  3 

25 

4 

39 

10 

10 
•  2 

25 

1 

26 
.  2 

15 

•  1 

23 
12 

23 
IS 

23 

18 

28 
22 

33 

.  1 

26 
21 

19 
•  6 

20 
.  5 

23    8   12   13 
-7-6.5    5 

26. S 

9.1 

SCRANTON 

MAX 

Mm 

64 
31 

36 
33 

44 
26 

43 
21 

42 
34 

24 
8 

28 
9 

46 
19 

20 
6 

30 
8 

32 

4 

21 

1 

31 

19 

28 
23 

29 
23 

34 
25 

37 

14 

30 
25 

26 

4 

19 

3 

26   12   18   16 

0.1    0    7 

32.3 

15.4 

STROUDSBURfi 

MAX 

Mm 

45 
31 

43 
32 

42 
26 

41 
34 

40 
31 

27 

10 

41 
16 

37 
20 

26 

5 

37 
22 

30 
5 

35 

16 

33 

26 

32 

26 

41 
23 

41 
22 

36 
12 

32 

26 

25 
9 

32 

10 

27   23   19   22 

2  .  7   12    8 

34.6 

17.6 

SWEET  VALLEY 

MAX 

Mm 

53 
31 

36 

30 

39 

20 

46 
28 

40 
30 

20 

5 

27 

9 

40 
14 

20 

4 

26 

10 

32 

3 

22 

4 

31 
21 

27 
21 

30 
21 

32 
22 

33 

15 

28 

20 

24 

2 

14 

4 

23   13   16   13 
.4.8.4    } 

29.9 

14.0 

TOBYHANNA 

MAX 

Mm 

51 

30 

32 

26 

33 

19 

49 
12 

37 
29 

19 
3 

21 

4 

39 
14 

16 
0 

25 

7 

30 
.  2 

15 
-  1 

25 

14 

25 
16 

22 

17 

92 

20 

32 

3 

26 

20 

22 

3 

16 

4 

26    7   IJ   12 
.6-6.6    2 

27.7 
10.* 

WBARRE>SCRANTON  WBAP 
tt    *    « 

MAX 

Mm 

3? 

40 
34 

42 
33 

39 

26 

43 
38 

38 
34 

36 

10 

25 

10 

44 
25 

36 
12 

27 

7 

31 
24 

18 

5 

31 

17 

2, 
24 

27 
24 

31 
24 

35 

21 

33 
14 

30 
27 

28 
15 

13 

4 

22 

7 

10   13   IS   21 

0  .  1  11   a 

30.0 
17.5 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOWN  W6  AP 

MAX 

Mm 

54 
41 

44 
34 

43 
27 

46 
20 

41 
32 

38 
13 

28 

U 

44 

17 

26 

10 

28 
8 

39 
25 

37 
21 

37 
19 

34 
25 

33 

26 

*l 

24 

40 
22 

35 

14 

32 

16 

28 

10 

l9 
11 

28 
12 

12   16   19   20 
3  .  I   11    8 

33.6 

18.7 

PALMERTON 

MAX 

Mm 

57 
40 

44 
35 

44 
27 

39 
32 

37 
12 

27 
U 

41 
20 

24 
10 

25 

8 

38 
25 

37 
21 

35 

22 

33 

26 

38 
26 

39 
21 

34 

1* 

33 

20 

30 
8 

21 

11 

30 
12 

12   15   20   22 
3-1   13   10 

13.1 

19.2 

PORT  CLINTON 

MAX 

Mm 

63 
31 

36 

30 

45 
20 

41 
26 

39 

20 

26 

7 

30 
8 

29 

5 

25 

2 

33 

7 

38 
14 

28 

5 

36 
18 

33 

20 

40 
12 

41 
8 

32 

21 

34 
-  1 

25 

0 

22 
8 

32   18   20   19 
.2.4.2    4 

34.7 

12.1 

ZERBEY  AIRPORT 

MAX 

Mm 

59 
46 

33 

30 

34 
24 

36 
30 

34 
IS 

18 
6 

23 

6 

20 

3 

16 

4 

25 

8 

30 
22 

20 
3 

27 
16 

26 
19 

30 
20 

32 

19 

26 

20 

25 

8 

20 
5 

17 
8 

21    6   12   10 
.4.5.4   0 

27.5 

U.} 

2I0N   SROVE 

«    •    ft 

MAX 

Mm 

63 
49 

37 
35 

42 
22 

42 
32 

36 

20 

24 

7 

26 

7 

24 
5 

21 

4 

30 

5 

34 

19 

23 
5 

3) 

19 

30 
21 

34 
22 

35 

9 

32 

30 
24 

38 

4 

25 
2 

15 
5 

26   10   IS   15 
-2-3.3    3 

12.5 

13.6 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

eOATESVILLE  1  SW 

MAX 

Mm 

64 
3S 

42 
37 

45 
30 

45 
20 

47 
22 

42 
36 

44 
26 

30 

46 
16 

30 
13 

27 
11 

33 

12 

40 
17 

27 
14 

36 
21 

32 

24 

43 
27 

39 

17 

35 

25 

26 

17 

20 
16 

28   14   19   18 
5    2    4    9 

S5.* 

1«.S 

OEVAULT  1  w 

MAX 

Mm 

57 
45 

44 
32 

44 
27 

41 
33 

42 
31 

35 

15 

41 
15 

26 

29 

8 

39 

24 

35 

17 

33 

IB 

42 
22 

38 

25 

35 

18 

33 

16 

20 
12 

28 
10 

16   IS   U  22 
0.2   8   7 

14.0 
17.6 

EPHRATA 

MAX 

Mm 

58 
42 

45 
34 

43 
26 

43 
35 

42 
25 

34 
14 

28 
19 

26 

28 
12 

38 
24 

34 
18 

33 

17 

»1 

24 

40 
25 

35 

21 

31 
22 

21 
IS 

27 
13 

13   14   IS   22 

.10    3    6 

>S.S 
18. « 

aEORGE  SCHOOL 

MAX 

Mm 

60 
35 

41 
37 

45 
27 

47 
21 

43 
33 

43 

30 

46 

16 

29 

12 

26 
9 

32 

10 

26 

14 

39 
24 

35 

25 

41 
26 

42 

17 

35 

22 

29 
12 

23 

17 

29   12   22   19 

5   3   7   U 

».7 

18.9 

SRATERFORO  1  E 

MAX 

Mm 

65 

40 

45 
35 

45 
28 

46 
24 

43 
35 

43 

30 

46 
20 

29 
12 

27 
11 

33 

15 

26 

12 

38 

22 

35 

24 

43 
26 

41 
14 

34 

27 

28 

10 

20 
15 

28   12   20  20 

5    0    3   10 

SS.9 

18.9 

HOLTWOOD 

MAX 

Mm 

56 
41 

47 
34 

46 
26 

45 
36 

47 
34 

40 
22 

41 
20 

27 

IT 

31 

16 

37 
25 

34 

25 

32 
23 

41 
28 

38 
25 

37 
21 

34 

2* 

24 

18 

30 
17 

17   15   18   2S 
8    4   11   10 

S9.0 
22.5 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

MAX 

Mm 

59 
39 

45 
36 

45 
30 

44 
36 

44 
34 

41 
22 

42 
23 

32 

14 

32 
13 

38 

26 

36 
25 

34 
22 

43 
26 

41 
19 

37 
15 

32 
25 

25 

15 

SO 
15 

29   15   18   2S 

4    3   11   10 

36.4 

21.0 

LAN6ISVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

65 
35 

40 
35 

45 
24 

40 
22 

44 
30 

42 
26 

46 
16 

29 

10 

27 
10 

33 

15 

29 
12 

35 

18 

36 

18 

47 
15 

40 
12 

33 

22 

.  1 

24 

4 

33 

10 

33   11   17   17 
.  4  -  »    7    7 

55.1 

16.1 

LEBANON  3  SU 

MAX 

Mm 

63 
35 

41 

36 

44 
27 

40 
24 

42 

33 

42 
26 

44 
19 

30 
12 

26 

10 

32 
IS 

28 
14 

36 
20 

37 
23 

39 

16 

40 
14 

32 

23 

.  3 

26 

0 

20 
11 

28   12   17   16 
3.4.1    9 

34.3 

17.0 

MARCUS  HOOK 

MAX 

Mm 

59 

49 

49 
39 

47 
32 

45 

40 

46 
40 

42 

20 

41 
22 

29 

16 

33 

16 

43 
30 

40 
25 

38 
24 

45 
25 

40 
30 

38 
28 

37 
24 

24 
19 

32 

18 

18   19   21   27 
10    6   16   12 

97. 5 

24.* 

MORfiANTOWN 

MAX 

Mm 

60 
44 

50 
34 

50 
26 

53 
36 

46 
34 

45 
16 

42 
16 

26 

10 

42 
12 

42 
23 

36 
23 

42 
21 

42 
23 

40 
20 

42 

16 

32 

17 

31 

4 

28 

6 

l6   25   24   24 

1    6    8   18 

99.2 
18.9 

MT  6RETNA  2  SF 

MAX 

Mm 

56 
43 

43 
32 

40 
26 

42 

27 

45 
30 

40 
17 

30 
15 

32 

10 

30 
9 

37 
14 

35 

21 

33 

20 

40 
25 

40 

25 

40 
18 

32 
19 

18 
6 

30 
8 

21   16   18   22 

1.1    3    8 

94.4 

17.7 

NORRISTOWN 

MAX 

Mm 

56 
47 

47 
37 

47 
30 

45 
38 

45 
36 

42 
19 

42 
20 

28 
13 

32 

14 

43 
27 

39 
23 

37 
24 

45 
26 

44 
27 

38 

21 

36 
23 

24 

17 

33 

15 

16   16   20   34 

7    4   10   12 

97. 9 
22.9 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

MAX 

Mm 

59 
49 

46 
37 

46 
32 

44 
38 

44 
36 

40 
22 

40 
25 

28 

18 

32 

19 

42 
29 

36 

23 

36 
24 

43 

27 

40 
31 

37 
27 

33 

28 

2S 

1« 

28 

17 

17   19   22   22 

10    8   14   12 

96.1 
24.9 

PHILADELPHIA  UB  AP 

MAX 

Mm 

60 
48 

47 
35 

44 
28 

44 

40 

45 
35 

40 
18 

41 
19 

28 
14 

32 
13 

41 
23 

38 
19 

35 

22 

44 
27 

40 
24 

38 
22 

33 

24 

24 

19 

28 
16 

16   18   23   22 

6   4   13   10 

96.1 
22.0 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

MAX 

Mm 

60 
52 

47 
40 

50 
35 

44 
41 

47 
40 

43 

20 

42 
22 

26 

15 

33 

17 

44 
32 

39 
23 

38 
25 

44 
27 

42 
33 

38 

31 

36 
24 

24 

19 

33 

18 

18   18   23   26 
8    7   15   12 

97.6 
25.4 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

Mm 

56 
46 

53 
36 

47 
25 

44 
35 

44 
31 

41 
19 

42 

17 

29 

11 

30 
9 

43 
25 

38 
21 

37 
21 

45 
20 

44 
27 

38 

15 

47 
25 

34 

27 
15 

32 

14 

27 

2 

25 

13 

23 

5 

98.8 

19.4 

B  Notes  Folio  wing  Station  Indei 
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CooUnutd 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
JANUARY  1966 

Station 

Day  ol  Month 

1 

1 

1 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

26 

30 

31 

< 

QUiKCRTONN  1  t 

MAX 

MIN 

60 
)6 

S9 

3* 

44 
39 

49 

36 

90 

la 

43 
39 

42 
33 

40 
17 

32 

10 

45 
19 

42 

20 

26 

19 

29 

9 

40 
29 

39 

17 

39 

8 

38 

19 

37 
23 

34 

25 

42 
29 

41 
28 

39 

19 

35 

29 

32 
26 

31 
11 

29 
13 

91 

14 

28 

3 

20 
1 

20 

4 

24 

9 

37.2 

20.0 

9e*0IN0  WB  CITY 

MAX 
MIN 

58 
»8 

48 
37 

45 
37 

46 
33 

46 
27 

44 
38 

42 
38 

40 
19 

31 
16 

47 
27 

40 
20 

28 

14 

29 

16 

39 
28 

38 
26 

26 

15 

36 
26 

35 

24 

36 
25 

43 
28 

42 
28 

36 
21 

34 

30 

34 
24 

28 
16 

22 
19 

30 
14 

15 

6 

19 
9 

IS 
14 

22 

11 

39.4 
23.9 

NEJT  CHESTER 

MAX 

MIN 

37 

48 
36 

42 
32 

45 
26 

48 
24 

46 
25 

43 
31 

46 
22 

30 
9 

33 

18 

48 

17 

32 

7 

30 

8 

34 
11 

49 
20 

39 

10 

29 
13 

40 

17 

37 

IS 

39 
21 

48 
24 

42 
21 

36 

20 

92 

21 

36 

10 

28 
12 

21 
10 

31 
3 

12 

2 

17 

1 

19 
3 

36.4 

17.1 

mEST  grove  1  SE 

•    *    • 

MAX 
MIN 

60 

«1 

60 
40 

48 
38 

49 

30 

48 
24 

42 
26 

43 
33 

40 
27 

29 
19 

29 

17 

43 

20 

30 
12 

26 
12 

33 

13 

40 
22 

37 
19 

27 
12 

35 

20 

33 

21 

32 
22 

43 
23 

39 
21 

39 

23 

39 

22 

34 
13 

22 

14 

20 
14 

27 
1 

12 

1 

36.3 

20.9 

LOuER  SUSQUEHANNA   Ot. 

arenotsville 

MAX 

MIN 

60 
32 

56 
39 

40 
37 

49 
23 

44 

20 

40 
23 

42 
34 

46 
24 

25 

14 

32 

16 

42 
19 

29 

12 

28 

14 

34 
16 

37 
18 

38 

17 

26 
12 

34 
19 

30 
20 

35 

22 

40 
28 

40 
20 

32 
24 

39 

20 

30 
8 

28 
12 

l8 
14 

31 

4 

14 
1 

14 

2 

14 

6 

34.2 

18.4 

atOSERVlLLE  1  N 

MAX 

MIN 

61 
37 

55 
38 

40 
J5 

45 
24 

45 
25 

40 
26 

41 
35 

45 
20 

24 
15 

30 
17 

43 
19 

28 

10 

28 

14 

33 

18 

36 
22 

39 

14 

27 

14 

34 
20 

32 
21 

32 
23 

40 
27 

40 
20 

32 

24 

35 

23 

32 

10 

26 
11 

20 

11 

30 

3 

15 

0 

13 

4 

16 
5 

34.0 
18.9 

CARLISLE 

MAX 

MIN 

55 

*8 

50 
37 

44 
37 

48 
28 

40 
20 

42 
35 

45 
35 

39 

20 

32 
18 

43 

18 

39 

20 

31 
14 

27 

16 

38 
29 

37 
23 

34 
17 

30 
24 

30 
23 

37 
24 

40 
28 

42 
28 

35 

19 

35 

27 

35 

20 

29 
8 

24 
14 

32 

17 

28 
6 

14 
2 

14 
3 

24 
8 

39.3 

21.6 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 

MIN 

56 
»5 

♦5 
36 

45 
34 

44 
24 

39 

20 

40 
33 

46 
35 

41 
16 

30 
15 

45 
IT 

38 
17 

29 

11 

32 

15 

37 
28 

37 
20 

27 
16 

34 
21 

31 
20 

35 

21 

41 
29 

37 
21 

33 

17 

39 

28 

30 
18 

24 

4 

16 
13 

30 
10 

14 
9 

11 
.  3 

16 

7 

29 

6 

33.6 

19.2 

aETTVSBURS 

MAX 

MIN 

65 

30 

56 
39 

40 
38 

47 
30 

45 
21 

40 
24 

43 
36 

49 
25 

26 

16 

33 

19 

49 
21 

29 

14 

29 

14 

34 

20 

3S 
21 

38 

17 

27 
18 

33 

20 

32 

21 

35 

21 

41 
29 

40 
19 

34 

24 

39 

22 

30 
10 

26 
11 

19 
13 

30 

9 

14 

3 

14 

6 

19 

7 

34.8 

19.8 

HANOVER 

MAX 

MIN 

65 
*3 

55 

40 

41 
38 

46 
28 

46 
26 

43 
27 

42 
33 

45 
26 

28 
14 

33 

21 

48 
21 

31 
12 

30 
13 

34 
20 

41 
21 

37 
16 

30 
17 

35 

17 

33 

19 

37 
21 

44 
26 

43 
20 

34 
24 

34 
21 

34 
10 

27 
11 

24 
13 

31 

9 

17 

1 

19 

4 

16 
6 

36.1 
19.8 

HARRISBURG  wB  AP 

MAX 

MIN 

61 
4<> 

46 
36 

44 
33 

44 
23 

39 

19 

41 
35 

43 
34 

39 
18 

29 
16 

44 
20 

39 
17 

25 
IJ 

28 
12 

37 
24 

36 

20 

27 

14 

34 
22 

32 

21 

34 
22 

39 
25 

38 
19 

34 
17 

34 
29 

30 
19 

29 

10 

18 

14 

28 
11 

11 

3 

12 

0 

15 
9 

20 

7 

33.1 

19.9 

MERCERSBURO 

MAX 

MIN 

67 
33 

53 

39 

40 
37 

46 
24 

42 
19 

38 

21 

44 
37 

48 
22 

23 
15 

33 

16 

49 
18 

29 

13 

30 
14 

35 

19 

38 
19 

38 
17 

28 
17 

32 
21 

32 

21 

36 
22 

42 
28 

38 
18 

32 
26 

39 

20 

30 
10 

27 
13 

Is 

10 

33 
9 

13 
2 

15 

9 

14 
6 

34.8 

18. « 

SHtPPENSBURS 

MAX 

MIN 

63 

50 

52 

38 

46 

34 

44 
28 

44 
22 

41 
34 

47 
39 

43 
20 

28 

16 

46 
19 

43 

20 

28 
13 

27 
15 

36 
23 

36 
21 

30 
16 

34 
23 

30 
21 

39 

21 

40 
27 

39 

30 

38 

18 

34 
27 

32 
21 

29 

6 

20 
13 

32 
8 

26 

4 

12 

3 

16 
9 

22 

9 

39.1 
20.6 

YORK  S  SSW  PUMP  5TA 
ft    •    • 

MAX 

MIN 

60 

49 
39 

46 
38 

47 
21 

44 
18 

43 
36 

46 
33 

43 
22 

32 

17 

90 
22 

42 
22 

30 
14 

30 
13 

39 
28 

37 
19 

33 

16 

37 
25 

34 
20 

35 
22 

44 
23 

42 

19 

35 

14 

34 
31 

33 

23 

27 

3 

25 

13 

30 
8 

30 
•  3 

13 
•  8 

17 
11 

29 
8 

36.9 

l».T 

MIDDLE  Susquehanna  os 

BERMICK 

MAX 

Mm 

60 
3! 

40 
33 

44 
30 

42 

20 

43 
16 

44 
38 

43 
33 

37 
22 

28 

10 

46 
17 

37 

15 

26 

S 

29 

9 

36 
12 

34 
18 

24 

8 

36 
21 

34 
24 

32 
23 

38 
25 

40 
24 

35 

20 

33 

28 

32 

17 

29 
2 

17 
5 

27 

6 

12 

4 

16 

4 

16 
5 

21 

12 

33.3 

17.9 

ENGLISH  CENTER 

MAX 

MIN 

63 
35 

50 
29 

37 
32 

42 
24 

45 
13 

41 
15 

39 
29 

37 
15 

IS 
6 

28 
6 

44 

3 

23 
3 

31 
U 

34 
26 

37 
9 

24 

5 

31 
21 

31 
20 

32 
22 

35 

24 

36 
8 

32 

9 

31 
24 

31 
-  3 

26 

0 

20 
-  2 

26 

0 

12 
-18 

16 

-17 

16 
•  12 

32.3 

U.l 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

MAX 

Mm 

66 
3ft 

55 
36 

40 
34 

51 
25 

48 
18 

48 
19 

42 
32 

40 
22 

24 
14 

31 

14 

45 
13 

29 

10 

32 
9 

33 

11 

36 
26 

39 
11 

33 

11 

30 
21 

34 

20 

32 
22 

37 
25 

43 

16 

32 

17 

33 

23 

39 

7 

33 

5 

17 

6 

27 

2 

1* 
•  2 

19 

-  1 

IT 
0 

39.1 

16.1 

LEkllSTOWN 

MAX 

Mm 

67 
35 

57 
39 

40 
35 

45 
28 

47 
19 

40 
19 

42 
36 

43 
23 

23 

16 

30 
16 

44 
14 

24 

14 

29 
11 

32 
13 

37 
23 

38 
16 

28 
13 

36 
23 

32 

21 

32 
23 

38 
28 

41 

20 

31 

19 

34 
29 

32 

8 

28 

8 

17 
5 

2S 
3 

11 
.  3 

12 
.  6 

16 

6 

34.0 
17.7 

MILLVILLE  2  St. 

MAX 

Mm 

61 
ftl 

52 
33 

37 
33 

42 
21 

42 
16 

43 
17 

42 
32 

36 
21 

22 

9 

28 

9 

41 
16 

24 
5 

23 
9 

28 
9 

36 

20 

37 

7 

23 
5 

32 
22 

33 
21 

32 
23 

35 

23 

39 
13 

33 

14 

31 
22 

29 

7 

30 

5 

15 
5 

23 

-  1 

11 
-  5 

14 
.  6 

16 
6 

31.9 
14.5 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

65 
35 

55 

39 

40 
38 

45 
26 

47 

17 

40 
19 

42 
36 

44 
25 

25 

17 

31 

17 

44 
19 

26 
13 

27 

12 

33 

13 

38 
24 

38 
19 

27 
15 

32 

23 

31 
23 

34 
25 

38 
30 

39 

16 

33 
17 

34 
24 

31 
9 

26 
5 

16 

11 

30 

4 

14 
-  3 

14 
.  3 

17 
8 

34.1 
18.2 

SUNBURY 

MAX 

Mm 

62 
31. 

56 
37 

40 
35 

44 
28 

47 
19 

40 
19 

42 
35 

40 
24 

25 

14 

32 

14 

42 
19 

27 

10 

25 

10 

33 

U 

38 

24 

39 
11 

27 
11 

33 

23 

33 
22 

36 
25 

38 
23 

41 
15 

34 
16 

32 
29 

32 
9 

8 

17 
8 

29 

3 

10 
0 

16 
0 

18 

7 

34.3 

IT.* 

MILLIAMSPORT  US    AP 

ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

57 
33 

39 
33 

43 
33 

43 
24 

40 
18 

42 

34 

39 
32 

35 

16 

29 
12 

45 
25 

31 
16 

26 
9 

26 
13 

37 
24 

37 
18 

29 

10 

34 
25 

34 
24 

35 

24 

37 
28 

39 
20 

33 

15 

33 

28 

32 

18 

28 
8 

20 
6 

26 

5 

16 

3 

15 
•  I 

19 
11 

23 

9 

32.8 
18.5 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  u 

MAX 

Mm 

58 
'.2 

45 
28 

48 
28 

39 

20 

41 
18 

50 
IS 

41 
28 

31 

8 

31 
5 

40 
9 

20 
>  2 

18 
•  2 

30 
15 

30 

18 

29 

.  2 

20 
-  2 

25 

18 

26 

18 

28 

20 

30 
22 

39 

7 

29 

7 

20 

18 

27 

0 

29 

-  5 

13 

-10 

22 

.  7 

.; 

12 
.  9 

12 

6 

28.8 
10.2 

CANTON  1  NW 

MAX 

Mm 

60 

47 
28 

3S 

29 

39 
20 

40 
20 

49 
24 

40 
29 

33 
12 

25 

7 

39 
12 

IS 
0 

18 

0 

27 
9 

31 
20 

29 

0 

20 

2 

25 
15 

25 

18 

25 

20 

28 
22 

30 
12 

25 
12 

27 
20 

25 

7 

19 
-  2 

10 
-  3 

20 
-  5 

-  6 

11 
.  9 

11 

9 

27,4 
11.8 

DIXON 

MAX 

Mm 

62 

44 

54 
32 

40 
30 

43 
21 

43 
14 

45 

14 

40 
29 

40 
19 

32 

8 

44 
17 

32 

5 

20 
4 

30 

5 

35 

17 

32 
3 

21 

2 

33 

19 

30 
22 

29 
21 

33 
24 

38 
9 

33 

10 

29 

24 

30 

2 

19 
1 

10 

1 

20 

-  4 

10 

10 
.  3 

16 
10 

31.9 
13.1 

EAGLE!  MERE 

MAX 

Mm 

53 

43 

44 
28 

35 

2.8 

35 
19 

38 

18 

45 
25 

39 
28 

30 
12 

22 
2 

34 

10 

20 
0 

15 

-  1 

22 

10 

29 

18 

29 

0 

17 
•  2 

27 
15 

25 

16 

26 

17 

27 
20 

21 

17 

27 

17 

24 
19 

22 
6 

19 
-  I 

13 
-  2 

20 
-  8 

,  ^ 

8 
-14 

10 
3 

29.9 

10.8 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MAX 

Mm 

59 

33 

36 
28 

43 
31 

44 
20 

48 
12 

41 
24 

37 
27 

34 
9 

45 
21 

38 
14 

17 
0 

28 
3 

35 

23 

30 
15 

17 

I 

29 
17 

28 
23 

27 
21 

31 
22 

36 
22 

32 

7 

28 
23 

28 
12 

23 

-11 

15 

-11 

29 

-14 

13 
.11 

15 

-20 

13 

9 

22 

11 

30.4 
11.8 

MONTROSE 

MAX 

Mm 

58 
44 

49 
28 

32 

28 

37 
20 

35 
18 

43 
21 

37 
28 

32 

14 

21 

4 

40 
11 

20 
0 

13 
-  1 

29 
3 

29 

18 

26 
-  3 

14 
•  2 

24 
14 

25 

19 

25 
19 

28 
22 

35 

13 

28 
11 

26 
21 

26 
5 

20 
•  4 

15 
-  5 

22 

-  6 

.  7 

13 
-  5 

13 

7 

26.9 

10.9 

TOIXANDA  1  ESE 

MAX 

Mm 

58 
39 

42 
29 

43 
32 

43 
21 

42 

15 

41 
27 

39 
29 

37 
10 

43 

16 

40 
15 

19 

4 

29 

4 

34 
24 

32 
15 

18 

4 

30 
15 

29 
23 

26 
23 

32 

22 

37 
26 

31 

12 

32 
25 

30 
14 

25 

-  4 

13 
-  5 

28 

_  4 

18 

.  4 

16 

18 
9 

22 

10 

31.4 
14,4 

WELLSBORO  3  5 

ft    ft    ft 

MAX 

Mm 

56 
42 

43 
26 

36 
26 

37 
21 

39 
22 

46 
27 

38 
27 

32 

10 

24 

3 

39 

11 

18 
■  1 

17 
•  1 

25 
12 

30 
20 

29 
-  2 

19 
-  2 

24 
12 

29 
12 

26 
19 

30 
20 

32 
13 

28 
14 

26 

18 

23 

5 

19 

•  4 

10 

.  4 

19 
.  8 

-  1 

10 
-  8 

13 
3 

26.8 

10,5 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

8ELLEF0NTE  ♦  S 

MAX 

Mm 

65 
47 

50 
33 

39 
33 

43 
25 

43 
17 

36 
19 

41 
32 

39 
17 

18 
11 

28 
11 

44 
16 

21 
8 

24 

7 

32 

14 

33 

26 

35 
9 

23 

8 

28 

19 

27 
17 

29 

20 

29 
25 

37 
13 

30 
11 

33 

19 

27 

5 

25 

4 

14 

4 

23 
-  2 

9 
-  5 

11 

-  6 

8 

2 

30,9 
14,8 

See  Reierence  Notes  FoUowlBg  Station  Indei 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1966 


Station 


(5U  S0I5  7  E 

gMPORIUM  1  N 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MAOEBA 

PH1LIPSBUR6  FAA  AP 

RENOVO 

RIBGWAY 

STATE  COLLEGE 

•    *    • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURS  SEWAGE  PL 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 
JOHNSTOWN 
ICE6G 

MARTINSBUR6  FAA  AP 
•    *    • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOMN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  <>  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 
OERRY 
DONEGAL 
OONORA 

FORO  CITY  *  S  0AM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 
NEwELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


Day  oi  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


40   28  29 


51   40 
33   34 


43 
32 


50   45 
12   29 


40   41 
12   12 


38   45 
12   12 


41   46   38 


44   36 
17   17 


43   39 
21   21 


55   46 
38   36 


42   39 
33   36 


60   46 
36   36 


54   40 
37   36 


45   49 
36   32 


44   48 
36   31 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


9   10 


45   40 
19   22 


46   46 
21   18 


39 
34 


53 

37 


60   55 

38   29 


48 
36 


47  56 

38  34 

46  54 

35  23 

51  55 

34  32 

46  55 

36  37 

42  43 

37  34 

40  48 

34  31 

47  54 

38  35 

49  53 

33  33 

47  53 

40  39 

43  48 
22  24 


37  50  44 

21  33  36 

41  45  46 

14  13  17 

46  50  48 

16  15  32 


47   42 
16   17 


46   47   47 
15   18   31 


47   46 
18   41 


43   42 
16   20 


51   43 
16   34 


39   48   45 


46   45 
20   38 


44   47   47 
18   16   34 


42   49 
22   22 


43   48   46 


45   50   46 
27   25   33 


13   14   15   16   17 


32   22 
.1.2 


40   33 
32   13 


35   29 

29   11 


38 

25 

23 

12 

6 

13 

47 

26 

26 

18 

II 

12 

37 

24 

30 

10 

.  1 

8 

48 

31 

35 

14 

6 

6 

46 

26 

SO 

15 

10 

It 

46 

22 

28 

16 

11 

12 

30 

29 

36 

13 

9 

14 

27 

24 

33 

12 

9 

17 

32 

10 


28 
22 

32 

14 

35 

is 

32 

14 


31  32 

21  24 

35  35 

24  19 

27  30 

22  20 

39  31 

20  22 

35  36 

13  26 

37  32 

24  25 

34  37 

25  18 

33  33 

26  24 


46   42 
33   14 


40   3S 
31   12 


45  39 

34  18 

40  28 

25  8 

36  26 

26  10 

38  25 

25  12 


33  18 

8  » 

43  20 

15  0 

32 

10 

38  26 

17  2 

46  22 

15  6 

38  25 

16  7 

24  23 

5  2 


33   27 

20   20 


29   40 
6   24 


42   34 
22   24 


31 
16 

36   32 
25   IT 


28   41 

8   21 


40  29 

18  21 

43  42 

18  21 


40  25 

16  7 

40  26 

14  7 

46  25 

20  12 

45  37 

18  2 


30  25 

6  16 

35  35 

13  20 


33  28 

IS  18 

37  27 

13  13 

36  23 

9  12 

27  25 

14  18 

24  26 

10  18 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


32   23 

9    7 


28 

40 

31 

6 

25 

25 

39 

36 

34 

15 

26 

26 

37 

33 

30 

16 

22 

22 

41 

36 

33 

21 

26 

16 

40 

34 

31 

21 

24 

25 

39 

40 

32 

23 

27 

20 

41 

34 

42 

25 

24 

22 

41 

31 

32 

23 

24 

18 

43 

32 

33 

26 

25 

22 

30  24 

8  16 

20  22 

8  13 

34  26 

7  12 

35  23 

8  8 

28  24 

8  17 

23  20 

3  13 


22 

19 


23  22 

9  17 

22  23 

8  IB 


27   31 
15   25 


31   38 

23   21 


31  39 

22  17 

31  39 

19  7 

31  40 

19  20 


25   26 
17   15 


27  33 

20  22 

36  35 

25  27 

31  33 

21  23 

27  36 

22  21 

34  32 

20  12 

31  33 

25  24 

31  35 

23  26 


30  26 

23  13 

29  31 
7  18 

30  35 

10  18 

31  33 

15  21 

28  30 

20  16 

27  22 

21  12 

33  33 

13  23 

30  32 

11  18 

30  32 

IS  19 


24   22 

'  8    0 


25   24 

.5-7 


30   30 
•  2-2 


22   22 
•  3-1 


28   14 
■  2    3 


26   27 
-2.2 


26   24 
11    6 


15 

-  7 

18 

-  8 

22 
•  5 

20 
0 


10   12 
4.2 


7    9 
-21  -20 


12   12 

.18  .18 


16   14   17 
.6.5    5 


5    8 

.18  .19 


16   14 
•9-9 


9   9 
■  21  .21 


31 
24 


27  24 

23  21 

32  33 

12  25 

32  32 

18  26 

34  31 

15  26 

40  30 

8  25 

32  29 

22  21 

29  29 

23  19 

37  32 

21  23 

34  33 

18  27 

32  30 

20  26 

28  27 

22  23 

34  32 

19  28 

34  31 

14  26 

43  34 

26  32 

32  36 

12  20 

32  29 

25  21 

36  30 

26  22 


l6   23 
5    9 


26   27 
13  -  I 


28 
6 

31 


24   25 
5    5 


22   15 


10   13 
.  5   1 


10 


17 
.  6 

24 

0 

30 
2 

25 

0 


12   U 
-2.6 


10 

.  7 


26   25 

.  3  -14 

23   20 
13    2 

23   23 

0  .16 


29.6 
U.9 

28.1 

7.9 

91.6 
9.6 

33.2 
16.6 

28.4 

11.4 

26.7 
It. 7 

33.1 

14. « 

30.1 
9.7 

30.3 

15.7 


30.3 
15. ( 

33. « 

18.6 

29.6 

13.0 

32. « 

16.1 

34.2 
16.6 

31.« 

IS.T 

32.J 

U.l 

30.0 
17.6 


9   5 
.7-7 


8    8 

.20  .14 


15    9 
-14  .18 


22 
.  2 


20   20 
8    3 


27   24 
to    4 


22  21 

9.6 

18   18 
6  •  1 

24  22 

13  1 

26   24 

6.6 

24   32 
18    6 

28   23 

12   8 

20   21 
9    2 

23  22 

14  8 


20   10 
.  3  .14 


10 

6 

9 


10 
-16 

10 
.  8 

6 

.20 

10 
.21 

17 
.14 


16    9 
.  2  .11 

16    9 
.  6  '16 

21    9 
5-2 

12   16 
.  4  -to 

6    7 
.  6  -10 


27.5 
16.6 


32.0 

10.3 


33.3 
13.2 

31.0 
13.5 

32. « 
13.6 

30.1 
12.3 

33.2 

13.1 

31.6 

16.1 

31. « 

16.7 

28.6 
14.3 

33.0 

17,5 

33.0 

16.1 

33.6 

20.2 

32.7 
13.3 

30.2 

16.9 

31.6 
18.6 
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ConUnuwl 

DJ 

IIL 

Y 

TE 

JVU 

?E] 

RA 

TU 

RE 

:s 

PENNCYLVAHIA 
JANUARY  1966 

SttUon 

Day  ol  Month 

< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

le 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

PUTNerVILLE  2    SE  D«M 

MAX 

MIN 

62 
»1 

45 
35 

52 
35 

41 
19 

41 
16 

49 
17 

42 

20 

34 
13 

18 

6 

37 

8 

37 

4 

20 

4 

25 
5 

39 
24 

30 
25 

33 

4 

25 

4 

25 

15 

26 
15 

26 
19 

so 

22 

34 
21 

SO 
24 

30 
14 

24 

-  I 

29 

-  1 

20 
-  2 

20 
.  9 

8    9   12 
-19  .16    1 

30.6 
11.8 

S*LIN*  )  N 

MAX 
MIN 

63 

»0 

45 

36 

55 

36 

44 
18 

48 
15 

45 
36 

40 
32 

34 

9 

28 

7 

44 
25 

41 
12 

24 

4 

35 

19 

40 
17 

33 

16 

30 
6 

24 
16 

25 

11 

25 

15 

30 
22 

35 

20 

33 

21 

29 
23 

28 
18 

26 
5 

22 
11 

22 

•  10 

U 
-  3 

9   12   IB 

-20    0.1 

32.1 

14.7 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 

MIN 

61 
J9 

45 

34 

52 
31 

♦  0 
21 

50 
22 

43 
35 

36 
29 

31 
12 

28 

7 

41 
26 

34 
12 

23 

15 

39 

18 

34 
23 

32 

20 

23 

15 

24 

16 

23 

13 

25 
15 

29 
21 

32 
21 

32 

20 

SO 
23 

25 
12 

24 

4 

20 
7 

21 

1 

• 
-  6 

6   12   16 
-10    5    0 

30.3 

16.1 

STOVSTOWN 

MAX 

MIN 

53 
♦  2 

45 
33 

50 
32 

41 
18 

45 

19 

46 
23 

41 
29 

40 
11 

13 

7 

39 
9 

42 

11 

19 
5 

24 

5 

32 

20 

34 
17 

31 

7 

17 
6 

20 
12 

23 
11 

21 
12 

29 

19 

38 

19 

27 
23 

26 
11 

20 

I 

20 
0 

22 
2 

20 
.  5 

9    6    9 

.11  .  8  .  9 

28.9 
12.1 

UNIONTOnN 

MAX 
MIN 

6* 
»5 

55 

41 

55 

36 

48 
19 

45 

20 

50 
41 

42 
34 

36 
14 

36 
13 

48 
29 

39 
IS 

27 

7 

42 
25 

37 
26 

36 

18 

31 
13 

25 

17 

30 
18 

26 

16 

31 
23 

40 
12 

32 

27 

32 
27 

27 
15 

23 

8 

24 
U 

23 
9 

20 
.  2 

9   to   21 
.992 

34.1 
18.8 

MVNCSBURS  1  ( 
*    ft    • 

MAX 

MIN 

66 

47 
39 

57 
39 

40 
17 

45 
IT 

44 
20 

49 
32 

40 
15 

19 
9 

44 
11 

47 
18 

26 
5 

31 
6 

43 
25 

31 

14 

35 

12 

24 
11 

26 

17 

28 

14 

28 
15 

31 
23 

39 
23 

33 

25 

29 

14 

22 
5 

24 

4 

26 
-  5 

24 
-  5 

11    8   10 
-11  .  2    2 

33.1 

14.6 

NOBTHWEST  PL4TE4U   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

50 
29 

34 
29 

40 
27 

39 
23 

50 
20 

40 
30 

30 
22 

22 

6 

31 

4 

37 
13 

13 
6 

IS 
.11 

32 
12 

24 
21 

26 
10 

16 
•  5 

20 
14 

22 

12 

24 

12 

29 
19 

32 
13 

27 
9 

27 
21 

21 
9 

20 
2 

15 
0 

14 
•  9 

2 

.10 

11    9   17 
.13    4    4 

29.6 

10.9 

SRAOFORD  4  N  RES 

MAX 

MIN 

54 
♦  5 

45 
28 

41 
30 

40 
24 

44 
14 

41 
27 

37 
29 

31 

6 

25 

4 

38 
22 

35 

9 

16 
•  11 

30 
•  1 

33 

23 

28 
20 

22 

.  7 

22 
15 

22 
15 

26 

15 

29 
20 

34 
21 

30 
0 

29 
23 

27 

17 

22 

0 

18 
•  7 

19 
-12 

10 
.  8 

9   10   14 
.20    9    4 

28.9 

M.S 

BROOKVILLE  SEWAOE  PL. 

MAX 

MIN 

60 
»0 

54 
33 

49 
34 

49 
16 

50 
12 

48 
29 

43 
31 

33 

12 

27 

4 

42 
22 

39 
13 

23 

4 

35 

11 

35 

24 

34 
25 

32 
3 

25 

18 

25 

16 

27 
13 

30 
22 

34 
25 

34 
14 

32 
25 

28 
15 

29 
-  3 

28 

3 

20 
•  7 

16 

9   12   14 
.20    6    0 

32.8 

14.0 

CLARION  3  SH 

MAX 

MIN 

62 
36 

41 
28 

48 
33 

44 
14 

43 

11 

44 
26 

37 
27 

35 

9 

26 
2 

42 

21 

29 
9 

21 
•  1 

38 

9 

35 

20 

31 
22 

27 

0 

24 

14 

23 
11 

27 

10 

31 

18 

34 
21 

34 

10 

31 
21 

29 
12 

26 
•  9 

21 

0 

20 
•  6 

10 

9   10   IS 
.23    3.6 

30.5 
10.9 

CLERMONT  «  NN 

MAX 

MIN 

57 

*0 

45 
28 

40 
27 

40 
20 

42 
12 

42 
25 

40 
30 

38 
8 

24 

3 

40 
20 

35 

10 

20 
-14 

30 
10 

32 

20 

30 
22 

25 

•  4 

24 
17 

23 

15 

27 

15 

32 

20 

35 

22 

29 

•  1 

50 
20 

28 

15 

22 

•10 

14 
•  20 

17 
•  20 

10 

9   12   14 
.29    6    S 

2«.2 

9.9 

CONNEAUTVILLE 

MAX 

MIN 

55 

30 

47 
30 

51 
30 

41 
20 

44 
16 

43 
33 

35 
22 

28 
12 

28 
15 

42 
22 

23 

11 

19 

7 

37 

7 

32 
25 

29 

20 

22 
5 

23 

19 

23 

15 

28 

16 

30 
20 

31 
16 

34 
10 

30 
26 

27 

17 

25 
•  2 

23 
•  3 

20 
•  10 

11 

11   13   18 
.17    5    4 

29.8 
13.5 

eORRY 

MAX 

MIN 

54 
32 

40 
30 

47 
29 

42 
23 

46 
17 

42 
32 

33 

26 

27 

8 

25 

7 

40 
22 

22 
10 

18 
-10 

34 
5 

30 
23 

29 
11 

20 

•  4 

22 

16 

27 
12 

27 
11 

30 
20 

32 

17 

31 
5 

31 
25 

26 
15 

22 

6 

20 
0 

17 
•  6 

.  6 

9   12   14 
.17    5    2 

28.2 
11.6 

eOUDERSPORT  *  NW 

MAX 
MIN 

55 
33 

34 
29 

37 
28 

38 
22 

49 
13 

40 
33 

35 
26 

30 

5 

21 

0 

37 
20 

32 

8 

IT 
.  6 

22 

•  1 

26 
21 

30 
16 

17 
•  6 

23 

14 

22 
13 

27 

14 

28 
19 

34 
13 

28 

7 

26 

20 

27 

7 

20 
•  2 

16 
•  3 

17 
•  12 

.1 

9   10   13 
.18  .  4  .  2 

26.8 
9.6 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

MAX 

MIN 

52 
34 

37 
32 

46 
27 

39 
20 

46 
22 

41 
31 

31 
22 

22 

10 

33 

3 

40 
16 

16 
9 

22 

1 

35 

14 

26 
23 

32 
13 

18 
0 

21 

15 

20 
12 

24 
13 

26 

20 

31 

17 

26 

17 

26 
20 

20 
10 

24 
5 

17 

2 

16 

0 

_  7 

6   10   12 
.11  .  1  .  3 

26.5 
12.5 

BAST  BRADY 

MAX 
MDJ 

62 

41 

45 
36 

52 

37 

46 
19 

41 
16 

45 
33 

43 
33 

35 
15 

32 

16 

47 
23 

43 
14 

29 
5 

41 
18 

40 
25 

33 

25 

31 
12 

27 

19 

27 

14 

27 

16 

30 
23 

35 

27 

33 
16 

32 
22 

30 
16 

31 

0 

24 

0 

24 

-  4 

U 

11   15   16 
.20  .  7    3 

33.7 

15.6 

ERIE  MB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

51 
31 

51 
31 

52 
31 

42 
26 

50 
27 

43 
35 

35 

20 

20 
12 

37 

14 

42 
19 

20 
14 

19 
11 

37 
19 

31 
27 

26 
12 

24 
6 

24 
21 

23 

20 

26 
21 

28 
12 

31 
12 

S3 

18 

30 
26 

26 

17 

22 

10 

16 
3 

17 

1 

.t 

9   13   16 
.678 

29.2 
16.3 

FARRELL  SHARON 

MAX 

MIN 

60 
40 

50 
40 

51 
36 

49 
27 

47 
25 

46 
36 

37 
32 

32 

17 

33 

16 

49 
26 

26 
14 

25 
12 

42 
23 

35 

28 

35 

25 

25 

9 

26 
20 

26 

17 

29 
20 

33 

25 

36 

27 

36 
24 

32 
28 

28 
16 

28 
8 

28 
10 

24 
6 

12 

10   19   21 
.636 

33.2 

l9.7 

FRANKLIN 

MAX 

MIN 

61 
35 

45 
28 

51 
28 

41 
16 

43 
10 

38 
10 

43 
27 

34 

7 

18 
5 

32 

10 

40 
10 

19 
.  2 

25 

-  1 

38 
11 

30 
19 

32 

0 

23 

I 

24 
11 

23 
10 

27 
11 

30 
15 

34 
10 

32 
13 

30 
11 

23 
-  2 

28 
-  1 

26 

•  4 

21 
.12 

10   10   14 
.18  .14    0 

30,5 

7.9 

9REENVILLE 

MAX 

MIN 

56 
37 

47 
34 

52 
32 

43 

20 

44 
17 

45 
35 

37 

30 

30 
12 

29 

3 

43 
27 

28 
12 

25 

6 

39 

18 

32 
25 

32 

24 

25 

6 

24 
16 

24 
13 

27 
16 

31 
22 

34 
20 

S3 

18 

31 
26 

27 

14 

SO 
3 

29 

6 

22 

•  4 

11 

11   14   16 
.12    6    2 

31.4 
15.5 

JAMESTOWN  2  NU 

MAX 

MIN 

60 
39 

43 
31 

50 
32 

40 
17 

43 
17 

42 
19 

43 
30 

42 
11 

17 
•  1 

38 

9 

42 

10 

18 
13 

22 

5 

38 
22 

30 
23 

30 
-  1 

22 

6 

22 
12 

22 
12 

26 

20 

32 

18 

31 

14 

32 
23 

30 
12 

22 
•  1 

25 

0 

24 
.  8 

20 

8   10   12 
.14  .  7  .  1 

30.2 
11.9 

KANE   1  NNE 

MAX 
MDJ 

57 
39 

42 
29 

48 
33 

38 

20 

39 

10 

44 
30 

41 
29 

31 
8 

13 
3 

37 
13 

39 
11 

16 
•  11 

20 
1 

33 

20 

28 
22 

30 
-  3 

20 
11 

23 

14 

24 

14 

26 

20 

29 
21 

34 

0 

29 
24 

30 
18 

25 
-  2 

19 
•  6 

19 
.14 

16 

6    9   U 
.21    2    1 

28.3 

10.6 

MEADVILLE  I  S 

MAX 

MIN 

58 

40 

43 
32 

51 
33 

41 
20 

41 
18 

42 
19 

44 
31 

33 

12 

19 

2 

37 

10 

41 
12 

19 

4 

25 

4 

37 
24 

29 
24 

28 
4 

23 

5 

24 

17 

23 
14 

27 
21 

29 
21 

32 
13 

32 
21 

30 
15 

24 
3 

24 
5 

26 
•  3 

19 

8    9   IS 
.14  .10    2 

30.0 
12.7 

MERCER 

MAX 

MIN 

53 
35 

44 
33 

51 
27 

40 
19 

45 
18 

42 
34 

35 

30 

30 
U 

26 

4 

42 

20 

32 
12 

22 

8 

36 

18 

32 
23 

32 

21 

23 

4 

23 

IT 

23 

11 

25 

15 

29 

20 

33 

21 

31 
21 

29 
25 

26 
12 

25 

1 

21 

7 

21 

•  9 

_  2 

7   12   16 

.14    *    0 

29.9 

14.4 

TI0NE5TA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

60 
40 

44 
32 

50 
33 

40 
20 

42 

14 

40 
15 

43 
31 

33 

10 

16 
5 

31 
6 

41 
14 

18 
.  2 

30 

1 

37 
21 

30 
24 

32 

1 

21 
2 

24 

17 

23 

13 

27 
20 

31 
22 

35 

7 

31 
10 

31 

16 

23 
•  2 

29 
-  3 

24 
•  1 

20 

6   10   14 
.21  .18    4 

30.2 

10.9 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 

MIN 

59 
3S 

43 
29 

50 
31 

38 
18 

42 
13 

41 
13 

42 
29 

41 
9 

17 

38 
7 

41 
10 

16 

-  6 

22 

•  10 

36 

18 

30 
22 

28 
-  2 

21 
•  2 

22 

12 

23 
5 

26 

17 

30 
18 

32 

3 

31 

7 

SO 
1* 

22 
-  2 

24 

-  9 

24 

.  9 

24 
.11 

7   10   12 
.21  .16  .  6 

29.7 

7.0 

WARREN 

MAX 
MIN 

54 
34 

39 

30 

46 
32 

43 

24 

44 
17 

43 
31 

35 

30 

30 
9 

28 

10 

41 
26 

27 
11 

21 
•  5 

35 

8 

35 

25 

29 
17 

23 
-  3 

25 

17 

27 

17 

26 

17 

31 
22 

37 
19 

32 

7 

32 

24 

28 

18 

29 

7 

26 
•  5 

20 

.  4 

-  4 

9 
.16 

13 
6 

16 

4 

30. t 
11.7 

See  Reference  Notes  FoUowiog  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYLVANIA 
JANUARY  1966 


POCONO  MOUNTAINS    01 
MATAH0RA5 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

W-BARRE-SCPANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  WB  AP 


ZERBEY  AIRPORT 


•    tt    « 
SOUTHEASTERN 
PIEOMONT 


0) 


GE0R6E  SCHOOL 

HOLTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

PHILADELPHIA  MB  AP 

READING  WB  CITY 

•    •    * 

LOWER  SUSOUEHANNA   0* 

CARLISLE 

HANOVER 
HARRISBURG  UB  AP 

SHIPPENSBUR6 

«    «    * 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

ENGLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
NEWPORT 
WILLIAMSPORT  UB  AP 

•  •    • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINSURG  2  w 
CANTON  I  NW 
LAWRENCEVILLE  2  i 
MONTROSE 
TOMANOA  I  ESE 

•  ft    « 
CENTRAL  MOUNTAINS   OT 

DU  BOIS  T  E 

MEDtX  RUN 

PHILIPS8UHG  FAA  AP 

ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  09 

CARROLLTOWN  2  SSE 
EVERETT  I  SW 
NARTINSBURG  FAA  AP 


Day  of  montii 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  9N0 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SnQ 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


i.o 


OiH  T 

T 


e.i 


0.1 


1.4 


1.0  T 
1 


1.0  T 
1 


T 

T    T 


t  2. 

T 


10   10 


«.l 


10.0 
10 


u.s 

12 


IS.O 


12.2 

12 


1.0 


10 


0.1 


2.9  S.O 
*   12 


9.0 

121  IT 


*.9|  7.2 

T 


11.0 
11 


U  19 

a 


ut 


«.9 

*\     1* 


T.O 
24 

T 

12 

.« 


I* 
l.A 


2.0 
20 


0.9 
II 

11.01  9.0 
1*   19 

19 


II  11  19  II 


T  9.«l  I.Al  T      2.1  T   T  2.«l  T.»l  T 
10   12   10   »   12   10   I   IT   1* 


19.0 
19 

12.0 

19 

9.2 

19 
1.* 

«.* 

19 


19.0 
2* 


1.0  T 
12   12 


1.1 


2.9 

21 


1* 
2.0 


9.1 

21 


1.0 
IT 


1.9 

19 


16  20 
1.6  l.T 


6.012.0 


2.0 

16 


9.0 
29 


T.9 

20 


0.9 

16 


2.9 

1* 


1.0 
19 


1.0 
16 


See  Reference  Notes  Following  Statian  Index 
-  12  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON   GROUND 


ContlBU*d 


PtNNSYLV*NI* 
JANUARY    1966 


SUHon 

D.y 

ol  month 

1 

2 

3 

4 

S 

S 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

IS 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29   30 

31 

•   •   • 

JOUTHHEJT  PLATEAU   0« 

BUTlCK  *  NNH 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

tf.O 

m 

I 

• 

• 

. 

; 

•- 

• 

B0NE9AL 

SNOWFALL 
SN  ON  4N0 

• 
• 

• 

« 

• 

I 

• 

• 

• 
• 

<• 

■• 

* 

• 

• 

; 

• 
• 

* 

- 

• 

. 

. 

I 

, 

m 

• 

. 

• 

, 

; 

, 

- 

FORO  CITY  «  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

1.0 

1 

T 
1 

I 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

it.o 

1.0 
13 

13 

7 

a 

uo 

a 

7 

1.0 

10 

0.9 
10 

SBEINSeORO  LOCK  T 

SNOWFALL 
SN  ON  AND 

T 

6.9 

7 

6 

9 

» 

4 

4.0 

a 

INDIANA  i    JE 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

O.l 

T 

0.9 

1 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.2 

T 

0.1 

T 

0.7 

I 

0.9 

1 

I 

7 

«.i 

2.1 

11 

10 

0.9 

t 

o.« 
» 

a 

1.0 

11 

1.4 
13 

PITTJBUR«H  HB  tP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

0.1 

0.9 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

0.3 

T 

T 
T 

0.1 

T 

O.t 

1 

0.1 
.1 

0,» 

T 

0.2 

T 

T 
7 

12.0 
7 

2.4 

1.1 

7 

11 
1.2 

10 
1.3 

1.4 

1.1 

B 

.4 

t 

1.0 

1.7 
♦ 
.9 

4.3 
11 

2.2 

0.6 

19 

2.7 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

1.0 

1 

1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

2.0 
2 

t 

T 
I 

7 
1 

12.0 

1.0 
13 

13 

13 

11 

3.0 

131   16 

16 

MAYNCSBURG  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

7 

14.0 

0.2 
14 

12 

7 
10 

0.1 

* 

9 

4.0 
12 

1.0 
13 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRAOPORO  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SnC 

T 
T 

T 
T 

l.C 

1.9 

i 

T 
3 

T 
i 

1.0 
1 

T 
2 

T 

0.1 

2 

T 

0.9 
2 

1.3 
2 

T 
3 

1.0 
3 

T 

4 

T 
4 

4.o|ll.0 

2.4  O.S 

la  la 

1.3 

17 

0.4 
17 

0.3 

la 

2.2 

14 

BRADFORD  A  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 
T 

2.0 
2 

2 

T 
1 

2.0 

A 

1 

2 

2.0 

A 

T 
4 

T 
4 

2.9 
9 

2.0 
& 

l.« 

T 

0.9 

6 

T 
9 

7 
9 

19.0 

la 

4.0 
20 

17 

1.0 
16 

14 

3.0 

16 

2.0 
16 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

O.T 
T 

2.0 

2 

1.0 
2 

T 
1 

7.0 

T 

0.9 

9 

1.0 

9 

1.0 

A 

0.9 

A 

4.0 
> 

7.0 
13 

9,0 

13 

2.0 
12 

0.9 
10 

• 

i.olu.o 

«!  23 

4.0 
21 

0.9 
19 

3.0 

14 

l.C 

16 

6.0 
20 

4.0 
22 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

T 

T 

0.3 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

0.2 

T 

0.4 

1 

l.O 
1 

T 
2 

t 

2 

«.o 

2 

6.0 

7 
16 

16 

0.3 
16 

1.0 
16 

4.0 
14 

1.0 
21 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 

T 

T 

1.4 

O.A 

I 

1 

0.1 

T 

T 
T 

0,6 

T 

0.1 

T 

O.A 

T 

0.9 

T 

1.1 

1 

0.7 
I 

0.9 
2 
.2 

0.1 
2 
.1 

T 

2 
.1 

1 

4.6 

1 

3.1 

1.1 

7 

7 
.« 

1.2 

7 

1.3 

7 

.B 

O.J 

1.6 

7 

.a 

a. 3 

4 
1.2 

2.6 

14 

i.a 

6ALET0N 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
1 

0.9 

9 

0.9 

9 

0.9 
9 

1.0 
1 

0.9 

5 

12. e 

2.0 
13 

12 

1.0 
12 

l.( 

11 

4.0 
19 

1.0 
13 

KANE   1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

1*9 
2 

3.0 

T 

T 

T 

2.0 
2 

0.9 
3 

2 

0.9 
2 

0.9 
2 

2 

0.5 

2 

T 
2 

2 

0.9 
3 

2.0 

4 

T 
4 

1.0 
9 

7 
9 

4 

16.0 

3.9 

20 

7 
14 

16 

l.i 

14 

2.0 
16 

2.0 
16 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

0.1 

T 

T 
T 

2. A 
2 

0.9 

2 

2 

3.0 

3 

1.0 
3 

T 

3 

0.2 
3 

O.A 

0.1 
2 

3.9 

9 

2.7 
6 

o.s 

9 

0.6 

9 

7 
» 

3 

«.J 

9.7 

13 

0.2 
10 

0.2 

a 

1.7 

4 

1.1 

4 

1.2 
13 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

6.S 

1 

0.9 

1 

T 
1 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 
1 

T 
1 

0.9 

I 

1.0 
2 

T 
2 

0.9 

3 

2 

2 

12.9 

1.9 
19 

7 
19 

13 

7 
IS 

O.i 

13 

3.0 

16 

1.0 
17 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


*CMETONIA  LOCK  3 
ALIENS  HILLS 
ALLENTOWN  WB  AP 

LTOONA  HORSESHOE  CRVE 
ALVIN  R  8USH  DAM 

POLLO  2  V 
ARENDTSVILLE 
AUSTIN 

AUSTINBURG  2    W 
BAKERSTOWN  3  WNW 

BARNES 

BEAR  GAP 

BEAVER  FALLS 

BEAVER TOWN 

BECHTELSVILLE 

BELLEFONTE  4  S 

BERNE 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 


BLAIN 

8LA1RSVILLE  6  ENE 
9LAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  H 

BOSWELL  1  SH 
BRAODOCK,  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CENTRAL  FS 
BRADFORD  A  W  RES 
B REE ze MOOD 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL 
BRUCETON  1  S 
BUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
BURGETTSTOWN  2    W 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER  *>  WNW 
BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARHOLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 
CHAMBER5BURG  1  ESE 
CHARlEROI 
CHARLEROI  LOCK  <» 
CLARENCE 


RIO 
CLAUSSVIL 


VILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  NO  2 

CONSHOHOCKEN 

C00KS8URG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  I! 

CORRY 

COUOERSPORT  *  NW 

COUDERSPORT  6  E 

COVINGTON  2  WSW 

CREEKSIOE 

CRESSON  I  SE 

DANVILLE 
DERRV 

OEVAULT  1  W 
DINGMANS  FERRY 
DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DOYLESTOWN 

ORIFTWOOO 

OU  301S  FAfl  AIRPORT 

DU  601 S  7  E 

DUNLO 

DUSHOBE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 

EBENSSURG  SEWAGE  PL. 
EMPORIUM  I  N 
ENGLISH  CENTER 


ERIE  CO  FIELD  RSCH  I 


GEORGE  SCHOOL 
■FGETTySBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLENMOORE 
GLEN  ROCK 

CLENWILLARD  DASH  DAM 
GOULOSBORO 
CRATERFORD 

GRATEHFORD  1  E 

GREENSBORO  LOCK  7 

GREENSBURG  2  E 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRI58URG  WB  AP 

HAWLEY  1  S  DAM 
H0LLIDAYS6URG 
HOLLISTERVILLE 

'HOLTWOOO 
HOME 

HONESOALE  «.  NW 
HONESOALE  5  NNW 
HONEY  BROOK  1  W 
HOP  BOTTOM  2  5E 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 


INDIJ 


SE 


SUMMIT 

JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
I  JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 
KEGG 

KITTANNING  LOCK  ' 
KRESGEVILLE  3  W 


COUNTY 


ALLEGHENY 
JEFFERSON 

LEHIGH 

BLAIR 

CLINTON 

WESTMORELAI 

ADAMS 

POTTER 

TIOGA 

ALLEGHENY 


NORTHUMSLAND 

BEAVER 

SNYDER 


COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 


MONROE 

CUMBERLAND 

SOMERSET 

ALLEGHENY 


lEFFERSON 
.LLEGHENY 

09  SOMERSET 
FORO 

09' WASHINGTON 

081  HUNTINGDON 

09  BUTLER 


LEHIGH 

WASHINGTON 

CLEARFIELD 


FAYETTE 
MONTGOMERY 
CLARION 
ALLEGHENY 


09  WASHINGTON 
03  BUCKS 

07  CAMERON 

10  JEFFERSON 


SULLIVAN 
CLARION 
CAMBRIA 
CAMERON 

fCOMING 
LANCASTER 
)1  WAYNE 

ERIE 
ERIE 
BEDFORD 
MERCER 

ARMSTRONG 

LUZERNE 

VENANGO 

LUZERNE 

POTTER 

BERKS 

BUCKS 

ADAMS 
ADAMS 

SOMERSET 


GREENE 
WESTMORELAND 

MERCER 
YORK 
YORK 
WAYNE 

WAYNE 
BLAIR 


'  01 


lYNE 


CHES 


066  06'  SUSOUEHANNA 

1S9  08|  HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

oe  BEDFORD 

09  INDIANA 


t30'> 


4432 

oe 

10 

4611 

09 

'.672 

02 

TIO' 


CLEARFIELD 
BEDFORD 
ARMSTRONG 
CARBON 


40  35 
39  56 

41  36 

42  00 


40  13 

40  35 

41  37 
41  31 
39  52 

39  56 

40  08 

40  09 

41  03 
41  12 

40  37 


1  47 
1  44 
■0  41 
40  27 


41  24 
40  59 

40  2B 

41  32 


42  14 
42  05 

40  00 

41  14 


79  02 
76  30 

80  19 


76  00 
76  15 
75  23 
75  22 


79  02 
79  52 

76  38 


79  56 
79  53 
77  17 
76  52 


75  39 
80  28 
78  26 
78  30 

78  32 
75  50 

79  22 
79  22 
60  22 
79  36 

79  35 
75  19 
79  13 
60  05 


76  37 
79  16 
76  33 


41    28 
40    26 

41    23 

15 

39    50 

40    45 

41    37 

41    39 

40    06 

!■ 

40    30 

40    06 

12 

39    49 

40    34 

19 

41    57 

41    30 

40    20 

40    19 

41    07 

39    59 

40    49 

79  51 

80  11 
78  23 
60  30 


75  54 
77  3B 
75  50 


60  13 
75  27 
75  27 

75  26 
79  55 

79  31 

80  23 

76  59 
76  51 
75  10 
75  11 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


CORPS  OF  ENGINEERS 

CHARLES  H.  ALLEN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALTOONA  WATER  BUR. 

ALViN  R  euSH  DAM 

EUGENE  R.  YOUNG 

PA.  STATE  COL.  EXP.STA, 

MRS.  BETTY  H.  MOREAN 

OTTO  D.  BACON 

PGM.  CUT  FLOWER  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CREEK  WATER  CO, 
HOWARD  H.  KEMP 
GUY  F  RITTER 
PAUL  W.  FISMER 
ROCKVIEW  PRISON  FARM 
FLOYD  W.  TRUMP 
BERWICK  IND  DEV  ASSO  II 
CITY  OF  BETHLEHEM 
LEHIGH  UNIVERSITY 

PA.  DEPT.  FRST.  ♦  WTRS 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILDRICK 
MRS.  BESSIE  M.  WILLDERS 
MRS.  EMMA  SHAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  OEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

RAY  FORD 

U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 


WEST  PENN  POWER  CO. 
LESLIE  D.  COWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 


CARROLL   G 

MILLER 

ROBERT   F, 

RICHARD    L 

KATHRYN    T 

KREIGHBA 

E.    EARL    TOUCHTON 

CHARLES    A 

BENDER 

WEST    PENN 

POWER    CO. 

CORPS    OF 

-NGINEERS 

MRS    SUSAN 

PA,    ELECTRIC    CO. 

IRA  TAYLOR  I 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 
MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS  i 
PMILA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
FREDERICK  A.  METL 
MARSHALL  6.  MENEFEE 

MRS.  JANET  L.  SHAW 
PMILA.  ELECTRIC  CO.     1 
PA,  DEPT.  FRST.  +  WTRS. I 
SHENANGOt  INC.  I 

RICHARD  T.  MOUNTAIN 
PAUL  L.  SNYDER 
FERO  IRISH 
CALVIN  R.  PACKARD 
MRS  MELVIN  P  THOMAS 
CRESSON  ST.  SCHOOL  HOSP 

MRS.  MARIE  I 

MISS  N.  DIK 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

THOMAS  A.  HOTALEN 

HAROLD  J.  KUSCHEL 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

THEODORE  F.  MATHUES 

KARL  W  HI  STAND 

SIDNEY  KENNEDY 

FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  DU  BOIS 
MRS.  D.  L.  WHITE 
ROBERT  J.  OBERT 
FRANCIS  B.  MANLEV 
A.  B.  KEMPEL 
BERNARD  KERCHENSKE 


LITTLE 
W I  NEMAN 


S.  TAl 


.IE  I 


WILLIAI 

STANLEY  L.  VON  NEIOA 
MRS  HENRIETTA  C  FLYNI 

FIELD  RESEARCH  LAB. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

PA.  Turnpike  comm, 

SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  TOMPKINS 
ANDREW  8.  EVANSHA 
STANLEY  G.  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  M.  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 
NATIONAL  MILITARY  PAI 


CORPS  OF  ENGINEERS 
DANA  L.  SHAY 
GEORGE  S  MANN  SR 

STATE  CORRECTIONAL  INJ 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RINGLER 
PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 

PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
WALTER  MASTERS 
S.  M.  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
JAMES  R.  GlENGER 
METRO  P.  DOROSH 
HAROLD  D.  SHERMAN 
CLYMER  WATER  SVC,  CO. 


HIE 


AIN 


PA.  DEPT.  FRST,  ♦  WT( 
GEORGE  R.  WADDELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH  A.  ANDERSON 
ROBERT  K  BRADFORD 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  BETHLEHEM 


LAKE  MINISINK 
AKEVILLE  1  NNE 

LANCASTER  2  NE  PMP  S' 
ANCaSTER  2  NE  FILT  I 
ANDlSVILLE  2  NW 
AURELTON  ST  VILLAGE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LEBANON  3  SW 

LEHIGMTON 

LE  ROY 


MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SI 
MARTINSBURC  FAA  Al 
MATAMORAS 
MC  CONNELLSBURG 
MC  KEE SPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEAOVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERSBURG 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE  1  w 

MILAN  1  N 

MILANVILLE 

MILLERS6URG   2   E 


I MILHOT 

I  MONTGOMERY  L  AND  D 

I  MONTROSE 

MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  SE 
I  MOUNT  UNION  1  N 

MURRVSVILLE 

MYERSTOWN 

NATRONA   LOCK    4 
I NEFFS    MILLS    3    NE 


CLINTON 
MONROE 
FOREST 


FALLS 


5571 

09 

ALLEGHENY 

LACKAWANNA 

5606 

10 

CRAWFORD 

562/ 

0/ 

ELK 

5651 

10 

MERCER 

5ft54 

10 

MERCER 

01 

MONROE 

09    SOMERSET 

5731 

5738 

01    WAYNE 

5790 

07    CENTRE 

581  1 

051  COLUMBIA 

5675 

05i   MIFFLIN 

5902 

09 

BEAVER 

40   50 

40   93 

5   40    11 


41    26 


40    45 

40  IB 

41  22 

39  56 

40  21 

41  13 
41    3B 


40    32 

40  53 

41  06 


76  17 
76  17 
76    26 


76    28 

75  43 

76  *3 

76  39 

77  35 
77    25 

77  27 

75  30 
79    03 

76  26 

78  44 
75    II 


60  14 
80  15 
77    94 

75    26 


75  04 

76  56 

77  29 
76    3* 


I  11    40    39    I 
41    50    i 
( 15    40    09    I 


I    WESTMORELANI 

I    LEBANON 
'    ALLEGHENY 
'I  HUNTINGDON 


52 

54 

26 

53 

42 

IB 

NEW    TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH    EAST    2    SE 
NORTH    PHILADELPH 


PALMERTON 

PARKER 
PARKER    1    E 


PHOENIXVILLE    I    E 
PITTSBURGH    WB    AP    2 
fPlTTseuRGH   WB    CITY 
PLEASANT    MOUNT    1    W 
PORT    CLINTON 
' POTTSVILLE 

4XSUTAWNEY 

FNErvlLLE    1    SE    DAM 

IKERTOWN    1    E 

CMOND 

FREADING   WB    CITY 
RE NOVO 
RE NOVO    5    5 
REW 

RICES    LANDING    L    6 
flIDGwAV 
ROCHESTER    1    N 


310    09    WESTMORELAND 
326. 02    LEHIGH 
370    03    H0NTG0MER1 


SAFE    HARBOR 


scanoia  1  e 
schenley  lock 

iFSCRANTON 

sellersville  ; 
shade  gap 

shamokin 
sheffield  9  w 

shippensburg 

sinnemahoning 
slippery  rock 

SMEThPORT    HIGHWj 
SOMERSE 


MONTGOMERY 
CARBON 


7116  02  SCHUYLKILL 
7161  02  SCHUYLKILL 
7217, 10  JEFFERSON 
72291 09, ARMSTRONG 
7239;  03'  BUCKS 
7310; 10    POTTER 


425    10    '^C    KEA' 


1   INDIANA 
''  WESTMORELAND 
I    BEDFORD 


40  41 
40  07 
42    12 


41    05 
41    06 
41    24   ! 
39    57    I 


41  44 
40  35 
40  42 
40  57 
40    55 

40  26 

41  52 


79  36 
75  49 
75    21 


80    00 

75  27 

76  02 


40    20    I     75    5B 


76    32 

60  00 
76  49 
80  16 
76  07 
79  08 
76    23 


11  40    46 
7    40    31 

6    40    12 
ll  41    55 


79  14 
79    33 

78  19 

79  02 
79   *0 

75  40 
79  20 
77    52 

76  33 
79    08 


lEW 


SOUTi 


CANAJ 


SOUTH   MOUN' 


1    ■ 


ing  grove 

(rsTATE    COLLEGE 
STATE    COLLEGE    2 

STILLWATER    DAM 
STOYSTOWN 

STRAUSSTOWN 
STR0N6ST0WN 
STROuDSBURG 
STU^P  CREEK 
SUNBURT 
SUSQUEHANNA 
SWEET  VALLEY 
TAMAOUA 


I    DAM 


TAMAOUA 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

'■■  TOBYHANNA 
i  torpedo  4  w 

rOWANDA    1    ESE 
TROT 


FYRONE    4    NE    BALD    EAGLE 


' 6184, 09    BUTLER 


8379; 04'  YORK 
84491 07    CENTRE 
8452    07    CENTRE 


8596    01    MONROE 
8610    10    JEFFERSON 
8668    05    NORTHUMBLAND 
8692    06    SUSQUEHANNA 
8725, 01,  LUZERNE 
8756    02    SCHUYLKILL 

B763    02|  SCHUYLKILL 
6673    10    FOREST 
8665    10    CRAWFORD 
8866    lo! CRAWFORD 
1.  MONROE 


5'    41 

15    39 

16    40 

16   40 

15   41 

4    40 

4    40 

5   40 

l'  41 

15    40 

ly  41 

7* 

92 

77 

52 

75 

29 

78 

97 

7A 

11 

55 

75 

76 

50 

Ot    10 


■REN 


UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
VlRGINVlLLE 
WARREN 
WASHINGTON 
WATSONTOWN 
WAYNESBURG  1 
WEBSTER  MILLS 


8906  06  BRADFORD 
8959  06  BRADFORD 
6989;  09  INDIANA 
90021 10  MC  KEAN 

9024  08  BLAIR 
9042  10  ERIE 
9050  09  FAYETTE 
9128  09  WESTMORELAND 
9196  03l  BERKS 
9298,  101  WARREN 

NGTON 
349  09  NORTHUMBLAND 
GREENE 
9380  08  FULTON 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


76  52 
60  10 
78    05 


605|  12H    12M 


79    49 

1060 

75    01 

100 

76    16 

13*0 

75    32 

315 

79    37 

.10 

79    41 

11*0 

79    40 

1100 

75    11 

'; 

1345 
1510 
2140 
1400 
1520 


75   59 

1120 

79    26 

120t 

79    40 

195C 

I  sac 

195C 

1T4( 

76    25 
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MRS.  IRENE  FOREMAN 
MRS.  GLADYS  REINEKE 
LANCASTER  WATER  BUR. 
LANCASTER  WATER  euR. 


HARRY  KRALL 
GOODWIN  S.  DEFREHN 
LEAMON  M.  eAUMAN 

RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
GEORGE  H.  HAYFIELO 
HUGH  F.  PARKER 
THOMAS  MECKES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J.  SMOFF 
KENNETH  E.  BUSH 
FRANCES  E.  SCMEIBNEIt 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 

SUN  OIL  CO. 
WILLIS  M.  SPEIRS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
MARRY  8ISLAND 
DAVID  w  SHIVES  JR 
U  S  STEEL  CORP. 
CLARENCE  e.  RENFER 
CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.E.  M.  SNYDER 

K.  R.  MAXWELL 
PA.  DEPT.  M|( 
MRS.  NORA  KAI 

E  T  C  SNYDER 
JOHN  MACAFEE 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEVIN  E,  eOWERSOX 
j  KENNETH  LEIGMOW 

j  JOHN  B.  KNEPP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

RALPH  TAYLOR 

'  PA.  Turnpike  comm. 

'  PA.  TURNPIKE  COMH. 

I  MT.  UNION  WATER  WORKS 

DAVID  C.  SHAW 

MRStKATHLEEN    WAKOELL 
OF    ENGINEERS 


I  AYS 


STATI 


SIT 


HILA.  SUB.  WATER.  CO. 
i  LEWIS  W.  HAMILTON 
■  GENERAL  CHEMICAL  CO. 
'  CLINTON  J.  ALLEN 

MRS.  FRANCES  K,  FRY 

PA.  TURNPIKE  COIM. 

FRED  C.  OSWALD 

BOROUGH    OF    NORRISTOWN 

ELLSWORTH    WEAVER 
,  AIRPORT    GUARDS 

ELMER    T.    MOORE 
'  MRS    HELEN    ESCHBACh 
!  NEW    JERSEY    ZINC    CO. 
!  LOUIS    A.    MALARKEY 
!  JOHN    E.    LIVERMORE 
MISS    L.    VETTERLEIN 
FRANCIS    K.    DAVIS.    JR. 
;  U.S.    WEATHER    BUREAU 

I  phila.  electric  CO. 

FED.  AVIATION  AGENCY 

'  PHILA,    SUB.    WATER    COMM. 
;  U.S.     WEATHER    BUREAU 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WILLIAM    POLIVKA 
I  MRS.    ADA    E.    RARICK 

LLOYD    £.    WELLER 

CARL    E.    ROTOLO 

CORPS    OF    ENGINEERS 

DENNIS  K.  FLUCK 

MRS.    RACHEL    LANGAN 

J  U.S.    WEATHER   BUREAU 
!  ELMER    G.    BATSCHElET 
I  C.    F.    BILLETTE 
!  CLOSED    10/29/65 

I  CLOSED    10/27/69 

,  BOROUGH    OF    RIDGWAY  i 

!  DEOUESNE    LIGHT    CO.  I 

CARL    KOPA- 


■NDER  I 


TCMIE 
I  POWER  CORP, 

I  MRS  JOHN  w  FLEMING 
MUN.  AUTH.  wSTMRLD.  CO. 
MRS.  ALVERTA  L.  HOLMES 

1  CLARE  E  WINERITER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  POST  OFFICE 

I  SELLERSVILLE  WATER  CO. 
MRS.  HELEN  H.  PYLE 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 

I  WILBUR  R.  NOROIN 


KEITl 


ALLEN 


RANGES    CALDWELL 
'   RAYMOND    £.     MILLER 
I  PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
'  HOWARD    G.    PECK 
EUGENE    M.    COOK 
PA.    DEPT.    OF    HEALTH 
! P,    H.    GLATFELTER    CO. 
'  PA.    STATE    UNIVERSITY 
j  PA,    STATE    UNIVERSITY 

CORPS    OF    ENGINEERS 


JOHN    W.     NEWMAN 
j   MRS.     LAURA    A.    BENSON 
I  MRS.    ELIZABETH   COSSLETT 
I  MRS.    MARY    L,    ROBERTS 

PANTHER  VALLEY  WTR.  CO. 

CORPS    OF    ENGINEERS 

PA.    ELECTRIC    CO. 

CITY  OF  TITUSVILLE 

MRS,    JULIA    GRADY 
I  MISS    BARBARA    DANIELSON 
'  LEVERN    ROOT  I 

I  EUGENE    HARTSOCK 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 
,  ROBERT  0.  STRAIT 

'  FREDERICK  L.  FRIDAY     j 
I  HAROLD  W.  HAMMOND        I 

WM.  W.  HARSTELLER 
'  UNITED  ENG.  ♦  FNORY.CO.i 
I  MRS.  MARY  M.  WRIGHT     ', 


LBER' 


REIER 


IGHWAYS 
WILLIAM  BIRD 
BOROUGH  OF  WAYNESBURG 
JAMES  L.  OE  SHONG 


MCLLStOMO   i   S 
MST  CHISTCft 

vesT  oMwe  i  %t 

HCST   HICRMV 


H-IARflE-S< 

VULUHSPOOT    MB    *P 
W1N0   GAP    t    S 

rCMK    >    »M   PUMP    ST. 

YORK   2    S   FILTER   PL, 

VOHK    NAvCN 
! VOUNOSVIILE 
j  2ERBrv    AIRPOftT 
iIION      6ftOVE 
I  riONSVlLLC    )    SE 


COUNTY 


TIOOA 
CHCSTCK 

CMCSTt* 
PONCST 
INDIANA 
LUIEftNC 
LUtCRNE 

etAiR 

LYCOMING 
NORTHAMPTON 


9*I)    OSj  BEDFORD 

V1I8    0*'  YORK. 


OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 


STATION  INDEX 


MARION   L.     SNUMMAT 
DAILY    LOCAL    NEWS 
CONARO-PTLE    CO. 
MRS.    HELEN    F.    KtNNEAR 
KRS.TALMACC    MILLER 
MRS.    MARY    C.     MIRMAr 
U.S.    HEATHtR    BUREAU 
ROBERT    GUNNCTI 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
FRANKLIN    a.    BUSKIRK 

■ALTER    C.    RICE 
YORK    WATER    COMPANY 
YORK    WATER    COMPANY 
METROPOLITAN    EOlbON    CO, 


ClOSCD   STATIONS 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


I        DRAINAGE  CODE:      1-ALLEOHENY    S-BEAVEH    3-CONEMUNG    4-CONBMAUGH    5-DELAWARE    «-JUNIATA    T-KISKIMINETAS    8-LAKE  ERIE    9-LEHIGH    10-MONONGAHELA    ll-OHIO    12-P 
13-LAKE  ONTARIO    M-SCHUYLKILL    1 S-SUSQUEHANNA    16-WEST  BRANCH    17-YOUGHlOCHENY  ^"o«n^i,«    iiumu    li   i^ 


t  Weather  Bureau  State  Cllmalologlst.  Weather  Bureau  Atrport  Station,  Harrlaburg  State  Air 


.  New  Cumberland, 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  oil 
are  the  sums  of  the  negative  depart 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standarc 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  tune  for  all  except  Weather  Bureau  and 
tion"  Uble,    "Daily  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall 


i  standard  Wei 


n  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
E,  S.T.  DaU  in  the  "Extremes"  table.  "Dally  PreclplU- 
hourfi  ending  at  time 


Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  for  obUinlng  n 
Dsequently,  occasional  drlltLng  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


ten  from  dl/fer< 


SNOWFALL:       Entries  of  flnowfall  in  the  "Cllm at o logical  DaW"  1 
sleet,  and  ice, 

NORMALS 

DIVISIONS, 

STATION  r 


,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  1 

t  cllmatologlcal  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960. 
3  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 
JES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  In 


"Seasonal  Snowfall"  table.  Include  snow  and  sleet.     Entries  of  s 


d  direction  from  t 


B  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  1 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

-      No  record  in  the  "Supplemental  E>ata"  table,   "Daily  Preclpiutlon"  Uble,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*+      Hi^est  observed  one  minute  windspeed.    This  eUtion  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

3  than  10  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  df 


e  Station  Index, 


R     Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  f 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


:i  the 


?  published  1> 


for  detailed  daily  record.     Dej 
1  Hourly  Precipitation  DaW, ) 


carried  for  this  6 


Recording  Rain  Cage  Station.     Hourly  precipitation 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from 
the  "Hourly  Preclpiutlon  Data"  bulletin. 


epan 


n  of  data  in  any  month  Indlcaiei 


G      "Soil  Temperature"  table. 
H      "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 
J       "Supplemental  Data"  table. 
SS       This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 
VAR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index 

a  shelter  located  a  few  feet 


s  Bod-covered  ground. 


,  this  reference  indicates  tl 


e  thermometerE 


1  shelter  located  a 


Static 


i  appearing  ii 


e  Index,  but  for  « 


e  not  listed  in  t 


r  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  I 


y  be  found  in  the  1> 


3  the  Superintendent 


USCOMM-WB-AsheviUe,  N.  C.[-3/15/66- 1025 
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Temperature 

Precipitation 
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|2 
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•    •    • 
POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELANO 

HAwlEy 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

32.1 
32.6 
36.3 
38.? 

36.0 

12.0 
18.8 
12.9 
19.2 
7.9 

22,1 
25,7 
24,4 
29,1 

22.0 

-   ,1 

50 
47 
53 

54 
52 

12 

27. 
12 
11 
12 

.15 
-  4 
.15 
.  6 
-20 

7 
20 
S< 
7 
8« 

1199 
1095 
1129 
997 
1199 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
14 

10 
6 
10 

28 
27 
28 
27 
28 

6 
1 
4 
1 
9 

2.13 
2.66 
2.29 
2.78 
2,36 

-  ,06 

-  ,37 
,13 

.59 

.82 

.79 

1.03 

.71 

29 
29 
29 
29 

14 

16.0 
18.0 

ia.2 

16,2 

14.9 

25 

28 
10 
12 

15 

3 

3 
25. 
29 

3 

2 

3 
2 
2 
2 

0 
0 
0 

I 
0 

PLEASANT  MOUNT  I  w 
SCRANTON 
STRCUOSBURS 
ShEET  VALLEY 
TCBVHANNA 

30. » 
35.7 
38.8 
33.6 
31.2 

10.3 
18.5 
19.4 
17.7 
13.5 

20.4 
27.1 
29.1 
25.7 
22.4 

-  1,5 
,3 

48 
54 
54 

48 
49 

12 
12 
11 
12 
12 

.15 
.  2 
.  8 
•  4 
-15 

7 

8 

7 

20 

7 

1243 
1054 
1000 
1094 
1188 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
13 

6 
14 
17 

26 
24 
26 
29 
27 

5 
2 
2 
1 
4 

2,80 

D  2,55 

3,73 

3,86 
2.76 

-   ,15 
,43 

,87 

.   ,33 

I. 10 

a   1.00 

1.48 

1.62 
.78 

14 
25 
13 
14 
14 

29.0 
14.7 
16.7 
19.5 
16.3 

27 

11 
16 

20 

25 

3 

3 
3. 

2 

2 
2 
2 

2 

1 
1 

1 
2 
0 

W-SARRE-SCRANTON  WBAP 

3<i.<> 

19,9 

27.2 

-  1,1 

50 

11 

•  4 

7 

1053 

0 

11 

23 

2 

2.31 

.32 

.73 

25 

17.5 

12 

3 

6 

2 

0 

DIVISION 

25.0 

•  1,2 

2.74 

.13 

17.5 

•    •    « 
EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOViN  WB  AP          R 

palmerton 
port  clinton 
2erbey  airport 

HON   6R0VE 

36.5 
37.6 

37. 4M 

30.9 

34.8 

20.3 
21.3 
13. 9M 
18.5 
14.4 

28.4 
29.5 
25. 7M 
24,7 
24,6 

-   .8 

•  .1 

•  4,3 

50 
53 

59 

48 
53 

12 
11 
12 
12 
12 

0 
.  2 
.10 
.  2 

.  7 

7 
6 
6 
20 
7. 

1017 
988 
IO95 
1121 
1124 

0 

0 
0 
0 
0 

9 

8 
8 
16 
12 

25 
22 
27 
27 
26 

1 

2 
3 

2 

4 

4.84 
3.55 

3.39 
2.99 
1.90 

2.20 

1.06 

.58 

2.05 
1.21 
1.14 
U40 
.61 

13 
13 

14 
14 
14 

19.9 
14,1 
13.5 

13.0 
12.8 

14 
9 

7 

3 
25. 

27* 

7 
5 

1 
1 
1 
1 
0 

DIVISION 

26,6 

•  3.1 

3.33 

.66 

13.8 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

CCATESVILLE  1  Sw 
BEVAUlT  1  w 
EPhRATA 
OEORGE  SCHOOL 
SRATERFORD  1  E 

39.0 
38.3 
38.2 
38. A 
38.'. 

21.2 

21.0 
23.4 
20.0 
19.8 

30,1 
29,7 
30.8 
29.2 
29.1 

-  1.5 

-  2.1 
•  3,2 

53 

51 
51 
55 

12 
13 
11 

14 
13 

4 
2 

10 

3 
4 

7» 
20 

6» 

7 
20. 

971 
982 
952 
996 
999 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

e 

8 

e 

24 
24 
22 
29 
25 

0 

0 
0 

0 

4.01 
6.26 
3.20 
4.33 
3.57 

1.23 

.68 
1.63 

1.66 
2.09 
1,25 

1.83 
1,47 

14 
13 
13 

14 

14 

l».0 
11,0 
14.8 
10.4 

14 
<f2 

16 
23 

1 
3. 

3 

3 

a 

B 

7 
8 

7 

HCLTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVIllE  2  NU 

LEBANON  J  5W 

MARCUS  HOOK 

38.5 
39.3 
36.3 
36.9 
41.7 

23.4 
22.8 
16,9 
19.6 
26.8 

31.0 
31.1 
26.6 
28.3 
34,3 

-  2.2 

-  1.4 

-  2.2 

51 
51 
49 
52 
54 

13 
14 

11 
13 
14. 

2 
-  5 
.  9 
.  5 

8 

6 
6 
6 
6 

20 

947 
945 
1069 
1025 
854 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
7 
10 
9 
6 

22 
24 
27 
26 
22 

0 

1 

2 
1 
0 

3.27 
3.20 
2.80 
2.93 

4.84 

.96 
.72 

2.02 

1,32 
1,36 
1.03 
.75 
2.29 

14 
13 
14 
25 
13 

14,0 
10.4 
11.2 
12.8 
12.2 

15 

14 
19 
23 
10 

I 

2 

3 

3. 

3. 

6 
7 
7 
8 

7 

MCR6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

NCRRI5TCWN 

PHIL  ORExEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  wB  AP       R 

«0.1 
38. <> 
41.0 
39.2 
39.3 

20.7 
21,1 
24,8 
27.4 
23.6 

30.4 
29,8 
32.9 
33.3 

31,5 

-  1.7 

55 

56 
54 
55 

57 

11 
12 
12 
13 
13 

2 
4 
7 
8 

4 

6 

6 

20 

20 

961 
981 
888 

eel 

931 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
9 
6 
9 
8 

25 
24 
22 
20 
22 

0 

0 
0 
0 
0 

4,19 
3,58 

3,99 
4.68 

4,30 

1.50 

1.25 
1.48 
1.49 
2.27 
1,95 

13 
13 
14 
13 

13 

9.0 

9.7 
11.4 

29 

7 
9 

2 

2 

3. 

s 

7 
7 
7 
8 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAkERTOWN  1  E 
READING  wB  CITY          R 
WEST  CHESTER 

40. 7 
40.2 
39.8 
40.7 

18.8 
21.0 
26.3 
24,3 

29,8 
30.6 
33,1 
32.5 

-  3.7 

,0 

-  .3 

-  1.0 

53 

53 

54 
56 

12 

11 
12 
15. 

.  5 

2 
9 

7 

it 

4 
20 
20 

980 
995 
887 
906 

0 
0 
0 
0 

6 
6 
8 
5 

24 
23 
21 
22 

3 

0 
0 
0 

4.39 

4.04 

4.29 

D  3.94 

1.57 
1.33 
1,65 

1.04 

1,96 
1,31 
1,92 

1,10 

13 
14 
13 

14 

I0.5 

12.6 
13,3 

22 

23 
13 
18 

2 
3. 

3 
3. 

7 
8 
9 

7 

NEST  GROVE  1  SE 

38. CM 

21, 7M 

29, 9M 

53 

14 

6 

21. 

977 

0 

9 

22 

0 

1,50 

14 

2 

1 

1 

DIVISION 

30,7 

-  2.3 

3.94 

1,27 

12.2 

a    «    « 
LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

AREnOTSVILLE 
BLOSeRVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBER58URG  1  ESE 
GETTYSBURG 

37.5 
37.3 
40.3 
38.1 
38.2 

21,0 
22,9 
24.4 
22,1 
23,2 

29,3 

30,1 
32,4 
30.1 

30,7 

.  2.0 

-  .3 

-  2.5 

-  2.9 

59 
53 

54 
53 

52 

3 

6 

4 
2 
6 

6 

20 
6 
6 
6 

994 
971 
906 
969 
955 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

8 

5 
7 
9 

25 
23 
23 

24 
24 

0 
0 
0 
0 

0 

3.98 
2.97 

4,00 
4,61 
3.68 

1.49 
.71 
1,48 
2.49 
1.20 

1,12 
1,10 
1,80 
2,08 
1.22 

14 
13 
U 
13 
13 

15.0 
19.0 
19.9 

14.0 
11.6 

15 

29> 

7 

7 
7 
7 

1 
1 
1 
2 

1 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP         R 

mERCERsBUrG 

SHIPPeNSBURg 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

39.9 
39.0 
38.5 
38.6 
40.4 

22,3 

24,0 
22,6 
23,5 
22.1 

31.1 
31.9 
30.6 
31.1 
31.3 

-  2.3 

-  1.1 

-  2.4 

55 

56 
57 
54 
54 

5 

9 
6 
8 

1 

6 

6* 

6 

20. 

1 

949 
932 
959 
944 
938 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
8 
7 
9 
6 

24 
22 
24 
25 
24 

0 
0 
0 
0 
0 

2,99 
4,44 
3,93 
3,99 
3,54 

.38 
2,13 

1.98 

1.16 

.88 
1.86 
1.23 
1.86 
1.60 

25 

13 
14 
13 
13 

12.0 
16.8 
11.6 
15.2 
13.8 

'♦ 

7 
6 

7 
7 
7 

0 

2 
2 
1 
1 

DIVISION 

30.8 

-  1.9 

3.83 

1.44 

14.1 

«    ft    tt 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURElTON  ST  VILLAGE 
LEwISTOwN 
MILLVILLE  2  SW 

38.8 

35.2m 

37.9 

38.0 

34.6 

18.0 
11. 6M 
18,8 
20.6 
16,9 

28.4 
23. 4M 
28,4 
29,3 
25,8 

60 
50 
54 
96 

48 

11 
13 
12 
12 
12 

•  8 
-14 

0 
0 
0 

7. 
7. 

1018 
1157 
1021 
993 
1093 

0 
0 
0 
0 
0 

8 
12 
10 
10 
12 

27 
27 
27 
24 
26 

2.52 
3.33 

3.27 

3.09 
3.48 

1.06 
1.67 
1.48 
1.38 
1.39 

13 

14 
14 
14 

14 

10.0 

a. 9 

13.0 

9 

21 

11 
21 

25 

NEWPORT 
5UNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

37.8 
37.4 

37.1 

18,9 
18,2 
20,8 

28.4 

27,8 
29,0 

-   .2 

56 
55 

90 

12 
12 
28 

-  3 

.  6 
.  3 

'* 

1021 
1033 
1002 

0 
0 
0 

10 
11 

9 

26 
26 
24 

2.44 
3.71 
4,58 

.07 
l,»3 
2,07 

.79 
1.42 

2.09 

25 

14 
13 

13.3 

11.7 

17 
18 
20 

3* 

2 

.  DIVISION       ^,  j^,,  -p.  f 

THE  imhV^  OF  T 

HI 

27.6 

-  2.6 

3.30 

1,02 

11.3 

WlAY  16  136 

See  Ref 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    1966 


Continued 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTinBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWREnCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TO*ANOA  1  ESE 
WELLSBORO  3  5 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

SELLEFONTE  4  S 
DL  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

philipsburs  FAA  AP 
renovo 

RIDGWAY 
STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


altoona  horseshoe  crve 
Burnt  cabins  2  ne 

EBENS8URG  SEWAGE  PL« 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  4  WNW 
ClAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  0 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  wB  CITY       R 
PUTNEYVILlE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKvILLE  SEwAGE  PL> 

Clarion  3  sw 

CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

CCUDERSPORT   *   NW 
OL    BOIS    FAA    AIRPORT 
EAST    BRADY 


Temperature 


33.8 
30.5 
36.* 
30.0 
39.4 


35.3 
34.3 
33.4 
36.0 
36.7 

32.5 
32.3 

37.8 
34.7 
34.6 


35.1 
41. OM 
35.1 
37.5 
38.1m 

38.9 

t 
36,0 


32.3 
36.6 

M 
38. 9M 

36.6 
39.1 
36.9 
42.4 
35.9 

37.5 
33.6 
39.6 
39.2 
39.6 

38.4 
37,0 
38.6 
34.8 
38.1 

38.0 
33.8 
41.1 
38.6 


32.1 
34.9 
38.0 
37.5 
35.2 

35.2 
35.3 
33,6 
32,8 
38, 3M 


14,5 

15.4 
12.7 
14.5 
15.5 


31.2  14.1 

35.9  17.2 

31.0         15.3 


18,4 
17,3 
12.2 
12.3 
18.4 

IS. 8 
18,3 

17,0 
14.8 
20,0 


21,1 
22, IM 
18, S 
22, OM 
19,2m 

22,0 
20,8 
22,8 


21,0 
16.3 
I 
Z0.4M 

18.4 
23.6 
19.0 
20.5 
18.4 

21.0 
20.0 
23,4 
21.0 
24.6 

22.0 
23.6 
25,6 
17,5 
22.3 

19.0 
17.6 
25.6 
18.5 


16,0 
15,1 
18,5 
16,5 
13,1 

19,3 

18.6 
14.5 
19.1 

19. 6M 


24.2 
23,0 
24.6 
22,3 
25,5 

22.7 
26.6 
23.2 


26.9 
25.8 
22.8 
24.2 
27,6 

24,2 
25,3 

27.4 
24.8 
27.3 

25.6 


28,1 

31, 6M 
26.8 
29. 8M 
28. 7M 

30.5 

I 

29,4 

29,3 


26,7 
26,5 

M 
29,7m 

27,5 
31,4 
28,0 
31.5 
27,2 

29,3 
26.8 
31,5 

30,1 
32,1 

30.2 
30.3 
32.1 
26.2 
30.2 

28.5 
25.7 
33.4 
28.6 

29.3 


24.1 
25,0 
28,3 
27,0 
24.2 

27.3 

27.0 
24.1 
26.0 
29. OM 


3| 
1  a 


1.0 


2.5 


.2 

2.0 


-    1.0 


1,9 


-    1,9 


1,1 
1,3 


1,2 
4,5 


1,8 


1.2 


48    U 
48    11 
48    28* 
53    11, 
52    12 


1140 
1171 
1127 
1189 
1099 

1180 
1068 
1163 


1061 
1093 
1174 
1138 
1042 

1137 
1106 
1045 
1119 
1047 


1024 
930 

1064 
986 

1011 

999 


1067 
1071 

984 

1046 
936 

1030 
93O 

1052 

995 

1064 

929 

967 

914 

968 
963 
914 
1080 
970 

1018 

IO9I 

877 

1011 


1140 
1113 
1023 
1057 
1135 

1048 
1060 
1137 
1087 
999 


Precipitation 


1,75 
3,10 
3,91 
3,73 
2,41 

2,50 
2,70 
3.20 

2,91 


3.41 
2,93 
3,39 
3,34 
3.17 

2.75 
3.98 
3,52 
2.86 
3.24 

3.26 


3,85 

4,73 
4,42 
0    D    4.50 
0         3.21 


D    7.59 

D    4 

4.27 


4.63 


4,64 

3.17 

1.89 

0    3.4S 

4.31 
D  2.13 
4.31 
3,14 
3,60 

3,49 
3,86 
2,33 

2,20 
3,50 

5,15 

3,23 

3,47 

D   3,81 

2,84 

2,33 

3.30 
2.99 
2.98 

3.31 


2.67 
1.96 
3.21 
2.22 
2.33 

1.76 
2.13 
2.37 
3.18 


1.33 

.47 
1.05 

,88 


1.38 


1,10 
4.52 


2.22 


1.04 
1.16 


,73 


1,10 
1,26 
1,85 
1,84 
1,41 

,73 

1,63 
1,38 


1,33 
1.49 
1,50 
1,61 
1,51 

1.10 
2.23 
1.62 
1.60 
1.39 


2.07 
2.00 
1,14 

1,20 
1,05 

1.13 
1,97 
1,94 


1.66 
1.08 
1.07 
1.28 

1.49 
,38 

1,55 
1,98 
1,53 

,95 

1,23 

,99 

.85 

1.90 

1.83 
1.72 
2.01 
1.87 
1.69 

1.10 
.99 

1.22 
.97 


1.13 
1.24 
1.76 
1,05 
1,06 

,43 

,85 
1.18 
1.75 


6.0 
10.0 
22.0 
14.0 

4,7 

19,9 

13,3 

9,5 


T,l 

10,0 

15,0 

9.0 

7,3 

9,0 
8,9 
8,3 
12,5 
9 

9,7 


13 

16,0 
31,5 
10,0 


22 

10,0 
9,2 


25,6 


23,5 
11,5 

11,6 
10,0 

14,9 

18.9 

5.0 

5.4 


21.5 
6.9 
7.4 

12.0 
6.4 

4.0 

12.8 
10.0 


4.2 
16.7 
6.0 
5.8 
6.8 


15 
9.5 
4.6 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  18   - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Conllnuvd 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY    1966 


Temperature 

Preclpllation 

^1 

■:2 

1 

1 

1 

1 
a 

1 

i 

S 
& 

t 
& 

9 

1 

No.  ol  Dayi 

1 

& 
1 

S 

S 

Snow,  SU«I 

No,  of  Dayi 

StoOm 

Max. 

Mln. 

3 
|2 

■3-a 

• 

S 

3 

1 

S 
8 

°  I 

Si 

s5 
%,i 

ERIE   WB   AIRPORT 

32. <• 

20.7 

26.6 

.2 

53 

10 

.  I 

20 

1068 

~o 

"14" 

"24 

~T 

1.92 

.        .40 

.65 

13 

8.7 

13 

1 

~ 

~ 

0 

FARRELL    SHARON 

'.0.3 

26.3 

33.3 

3.0 

9 

3 

20 

894 

0 

10 

18 

0 

i.59 

-        .70 

1.00 

13 

3 

1 

FRANKLIN 

3«.6 

13.3 

2<>.l 

-    3.1 

11. 

,    4 

21 

1139 

0 

13 

28 

3 

1.70 

-       .73 

.80 

14 

8.0 

9 

4* 

4 

0 

GREENVILLE 

38.1 

21.5 

29.6 

1.1 

lU 

3 

6 

978 

0 

10 

24 

0 

1.70 

-       .82 

.90 

13 

7.0 

7 

5, 

3 

0 

JAMESTOWN    2    NW 

33.0 

16.1 

2*. 6 

11 

•    1 

6 

1124 

0 

12 

26 

1 

1.75 

-       .61 

.51 

14 

12 

6. 

5 

0 

KANE       1    NNE 

32.7 

U.6 

23,7 

10 

.15 

20 

1149 

0 

12 

27 

3 

2.13 

.90 

14 

11.0 

17 

2, 

5 

0 

MEADVILLE    1    S 

3*.0 

17.9 

26.0 

•      .2 

10 

0 

6 

1084 

0 

12 

26 

1 

1.75 

-       .77 

.63 

14 

12,8 

13 

4. 

5 

0 

MERCER 

35.8 

21. <> 

28.6 

lU 

2 

20 

1013 

0 

10 

23 

0 

2.04 

.74 

14 

6.2 

2 

15. 

6 

0 

TIONESTA    J    SE    DAM 

34.1 

15.9 

25.0 

lU 

-    5 

6 

1115 

0 

12 

28 

3 

2.04 

.72 

14 

6.0 

18 

6 

0 

TITUSVILLE   WATER   WORKS 

33.9 

13.7 

23.8 

10 

-    8 

6 

1145 

0 

13 

27 

4 

1.92 

.66 

14 

6.5 

20 

3. 

5 

0 

WARREN 

36.7 

19.1 

27.9 

.6 

55 

9 

-    5 

20 

1030 

0 

9 

25 

2 

2.32 

-       .24 

.88 

14 

9.1 

13 

4. 

4 

1 

0 

OIVISION 

26.4 

-       .3 

2.13 

-       .45 

8.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:  68'  ON  THE  12TH  AT  NEWELL 

LOWEST  TEMPERATURE  I  -20°  ON  THE  8+  AT  2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  D  7.59  INCHES  AT  JOHNSTOWN 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION;   1.19  INCHES  AT  BARNES 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:  2.65  INCHES  ON  THE  14TH  AT  PALM 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:  31.5  INCHES  AT  EBENSBURG  SEWAGE  PL 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:   43  INCHES  ON  THE  7+  AT  EBENSBURG  SEWAGE  PL 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  19  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


I  ^ 


POCONO  NOUNTilNS    01 

EOUINUNK  2 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELANO 

GOULO5BOR0 

HAkLEY 

HOULISTERVILLE 
HONESDALE  4  NW 
l.A<E  HINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
tONG  POND  2  n 

MATAMOHAS 
HILANVILLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  NOUNT  I  « 
SCRANTON 

STROUOSBURG 
SHEET  VALLEY 
TOBYHANNA 
WILKE5-BARRE 
U-BARRE-SCRANTON  UBAP 


ALLENTOWN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSvlLLE 
KRESSEVILLE  )  W 
LEMIGHTON 

NEu  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 


2.44| 

2,80 

5  2,55 


3, at 

2.76 
2,21 


TAMAQUA  i>    N  DAM 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
2I0NSVILLE  3  SE 


BECHTELSVILLE 
BESNE 

CHAODS  FORD 
C0ATE5V1LLE  I  5W 
CONSHOHOCKEN 

DEVAULT  I  H 
D0YLE5T0WN 
EPhRATA 
GEIGERTOUN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 
GRAIERfORO 
GRATERFORO  1  E 

HOLTWOOD 

HONEY  BROOK  I  W 


LANCASTER  2 
LANDI5VILLE 
LEBANON 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 


3,0T 
2,<« 

li«0 


5,26 
«.31 
3,20 
3,21 


3.91' 
T.IO 
3.57 
3.27 


SU 


MORCANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NE5HAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  MB  AP 
PHOENIXVILLE  I  E 
OUAKERTOWN  I  E 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

YORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 


ARENDT5VILLE 

3.98 

BLOSERVILLE  I  N 

2.97' 

CARLISLE 

<..oo 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

■•.81 

GETTYSBURG 

3.68 

HANOVER 

2,99 

HARRISBURG  WB  AP 

R    »,«* 

HUNTSDALE 

3,13 

MERCER5BURG 

3.93 

NEW  PARK 

3.72 

SHIPPENS6URG 

3,99 

SOUTH  MOUNTAIN 

3,63 

SPRING  GROVE 

3,501 

YORK  i    SSW  PUMP  STA 

:  3,5. 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 


BEAR  GAP 

3.26 

BEAVERTOwN 

2,76 

BERWICK 

2.52 

CAMP  KLINE 

3.22 

CEDAR  RUN 

D  3.89 

DANVILLE 

3.00 

ENGLISH  CENTER 

3.33 

JERSEY  SHORE 

3.03 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

3.27 

LEWISTOWN 

3.05 

MILLVILLE  2  Sw 

3.<.8 

MILROY 

3.61 

NEWPORT 

2." 

SHAMOKIN 

2.80 

SUNBURY 

3,71 

11   12  '  13   14   15   16   17   18 


16  '  ,03J 

07 

21   I 


.30  .75 
.13  1.10 
•33   .58 


2.05 
•    1.95 
■68  1.39 
.36  1.15 

•70   .90 

1.81 


.09! 

•  281 

•  U 


.30   .22   .02 


.70  1.25 

.60  I. 01 

.62  1.56 

.63  1.66 

2.10 


T 

T 
•  01 


•H 


.31 

•  06 

•  70 

•  83 

.62 

.65 

1.76  2.36 

•  50 

.67 

•  62 

•  32 

•  42 

•  23 

1^36 

•  06 

.50 

•  03 

•  53 

•  72 

•  60 

i.07 

•  30  1 

.07 

2^61 

•  68  1 

.65 

.70  2 

•  65 

01 

2.27 

0 

1.95 

0! 

1.96 

.58  1 

.31 

1.92 

•  01 

1   .68  1 

.16 

•  01 

•  38  1 

•  61 

UOO  1 

•  10 

1 

•  50 

0 

l|   .56  1 

•  22 

.31 

.98 

1.12 

.22 

I. 10 

.65 

.17 

1.80 

.17 

2.08 

.26   T 

1.22 

.85 

.21 

.87 

.70 

T     . 

K  1.86 

T 

.19 

.85 

•  96 

.31 

1.07 

1.23 

.15 

1.75 

1.65 

.07 

1.19 

1.06 

T 

2.01 

.05 

2.36 

.09 

1.00 

T 

1.67 

.16 

1.61 

.06 

U68 

•65   .33   T 


See  Relerence  Notes  Following  SuUoq  lodex 


1.03 

•  05 

.70 

•  01 

•  96 

T 

.59 

.09 

1.00 

•  0« 

•  98 

T 

UOO 

T 

•  60 

.01 

•  7» 

•  08 

.20 
1.12 


1.05 
.20 


1.02 
T 
T 

•  55 

•  70 
.05 
T 
.65 


DAILY  PRECIPITATION 


lUMUAMV    IVe6 


Continutd 


mtsontohn 

IIILlItXSPORT    at   U 


UPrCK    SUiOUEHittNA      Ot 

AUSTINIUM    I    • 
CANTON    1    Na 
C0VIN4T0N   2    HSH 
OI>ON 
OUiNOItE    2    SSK 

EA61.C5    NCRE 
H0»   gOTTON    ]    SE 
LA>flENCCVILI.E    2    S 
LE   »ot 

nONTROSE 

ORoELC  2  Nir 
RU5HVILLE 
SUSQUEHANNA 
TOHANOA  1  ESE 
TROY 

HELLSaoRO  3  S 


CENTRAL  NOUNTAINS   07 

BELUEFONTE  »  S 
CLARENCE 
CLEARf lELO 
DU  BOIS  7  E 
EHPORIUM  1  N 

GLEN  HA2EL  2  NE  DAM 

KARTHAUS 
L0«  HAVEN 
NAOERA 
MAHAFfEY 

BEDIX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSSURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDSUAy 

SINNEMAHONING 
STATE  COLLEGE 


Day  of  Month 


1 

>|1S| 
2.9A 

9.«l 

>.2a' 

l.7> 

>.3» 
2.«1 
2.39 

2.S0| 

2.12 
2.J« 

2.7» 
2.701 
2.90 

9,20 


9,A1 
9. OB 
9.7* 
2.99; 
9.J»i 


9.701      .09      .09      .10 


2.71 

9,0' 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

9.S9 

BREEZEaOOO 

3.« 

BUFFALO  "ILLS 

9.*9 

BURNT  CABINS  2  NE 

)  *.79 

CARROLLTOHN  2  SSE 

D  9.60 

CRESSON  1  SE 

4.19 

EBEN5BURG  SEHAGE  PL. 

4,42 

EVERETT  1  Sa 

)  4,50 

HUNTINGDON 

3.^1 

HYnOMAN 

9.96 

JOHNSTOMN 

b  7.59 

KEGG 

1  4.49 

MAPLETON  DEPOT 

NARTINSBURG  FAA  AP 

4,27 

HC  CONNELLSBURG 

2.9a 

SAXTON 

9, IB 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9.5* 

WILLIAMSBURG 

3.97 

•olfsburg 

9.19 

50UTH»EST    PLATEAU      09 


ACMETOMA  LOCK  9 

9,19 

.06 

.19 

.02 

BAKERSTOUN  9  HNH 

• 

« 

• 

» 

BEAVER  FALLS 

2.S* 

T 

.16 

.01 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

*.«* 

.09 

.49 

.20 

80SWELL  I  Sll 

1.90 

.09 

,22 

.10 

SRADDOCK  LOCK  2 

9.29 

7 

.26 

.09 

BRUCETON  1  S 

9,29 

.27 

.02 

BURGETTSTOMN  2  W 

9.17 

.16 

.02 

BUTLER  *  «N» 

1.B9 

.15 

.04 

.02 

CHARLEROI  LOCK  4 

9.0* 

,25 

,06 

CLAYSVILLE  9  W 

>  9.*B 

.23 

,03 

CONFLUENCE  1  Sa  DAM 

*,91 

T 

.42 

.04 

CONFLUENCE  I  NH 

4,98 

.98 

.02 

C0NNELL9VILLE 

9,92 

T 

.25 

.09 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2,62 

.14 

T 

CREEKSIOE 

9,36 

.20 

.05 

DERRY 

S  2,19 

T 

.28 

.05 

DONEGAL 

4,91 

.17 

.19 

.11 

OONORA 

9.1* 

I 

.26 

.09 

PORO  CITY  4  S  DAM 

9,60 

.20 

.03 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

2,37 

T 

.10 

T 

GREENSBORO  LOCK  7 

9,1» 

.25 

.0* 

INDIANA  9  SE 

9,»9 

.02 

.90 

.08 

KITTANNING  LOCK  7 

3.1* 

.02 

.10 

.01 

MARION  CENTER  2  SE 

9,»6 

.06 

.99 

.10 

HC  KEESPORT 

2.57 

.03 

HEYERSOAlE  1  a 

9,06 

.25 

■  04 

MONTGOMERY  L  AND  0 

2,33 

.05 

,01 

NATRONA  LOCK  4 

9,6* 

,04 

.14 

,09 

NE»  CASTLE  1  N 

2.20 

.07 

,01 

NEaELL 

9.50 

.30 

,1C 

NEa  STANTON 

5.19 

.90 

.19 

T 

PARKER 

2.12 

,06 

T 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 

9,23 

.15 

.01 

,02 

PITTSBURGH  aB  CITY       R 

9,47 

.29 

.05 

,0i 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

>  9,61 

D 

.20 

.0< 

SAGAMORE  I  S 

9,12 

.20 

SALINA  9  W 

2,S4 

.09 

.18 

,0 

schenley  lock  5 

2.98 

.02 

.19 

.01 

SLIPPERY  ROCK 

2.99 

.0 

SOMERSET  FAIBVIEa  ST 

3.63 

.35 

.Oi 

STOYSTOaN 

3.30 

.25 

.01 

UNIONTOaN 

2.99 

.0* 

.18 

.01 

VANDERGRIFT 

9.42 

.27 

aAYNESBURO  1  E 

2.98 

.18 

.0 

aHITESBURG 

3,22 

.23 

.1 

.0*      .02      .101     ,09 


,17       ,08      ,09 


,24      .03      ,02      .02 


"701 


.09 

.10 
.06 


,98       ,44      .83 


.03       ,02      .09 


.10      .12      .041 


.03      .01       .1* 


10         11         12 


.21 
.25 


.20 
.09 
.05 


13      14      IS 


.10 

.10 

T 

.41 

.26 

,15 

.25 

,42 

.10 

.21 

,B5 

.05 

.27 

.71 

.11 

.29 

.64 

.14 

.16 

.29 

.05 

1.41 

.12 

.04 

.44 

.70 

,14 

,22    1,20      ,12 


64 

.93 

.02 

65 

.19 

.05 

52 

.60 

.06 

49 

.06 

.10 

95 

.50 

.13 

44 

.41 

.09 

99 

.61 

.03 

.67    1.10      .U 


16      17      18 


37 

.07 

.07 

42 

.4* 

,05 

29 

.05 

T 

65 

.62 

.08 

47 

.60 

.08 

1.03 

.04 

2.00 

.17 

.03 

031   .80 

.20 

.02 

031  1.20 

.22 

.07 

1.14 

.07 

T 

1.20 

.10 

.83 

.05 

1.17 

.58 

.95  .95  T 

.59  1.59  .0 

.66  1.21  T 

.81  1.1*  T 


.13      .05      .62    1.35 


.97 

,28 

l.*9 

,69 

1.80 

,44 

.02 

.90 

,80 

.09 

« 

,91 

,06 

.60 

,00 

.12 

.20 

,06 

1.55 

,05 

1.96 

,04 

.70 

,59 

.06 

.5* 

,95 

.10 

.87 

,89 

.05 

,77 

,95 

.02 

,63 

.55 

.0: 

,79 

•  29 

.06 

.67      ,99      ,11 


,09      .01|  2.01       ,01 

.20      .Oil      .72    1.67      .07 
.2*      .05:      .69    1.23 
T  .02    1.69      T 

.58    1.27 
.31    1.10 


28        29        X 


.490    .20 

.27 

.12      .11 


,46 

.70 
.3>D    .20 


.49 

.12 

.02 
1.20 

.49 

.05 

.49 

.12 

.66 

.*6 

.12 

1.17 

.50 

.01 

.04 

.1* 

.01   I 

1.12 

.92 

T 

.99 

T 

.*1 

.02 

.*> 

.0: 

.10 
.06 
.07 


.27 
.02 


See  Relerence  Notes  FoUovmtg  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

Continued 

FEBRUARY 

1966 

Station 

1 

Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5    1    6    i    7        8        9 

10 

U       12 

13       14       15 

16 

17   1 

18 

19  1 

20  { 

21 

22  I 

23      24 

25 

26       27 

26      29      30 

31 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

2,62 

T 

.10 

.05 

T 

.04 

.30      T 

.29    1.17      .09 

■  11 

•  25 

T 

T 

T 

•  22 

- 

BARNES 

1.1« 

.04 

.05 

.06 

.06 

.05      T           T 

.02 

.34      .09      .06 

•  13 

■  19 

T 

T 

T 

T 

T 

•  10 

J 

8HADF0RD    FflA    AIRPORT 

2,67 

.04 

,06 

T 

.02 

T           I           T 

.17 

.07 

1.13      .04      .04 

■  26 

T 

.04 

T 

T 

T 

•  01 

•  01 

T 

.80 

BRADFORD    CENTRAL    FS 

2.00 

.02 

,05 

.02 

T 

.05 

.20 

.50      .75      .08 

■  06 

•  20 

•  01 

.01 

•  09 

T           T 

BRADFORD    *>    W    RES 

1.96 

T 

.01 

.03 

.02 

.04 

T 

.13 

1.24      .03      .04 

.15 

.04 

•  02 

T 

.o» 

T 

.16 

BROOKVILLE    SEwAGE    PL. 

3.21 

.01 

.13 

.03 

.01 

T                   i 

.23 

.50 

1.76      .06      .16 

•  14 

T 

•  02 

T 

•  16 

CARTER    CAMP    2    M 

3.20 

.11 

,07 

T                  1 

.38 

.30    1.74      .10 

■  10 

.20 

T 

•  20 

T 

CLARION    3    SW 

2.22 

.01 

.10 

,01 

.02 

.02 

.15      .02 

.32    1.05      .11 

•  11 

.17 

•  01 

•  12 

CLERMONT    t*    NU 

2.33 

.02 

.07 

,05 

.03 

,04      I      ' 

.23      7 

.36    1.06      .06 

•  05 

•  23 

T 

.02 

T 

T 

T 

•  11 

T          T 

CONNEAUTVILLE 

1,76 

.01 

T 

,07 

.05 

,03      I 

.43      I 

.39      .41       .01 

•  13 

•  21 

.01 

T 

•  01 

T 

T 

C00KSSUR6 

2.33 

.05 

.05 

.10 

.03 

T 

.26 

•         1.36      .12 

•  19 

•  04 

T 

J 

T 

.17 

CQRRY 

2,13 

.06 

,09 

.04 

.14 

.02 

.20 

.14 

■85      .03      .04 

•  29 

.11 

.02 

•  01 

.02 

T 

T 

T 

.OT 

COUOEHSPORT    *    NW 

2.37 

T 

.06 

.0' 

T 

T 

.22 

.42    1.18      .09 

•  09 

•  08 

T 

T 

•  14 

.04 

.02 

COUOERSPORT    6    E 

9    2.92 

T      D 

,26 

.28 

.06 

T 

.26 

.45      .95      .06 

•  OT 

•  11 

T 

.02 

T 

•  38 

OU    B0I5   FAA    AIRPORT 

3.18 

.05 

,06 

.02 

.06 

T           I          T 

.08 

.01 

1.75       .05      .01 

•  21 

.01 

.01 

T 

T 

T 

.04 

•  u 

T 

.n 

EAST    BRADY 

, 

.10 

.02 

.02 

.04      .021 

« 

1.70      - 

ERIE    WB    AIRPORT 

1.92 

.03 

.08 

.03 

.07 

T           T 

.50 

.13 

.65       ,02      ,04 

•  17 

•  01 

.01 

,01 

T 

J 

T 

T 

T 

J 

.IT 

•  16 

FARRELL    SHARON 

1.59 

.05 

T 

T 

1,00      .01       .05 

•  32 

T 

FRANKLIN 

1.70 

.02 

.10 

,05 

T 

T 

.18 

.53      ,80      T 

T 

,02 

T 

X 

T 

T 

galeton 

3.21 

.08 

.50 

.30    1,65       ,10 

.09 

•  24 

.29 

GREENVILLE 

1.70 

T 

.01 

I 

.02 

.01 

.19 

.01       I 

,90      T            ,08 

.33 

•  01 

.03 

T 

T 

T 

•  04 

.07 

JAMESTOWN    2    NW 

1.75 

.01 

.02 

.03 

.04 

.03                   T 

.30 

.34      .51       .09 

.12 

•  18 

.01 

T 

.02 

•  05 

KANE       I    NNE 

2.13 

.04 

,05 

.06 

.04 

.01       T 

.19 

.29      .90      ,09 

*13 

•  21 

T 

.03 

T 

•  09 

LEWIS    RUN    3    SE 

1.82 

.01 

,04 

.04 

.58 

,12      .90      .03 

.02 

.03 

.02 

.01 

.02 

T 

LYNCH 

1.21 

.03 

,04 

.07 

,05 

.02      T      j     T 

.14 

.34      .05       .06 

.tz 

•  20 

T 

T 

T 

T 

•  09 

T 

MEADVILLE    I    S 

1,79 

.02 

,06 

.02 

,03 

.03      .01 

.24      T 

.30      .63       ,08 

•  10 

•  20 

T 

J 

T 

T 

•  01 

.01 

T 

•  01 

MERCER 

2,0« 

T 

,05 

.03 

,02 

.03 

.15 

.47      .74      ,10 

.13 

•  29 

T 

T 

T 

•  02 

•  OT      T 

NORTH    EAST    2    SE 

2,10 

.06 

.04 

.12 

,08 

.07      I 

.68      .01 

•25      .43       .09 

.07 

.15 

T 

•  01 

.01 

T 

•  02 

T 

•  01      T 

RAYMOND 

I. SI 

.01 

.07 

.10 

.02 

.04 

.24 

.48      .40      .09 

.04 

.09 

•  01 

•  01 

•  21 

•  01 

RUSSELL 

2.27 

.14 

.09 

.06 

.02 

.03      .02| 

.33 

.35      .82      .05 

T 

•  30 

T 

•  06 

STUMP    CREEK 

2.<.0 

.27 

.02 

.02 

.02             ! 

.24 

•50      .77      .10 

.10 

.13 

•  03 

•20 

TIONESTA    2    SE    DAM 

2.0« 

.02 

.05 

.02 

.03 

.04      T 

.17 

.49      .72      ,10 

.1* 

•  20 

T 

T 

T 

T 

T 

•06 

J          T 

T 

titusville  water  works 

1.92 

T 

.04 

.05 

.04 

.03              1 

.28      T 

.37      .66      .08 

.13 

•  24 

T 

T 

T 

T 

T 

TORPEDO    *.    W 

1.93 

.13 

.08 

.07 

.27 

.33       .68      .06 

•  04 

•  27 

TUHTLEPOINT    *    NE 

2.16 

.09 

.07 

.06 

T 

.05 

.15 

.30    1,10      ,08 

•  04 

.07 

.02 

.02 

T 

•  10 

•  01 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

2.0* 

.07 

.09 

.07 

.04 

.03 

.42      .01 

.14      .77      .05 

•  10 

.20 

.03 

T 

T 

.02 

T 

T 

T 

WARREN 

2,32 

.04 

.07 

.06 

.04 

.03 

.38 

.32      ,88      ,09 

.08 

•  25 

T 

T 

.02 

•  01 

•  0» 

T 

WEST    HICKORY 

2,33 

.06 

,08 

.04 

.10 

.05 

.20 

,50      .85      .06 

.10 

.20 

•  01 

•  01 

•09 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Sladcn 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 
> 
< 

ERIE   CO   FIELD   RSCH    LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

35 

35 

35 

34 

35 

34 

35 
35 

35 
34 

35 
34 

36 

34 

35 

34 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

95.7 
34.2 

LANDISVILLE    2    NW 

2    INCHES 

8   AM 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

31 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

28 

28 

28 

30 

30 

29 

29 

30 

30.5 

STATE   COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

29 
24 

30 
29 

31 
30 

31 
30 

31 
29 

30 
26 

30 
29 

32 

30 

33 
31 

33 
33 

36 
33 

38 
33 

35 
33 

37 
33 

40 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
32 

33 
32 

11 

32 
28 

32 
29 

33 

30 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
31 

33 
32 

33.0 
30.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

29 
26 

30 
29 

31 
30 

31 

30 

31 
30 

30 
27 

30 
29 

32 

30 

32 

31 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

34 
33 

36 
33 

33 
33 

33 

33 

33 

33 

33 
33 

33 
32 

32 

29 

32 

30 

33 

31 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32.3 
31.2 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

30 
28 

31 
30 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

31 
30 

31 
30 

32 

31 

32 
32 

33 
32 

33 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

33 

32 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

32.6 
32.1 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

32 

31 

32 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33.2 
32.6 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

34 
33 

33 
33 

34 
33 

34 
33 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34.0 
33.6 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

35 
34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 
34 

35 
34 

34 
34 

34 

34 

35 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 
34 

35 
35 

35 

34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

35 

35 

34.6 
34.2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  ^^ J^^^.^^^^^O , 'MSV''  loU^^VpL^'LAKE^^iRRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GR<XJND  COVER.   RYEGRASS 
AND  NA?IVE  S^EDS,  MOWED  SEVERAL  TI^ES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION.   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


.  <;i  OPF  OF  GROUND.   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPE.   OUFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVER ,   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WH?CH  ?5  <E?V  ^LIPpId  tI  A  HeIgHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 

POTENTIOMETER. 


See  Referesce  Noies  foUowiag  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FCBRUARV  1966 


StaUon 

Day 

ol  Monlh 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

MAX 

urn 

18 
8 

22 
12 

29 

11 

28 

0 

26 
5 

22 
-  2 

20 
-15 

23 

-10 

39 

10 

38 
13 

45 
31 

50 
10 

45 
26 

39 
31 

43 
29 

35 

23 

32 

U 

26 

6 

37 
6 

23 

-  5 

16 
-  2 

26 
5 

26 
18 

37 

21 

33 
23 

35 

2S 

36 
8 

47 
10 

32.1 
12.0 

PREELAND 

MAX 

Mm 

27 

u 

28 
16 

27 

17 

23 
13 

20 

7 

20 
5 

24 

r 

40 
22 

37 
22 

40 
26 

47 
37 

45 

32 

40 
30 

41 
30 

36 
26 

31 
21 

32 

16 

36 

14 

30 
16 

25 

-  4 

14 
U 

29 
13 

37 

19- 

31 
24 

33 

24 

37 
23 

47 

19 

37 
29 

32.6 

IB. a 

HAWlEY 

MAX 

Mm 

26 

11 

32 

17 

34 
20 

33 
10 

34 
3 

28 

-  9 

24 

-15 

30 
-15 

44 
4 

45 
9 

50 
22 

53 
27 

47 
25 

38 
32 

48 
31 

36 
24 

35 
22 

31 
6 

42 
7 

27 

0 

19 
2 

28 
13 

32 

19 

4l 
21 

37 
21 

37 
27 

41 
7 

42 
10 

36.3 
12.5 

MATAMORAS 

MAX 

Mm 

28 
17 

32 

21 

36 
22 

35 

4 

34 

9 

29 

8 

27 
-  6 

42 

9 

43 
10 

52 

20 

54 
42 

50 
28 

42 
28 

48 
29 

45 
30 

36 
26 

35 

22 

40 
10 

38 
19 

24 

1 

29 
14 

35 

20 

42 

24 

37 
24 

42 
30 

43 
30 

49 

18 

42 
29 

36.9 
19.2 

MILANVILLE 

MAX 

Mm 

2<. 

10 

32 

10 

33 

14 

33 
0 

33 
-  2 

29 
-15 

28 
-20 

30 
-20 

43 
6 

46 

10 

49 
21 

52 
24 

45 
23 

39 

30 

41 
27 

38 
21 

34 
18 

31 
-  6 

42 

-  6 

26 

-11 

19 
-  8 

26 

10 

29 

16 

40 
15 

37 
15 

40 
23 

42 

6 

48 

10 

36.0 
7.9 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

MAX 

Mm 

17 
8 

2<. 
15 

29 

18 

23 

1 

27 
11 

21 
-  9 

21 
-15 

29 

-U 

36 
5 

39 
11 

46 
J5 

48 
34 

40 
25 

34 
30 

40 

21 

33 

17 

32 
13 

25 
2 

34 

7 

19 
-13 

12 
-12 

20 

5 

23 

13 

35 
13 

33 

14 

32 
25 

36 
6 

45 
18 

30.4 
10.3 

SCRANTON 

MAX 

Mm 

27 

29 
16 

32 
23 

31 
15 

31 
15 

25 

3 

24 
-  1 

26 
.  2 

41 
13 

45 
21 

40 
34 

54 

38 

49 
33 

41 

35 

48 
31 

36 

36 
23 

29 
18 

43 
16 

25 
3 

20 
5 

27 
15 

31 
19 

41 
26 

42 
27 

36 
26 

38 

15 

45 
16 

35.7 
18.5 

STROUOSBURG 

MAX 

Mm 

31 
15 

33 
22 

36 
22 

33 

1 

30 
9 

26 

.  4 

25 
-  8 

41 
9 

41 
12 

45 
31 

54 

38 

52 
27 

48 
29 

49 
36 

46 
31 

37 
28 

37 

24 

37 
9 

35 
20 

25 

4 

31 
13 

36 

18 

43 
2  1 

40 
27 

40 
30 

42 
30 

49 
13 

43 
29 

38.8 
19.4 

SWEET  VALLEY 

MAX 

Mm 

20 

7 

27 
15 

26 
13 

30 
10 

29 

11 

28 
2 

25 

6 

24 
13 

40 
20 

40 
24 

47 
35 

48 
33 

46 
31 

40 

33 

28 

37 
24 

32 

14 

28 
9 

38 
14 

24 

-  4 

18 
5 

26 
13 

29 
20 

38 
23 

36 

27 

36 
26 

40 
IS 

44 
29 

33.6 

17.7 

tobyhanna 

MAX 

Mm 

17 
3 

23 
12 

25 
16 

28 

4 

25 
12 

21 

2 

18 
-15 

25 
-11 

38 
8 

38 
23 

45 
31 

49 
33 

46 
29 

39 
31 

42 
28 

31 
21 

32 

14 

25 

10 

36 
12 

30 
-  5 

15 
-  3 

23 

7 

26 
16 

35 
21 

30 
23 

31 
22 

34 
16 

47 
18 

31.2 
13.5 

WBARRE-SCRANTON  WBAP 
<    *    • 

MAX 

Mm 

25 

14 

28 
19 

28 
16 

27 
12 

23 

9 

21 

0 

22 

-  4 

36 
12 

41 
18 

46 
31 

50 
39 

34 

41 
34 

35 

35 

28 

34 
27 

34 
21 

41 

17 

25 

19 

3 

28 
13 

30 
20 

39 
25 

38 
27 

36 
30 

38 
24 

40 
14 

47 
34 

34.4 
19.9 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOWN  WB  AP 

MAX 

Mm 

27 
12 

29 
21 

32 
13 

30 
8 

29 
12 

24 

4 

25 

0 

35 

15 

39 
15 

43 
34 

4  7 
31 

50 
29 

42 

35 

49 
36 

30 

34 
27 

37 
20 

43 
16 

35 
9 

22 

4 

30 
15 

36 
21 

41 
27 

33 

28 

39 

30 

40 
27 

42 

19 

44 
30 

36.5 

20.3 

PALMERTON 

MAX 

Mm 

30 
18 

32 
22 

34 
12 

31 

4 

29 

IB 

27 
-  2 

24 
-  I 

38 
14 

39 
17 

34 

53 

34 

50 
29 

42 
34 

49 
39 

43 
32 

35 
28 

37 
18 

42 
13 

36 
9 

22 

5 

31 
15 

34 
24 

43 
29 

36 
29 

40 
29 

43 
38 

42 
21 

47 
33 

37.6 
21.3 

PORT  CLINTON 

MAX 

Mm 

22 

7 

30 
11 

27 
11 

35 

0 

31 

6 

32 

-10 

28 
-  9 

26 
10 

42 
9 

41 
12 

45 
30 

55 
23 

52 
26 

45 
33 

51 
27 

45 
24 

36 
20 

34 
9 

44 
18 

36 

1 

19 
2 

33 
12 

38 
20 

34 
25 

41 
23 

44 
16 

43 
18 

37.4 
13.9 

2ERBEY  AIRPORT 

MAX 

Mm 

U 
4 

22 

11 

25 

18 

26 
15 

23 

14 

22 

7 

19 

8 

23 

14 

40 
21 

34 
23 

45 
31 

48 
36 

45 
32 

42 
32 

41 

30 

35 
24 

32 

20 

25 

18 

36 

18 

25 
-  2 

16 

0 

24 

10 

30 
16 

35 
22 

29 
25 

34 
23 

30 
23 

44 
24 

30.9 
18.5 

ZION   GROVE 

#    #   • 

MAX 

Mm 

17 

7 

26 
13 

30 
16 

31 
0 

28 

1 

28 
-  7 

24 

-  7 

26 

40 
11 

38 
U 

48 
34 

53 
2b 

47 
27 

43 
35 

46 
28 

41 
21 

37 
21 

21 

10 

40 

11 

28 
0 

20 

I 

28 
12 

35 
20 

40 
23 

35 
24 

39 
21 

40 
17 

46 

18 

34.8 
14.4 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

COATESVILLE  I  SW 

MAX 

Mm 

23 
10 

29 
12 

28 
23 

35 
12 

32 
20 

32 

4 

28 

4 

30 
20 

43 
16 

41 
20 

4P 
35 

53 
31 

52 

37 

52 

38 

51 
33 

47 
31 

37 

28 

36 

16 

45 
19 

41 

7 

25 

10 

31 
17 

38 
23 

44 
26 

33 
29 

48 
27 

43 
22 

46 
24 

39.0 
21.2 

DEVAUlT  1  W 

MAX 

Mm 

27 
8 

28 

18 

34 
19 

32 
14 

29 
13 

28 

7 

26 

16 

40 
20 

40 
22 

49 
32 

5C 
41 

50 
34 

51 
33 

49 
36 

47 
30 

35 
26 

35 

20 

43 
U 

38 
12 

22 
2 

30 
12 

37 
18 

41 
19 

32 
25 

41 
26 

42 
23 

45 
22 

50 
23 

38,3 

21.0 

EPHRATA 

MAX 

Mm 

27 
11 

29 
19 

33 
20 

31 
10 

30 
18 

29 

10 

31 
17 

42 
17 

41 

23 

46 
33 

51 
39 

50 
30 

50 
35 

49 
34 

46 
35 

36 
29 

34 
26 

18 

38 
20 

22 
12 

30 
14 

37 
21 

42 

24 

34 
29 

41 
29 

43 
25 

43 
25 

41 
33 

38.2 
23,4 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 

Mm 

22 
12 

28 

17 

32 
22 

35 

5 

33 

8 

31 
4 

27 

3 

23 
16 

40 
9 

43 
16 

50 
35 

52 
29 

52 
34 

55 
38 

49 
31 

48 
30 

37 
29 

35 

17 

21 

39 

22 
12 

31 

19 

38 
22 

40 
22 

33 
28 

42 
29 

43 
18 

46 
30 

38.4 
20,0 

GRATERFORD  I  E 

MAX 

Mm 

22 
12 

28 

17 

30 
22 

35 

4 

31 
5 

33 

5 

28 

5 

28 
16 

45 
14 

46 
17 

49 
35 

SI 

28 

52 

30 

50 
37 

50 
35 

47 
29 

37 
29 

34 
17 

44 

20 

39 

4 

22 

5 

31 
16 

37 

20 

43 
26 

33 
29 

41 
28 

42 
22 

46 
26 

36. 4 
19.8 

HOLTWOOO 

MAX 

Mm 

28 

28 
22 

38 
U 

32 

15 

29 

11 

28 

2 

30 
24 

40 
24 

39 
19 

45 
34 

48 
33 

48 
30 

51 
34 

50 
35 

46 
34 

36 
32 

40 

25 

45 

22 

39 
20 

25 

10 

31 

18 

36 
24 

38 
22 

33 
29 

42 
31 

41 
30 

45 
24 

46 
35 

38.5 

23,4 

LANCASTER  2  NE  PKP  5TA 

MAX 

Mm 

28 
10 

28 
21 

36 
12 

32 

11 

31 
17 

29 

-  5 

29 

14 

40 
23 

39 
13 

45 
33 

46 
35 

48 
30 

45 
35 

51 
38 

49 

31 

43 
30 

36 
28 

46 

28 

42 
29 

35 

10 

32 

17 

39 
19 

42 
20 

41 
29 

42 

30 

44 
28 

42 
19 

39 
32 

39,3 
22,8 

LANOISVILLE  2  NW 

MAX 

Mm 

20 

2 

26 
12 

31 
0 

32 

6 

30 
8 

27 
-  9 

27 

9 

27 
20 

43 
10 

39 

20 

49 
33 

45 
26 

48 
32 

30 

46 
28 

45 
28 

37 
25 

33 
15 

44 
22 

38 
7 

23 

12 

30 
18 

36 
15 

41 
15 

33 

28 

40 
19 

40 
14 

41 
29 

36,3 
16,9 

LEBANON  3  5W 

MAX 

Mm 

20 
8 

27 
13 

29 
13 

36 

in 

31 
17 

30 
-  5 

32 
8 

27 
18 

40 
13 

40 
23 

45 
36 

46 
26 

52 

30 

43 
36 

48 
30 

30 

36 
25 

33 
17 

43 
23 

37 
7 

23 

8 

31 
17 

36 
21 

42 
28 

34 
30 

41 
22 

41 
19 

45 
25 

36,9 
19,6 

MARCUS  HOOK 

MAX 

Mm 

31 
18 

32 
22 

38 
27 

36 
2Z 

32 

20 

31 
15 

30 
24 

43 
26 

42 
23 

53 
34 

51 

38 

52 

30 

54 
40 

54 
40 

51 
37 

39 
31 

39 
28 

45 
26 

17 

26 
8 

35 
18 

41 

23 

43 
27 

34 
30 

45 
32 

45 
30 

49 
30 

53 

34 

41,7 
26,8 

MORGANTOWN 

MAX 

Mm 

30 
6 

34 
18 

33 

10 

32 
8 

32 
12 

32 
2 

29 

15 

40 
21 

39 

18 

48 
34 

55 
20 

50 

30 

50 
37 

48 
36 

47 
32 

39 
28 

40 

25 

46 
27 

40 
15 

30 
5 

32 

14 

43 

20 

42 
24 

33 
22 

41 

28 

42 
21 

44 
19 

52 
32 

40,1 
20,7 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 

Mm 

25 
16 

28 

lb 

30 
20 

30 
10 

30 

16 

28 
4 

30 
10 

40 
19 

37 
20 

43 
25 

54 

34 

56 
34 

49 
36 

50 
37 

45 

31 

35 
25 

36 
19 

42 
22 

36 
13 

32 

6 

30 

12 

36 
19 

16 
21 

40 
25 

42 
30 

44 
26 

43 
20 

47 
25 

38,4 
21.1 

NORRISTOWN 

MAX 

Mm 

31 
16 

32 
22 

37 
20 

34 
14 

32 

17 

29 
12 

30 
19 

43 
24 

44 
19 

53 
35 

53 

37 

54 
32 

51 
38 

51 
36 

49 
34 

37 
31 

38 
25 

47 
22 

42 
15 

26 

7 

34 
16 

40 

23 

45 
26 

34 
31 

43 
32 

46 
29 

50 
27 

43 
36 

41.0 
24,8 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

MAX 

Mm 

28 
15 

30 
25 

35 
29 

32 
20 

30 
15 

28 

14 

29 
22 

38 
26 

39 
26 

51 
33 

52 

41 

52 
35 

55 
39 

50 
40 

48 
39 

i'1 
33 

38 

30 

41 
28 

40 
22 

22 

8 

30 
17 

39 
23 

41 
27 

32 
29 

40 
31 

42 
31 

45 
32 

52 
36 

39.2 

27.4 

PHILADELPHIA  nB  AP 

MAX 

Mm 

27 
15 

30 
23 

33 

18 

32 

17 

29 
13 

28 
4 

29 
21 

37 
16 

40 
14 

51 
33 

51 
36 

51 
31 

57 

39 

50 
35 

49 
36 

39 
31 

3b 
25 

43 
20 

41 

IB 

22 

7 

31 

16 

38 
18 

40 
27 

33 
29 

40 
32 

43 
28 

46 
25 

53 

35 

39.3 
23,6 

PHIlA.  loth  CHESTNUT 

MAX 

Mm 

PHOENIXVILLE  1  E 

MAX 

Mm 

30 

7 

30 
20 

36 
23 

31 
-  1 

31 

30 
-  5 

28 

5 

43 
-  5 

43 
8 

50 
33 

50 
3B 

53 
27 

44 
33 

52 
34 

48 
28 

41 
2.1 

38 
26 

45 

16 

42 
32 

34 

8 

33 

3 

40 
21 

44 

18 

43 
26 

43 
29 

46 
21 

48 
16 

43 
30 

40,7 
18.8 

See  Befeience  Notes  Following  Station  Index 
-  23    - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSVLVANIA 
FEBRUARY  1966 


Station 


Day  of  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29 


OUAkERTOWN  I  E 
READIN6  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 
*    tt    « 

LOWER  SUSQUEHANNA   O* 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
SETTYSBUR6 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
MERCERSBUR6 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 
«    «    # 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  5W 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAM5P0RT  WB  AP 
»    •    • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWHENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELL5B0R0  3  S 
«    «    * 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  '.  S 


29   30   36 


U   15   21 


MAX 

23 

29 

MDJ 

7 

8 

MAX 

23 

28 

WIN 

11 

16 

MAX 

30 

30 

MIN 

9 

20 

MAX 

27 

30 

Mm 

5 

Id 

MAX 

24 

31 

MIN 

U 

17 

MAX 

26 

30 

Mm 

9 

11 

MAX 

26 

27 

Mm 

9 

19 

MAX 

23 

28 

MIN 

U 

15 

MAX 

27 

30 

Mm 

e 

21 

MAX 

29 

30 

Mm 

I 

22 

28   32   33 


21   30   31 


28   29   33 
18   21   22 


35   32   29 


3B   35   33 
19   19   15 


31   32   22 


33   33   29 


36   33   30 


30   2b   26 


32   30   30 

18   20    3 

32   31   29 


30   30   26 


32   30   28 


3<i   32   28 
l*   13    0 

29 


19   26  21 
33   29   '■2 


20   20   2<. 


22   23   23 


25 

39 

38 

20 

li 

18 

28 

32 

39 

12 

23 

28 

27 

<.o 

39 

20 

20 

21 

30 

43 

40 

23 

27 

15 

MAX 

18 

25 

30 

30 

29 

23 

Mm 

9 

14 

16 

18 

6 

-  ' 

MAX 

15 

25 

25 

30 

25 

20 

Mm 

5 

10 

15 

10 

12 

0 

MAX 

28 

34 

33 

35 

35 

34 

Mm 

10 

17 

17 

9 

9 

-12 

MAX 

17 

25 

25 

27 

25 

19 

Mm 

3 

10 

14 

12 

9 

2 

MAX 

28 

30 

33 

30 

25 

26 

Mm 

15 

17 

14 

4 

-  * 

-20 

MAX 

17 

26 

29 

28 

27 

23 

Mm 

8 

14 

18 

15 

13 

-  2 

MAX 

29 

33 

31 

30 

27 

27 

Mm 

16 

18 

18 

' 

10 

-12 

MAX 

15 

25 

26 

29 

28 

23 

Mm 

3 

12 

15 

13 

8 

2 

27   31   48 


1    14   16 


27   29   40 


20   22   30 


20   25   39 


21   26   37 


37   34   33 


40 

39 

17 

21 

42 

40 

18 

22 

41 

40 

17 

22 

40 

46 

21 

35 

28 

42 

39 

49 

53 

22 

26 

29 

33 

34 

41 

39 

41 

53 

52 

20 

23 

32 

36 

32 

39 

37 

45 

53 

46 

25 

23 

26 

35 

29 

32 

41 

39 

47 

51 

24 

20 

26 

35 

31 

33 

43 

3  3 

48 

55 

27   27   31 


50   60   50 
22      32   26 


28   29   34 


32 

25 

45 

46 

30 

30 

51 

51 

34 

29 

41 

45 

28 

30 

51 

45 

36 

25 

45 

49 

30 

33 

28   29   28 


47   60 
39   37 


40  39  35 

54  56  56 

40  39  38 

50  53  52 

37  37  36 


50   45   51 
35   36   30 


50   46   50 
37   35   35 


64   48 
35   35 


MAX 

Mm 


31   29   27 


35   35   35 


29 

39 

41 

34 

57 

50 

46 

53 

30 

36 

35 

33 

52 

45 

49 

48 

32 

35 

34 

30 

51 

44 

52 

50 

28 

35 

37 

31 

31   33   32 


45   49 
35   34 


29   34   31 


31   35   33 

41   46   43 
31   34   30 


35 

36 

28 

25 

36 

40 

32 

31 

26  34  28 

39  41  38 

28  30  28 

37  39  37 

25  33  25 

41  36  39 

30  30  26 


36   35 
30   25 


46      41      52      42 
32       32       31       29 
See  RefeieDce  Notes  FoUowtng  Station  Indei 


36   43 
26   16 


35   37   45 
31   26   22 


30   27   19 


44   39   34 


31   28   22 


28  18  16 

42  35  28 

27  15  8 

49  39  32 

29  25  15 


32  28  23 

41  35  29 

27  20  14 

45  35  33 

31  28  18 

43  38  32 

29  26  17 

36  35  45 

28  17  13 


36  37  22 

19  15  10 

35  35  24 

22  17  10 

39  37  30 

26  17  11 

33  30  23 


25   20   11 


32 

32 

16 

7 

39 

40 

20 

11 

34 

22 

16 

U 

42   33 
23    5 


23   31 
3   11 

20   20 
-7-7 


29 
6 

23 


15   15 
6-3 


26  22 
1    2 


15   16 
.  8  -10 


27   18   26 


36   18   12 
6  -10  -10 


13   12 
-6-5 


37   43   40 
20   22   28 


24   30   32 


43 

36 

25 

29 

37 

42 

22 

25 

31   36   40 


42 

16 

38 
23 

40 
22 

<.3 
2S 


26 

33   39   41 
17   21   26 


22   17   29 


36   42 
22   25 

27   34   41 


37   40   36 
22      27   25 


29  38 

17  15 

29  35 

17  20 


30  32  41 
13  15  15 

25  28  34 

7  14  20 

31  40  39 
IB  21  15 


22  26 

7  13 

31  40 

19  26 


22   29   37 

10   16   20 


26   33   39 
12   20   25 


42   43   47 
30   29   20 


42   44   46 


44 

44 

48 

27 

22 

34 

41 

40 

*5 

27 

23 

23 

42 
2S 

41 
23 


46  46 

30  24 

42  42 

29  25 

35  41 

29  27 

33  44 

29  21 

44  43 

31  27 

33  44 

28  26 

40  41 

28  24 


36 

40 

24 

21 

35 

43 

29 

23 

43   43   47 
31   19   17 


29   26  21 


31   34   35 

20  22      16 


46 

*6 

17 

IS 

43 

46 

17 

17 

42 

50 

19 

33 

40.2 
21.0 

39. a 

26.3 

»0,7 
24.3 

3e.o 

21.7 


37.5 

21.0 

97.3 

22,9 

40.3 
24.4 

38.1 
22,1 

38.2 
23.2 

39.9 
22.3 

39.0 
24,0 

38.6 
22.6 

38,6 
23. S 

40.4 
22.1 


38.8 
18.0 

35,2 

11,6 

37.9 

le.s 

38,0 
20.6 

34.6 
16.9 

37.8 

18.9 

37.4 
18.2 

37.1 

20.8 


33.8 

1«.S 

30. S 
IS.* 

36. « 
12.7 

30.0 
1*.6 

35.* 
13. S 

31.2 
14.1 

35.4 

17.2 

31.0 
15.3 


35. 3 

18.* 


Recipients  of  Environmental  Data  Service 
and  Weather  Bureau  Publications 

Beginning  early  in  1966  the  organization  titles  of  our 
publications  were  changed.  This  change  in  organization 
titles  will  not  affect  the  publication  title  and  series 
numbering.  These  items  vdll  continue  without  change,  so 
that  it  will  not  be  necessary  for  you  to  set  up  new  files 
or  new  card  catalog  entries. 

The  change  in  organization  titles  was  made  necessary  by 
the  consolidation  of  the  Weather  Bureau,  Coast  and  Geodetic 
Survey,  and  Central  Radio  Propagation  Laboratory  of  the 
National  Bureau  of  Standards  into  a  single  organization 
known  as  Environmental  Science  Services  Administration. 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSyiVANI* 
FEBRUARY  1966 


StiUon 


DU  6015  T  E 

EMPORIUM  1  N 

KARTHAUS 

COCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURS  FAA  AP 

RENCVO 

RIDSMAV 

STATE  COLLEOE 

«   *   • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  Of 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBURC  SEHASE  PL 

EVERETT  1  SH 

HUNTIN6D0N 

JOHNSTOWN 

KEGO 

MARTINSBUR6  FAA  AP 
»    »    # 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  hNW 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER  <>  MNM 

CLAYSVILLE  3  U 

CONFLUENCE  1  SM  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  0 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


Day  ol  Month 


1    2 


9  la 

15  26 

3  9 

U  28 

7  12 


30 
12 

29   29 
17   20 

23   26 

10   14 


23  25 

9  16 

21  33 

8  15 

15  27 

o  6 

17  25 

3  12 


MAX 

MIN 


19 
-  9 


21 
-10 

19 

4 

22 


27   27   29 
to   18   20 

29   30   36 


25   25   28 


21  27 

15  21 

29  30 

20  20 

28  26 

7  20 

28  28 

20  21 

25  29 

U  15 

31  33 

16  U 


28  30 

22  15 

25  24 

13  17 

30  30 

19  21 

2a  30 

17  20 

24  29 

18  24 


24  23  24 

5  7  -15 

29  26  25 

7  3  -U 

31  31  28 

5  0  -16 

35  32  32 


25  27 

19  10 

24  24 

U  U 

29  33 

17  11 


5 
25 

14 

2P 
7 

27 


26   20 
18   12 


25   25 

20   12 


26   26 
20   17 


9   10   II   12   13   14   IS   16   17   18 


19   18   20 
16   10   12 

31   26   27 


26   27   25 


29   25 
19   16 


26 
13 

27 
10 

28 
6 

29   26   25 
16    9   10 

25   26   25 

6-2   11 

22   21   22 


28 
-16 


25   35   40 


-  5 
27 


21  27  28 

37  45  48 

19  32  26 

36  40  40 

14  22  30 

29  30  43 
9  23  24 

30  40  51 
18  30  32 

35  35  40 

22  32  24 

31  40  47 

20  27  32 


33  42  46 

19  32  32 

30  40  47 

10  30  25 


34   36   49 


25 

55 
29 

35   42   48 
20   32   31 


32  35   26 

44   51   52 

33  36   3b 


27  38  29 

44  54  50 

32  34  36 

48  46  56 

24  26  32 


24   30   31 

51   54   48 
35   39   35 


37  42  31 

52  55  56 

25  42  24 

51  51  57 

40  47  29 

51  57  44 

33  37  27 


58   60   50 


59   57 
41   27 


51  57  50 

36  41  29 

54  56  49 

39  38  26 

62  60  68 

33  40  33 

58  61  52 

34  29  28 

51  57  43 

40  42  29 


30   30   32 


38  39  36 

12  28  29 

45  41  43 
28  34  31 

41  41  36 

26  29  28 

46  40  43 
34  31  31 


3 

40 

7 

31 

0 

50 

0 

33 

8 

35 

6 

29 

8 

44 

2 

32 

4 

50 

0 

30 

39   36   33 
36   24   26 


24 

27 

42 

39 

30 

33 

42 

42 

25 

30 

46   46   47 


30   35   37 

42   39   38 
35   29   28 


44    40 

35      32 
See  Reference  Notes  Following 
-  25    - 


35   J8   40 

25   14   10 

38   37   23 


29   24   19 


38 
20 


15 

47 
21 


47   42   33 


27   16   12 


21   22   23   24 


39   18 
16  -11 


45   25 
10-7 


29   13 
1  -  5 


4b 
15  - 

43 
12  • 

43 
20 


34 

43 

37 

19 

23 

31 

19 

16 

18 

-  2 

9 

15 

40 

45 

45 

40 

29 

35 

26 

21 

23 

3 

3 

20 

34 

41 

40 

22 

22 

27 

12 

14 

16 

-  6 

6 

13 

32 

34 

42 

30 

28 

34 

20 

20 

12 

10 

16 

31 

47 

35 

21 

28 

20 

24 

3 

7 

10 

22 

9 

2 

12 

18 

44 

35 

20 

29 

32 

25 

11 

4 

13 

20 

42   38   38 


31  21  15 

40  47  31 

31  22  21 

48  44  44 

32  19  22 

46  33  44 
20  19  17 

50  47  47 

30  18  19 

38  42  29 

28  19  16 

43  43  43 

30  21  15 

40  33  40 

28  15  16 

47  45  47 
32  19  18 

43  43  48 

29  17  17 

45  50  34 

38  27  18 

39  38  42 


29  I    30       1 
StaHoD  Index 


35   13   20 
12-5    6 

45  22      21 
16-1    2 

20 

8 

33   23   30 


41   21 
17-3 


29   17 
2  -11 


17  .  1 
45   25 


32   20 
17-3 


11-4 
42   22 


-  2 

21 


27   36 

14   22 


28   32 

8   18 


31 


35   42 
22   25 


28   38 
16   22 


26  35  31 

14  21  25 

31  36  45 

10  21  23 

22  28  41 

8  17  24 

24  31  39 

10  18  22 


14   15   15 


2S   28   27   28   29   30   31 


10 


32   42 

18   30 

43   42 


15   15   29 


31   42 
19   25 


16   22   25 


40   46 

20   33 


28   44   42 
15   22   32 


42  42 
19  32 

43  43 
22  32 


34   35 
24   21 


28   31 
25   23 


43   35 

30   24 


36   40 
31   30 


30   35 
26   16 


41   39 
28   22 


32  38 

26  9 

46  35 

20  12 

38  39 

20  12 

38  39 

27  25 

34  32 

26  7 

31  37 

23  18 

40  43 

23  21 

40  33 

27  12 

34  36 

28  22 


36   37   41 


27   19   13 


38   38   43 


34  33  35 
28  27  12 

35  36  47 

31  24  11 

31  34  44 


38  41  48 

27  24  17 

41  34  36 

28  19  12 

35  37  45 

29  17  9 


43   36   37 
33   30   24 


40   41 
28   26 


36   38 
30   27 


35   36   47 
30   28   24 


n.i 

33,4 
12.2 

36,0 
12.3 

36.7 
le.4 

32.9 

19.8 

32,3 

18.3 

37.8 
17.0 

34.7 
14,8 

34.6 
20.0 


35.1 
21.1 

41,0 
22,1 

35.1 

18. » 

37,5 
22.0 

38.1 
19.2 

38.9 
22,0 


36.0 
22.8 


32.3 

21.0 


36.6 
16,3 


38.9 
20.4 

36.6 
18.4 

39.1 
23.6 

36,9 

19,0 

42.4 
20,5 

35,9 
18.4 

37.5 
21.0 

33,6 
20.0 

39,6 
23.4 

39.2 
21,0 

39.6 
24.6 

38.4 
22.0 

37.0 
23.6 

38.6 
25.6 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1966 


Station 


Day  oi  Month 


PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOHN 
UNIONTOwN 
WAYNE5BURG  1  E 

NORTHWEST  PLATEAU   IC 


BRADFORD  FAA  AIRPORT   MAX   26 
MIN   u 


MAX 

MIN 


20 
-  5 


BRADFORD  <•  W  RES 
8B00KVILLE  SEV.AGE  PL 
CLARION  3  Sh 
CLERMONT  «  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  <•  Nl« 
DU  80IS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  HB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 

KANE   1  NNE 

MEADVILLE  I  S 

MERCER 

TI0NF5TA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


23 

27 

10 

16 

21 

30 

10 

U 

23 

27 

9 

17 

23 

28 

9 

la 

26 

32 

5 

19 

22 

25 

1". 

U 

25 

2S 

26  26  24 
15  12  9 

45  26  25 

19  12  9 

27  24  23 
13  11  10 


30   27   26 


26  38  46 

4  25  31 

38  49  55 

22  33  31 

40  46  53 

10  20  35 


25   30   30 
10   19   15 


U 
7 

14   24   30 
10   14   15 

16   21   29 


12  21 

8  U 

16  23 

5  e 

25  34   29 

12  18   18 


IB 

23 

3 

3 

23 

25 

8 

0  - 

29 

27 

3 

-  5 

26 

25 

0 

-  2 

23 

2Z 

4 

-13  . 

25 

27 

6 

6 

25 

26 

6 

-  2 

23 

24 

9 

20 

-11 
23 

20 

23 

30 

28 

13 

14 

31 

29 

17 

20 

26 

29 

12 

11 

36   45 

10   17 


42    48 

21   31 


42   44 
22   22 


20   20 
33   43 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24 


52   54   50 
31   39   26 


53   57   45 


61   6l   52 


7 

-  1 

26 

23 

-  1 

-  6 

29 

28 

7 

0 

27 

23 

11 

5 

24 

24 

4 

-  5 

27 

24 

-  5 

-  S 

23 

27 

7 

.  1 

23 

32 

25 

45 

6 

22 

23 

39 

1 

10 

25 

44 

6 

23 

23 

39 

43 

47 

5 

20 

30 

30 

28 

44 

50 

57 

5 

23 

33 

24 

26 

34 

41 

52 

8 

23 

14 

39 

28 

46 

53 

58 

17 

26 

37 

38 

1   23 

26   43 


11   17   29 


28   26   26 


41 

39 

28 

29 

35 

36 

25 

23 

41 

43 

22 

26 

50 

41 

31 

35 

53 
40 

51 
37 

42    4i    40 
33   38   24 


50 

44 

39 

36 

37 

25 

26 

25 

52 

46 

41 

42 

37 

25 

28 

26 

54 

41 

42 

37 

35 

23 

32 

22 

49 

43 

38 

38 

40 

22 

28 

23 

50 

44 

38 

34 

36 

27 

29 

25 

46  45  35 

54  54  46 

26  30  23 

52  53  47 

40  36  27 

46  51  41 

35  34  2C 

51  49  43 
32  39  24 

52  51  44 


33 

37 

27 

49 

52 

42 

40 

39 

28 

53 

53 

46 

27 

32 

26 

54 

51 

44 

25 

36 

23 

52 

53 

47 

37   38   27 


37  40  Z7 

26  17  15 

46  45  44 

32  17  16 

49  50  44 
11  11  20 

36  43  27 

29  18  18 

50  46  46 

30  25  22 

42  48  33 


44   27  19 

16-1  3 

40   19  26 

17-7  10 

40  18  22 
10    3  9 

41  39  15 


20 
-  5 


38  33  38 

30  26  21 

38  35  36 

25  25  24 

38  33  36 

31  27  25 

51 
22 

34  33  32 

31  26  22 

43  40  40 

37  31  26 

43  33  ,35 
23  23  19 

40  35  39 

30  28  24 

44  40  33 

27  25  22 

42  39  33 

26  26  25 

45  39  33 

28  26  22 


39   38 
26   15 


45 

40 

26 

25 

40 

35 

29 

28 

28   23 
2-2 


16   10   17 


30   40 
18   23 


42 
22 

40 

22 


34  43  39 

16  16  34 

29  33  44 

8  14  15 


33 

29 

19 

12 

36 

45 

26 

13 

38 

42 

22 

20 

32 

32 

21 

8 

39 

47 

30 

n 

38 

39 

31 

18 

37   25   42 


32  29 

19  14 

39   25  23 

25   16  14 


36   22 
32   40 


-  1 
27 


40 
20 


41 
20 


22 

39 

16   20   20 

28   37   41 
16   21   15 

28   37   40 
14   20   20 

30   39   37 


.  2 

20 


16 
-15 


14   22   26 


36   43 

15   e 


16   12 
40   43 


37   45 
24   16 


40 
22 


16   16 
.4-1 

16   23  I  27   41   43 


37  44 

24  15 

36  42 

14  7 

38  40 
20  15 

42  46 
27  17 

36  43 

25  22 

43  49 
33  23 

35  40 

23  13 

42  46 

25  17 


35   39 
26   19 


38   44 
25   17 


38   45 
23   15 


34.8 
17,5 

38.1 
22,3 

36,0 
19.0 

33,8 

17.6 

41.1 
25,6 

38.6 
18,5 


32,1 
16,0 

34,9 
15,1 

38,0 
18,5 

37,5 

16,5 

35,2 

13,1 

35,2 

19,3 

35,3 

18,6 

33,6 
14,5 

32,8 
19,1 

38,3 

19.6 

32.4 

20.7 

40,3 
26,3 

34,6 
13,5 

38,1 
21.5 

33.0 
16.1 

32,7 
14.6 

3«.0 
IT. 9 

35,8 

21.4 

34.1 
15.9 

33.9 

13.7 

36.7 

19,1 


See  Beference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PeNNSVLVANIA 
FEBRUARY    1966 


POCHNO    ^OlJNrAlNS         ni 
tATAIOHAS 

PLEASANT    Mnu'<T    1    >, 

W-BARRF-SCRA'JTON   WBAP 

•        »        • 

EAST    CE'IIRAL 
MOUMTAINS  OJ 

ALLE''<TO«'N    t.0    AP 

ZERBEV    AIRPORT 

SOUTHEASTERN 
PIEf>v.nNT  03 

GEORGE    SCHOOL 

hOlTnOCID 

LANCAS^ES  2  NE  PMP  5TA 

PHILADF.LPhIA  t-i    AP 

READING  Wf  CITY 

LOMER  SUSQUEHANNA  0<, 
CARLISLE 

HANOVER 

HARRISnuRG  >i8  AP 

SHIPP£N58bR6 

mioile  Susquehanna  ns 

ENGLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
NEWPORT 
WILLIAMSPOBT  hS  AP 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUST!n!!URG  2  ». 

CANTON  1  NW 

LAWRCNCEVILLE  2  5 

"ONTROSE 

TOwANDA  1  ESE 

CENTRnL  MOUNTAINS   07 
OU  BOI'i  7  E 

MEDK  "iUI 

PHILIP'iauRS    fAA   AP 

SOUTH    CEN1R4L 
MOUfiT,\I,\S  08 

CARROLLTOlv'l    2    5SE 
EVERfTT    1    5i« 
«ART;n5B11H<'.    FAA    AP 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOnFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
mTR  EQUIV 


Day  ol  mouth 


SNOWFALL  0.6 
SN  CN  SNO  13 
hTH  EQUIV|  1,3 

SNOWFALL  I 
5N  ON  GNO   T 


SNOWFALL 

SN  ON  G.MO   11 


SN  ON  GNO 


I  SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
5N  ON  6ND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

I  SNOWFALL 
5N  ON  GNO 

SNOWFALL 

{  SN  ON  GNO 

WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


3.U 

13i   U 


6    7 


0.2   T 

^21  21;  20 


101  101  10 


12   U   10    V    9 
1.3  1.3  1.2  1.1  1.1  1. 


l.5| 
li  T 


1.0>  l.Ol 

i:  2| 


0.5) 

ul 


25   26   27   28   29   30 


12.0 
12 


U.O 
27 


2.iia.« 


6 

♦ 

I 

29 

2* 

T 

t 

6 

.» 

■  S 

13   121   12   12,   lli  lo|   9;   6    V   Z'  T  i  T 

t:    •    ;    ,       j   ;    j 

11   10    9    9|    9    8,    5    3    11  T  I  T  I  T 


U.3 
121  U   11   11   10 


2.i:  0.2 

121   13 


9|    9, 


5|   3    2   T 
.41  .21  ,2' 


11   10'   10 


17   18,   15 
I  I.5I  U.5 


2.0:  2.0 

1*   16 

1.9 

2.5 

14   U 


SN  CN  GNO   18!  21 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALw 
SN  ON  GNO 
WTR  ECUIV 


SNOwFALl 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


17 


17,   17; 
2.1I  2.1 


!   ! 


1|  T 


16!   lb   15   14.  121   10    5'  T 
2.1  2.1  2.1  2.1  2.1i  2.2  1.4 


13   11   11   11 


19   16'   14   14   14   13   12   10 


0.5! 


I    j 

I    j 
T  1  T    T 


13!  11!  10   10   10   9I   7;   4 


19i   18   17 
1.7i  1,7  1,8'  1,7 


16!   13|   13   13   11    9    7:    5 
1,7  1.6  1,6  1.6  1.5  1.5  1.7  1.6 


1.0   T  !    I  T  ' 
15   15,   15!   15i   15   14   1<.   13, 


:  2.0 
23   25 


SN  ON  GNDl  16 


SNOWFALL  I 

SN  ON  GilD   15 


SNOWFALL 
SN  OM  OND 


SNOWFALL 
SN  ON  &iO 


SNOWFAL 
SN  ON  GNO 


SNOwFAL 
SN    ON    CjND 


SNOWFALL 
SN    ON    G  ID 


'jNOWFALl 
SM  ON   '-„\n 


2.0!     T    ;  I  T 

27       26|      26;      25       21'      20 


13 

T 
IS       14       14; 


19       15 

10 

13!      101 


2.01 

4  4; 


1.0 
3        4 


21       2 
I 
1.0 


4.U      T      0.5      T  T  0,5 

16      14      13      12      12      12      12      11         5         1         IT 


0.6l  0.2 
18       181      17 


14;  14 

16|  14 

T 

17  15 


1.0!  2.0I     T   ,  1.01  I  j 

I7j      17|      18|      I8j      18|      16!      15'      ul 

2.0      T    !  I  I  j     T   I  j  ,  I 


6         4, 

o.si       i 


l.Oi     T 

3J 

T 


1,1    0,1 
17|      1< 


T      n.3      T    I  0.6      T 

1"!    17|    isl    12I    10! 


T   !     T   I     T   1     T 

I  '  j 


T  |ll.O'  I 

11:         7;        4 


'!        3 
T    I 


2.0|  8.5 


2,0    0.3 

2'     T 


T 

T 

9.0 
9 

7.0 

3.6 

11 
•  8 

2.3 
3 

7.5 
5 

T        T 
T        T 


,3  T 

T   I     T   '     T 


0,2 

2i        I      T 


T      2.8    1.4 

T   '     T   ' 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


( 

1. 

3N 

o\ 

VF 

Al 

L 

A^ 

rD 

sr 

^O 

w 

o 

N 

GJ 

ftO 

U^ 

\D 

PENNSYLVANIA 
FEBRUARY  1966 

Day 

of  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BUTLER  *  wNw 

SNOkFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

; 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

- 

" 

- 

". 

" 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

- 

. 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

'- 

'- 

- 

'- 

- 

- 

'. 

- 

- 

- 

• 

" 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

FORD  CITY  ".  S  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

3.0 

U 

0.5 
10 

T 
10 

1.0 
10 

T 
10 

T 
11 

s 

5 

3 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 
3 

2.0 

3 

I 

T 

GREENSUORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

<>.5 
9 

1.5 
6 

T 
7 

T 

7 

T 
7 

2.0 

9 

5 

2 

T 

T 

T 

1.0 
1 

0.5 
1 

T 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
12 

«.0 
15 

1.2 

15 

1.0 
14 

1.6 
14 

0.5 
14 

1.0 
14 

10 

S 

6 

' 

T 

T 

T 

T 

0.8 

1 

0.5 

T 

T 

T 

0.4 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

2.0 
2 

1,6 

4 

3 

T 

PITTSBURGH  WS  AP  Z 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

1.5 

14 

2.0 

0.1 

11 

1.* 

0.4 

10 

2.0 

O.sl  0.2 
1.7,  1.7 

1.9 

8 

1.7 

10 
2.1 

5 
1.2 

4 
1.3 

T 

T 

T 

0.8 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0,4 

1. 1   T 

1    1 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

16 

16 

16 

16 

1.0 
16 

14 

12 

12 

10 

10 

8 

6 

2,0 

2 

T 

1.0 

1 

WAYNESHURS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

13 

3.0 
14 

1.0 
13 

T 
12 

0.5 
12 

10 

2.5 

10 

7 

4 

2 

T 
T 

0,5 
1 

T 

T 

'      1.5  1,0 

2    2 

T 
T 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAS  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.7 
19 

1.0 
19 

T 
20 

T 
20 

T 
20 

T 
19 

T 
IB 

16 

15 

10 

3 

1 

T 

I 

0,3 

1 

0,4 
2 

1.0 

2 

T 
2 

2 

0.4 

2 

T 
2 

T 

2 

T 
2 

0,3 
2    1 

O.l   T 
1    1 

T 

T 
T 

BRADFORD  ".  w  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
16 

2.0 
16 

3.0 
17 

1.5 

17 

4.0 

le 

17 

16 

15 

13 

11 

7 

5 

4 

0,5 
4 

0,7 
4 

1.2 

4 

l.O 
5 

5 

1.0 
5 

5 

5 

0.8 

5 

41    4 

1.0]  T 
4i    4 

1   3 

2 

CORRY 

SNOWFALL 
5N  ON  GNO 

2.5 

20 

2.0 
20 

1.0 
20 

2.0 

20 

1.0 
20 

19 

17 

14 

12 

6 

2 

T 

' 

0,5 
T 

1,0 

T 

1.5 

T 

2.0 
2 

T 

T 
7 

1.0 

1 

0.5 

1 

0.5 

T 

T 
T 

T 

T  '  T 

T    T 

1 
T 

DU  BOIS  F4A  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU 

0.5 
18 

0.6 
IS 

0.2 
18 

0.6 
U 

T 
19 

Is 

T 
19 

14 

11 

8 

5 

1 

T 

0,5 

T 

1.0 

1 

T 

1 

I 

T 

I 

T 
I 

T 
1 

T 
1 

' 

0.4  1,0,  T 
T     2    ! 

' 

T 
T 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTH  EGUIV 

1.0 

13 

1.9 

1.2 

U 
1.9 

0.4 

11 

1.9 

1.9 

10 

1.9 

T 
9 
l.« 

T 
8 
1.5 

6 
1.2 

4 
.9 

2 

.6 

T 

1.7 

0,7 
1 

0,7 
1 

T 

T 

0,2 

T 

0.3 

T 

0.4 

1 

T 
T 

T 
T 

0.2 

T 

] 

T    T 

T 

GAlETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

1.0 
12 

12 

11 

11 

11 

10 

9 

8 

7 

4 

2 

3.0 
5 

2 

1,0 

3 

1.0 

4 

2.0 
6 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

2.5 

6    6|    5 

4 

KANE   1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
17 

1.0 
17 

1.5 
16 

1.0 
16 

0.5 
16 

T 
16 

14 

12 

10 

9 

6 

5 

3 

2 

1.0 
3 

2,0 

5 

1.5 

4 

4 

T 
2 

0.5 
2 

2 

T 
2 

2 

2 

l.n 

3    3    3 

T 
3 

MEADUILLE  1  5 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 
13 

1.4 
13 

1.0 
12 

l.A 
13 

2.1 
11 

0.5 
11 

10 

7 

1   * 

4 

2 

1 

T 

T 
T 

<,0 

1 

1.0 

1 

0.5 
1 

0.2 

I 

T 
T 

0.1 

T 

T 

T 

0.7 

1 

0,6 

T 

T 

0.2  0.2 

T    T    T 

T 

TIONESTA  2  St  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

le 

1.0 
14 

T 
14 

0.5 
15 

0.5 
14 

T 
14 

13 

1  11 

-11 

7 

3 

2 

2 

1 

1.0 

2 

2.0 
2 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

0. 

>   T 
1   T 

T 
T 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.b. 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  ol  dayi  with  precdpi 

tation 

l  =  j 
III 

1 

Station 

.J  a 

^  O 

3  © 

is 

1 

2  ^ 

0 

1-0 

s 

J 

• 

al 

EASTERN  STANDARD 
1  AM    7  AM    I  PM 

TIME 
7  PH 

i 

8 

S 

A 

8 

S 
I 

ll 

1 

111 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

31 

5.5 

11,3 

32+-1- 

30 

17 

76 

78 

67 

71 

2 

3 

5 

2 

0 

1 

13 

- 

6.9 

ERIE  WB  AIRPORT 

24 

3.1 

10,6 

28++ 

17 

10 

82 

86 

75 

81 

8 

9 

3 

2 

0 

0 

22 

- 

8.3 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

30 

3.9 

8,5 

29 

NW 

17 

68 

71 

58 

63 

5 

4 

3 

1 

2 

0 

15 

52 

7.2 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

31 

3.9 

10.5 

38 

W 

13 

73 

76 

62 

66 

2 

3 

5 

2 

1 

0 

13 

65 

6.5 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

26 

2.9 

9.5 

32++ 

29 

16 

79 

86 

71 

73 

9 

7 

6 

0 

I 

0 

23 

30 

8.8 

PITTSBURGH  WB  CITY 

_ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

9 

5 

0 

0 

1 

17 

29 

~ 

READING  WB  CITY 

- 

- 

- 

59 

E 

13 

- 

- 

- 

- 

4 

2      6 

2 

1 

0 

15 

49 

6.6 

WILKES-BARRE-SCRANTON  WBAP 

29 

3,0 

7.9 

33 

E 

13 

74 

79 

66 

69 

10 

6 

4 

2 

0 

0 

22 

47 

8.0 

WIiIlIAMSPORT  WB  AIRPORT 

29 

3.4 

9.1 

23++ 

27 

14 

69 

72 

60 

65 

6 

4 

6 

0 

1 

1 

18 

■ 

8.1 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


" 

"^ 

~ 

1^ 

« 

OBSERVATION 

i 

m 

M 

U 

g 

TIME  AND 

m 

6 

'c 

6 

P 

P 

TABLES 

STATION 

6 

B 

COUNTY 

'J 

c 

B 

< 

OBSERVER 

i 

1 

g 

3 

2 

i 

1 

ei 

i 

i 

ii 

lACHCTONIA  LOCK.  1 

ooii 

Otl  ALLCOHINV 

ftO   >2 

~T»  4» 

iVi 

71 

CORPS    OF    eiMlNCEHS 

ALLCNS  NILLS 

00  ti 

lO'  JCrPCRiON 

41    It 

TB   99 

CHARLES    H.    ALlCN                   ' 

IaLLENTCMM    MS    tkW 

0104 

02   LEHtfiH 

1 

)(   40    >t 

79   It 

ili  NIC 

Hit 

C    HJ 

U.S.    HEATHER    BUREAU 

AiToowA  HOftsesNOfl  c«ve 

01  >« 

01   tLAIR 

40   SO 

7»   It 

1900      tf 

»f 

ALTOONA    WATER    BUR. 

ALVIN   R   lUSN   DAM 
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10 
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CLERKONT    A    NM 

15JA    10    MC    KEAN 

1    41    44 

78    32 

1620!     5P 
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MARSHALL    B.    MENEFEE 

CONNELLSVILLE    NO    2 

1726    09    FAYETTE 

IT 

40   00 

79   39 

960 

c 
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susouEhanna 
sweet  valley 

TAKAOUA 
I TAMAOUA  *  N  DAH 

tionesta  2  se  dam 

titusville 

titusville  water  works 

TOBYHANNA 
torpedo  4  W 
TOWANDA  1  ESE 
TROY 

TUNNEL TON 
TURTlEPOINT  4  NE 
TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 
UNION  CITY  FILT  PLANT 

UNIONTOWN 

VANOERGRIFT 

VIRGINVILLE 


COUNTY 


put 

NAYNC 

LANCASTCR 


4984  10  MC  KEAN 
♦992  04j  MIFFLIN 
910*1  07|  CLINTON 
5109    OT    CLINTON 


5342i  07'  CLEARFIELD 
5368, 03  MONTGOMERY 
4381    08    HUNTINGDON 


5641 
5654 
5662 
5676 
5686 
5731 
5738 
5775 
5790 
5017' 


03'  DELAWARE 
lo'  FOREST 
09i  INDIANA 
08    BLAtR 


09  ALLEGHEN 
01'  LACKAWAN 

10  CRAWFORD 


10   MERCER 
lo:  MERCER 
0*1  FRANKLIN 
or  MONROE 
09;  SOMERSET 
Obj  BRADFORD 
01    WAYNE 
05    DAUPHIN 
07'  CENTRE 
05l COLUMBIA 


4824    05    MIFFLIN 
4902    09   BEAVER 
4914,  06    SUSOUEHANNA 
4956   03   BERKS 
60261 03    LANCASTER 
6067;  05    MIFFLIN 
6111, 09,  WESTMORELAND 
6126'  03'  LEBANON 
6141    09    ALLEGHENY 
' 617*    02    HUNTINGDON 


62*6  09:  FAYETTE 

6269  0*  YORK 
I  6297  05  PERRY 
I  6310' 09  WESTMORELAI 
I  6326  02  LEHIGH 

6370;  03  MONTGOMERY 
!  6396  10  ERIE 

6419  03  PHILADELPH 

6622  06  BRADFORD 
6661  03  MONTGOMERY 
6669  02'  CARBON 
6721  09  ARMSTRONG 
6724  10  CLARION 
4762  01  PUE 
6879  03  PHILADELPH, 
6889,  03  PHILADELPH 
69101  Os!  PHILADELPH 


' 6927  03'  CHESTER 
'  6993!  09  ALLEGHENY 
I  6997,  09  ALLEGHENY 


7229  09|  ; 
7239  03  BUCKS 
7310  10  POTTER 

7316  03|  BERKS 
7*09  07|  CLINTON 
7*10  07.  CLINTON 
7*77  07  ELK 
75*0  09  BEAVER 


7782; 09  WESTMORELAND 

78461  oe!  BEDFORD 
7855; 10  WARREN 
78631 09  ARMSTRONG 
7902  01  LACKAWANNA 
7938  03  BUCKS 
7964  08  HUNTINGDON 

IUM8LAN0 


41  19 

41  27 
40  09 

40  01 
40  07 

40  94 

41  59 

40  19 

40  90 

41  41 


40  90 
40  99 
40  11 
40  24 


41  17 

41  13 
41  14 

39  90 

40  90 

39  49 

41  56 
41  40 

40  32 


40  43 

40  39 

41  50 
40  09 


39  57  I 
39  93 

39  57 

40  54 


; 8026  10 
I  8073.  04 


FRANI 


HIGHWAY  SHED 


.  09'  SOMERSET 


8*52  07  CENTRE 
6491, 06  SUSOUEHANNA 
8560l  09l  SOMERSET 


, 6589  09  INDIANA 

8610  10  JEFFERSON 
,  6668  05  NORThuMBLAND 
' 8692  06  SUSOUEHANNA 
6725  01  LUZERNE 
6756: 02  SCHUYLKILL 
8763  02  SCHUYLKILL 
1  8873  10,  FOREST 

8865  lo'  CRAWFORD 
8688  10  CRAWFORD 
I   8693  Oi;  MONROE 
8901  lOl  WARREN 
8905  06;  BRADFORD 
8959  06'  BRADFORD 
0909  09,  INDIANA 
9002  10:  MC  KEAN 
9024  08  BLAIR 
90*2  10:  ERIE 


WAYNESBURG  1  I 
WEBSTER  MILLS 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 


91 9i 


03    BER 


9298    l: 

9312    09    WASHINGTON 

93*5    04    NORTHUMBLAND 

9367   09   GREENE 

9380    00    FULTON 

9*00    06    TIOGA 

9*6*    03    CHESTER 


3<) 

*1 

40 

40 

40 

40 

39 

40 

41 

39 

39 

39 

6  16 
5  32 
5    37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1740 

40oi      TAJ      7A 

too!    TA,    TA 


1660! 
1294; 
1460: 
1200! 


9P      7A 

i;     7AJ     7A 
I  MID>  iulO 


1137:  Mil 

7*9]  Mil 

ISOO;        7i 


1270J     8A      8A 


1680 

480    111 
1320 


1550 
1220 
1950 
1740 


MN*.    IRENC    FOdCMAN 
MNt.    GLADYS   REINCKC 
LANCASTeR   WATCR   OUR. 
LANCASTER   WATER   BMI. 
PA.    STATE   COLLEGE 
PA.    DEPT.    OP   WCLPARC 
HARRY    P.    HOMLAND 
HAMRY    KRALL 
OOODwIN   S.   DCFREMN 
LCAHON   m.    8AUMAN 

RUSSELL    LINEMAN 
AMERICAN   VISCOSE    CO. 
GEORGE   H.    MAvriELD 
HUGH   F.    PARKER 
THOMAS  MECKCS 
CORPS    OF    ENGINEERS 
MRS.    JULIA   J.    SHOFF 
KENNETH   E.   BUSH 
PRANCES   E.    SCHEIBNER 
MRS.    1.    S.   BUCHANAN 

SUN   OIL   CO. 
WILLIS   M.    SPEIRS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
FED.   AVIATION   ACCNCr 
HARRY    6  ISLAND 
OAVIO    W    SHIVES    JR 
U    S    STCtL    CORP. 
;  CLARENCE    E.    RENFER 
I  CITY    OF    MEADVILLC 
I  hRS.E.   m.    SNYDER 

I  K.  R.  MAXWELL 

[   PA,  DEPT.  HIGHWAYS 

I  HRS.  NORA  KANE 

ARTHUR  A.  SMITH 

ETC  SNYDER 

JOHN  MAC A FEE 

CHARLES  W,  DAVIS 

RUSSELL  SmEPLEY 

NEVIN  E.  BOWERSOX 
I  KENNETH  LEIGMOW 

JOHN  e.  KNEPP 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
:  RALPH  TAYLOR 
'  PA.  TURNPIKE  COMM. 
PA,  TURNPIKE  COMM, 
HT.  UNION  WATER  WORKS 
DAVID  C.  SHAH 
MRS.KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA,  STATE  UNIVERSITY 

PHILA.  SUB.  WATER.  CO. 
LEWIS  W.  HAMILTON 
GENERAL  CHEMICAL  CO, 
CLINTON  J.  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K.  FRY 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
FRED  C.  OSWALD 
BOROUGH  OF  NORRISTOWN 
ELLSWORTH  WEAVER 
AIRPORT  GUARDS 

ELMER  T.  MOORE 
MRS  HELEN  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ;iNC  CO. 
LOUIS  A.  MALARKET 
JOHN  £.  LIVERMORE 
MISS  L.  VEITERLEIN 
FRANCIS  K.  I 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 
FED.  AVIATION  AGENC 


JR. 


PHI 


'B,  WATER  COMM. 
HER  BUREAU 
S.  WEATHER  BUREAU 


WILLI- 
MRS. 


I  POL  I' 


ADA  E.  RARICK 
LLOYD  E.  WELLE" 
CARL  E.  ROTOLO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
MRS.  RACHEL  LANGAN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
ELMER  G.  BATSCHELET 
C.  F.  BILLETTE 
BOROUGH  OF  RIDGWAV 
DEOUESNE  LIGHT  CO. 
CARL  K0PAT2 
ALEXANDER  RITCHIE 
S.H.  WATER  POWER  CORP. 
MRS  . 


LEMING 
UTH,  WSTHRLD. 


MRS.  ALVERTA  L.  HOLMES 
CLARE  E  WINERITER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  POST  OFFICE 
SELLEPSVILLE  WATER  CO. 
MRS.  HELEN  H.  PYLE 
ROARING  CREEK  WATER  CO, 
WILBUR  R.  NORDIN 


MRS. 


RANCES  CALDWELL 


RAYMOND  E,  MILLER 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 
HOWARD  G.  PECK 
EUGENE  M.  COOK 
PA,  DEPT.  OF  HEALTH 
P.  H.  GLATFELTER  CO. 
PA,  STATE  UNIVERSITY 
PA,  STATE  UNIVERSITY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  MONO 

JACOB    KLAHP 

HARRY    F.    BENNETT 

WILLIAM    HAGERTY 

HARRY    M    TRAVIS 

JOHN    W.     NEWMAN 

MRS,  LAURA  A.  BENSON 

MRS.  ELIZABETH  COSSLETT 

MRS.  MARY  L,  ROBERTS 

PANTHER  VALLEY  WTR.  CC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PA,  ELECTRIC  CO. 
CITY  OF  TITUSVILLE 
MRS*  JULIA  GRADY 
Hiss  BARBARA  OANICLSON 
LEVERN  ROOT 
EUGENE  HARTSOCK 
HRS.  MARY  E.  UEIHER 
ROBERT  D.  STRAIT 
FREDERICK  L.  FRIDAY 
HAROLD  W.  HAMMOND 

WM.  W,  MAfiSTELLER 
UNITED  ENg.  ♦  FNDRY.CO. 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
GILBERT  H,  REIER 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 


>|RD 


ESBURG 
DE  SHONG 
SHUMWAY 

:al  news 


STATION 


WEST   GROVE    1    SE 
WEST    HICKORY 
WHITESBURO 
WILKES-BARRE 
W'BARRE-SCflANTON    MBAP 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSPOWT    WB    AP 
WIND    CAP    1    S 
KOtFSBURG 
, lOdK    3    iSW    PUMP    STA 


STATION  INDEX 


9507 


03  CHESTER 
(EST 


09  INDI« 

,.  .JZERNE 
01  LUZERNE 
.,  oe,  BLAIR 
'28  0!  LYCOMING 
./ei' 02  NORIHAMPTON 
9623:  Oel  BEDFORD 
9933,  Qt*    YORK 


41  20 
*0  27 
»1  15 
*0  90 


75  48 
79  25 
79  2* 
75  52 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


C0NA«0-PYL£  CO. 
MRS*  HELEN  F.  KINNEAR 
HRS.TALHAGE  MILLER 
MRS*  MARY  0.  HIRMAK. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  GUNNETT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FRANKLIN  6.  SUSKIRK 
WALTER  C.  RICE 
YORK  WATER  COMPANY 


YORK  a  5  FILTER  PLANT 
iYORK  HAVEN 
I YOUNGSVILLE 
! ZERBEY  AIRPORT 

2 1 ON   GROVE 

210NSVILLE    3    SE 


YORK 

YORK 

WARREN 

SCHUVLKILI 

SCHUYLKILI 

LEHIGH 


39  56 
M  07 
*1  51 
M)  42 
*0  54 

40  2B 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


YORK  WATER  COMPANY 

METROPOLITAN  EDISON  CO. 

WILLIAM  CARLETT 

KING  COAL  AVIATION  INC. 

JAMES  D  TETER 

LESLIE  HOWATT 


l-LAKE  ERIE    9-LEHlGH    10-MONONGAHELA    U-OHIO 


REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Penneylvanla  may  be  obtained  by  writing  to  the 
Pennaylvanla    17070,    or  to  any  Weather  Bur.au  Office  near  you.     Additional  precipitation  data 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unles: 
are  the  sums  of  the  negative  de] 
and  speeds  divided  by  the  numbt 

OBSERVATION  TIME:       The  St 


er  Bureau  State  CUmatologlst,  Weather  Bureau  Airport  Station.  Harrioburg  State  Airport,  New  Cumberland, 
mlalned  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  PENNSYLVANIA". 


lex  shows  observation  times  in  local  standard  t 
itlon  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  Fi 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in 


le.  During  the  summer  months  soi 
\  fitatlone.  For  these  stations  snov 
he  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  I 


e  observere  Ulte  the  obaervatlons  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
an  ground  values  are  at  7:00  a.  m. ,  E.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  PreclplU- 
ble,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


■efer 


les  of  temperatur* 


less  otherwise  shown  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.    M«  and  Mln  in  "Evaporatlor 
e  of  obeervatlon. 


WATER  EQUIVALENT  »lu..  published  In  the  "Snowt.ll  .nd  Snow  on  Oronnd"  table  .re  the  water  e,ui™lent  of  snow,  sleet,  or  Ice  on  the  gronnd.    Sanples  Jor  obuinlnj 
for  successive  observation.,    conseouently,  ocoslon.l  drlltlng  and  other  oauae.  ol  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  InconsUtencles  In  the  record. 

SNOWFALL:       Entries  o(  snowfall  In  the  "Clintatologlcal  DaU"  table,  the  ■■SnowCU  ami  Snow  on  Ground"  Uble,  .nd  to  the  "Seasonal  Sno.I.ll"  table.  Include  snow  and  sleet.     Entries  ol 

sleet,  and  Ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatoleglcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  daU  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  aUtlon  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  In  mUes  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  In  the  July  Issue  of  this  bulletin. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preciplUtlon  totals  may  be  found  in  the  annual  Issue    of  this  pubUcatlon, 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWINC: 

-      No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "DaUy  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind' 

No  record  in  the  "Climato logical  Data"  table  and  the  "DaUy  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry, 

+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  is  not  equipped  with 

•      Amount  Included  in  foUowlng  measurement,  time  distrib 
//      Cage  Is  equipped  with  a  windshield, 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated, 

M      One  or  more  days  of  record  misf 


rements  are  taken  from  different  pomts 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground 


d  the  Station  Index. 


,  ratio  of  1  inch  » 


.  adjus 


essentially 


an  10  days  record  is  missing 
but  may  vary  slightly  from  t 


"Daily  Temperatui 


>rding  gage.      (These 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain, 

C      Recording  Rain  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  l^rpos"    and  are  P«J"8h*'i  »"« 
"CUmatofogical  DaU"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference    R 


tor  detailed  dally  record.     Degree  day  d 
published  Uter  in  Hourly  Precipitation  DaU,) 


■  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetin.    If  daUy  amounts  are  published  in 
i  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 


C  "Soil  Temperature    table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Groui 

J  "Supplemental  Data"  table, 

SS  This  entry  in  time  of  observ 

VAR  This  entry  In  time  of  obeer\ 


t  column  in  Station  Index  r 
n  column  in  Station  Index  r 


;rs  are  generally  exposed  ii 
1  the  Index,  but  for  which  d 


a  shelter  located  a  few  feet 
a  are  not  listed 


o  be  included  in  this  L 


Information  c 


tables,  were  either  missing  or  received  < 

n  the  publications   MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CUMATOLOCICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,   and 

,ent  Printing  Office,   Washington,   D.   C.    20402. 

of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  pubUcation  "Substation  History"  for  this  State,  price  65  e  _„.„„,„  ^, 

:ue  of  Lo^^cZatolo^cal  Data,  price  15  cenU.    These  publications  may  be  cbtalned  from  the  Superintendent  ol  Documents  at 


i  STORM  DATA,  ai: 
Similar 


ecrlption  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  t 
e  SuSrintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.    Washington.  D,  C.   20402. 


t  Superintendent 


Vl-WB-Asheville.  N.  C. -4^/66-1025 


UMP 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


U    S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T    CONNOR.  S.ci.t.ry 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperation  with  Commonwealth  of  Pennsylvania,    Department  of  Forests  and  Waters 


PENNSYLVANIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MARCH  1966 

THELIBRARyOFvmfce7i      No.  3 

JUN  i  /  1965 
mmm  of  Illinois 


Temperature 

Preclpilation 

<S 

1 

< 

«  n 

h 

1 

1 

1 
J 

« 

a 

I 
& 

No.  o(  Day 

. 

3 

|z 

il. 

1 
1 
J 

a 

Snow,  SUvt 

No.  ol  Day. 

Sution 

M.X. 

Min. 

1 

S  ° 

1 

§ 

s 

8 

8 

J 

s; 

s5 

si 

8 

•    •    • 

POCONd  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTEB  DAM 

FBEELA^C 

haklEv 

matamobas 

MILAWIULE 

44,6 
4<>.l 
1>6.<> 
*9.7 
*5,7 

23.1 
26.4 
23.6 
27.4 
19.5 

33.9 

36.3 
35.0 
38.6 
32.6 

1.'; 

68 
67 
71 
70 
72 

19 
18 
19 
18 
19 

6 
12 
10 
14 

6 

9 
28. 
10, 

9 

9 

959 
916 
922 
012 
997 

0 
0 
0 
0 
0 

26 
25 
26 
22 

30 

0 
0 

G 
0 

0 

2.22 

1,58 
2.38 
2.34 
3.25 

-  2.24 

-  1.04 

-  1.11 

.87 
.80 
.75 
.73 
.63 

25 
25 
25 

1 
25 

5.0 
2.5 

.7 

.C 

l.c 

e 

1 
13 
1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

PLEASANT  MOUNT  I  VI 
SCBANTCN 
STR0U05BUP6 
SUEET  VAllEY 
TCBYHANNA 

40.6 
4S.2M 
50. « 
46.3 
42.4 

21.5 

27.01* 
27.7 
27.6 
22.9 

31.1 

37, 6M 
39,1 
37,0 
32,7 

1.1 

2.5 

69 
72 
68 
69 
66 

19 
19 
18 
19 
19 

3 
15 
14 
12 

5 

9 

9 

9 

9. 

9 

1047 
843 
797 
862 
995 

0 
0 
0 
0 
0 

26 

21 
21 
20 
26 

0 
0 
0 
0 

c 

2.50 
1.22 
3.45 
3.39 
2.79 

•  1.33 

-1.66 

-  ,67 

-  1,67 

.80 
.62 

1.05 
.87 

1.05 

13 
24 
1 
25 
25 

9.2 
T 
.5 

4.3 
3.1 

19 

1 

25. 
25. 

8. 

0 
0 
1 

0 

1 

K.BASRF-SCRANTON  WBAP 

47.7 

30.2 

39,0 

2.6 

72 

IS 

16 

9 

799 

0 

2 

18 

0 

1.60 

-  1.22 

.62 

24 

3.8 

2 

25 

5 

1 

0 

DIVISION 

35.6 

l.« 

2.*1 

-  1.26 

2.7 

•    •    • 
EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOhN  WB  AP           R 

PALMERTCN 

PORT  CLINTON 

ZERBEY  AIRPORT 

2I0N   GROVE 

48.7 
48.5 
50.5 
43.3 
47.7 

29.2 

29.0 
23.4 
26.7 
24.5 

39,0 
38,8 
37,0 
35.0 
36.1 

1.4 

I.' 

-   .! 

68 
67 
68 
63 
70 

18 
18 
19 
19 
19 

18 
16 
9 
13 
12 

9 
9 
9 
8 
9 

»01 
805 
863 
923 
890 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
21 
26 
23 
26 

0 
0 
0 
0 
0 

1.44 
1.9Q 
2.14 
1.97 
2.22 

-  2.35 

•  1.66 

-  2.06 

.76 
1,27 

.80 
1.12 

.92 

24 

24 

1 

1 
25 

.1 

T 

l.c 

T 
T 

2 

22. 

6 

1 

0 

1 
0 
1 
0 

DIVISION 

37.2 

-   .1 

1.93 

-  1.94 

.4 

»    «    • 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

CCATESVILLE  1  Sw 
DEVAUlT  1  w 
EPHRATA 
GEORSE  SCHOOL 
SRATERFCRO  I  E 

53.0 
51.0 
52.1 
50.9 
51.1 

30.4 
29.5 
31.9 
30.1 
28.9 

41.7 
40.3 
42.0 
40.5 
40.0 

2.5 

1,3 

,7 

70 
67 
70 
67 
68 

23 
22 

13 

25« 

23 

19 

17 
20 
19 
14 

17. 
29. 
28. 

9 

2 

719 
758 
705 
750 
769 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
c 

0 

0 

1 

IS 
19 
15 
19 
19 

0 
0 
0 
0 
0 

2.70 
1,18 
1.27 
2.11 
2.35 

-  1,41 

-  2.38 

-  1.96 

1.36 
.75 
.82 
,67 
,81 

1 

24 
24 

1 
1 

.0 

.C 
.0 

T 
C 
0 
T 
T 

I 

6. 

7 

3 

3 

3 
3 
4 

1 

0 
0 
0 
0 

KCLTwOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANOISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  Sw 

marclS  hook 

50. a 

55.6 
51.2 
51.9 

33.6 
32.0 
28.4 
30.5 

42.2 
43,8 
39,8 
*1,2 

1,5 
3.2 

66 
69 
69 
72 

23» 
23. 

19 
19 

22 
18 
15 
17 

9 
9 
9 
9 

698 
647 
773 
731 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 

14 
16 
20 
18 

0 
0 
0 
0 

1.60 
1.49 
1.84 
2,21 

-  1.74 

-  2.32 

,93 
.70 
.91 
.99 

1 

24 

1 

1 

.0 

T 
0 
T 
3 

6. 

11. 
1 

2 
3 
J 

4 

0 
0 
0 
0 

MCRGANTCWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NCRRISTCWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  hB  AP       R 

53.8 

51. 6M 
53.5 

52.9 
52.1 

31.0 
29.6 
33.5 
35,8 
32.8 

42,4 
40, 6M 
43,5 
44,4 
42.5 

1.5 

69 
72 
71 
72 

70 

23 
22 
22 
24 
24 

17 
18 
22 
27 

20 

28 
29 
9 
26 
28 

694 
747 
657 
633 
693 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

21 

9 
14 

0 
0 
0 
0 
0 

.27 
1.37 
2,33 

,78 

.68 

•  3.12 

.12 

,83 

1.12 

.59 

.51 

4 
24 

1 

24 
24 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
4 

s 
i 

I 

0 
0 

1 

Q 

0 

PHILA.  lOTM  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  I  E 
OLAkERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY          R 
"EST  CHESTER 

54.9 
52.2 
51.9 
54.2 

29.6 
29.7 
34,6 
33,1 

42.3 
41.0 
43.3 

43.7 

.8 
2.4 
2,0 
2,7 

71 
67 
71 
70 

22 
18 
16 
23 

18 
23 
22 

9 
17 
28. 
28. 

699 
737 
664 
656 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

16 
19 
12 
14 

0 
0 

0 

0 

1.18 
2.65 
1.06 
2.42 

-  3.04 

-  1.35 

-  2.72 

-  1.76 

.66 

.98 

.80 

1.13 

24 
25 

24 

1 

.0 
.0 

0 
T 
T 
0 

1 
1 

3 

2 

4 

0 
0 
0 

1 

WEST  GROVE  i    SE 

52.8 

31,2 

42.0 

68 

23 

19 

29 

f03 

0 

0 

16 

0 

2.49 

-  1.75 

1.40 

1 

0 

2 

2 

2 

DIVISION 

42.0 

1,* 

1.68 

-  2.20 

•    •    ft 
LOhFH  SUSQUEHANNA   0* 

ABENOTSVILLE 
SlOSFRVILlE  1  N 
CARLISLE 

ChAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBljRG 

51.6 
51.4 
56.0 
53.0 
52.4 

30,2 
30,7 
33.5 

30.5 
31.6 

40.9 
41.1 
44.8 
41.8 
42.0 

1.9 

3.9 

1.7 

.8 

73 
72 
74 

76 
76 

23 

19 

22« 

22 

23 

18 
18 
20 
16 
19 

8 
9 
9 
8 

'38 
734 
622 
715 
706 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
19 
14 
18 
17 

0 
0 
0 
0 
0 

2.18 
1.79 
1,21 
,65 
2;41 

-  1.73 

-  1.89 

-  2.57 

-  3,12 

-  1,43 

1.29 
.95 
.59 
.33 

1.35 

1 

1 

24 

24 

1 

T 

T 

.0 

T 

.C 

0 
T 

0 
0 
0 

14. 

3 
4 

4 
3 
3 

2 

1 
1 
C 
2 

1 

0 
0 
0 
1 

mANCvER 

HARPISBURG  WS  AP         R 

<ERCERSBURG 

5HIPPENSBURG 

YORK  3  SSw  PUMP  STA 

54.4 
53.9 
53.5 

54.6 
56.4 

31.2 
33.7 
30.2 
31.7 
31.2 

42.8 
43.8 
41.9 
43.2 
43.8 

2.0 
3.5 

2,3 

78 
75 
77 
75 
78 

23 

18 

23 

23. 

22 

19 
21 
16 
17 
16 

9 
9 

9 
8 
9 

678 
648 
710 
669 
651 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 

14 
21 
15 

18 

0 
0 
0 

0 
0 

2.39 
1.88 
1.65 

.99 
1,38 

-  1,43 

-  1,55 

-  1.98 

-  2.24 

1.14 

.98 
1.20 
,35 
,84 

1 

24 

1 

24 
24 

.0 
I.O 
T 
T 
T 

0 

1 

0 

0 

c 

1 

3 

3 

4 
4 
2 

2 

2 

1 
C 

1 

1 
0 

1 

0 
0 

DIVISION 

42.6 

2.3 

1.65 

-  2.07 

.1 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERhlCK 

ENGLISH  CENTER 
LAURElTON  ST  VILLAGE 
LEWI STnwN 
MILLVILlE  2  SW 

51.1 
47. 7M 
51.8 
51.5 
48.1 

27.6 
21. 9M 
26.8 
29.6 
25.8 

39.4 

34. 8M 
39.3 
40.6 
37.0 

70 
72 
73 
75 
68 

18 

19 

24. 

19 

19 

16 
11 
17 
19 
14 

9 

10. 
10. 
10. 
28. 

'88 
941 
7117 
749 
862 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

I 

24 
25 
26 
20 
25 

0 
0 
0 
0 
0 

1.78 
2.42 
2.51 
1.65 
3.15 

,90 
,97 
1,15 
,90 
,92 

24 

I 
1 
1 

25 

2.C 

3.5 

.C 
T 

2 

C 
0 
2 

24 
25 

4 
5 

4 
4 

6 

1 
1 
3 
1 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

NEWPORT 
5LNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

52.3 

50.9 
49.7 

28.7 
28.3 
29.3 

40.5 
39.6 
39.5 

2.1 

73 
72 

71 

23. 

24 

23 

17 
18 
16 

9 
9 
9 

754 
780 
783 

0 
0 
0 

c 

0 
0 

21 
23 
22 

0 
0 
0 

2.53 
2.88 
1.90 

-  1.02 

-  .74 

-  1.83 

1.27 
.92 
.65 

1 

1 

24 

T 

.0 
1.0 

c 

0 

T 

30. 

4 

2 
2 
1 

1 

0 
0 

DIVISION 

38. 8 

.8 

2.38 

-  1.22 

.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
OIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  I  ESE 

WELLS80R0  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  B0I5  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIP5BURQ  F*A  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  5W 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBUR6  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BlAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  *  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

OERRY 

OCNEGAL 

DCNORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOY5T0WN 

UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CCNNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 
OU  B0I5  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 


Temperature 


«;S 


4A.3 
<>3.0 
48. '• 
42.9 
47.8 

42.1 
48.7 
42.5 


49. 4M 
49.2 

4S.0 

t 

51.4 

46.9 
44.6 
51.0 
47.5 
48.7 


51.0 
55.8 

51.3 

52. 7M 
53. 4M 

53.4 


48.5 

51.8 

I 

54.8 

51.5 
55.2 

52.0 
58.9 
50.9 

52.8 
49.3 
55.1 
54.5 
55.3 

54.8 
51.5 
52.4 
49.7 
53.1 

50.1 
48.0 
57.1 
53.9 


43.6 
46.8 
53.4 
52.2 
48.7 

48.9 
47.1 
44.8 
46.8 
55.9 


24,3 
25.3 
24.8 
23.7 
25.4 

23.5 

26.3 
23.7 


27.1 
24.0 
20.5 

t 
27,1 

22.6 
24.4 
25.7 
22.7 
27.5 


27.7 
29.8 
23.8 
29. 7M 
26.0 

28.8 
27. 2M 
31.5 


29.8 
23.4 

f 
26.0 

24.7 
30.8 
25.3 
29.8 
26.1 

27.3 
27.0 
29.9 
27.5 
30.8 

29.0 
30.2 
31.8 
25.2 
27.0 

29.4 
25.3 
31.5 
25.7 


23.9 
22.9 
25.1 
22.6 
22.4 

26.0 
25.6 
23.3 
25.8 
28.1 


34.3 
34.2 
36.6 
33.3 

36.6 

32.8 
37.5 

33,1 

34,8 


38. 3M 
36.6 
32.8 
I 
39.3 

34.8 
34.5 

38.4 
35.1 

38.1 

36.4 


39.4 
42.8 
37.6 
41. 2M 
39. 7M 

41.1 

I 

41.3 


39.2 

37.6 

40.4 

38.1 
43.0 
38.7 
44.4 
38.5 

40,1 
38,2 
42,5 
41.0 
43.1 

41.9 
40.9 
42.1 
37.5 
40.1 

39.8 
36.7 
44.3 
39.8 

40.4 


33.7 
34,9 
39.3 
37.4 
35.6 

37.5 
36.4 
34.1 
36.3 
42.0 


2.7 
2.1 
1.9 


1.3 


2.6 
1.5 


1.9 


3.0 


1.9 
2.5 


1.6 


2.6 


3.4 


4.1 
1.7 


2.2 


3.1 


23 
24 
23 
23 

24* 

23 

23 

23 

24 

23 
23 
23 
23 
24 

23 
23 
23 
24 
23 

23 
23 
23 

24» 


74  23 
76  23 


80 

24. 

81 

23 

77 

23 

78 

23 

76 

23 

73 

23 

77 

23 

82 

23 

.  4 
4 


943 
951 
»74 
973 
B74 

991 
842 
981 


822 
871 
991 

793 

929 

938 
818 
921 
822 


785 
682 
845 
743 

778 

734 
726 


795 
842 

755 

827 

677 

80 

635 

817 

'66 
823 
689 
737 
671 

710 
741 
705 
848 
'68 

'75 
870 
635 

774 


965 
927 
793 

850 

90 

847 
879 
954 
883 
707 


Precipitation 


26 

25 

Ol  22 

5    24 

5    23 


23 

18 

16 

4|   26 

20 


6|  23 
23 
15 
25 


2.13 
2.07 
3.32 
2.89 
2.47 

3,24 
2.78 
1,77 


2,14 
2,10 
3,51 

2,56 


2.23 


1.81 
1.42 
3,19 
1.48 
1.73 

2.75 

.51 

1.84 


1.59 

2.46 

.25 

1.99 

2,35 
2,68 
2,80 
1,3 

2.451 


-  .32 

.       .08 

-  .49 


1.11 


-  .93 
•       .41 

-  1.78 


-    2.46 


-  1.99 

-  1,49 


2.4 

3.21 

2.58 

2.29 

1.75 

1.76 
1.88 
1.43 
2.56 
1.54 

2.45 
2.61 
1.78 
2.10 

2.10 


2.22 
3.33 
2.85 
D  2.61 
3.63 

3.35 
4.53 
3,46 
2.26 


2.01 


1.67 


-    2.21 


1,09 


1.44 
2.09 


1.98 
1.55 


1.64 


.50 
.63 
1.05 
.93 
.65 

.95 
.71 
.65 


.83 
.43 
.97 

.66 

.80 

.56 
.35 

1.04 
.91 
.83 


.5C 

1 

.65 

1 

1.18 

1 

.70 

24 

.89 

1 

.85 

1 

.15 

5 

,49  24 

,70  24 

,10  24 

,47  24. 


1,02 
.75 

.77 
.64 
.67 

.68 
.89 
.46 
.52 
.65 

.79 


,63    24 
.52    24 


.53    24 


.45 
.97 
.47 

,56 


,48 
,56 
,75 
,67 
,75 

.66 

1.12 

.96 

,4 


1 

3.0 

2.0 

9.8 

3.0 

16 
1.0 
3.0 


T 
10. G 
10.0 


2.0 
2.8 


3.5 

1 


3.0 
T 
25. 
1. 

T 

3.3 

T 
.1 


8.5 
1.0 

3.5 
4.5 

3.6 
15.1 

2.0 
7.7 


2.0 
8.5 
3.2 

T 

4.0 

3.0 
4.0 

4.7 


5.8 
15 

3 

1 
14.5 


0 

A    ° 

3|  I 
0 
0 

0 
0 
0 


U     0 

q    0 

A     ° 
0 

A    0 


1    31 
0 
1       1 


4    31 
1    24 

<J    24 


3    25 

0 


0 
0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 
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Temperature 

Precipitation 

'J 

|| 

9 
< 

i 

1 

1 

2 
a 

■a 
i 
2 

1 

1 

No.  o 

Day* 

3 

S  9 

>• 

•n 

a 

V 

s 
J 

1 

Snow,  SU.t 

No.  of  D«yt 

SUilloa 

M«. 

Mln. 

1 

11 

• 

8 

1 

3 

1 

St 

s5 

•:l 

z 
i 
8 

ERIE   wB   AIRPORT 

<>S.6 

29.5 

37.6 

4.0 

78 

23 

8 

842 

0 

7 

21 

0 

3.47 

.59 

.74 

1? 

17.^ 

5 

?7 

~r? 

^^ 

0 

FASRELL    SHARON 

55.3 

33.5 

44.4 

5.9 

82 

23 

15 

B 

63T 

0 

I 

14 

0 

1.81 

•    1.12 

.66 

?4 

FRan<lIN 

48.9 

20.2 

34.6 

-      .2 

77 

24 

9« 

V34 

0 

5 

29 

0 

3.85 

.61 

.95 

24 

5.6 

25* 

in 

GREENVILLE 

Sl.S 

28.6 

40.1 

3.7 

78 

23 

8 

'65 

0 

4 

19 

0 

2.48 

-       .81 

.79 

24 

8.6 

JAMESTOWN   2   NW 

*8,7^ 

25. 2M 

37. OM 

76 

24 

-    ' 

8 

864 

0 

6 

23 

1 

2.83 

-       .14 

.66 

13 

9 

2 

0 

KANE       1    NNE 

4«.9 

22.4 

33.7 

78 

24 

.    s 

8 

967 

0 

5 

26 

2 

3.50 

•  64 

1 

11.5 

27. 

in 

1 

0 

MEADvILLE    1    S 

48. 0 

25.9 

37.0 

2.8 

76 

24 

8 

B62 

0 

6 

23 

0 

3.5C 

.23 

.72 

24 

19.6 

27. 

n 

? 

0 

MERCER 

50.3 

28.1 

39.2 

76 

23 

8 

794 

0 

5 

22 

c 

2.76 

.78 

74 

13,5 

24 

0 

TIONESTA    2    SE    DAM 

48.1 

23.0 

35.6 

78 

24 

8 

909 

0 

5 

25 

0 

3.18 

.7C 

1 

0 
0 

TITUSVILLE   WATER   MORKS 

47,5 

21.5 

34.5 

77 

24 

-    2 

8 

937 

0 

6 

27 

2 

3.56 

.87 

24 

13.5 

8 

11 

3 

WARREN 

48.9 

26.2 

37.6 

3.2 

79 

23 

4 

8 

844 

0 

6 

23 

0 

4.19 

.68 

.62 

5 

8.4 

4 

27. 

15 

2 

0 

DIVISION 

37.1 

2.8 

3.17 

-      .21 

11.4 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   85*  ON  THE  23D  AT  UNIONTOWN 

LOWEST  TEMPERATURE,    "9°  0^1  THE  8TH  AT  CONNEAUTVI LLE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   4.87  INCHES  AT  NORTH  EAST  2  SE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .25  INCH  AT  BUTLER  4  WNW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:   1.40  INCHES  ON  THE  1ST  AT  WEST  GROVE  1  SE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:    33.5  INCHES  AT  CORRY 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,   19  INCHES  ON  THE  1ST  AT 

PLEASANT  MOUNT 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


POCONO  HOUNTtlNS    01 

EOUINUNK  2 

FRANCIS  E  WALTER  OAK 

EREELANO 

GOULDSBORO 

HAUlEY 

HOLLISTERVIULE 
HONESDALE  <•  NW 
LAKE  MINI5INK 
LAKEVlLLE  1  NNE 
LONG  POND  2  w 

MATAMORAS 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  MNW 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 

STROUDSeuRG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 
KiLKES-BARRE 
M-BARRE-SCRANTON  WBAP 


ALLENTOWN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESGEVILLE  3  W 
lEHIOHTON 

NEk  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAQUA 

TAMAOUA  <•  N  DAM 
ZERBEY  AIRPORT 
2I0N   GROVE 
2I0NSVILLE  3  SE 


BECHTELSVILLE 
BCRNE 

CHADD5  FORD 
C0ATE5VILLE  I  5W 
CONSHOHOCKEN 

OEVAULT  1  W 
DOYLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 

GRATERFORD 

GRATERFORD  1  E 

HOLTUOOO 

HONEY  BROOK  1  U 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANOISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOwN 

MT  GRETNA  2  S£ 

MYERSTOWN 

N85HAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAKERTOWN  I  E 

READING  wB  CITY 

5TRAUSST0WN 

VIROINVILLE 

WEST  Chester 

WEST  GROVE  1 


SE 


YORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
,  GETTYSBURG 

I  HANOVER 
HARRISBURG  WB  AP 
HUNT50ALE 
MERCERSSURG 
NEW  PARK 

SHIPPENS6URG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


3.>> 
2.22 


]  MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

{  BEAR  GAP 

BEAVERTOWN 
I  BERWICK 

CAMP  KLINE 
I  CEDAR  RUN 

I  DANVILLE 

i  ENGLISH  CENTER 

t  JERSEY  SHORE 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

LEWISTOWN 

MILLVILLE  2  SW 

MILROY 

NEWPORT 

SHAHOKIN 

SUNBURY 


3 

26 

.^3 

2 

96 

.89 

2 

6i 

.52 

3 

26 

1.21 

2 

3* 

.73 

3 

25 

.53 

Day  of  Month 


2 

.96 

1,06 

2 

1.9 

1.01 

1 

.es 

.51 

1 

.9( 

.08 

2 

.14 

.80 

1 

.92 

1.05 

2 

.B4 

1.05 

2.U 

2.82 
2.5* 
2.35 

1.60 
1.91 

l.*9 


2.40 
1.69 
2.42 
2.49 


2.18 

1.79 
1.21 


1.29 
.95 
.34 


2.51 
2.38 
1.78 


1.28 
2.53 
2,62 


.1? 

.04 

.11 

.05 

.16 

.15 

.06 

.03 

.12 

.28 

.49 

.31 

.04 

.19 

.15 

T 

T 

.14 

.04 

.03 

.02 

.08 
.03 
.05 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


.04 
.50 
.04 


.12 

.17 


19   20   21 


,12 

,08 
,23 
.06 


25   26   27 


1.03 

04   .04   .Ol|   .90 
04   T     T   i   .80 


01   T    1.27 


T     .02   T 

T 
.04   .02 


04 

07 

.06  . 

.01  . 

03 

T    • 

04 

.04  . 

01 

T 

02 

.05  . 

.01  ! 

01 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 


Day  ol  Month 


l|2|3|4|s|6i7|8[T 


10      U       12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


22      23      24 


25      28      27 


X      31 


UPPER  SUSOUEnANN*   Oft 

AUSTINBURO  :  m 
CANTON  \    Nk 
COvINQTON  i    NSM 
OtXON 
DUSHOAE  i    SSm 

EAGLES  HERE 
MOP  aOTTON  2  sc 

lAwRENCEVlLLE  2  S 

lE  ROY 

HONTROSE 

ORi'ELL  2  NW 
RUSHVlLLE 
SUSQUEHANNA 
TOWANDA  \    ESE 
TROY 

mELLSBORO  3  S 


CENTRAl.  MOUNTAINS   C 

bellefonte  ♦  S 

Cl-ARENCE 
CLEARf IElD 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  H 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MAOERA 

MAHAFFEY 

MEOIX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGwAy 


MOUNTAINS  OS 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREEZEnOOD 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CRESSON  1  SE 
EBENSBURG  SEmAGE  PL. 
EVERETT  1  Sw 

huntingdon 
mynOman 

johnstomn 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 
MARTINSBuRG  FAA  AP 
MC  CONNELLSBURG 

SAX TON 

tyrone  <.  ne  bald  eagle 

williamsburg 

nolfsburg 


SouTHwEST  PLATEAU   09 

ACMETONU  LOCK  3 
BAKERSTOmN  3  MNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BOSWELL  1  Sw 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRUCETON  I  S 
BURGETTSTOwN  2  W 
BUTLER  <•  MNM 
CMAHLEROI  LOCK  « 


DAM 


CLAYSVILLE  3  w 
CONFLUENCE  1  S 
CONFLUENCE  I  N 
CONNELLSVILLE 
CORA0P0L15  NEVILLE  IS 

CREEKSIDE 

OERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  t.  S  DAM 

GLENMtLLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEyERSOAlE  1  w 
MONTGOMERY  L  AND  0 
NATRONA  LOCK  fc 
NEW  CAsTlE  1  N 

NEwELL 

NEw  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  wB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  5E  DAM 
SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  ^ 

SChenley  lock  b 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
STOYSTOWN 
UNtONTOWN 
VANDERGRIFT 
MAYNESBURG  1  E 

WHITESBUHG 


2.a« 

2. AT 


5.JJ 

.t2 

S.)S 

•  «4 

z.tei 

.60 

2.a« 

.7« 

.0*      I 

T 
.0« 


1.77)      ,65 


2. Si 

1.32|  .« 

Z.STl  ,7 

2.1^  .9 

*96j  .0 

2.S3I  1,0 

3. Oil  ,9 


,05 

.06 

T 

,01 


.11;      ,19      ,05 


.02      ,01       .15 


l,»2 

.65 

1,32 

.07 

2,87 

.92 

3,11 

l.ie 

i.-e 

1,73 

.S9 

1.63 

1.08 

.03 

.17      .05 


1.37 
l.«l 


2.1^ 
2.32 


.02      .01 

,06      ,01 
,09      .02 


.07 
.17 
.19 


83 

.54 

.«9 

.68 

.53 

.75 

21 

.89 

72 

18 

1.14 

58 

,46 

60 

,65 

29 

,35 

75 

,60 

76 

T 

30 

.63 

88 

.04 

A3 

.03 

56 

.69 

73 

.72 

54 

.27 

72 

.70 

45 

.44 

26 

.85 

61 

.97 

.02 

T 

T 

.05 

T 

.03 

.02 

.13 

.01 

,01 

.07 

.02 

T 

.01 

T 

.04 

7 

.09 

,0? 

.05 

.02 

.02 

.13 

,01 

.03 

.02 

.07 

.11 

,03 

.02 

.03 

7 

.05 

.02 

.05 

.03 

,01 
,02 
,02 


,04 
T 

,02 
.03 

.02 
.02 


.05 

,03 
.21 


T 

.04 

.09 

.14 

.02 

T 

T 

.12 

7 

.02 

T 

T 

,17 

.061 

•  ot! 


.27 
.2A 

.17 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


1 

Day  of  Month 

station 

12        3 

4 

5 

6 

7 

8        9 

10  1  11   1 

TFT 

13      14   1   15 

16  I   17   1   18 

19  I 

20  1 

21 

22   1 

23  1 

24 

25 

26   1 

27] 

28 

29 

30 

31 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

3.20 

.96 

.05 

.05 

.40 

T 

.10 

•  03 

.02 
.01 
.41 
.03 
.13 

•  50 

.20 
.39 

•  08 

.18 
.22 

T 

.03 

T 

.05 
T 

.06 
.35 

.33 

.05 

.04 
,02 

.10 
.06 

.03 

T 

.10 
.02 

T 

BARNES 

3,10 

.60 

.04 

.04 

.30 

.05 

.15 

.30 
.01 

•  02 

T            •OB 

,03 

,08 

•  45 

•  02 
.45 

.34 

.32 

T 

.U 

.01 

.48 

.01 

.03 

.01 

T 

.06 

T 

BBADFOBD    FAA    AIRPORT 

2.22 

.13 

,02 

.16 

•  11 

.14 

•  34 

.25 

.05 

.12 

.38 

.l-s 

.0} 

.13 

.09 

BRADFORD    CENTRAL    FS 
BRADFORD    <•    M    RES 

4.06 
3.33 

.55 
.48 

,06 

.09 
.12 

.00 
.52 

.11 
.02 

.16 
.12 

.36 

.21 

.l* 

.56 

.05 

.12 

.01 

.07 

BROOKVILLE    SEWAGE    PL. 

2.85 

.75 

.01 

.01 

.05 

.04 

T 

.29 

.51 

•  OS 

•  45 

.14 
.11 

.03 

T 

.44 

T 

.30 
.33 

T 
.23 

.09 

T 

.19 

T 

.12 

CARTER   CAMP    2    W 

2.T5 

.95 

.23 

.14 

.04 

T 

.52 

.30 

.11 

,0t. 

.30 

.19 

.12 

.010 

.10 

.16 

.02 

CLARION    3    5W 

)    2.61 

.67 

.02 

.01 

•  04 

,06 

.01 

,04 
.24 

.31 

.30 

J 

.10 

,06 

.22 

.35 

I 

,08 

.05 

.08 

CLERMONT    *    NW 

3.63 

.75 

,06 

.10 

.41 

.07 

.10 

.03 

•  04 
T 

.48 
.53 

.41 

,06 

T 

.K 

.01 

.66 

T 

.04 

.10 

.01 

T 

•  27 

T 

CONNEAUTulLLE 

3.35 

.36 

.06 

.17 

T 

.29 

>^6 

,20 

T 

.40 

.56 

• 

.16 

T 

•  20 

COOKSBURG 
CORRY 
COUOERSPORT    4    NW 

4.31 
4.53 
3.46 

.77 
.45 
.86 

.05 

.05 
.15 
.02 

.34 

.41 

.08 
•  12 

.20 
.28 
.21 

.06 
.01 

•  02 

•  08 

T 

.35 

.04 

.29 

•  52      T 

.64 

•  02 

.12 

.41 
.26 

.64 

.03 
.18 
,36 

T 
.03 

.02 
.18 
.3<> 

1.12 
.10 

.04 

.19 

.42 

.11 

.23 

T 

.03 
.14 
.21 

.02 

.17 
T 
•  09 

COUDERSPORT    6    E 

DU    6015    FAA    AIRPORT 

4.1« 
2.26 

.84 
.11 

.22 

,04 

.34 
.36 

•  07 

•  04 

.26 

.05 

,02 

T 
.38 

.09 

.40 

T 

T 

T 

T 

.43 

.01 

.17 

.01 

•  13 

T 

-           -           - 

. 

. 

, 

. 

. 

. 

. 

.06 

•  27 

•  10 

EAST    BRADY 
ERIE    wa    AIRPORT 

3,4T 

.07 

" 

.19 

,23 

.18 

•  06 

,01       .04 
.04 

•  74 

•  36 

T 

•  03 
.57 
.58 

.33 

.13 

.11 
.12 

T 
,02 

.01 

.32 

.Ifl 

.21 

.66 

.29 

.25 

.03 

T 

.12 

.09 
.18 

.03 
.17 

FARRELL    SHARON 

1.63 

.03 

,01 

•  01 

•  03 

•  01 

.22 

,10 

T 

.95 

.15 

T 

T 

.07 

I 

.50 

FRANKLIN 
GALETON 

3.B5 
2.66 

.75 
.96 

.05 
.05 

•  17 

•  05 

•  17 

•  17 
.03 

•  10 

•  05 

.09 

,18 

.03 

,07 

.30 

.15 

GREENVILLE 

2.48 

.23 

.01 

.09 

.01 

.07 

.31 

.02 

.42 

.07 

.22 
•  26 

.01 
.05 

^ 

T 

.01 
.05 

.T9 
.56 

.01 
.02 

.02 

T 

.15 

.02 

.19 
.23 

.02 
.14 

JAMESTOWN    2    NW 

2.83 

.35 

.10 

.03 

.01 

.11 

.05 

•  02 

•  04 

.66 
.37 

.24 

T 

T 

.OA 

.20 

.41 

T 

,13 

•  12 

T 

KANE      1    NNE 

3.50 

.69 

.04 

,08 

.39 

.07 

.18 

,03 

T 

•  20 

.30 

.10 

.!<• 

.u 

.20 

.58 

,23 

•  31 

.14 

•  08 

•  04 

LEWIS    RUN    3    SE 

4.32 

1.10 

,09 

.21 

■  14 

.35 

.40 

.21 

T 

T 

. 

. 

. 

. 

- 

- 

- 

LYNCH 

- 

.60 

,03      - 

,05 

.31 

•  03 

.14 

.01 

HEADVILLE    1    S 

3.50 

.38 

.09 

.31 

T 

.24 

.03 

.01 

.06 

:t!  T 

.41 
.46 
•42      .07 

.41 
.19 

.06 
,09 

.01 

.01 
T 

.03 

.72 

.08 
.09 

T 
.04 

,09 

.01 
.01 

.01 

T 

•  22 

•  21 

•  01 

•  14 

MERCER 

2.76 

.37 

.02 

.16 

•  07 

.12 

.02 

•  01 

•  15 

.35 

•  05 

•  07 

,32 

•  25 

.13 

.2? 

•  63 

.32 

.17 

.22 

T 

•  24 

NORTH    EAST    2    SE 

4.87 

.40 

.09 

,58 

T 

.37 

,02 

.19 

,16 

.03 

.11 

.06 

.33 

,10 

.01 

.01 

•  05 

RAYMOND 
RUSSELL 

2.80 
4.21 

.75 

.59 

.09 

.02 
.21 

.23 

.50 

•  11 

.14 

.10 
.12 

,03 
,14 

•  14 

.41 

.24 

.03 

.o« 

.14 

.34 

.32 

.02 

,07 

.11 

STUMP    CREEK 

1.86 

.79 

.13 

•  02 

•  12 

•  59 

•  52 

.51 

.40 

.10 
.30 
.35 

.08 
,10 

T 

.01 
.02 

^ 

.12 

.46 

.15 
.31 

T 

,18 

.09 

T 

T 

.16 
.16 

T 

TIONESTA    2    SE    DAM 

3.18 

.70 

.02 

.13 

.09 

.02 
•  02 

•  13 

•  12 

•  03 

•  27 

•  01 

•  02 

•  04 

•  01 

•  01 

•  03 
.03 

,07 

.05 

.87 

.16 

T 

.12 

.01 

.14 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

3.56 

.52 

,16 

•  15 

.33 

T 

.35 

.15 

.12 

.10 

.18 

T 

.03 

T 

TORPEDO   »    W 
TURTLEPOINT    »    NE 

3.10 
Z.91 

.53 

.56 

,02 

.13 

,06 

.28 
.35 

•  06 

•  20 

•  26 
.12 

•  01 

.20 

.18 

T 

.02 

.04 

•  OS 

.54 

.02 

.08 

.01 

T 

.01 

•  02 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

3. 84 

.38 

.09 

,37 

•  07 

•  22 

•  06 

•  04 

.02 

.05 

.64      T 

.38 

.45 

.38 
.39 

.09 
.20 

T 

T 
.03 

.OS 
.12 

.5^ 

.3^ 

.36 
1      -^Z 

,03 
.02 

.24 
.18 

.04 

.02 

T 

.16! 
•  10]     7 

WARREN 

WEST   HICKORY 

4.l<; 

2.« 

.61 
.75 

.12 

,02 

.17 
.12 

,62 
.22 

•  10 

•  03 

.11 
,08 

.04 
.06      T 

•  14 

•  01 

.10 

.30 

.5C 

1  •- 

.05 

.06 

•  0( 

I 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

3f  month 

1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

37 
33 

37 
37 

37 
35 

36 
35 

37 
35 

36 
35 

36 
34 

38 
36 

39 
37 

41 
39 

41 
38 

41 
39 

39 
37 

41 
37 

44 
41 

44 
43 

43 

41 

42 
40 

45 
42 

48 
44 

48 
44 

44 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
37 

41 
38 

39.8 
37.9 

LANDISVILLE    2    NW 

2    INCHES 

e   AM 

30 

30 

30 

30 

32 

33 

31 

31 

31 

30 

31 

35 

38 

40 

40 

34 

33 

34 

40 

41 

36 

42 

44 

44 

38 

34 

36 

32 

32 

34 

36 

34.9 

STATE    COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

34 
33 

35 
33 

35 
33 

37 

34 

33 
33 

33 
33 

33 
32 

34 
32 

36 
33 

43 
33 

45 
34 

49 
41 

44 
34 

51 
38 

50 
33 

50 
33 

56 
36 

54 
44 

46 

39 

54 
36 

56 

42 

61 

44 

50 
39 

39 
34 

41 
33 

38 
33 

33 
32 

37 
32 

42 

33 

47 
35 

42.9 
35.0 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

33 
32 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

35 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

38 
33 

40 
33 

46 
39 

42 
35 

46 
38 

45 
34 

46 
34 

54 
37 

50 
44 

45 
41 

49 
37 

53 
43 

56 

45 

50 
42 

42 
36 

39 
35 

36 
34 

34 
33 

35 
33 

40 
34 

43 
35 

40.7 
35.6 

e    INCHES 

MAX 
MIN 

33 

33 

33 

33 

34 
33 

33 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

36 
33 

42 
37 

40 
37 

42 
38 

41 
37 

41 
36 

45 
37 

46 
44 

45 
42 

45 
40 

48 
43 

51 

45 

49 
45 

45 

40 

40 
38 

39 
37 

37 
36 

36 
35 

39 

35 

40 
37 

39.3 
36.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

35 

33 

39 
35 

39 
38 

40 
38 

40 
38 

40 
38 

42 

38 

44 
43 

44 

43 

43 
41 

45 
43 

47 
45 

47 

45 

45 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
37 

37 
37 

38 
37 

39 
38 

38.6 
37.1 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

34 
34 

35 
34 

35 
34 

35 
34 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

35 
34 

38 
35 

38 
36 

39 
38 

39 
38 

39 

38 

40 
39 

43 
40 

43 
42 

42 
41 

43 
42 

45 
44 

46 
45 

45 
42 

42 
41 

41 
40 

40 
38 

39 
38 

38 
38 

39 
38 

38.6 
37.5 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
34 

35 

34 

35 

34 

37 
35 

38 
37 

38 
38 

39 
38 

39 
38 

39 
39 

42 
39 

43 
42 

42 
41 

42 

41 

44 
43 

45 
44 

45 
43 

43 
42 

42 

41 

41 
40 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

38.6 
37.9 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  ujrcocTnww  ^IIT  LOAM    GROUND  COVER  ■   KENTUCKY  BLUE6RASS 

l'irr\Z.%^To\   '^%\^   irshli.r.    !^^"rD^I-INlSJ^."^SsTR;]SI^?^??rN."c^Jp^rR"-C0«l?2;iTAN  thermocouple  on  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


SItUon 


POcONO  MOuNT»lNJ    01 

FRANC  IS  C  WALTER  0AM 

rREELAND 

HAWlEV 

MATAM0R45 

NILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SCRANTON 

STR0UDS8URS 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

H>BARRE<SCRANTON  WBAP 

•    ft    • 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  o; 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
tERBEY  AIRPORT 
tlON   SROVE 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1966 


Day  ol  Month 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  SW 

OEVAUlT  1  W 

EPHRATA 

SE0R6E  SCHOOL 

SRATERFORO  I  E 

HOLTttOOB 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NM 

LEBANON  3  SN 

MARCUS  HOOK 

M0R6ANT0WN 

MT  SRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  uS  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

MIN 


MAX 
Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX   S5 

MIN   31 


♦  ♦   50 
31   21 


*6   <>6 
28   27 


«9 
3« 

53 

37 

«5 
31 


56   50 

23     )e 


57   47   37 
33   33   29 


43   45 
29   21 


SO   5S   58 


47  52 

29  32 

42  42 

28  31 


46   46   52 


54 

56 

36 

28 

54 

63 

30 

36 

55 

62 

34 

35 

52 

55 

36 

27 

51 

55 

I* 

28 

54 

56 

34 

33 

56 

62 

36 

28 

51 

54 

30 

27 

50 

55 

36 

28 

55 

63 

34 

38 

50 

56 

36 

36 

57 

63 

37 

31 

53 

61 

39 

38 

53 

61 

33 

29 

58 

65 

34 

21 

39   40 
33   27 


52   53 

41   41 


63   46 
31   43 


42   47 
30   42 


27  40  SO 

57  45  43 

32  38  32 

56  50  49 

38  41  27 


24 

37 

27 

51 

54 

37 

42 

37 

29 

61  47  47 

22  36  25 

54  43  44 

36  35  22 


62   57   49 
41   31 


37  35 

15  10 

37  46 

17  14 

38  34 
12  6 

32  26 

7  3 


36   43 
16   14 


31   41 
18   16 


55 

16 

53 

23 

55 
13 


31   28   30 


21   13   15   22   30   33 


37 
23 

36 
19 

37 
21 

38 
23 

37 
22 

35 

25 

43 

24 


43 
21 


55 

30 

55 
22 

51 
35 

57 
32 

56 
27 

57 
30 


40 
23 

40   51   41 


54   43 
24   34 


38   50   45 


35   24   24 


50 
25 


53 

19 


57   60   47 
36   36   37 


54   58   56   52   57   51   55 
33   34   ?4   34   35   22   21 

Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  39    - 


43  42 
15  12 

44  41 
28  31 

45  46 

17  15 

47  55 

18  18 

45  46 

13  12 

35  38 

12  12 


49  53 

20  16 

43  43 
19  24 

41  39 

14  14 

44  55 

21  22 


53 

21 

53 

19 


50 
19 

52 
25 


49 
21 

53 
26 

56 
21 


54   47   55 


45   56   67 


50   60 
24   26 


53  47 

33  30 

47  54 

31  28 

67  48 

36  34 

56  58 

41  36 

58  49 

32  32 

51  41 

33  30 


72 

48 

58 

64 

33 

34 

33 

42 

65 

58 

61 

58 

40 

35 

32 

40 

69 

48 

55 

65 

40 

30 

38 

46 

66 

45 

55 

58 

35 

28 

29 

38 

59 

49 

55 

64 

65 

45 

39 

36 

41 

47 

65 
38 


49   57 
27   34 


66   52   54 


58   53   58 
45   43   36 


28   42   35 


59 
25 


2S   28   27   28   29   30   31 


63  62 

43   40 


60   70 
36   44 


67   65 
40   41 


44 

27 

19 

18 

31 

U 

*e 

18 

30 

18 

28 

17 

46 

26 

37 

*8 

26 

24 

36 

"e 

26 

25 

49 

33 

21 

17 

42 

28 

18 

20 

48   32   46 
19   IS   21 


*0 
21 


66 

66 

56 

40 

51 

39 

37 

48 

44 

44 

37 

31 

28 

30 

26 

26 

69 

69 

63 

39 

51 

56 

39 

59 

41 

44 

38 

30 

25 

27 

21 

22 

56 

68 

65 

54 

41 

50 

39 

39 

35 

42 

41 

26 

22 

23 

17 

IS 

58 

71 

67 

50 

39 

51 

42 

40 

37 

45 

42 

26 

23 

25 

21 

21 

67   69   67 


72   66   51 
35   43   30 


69   61   70 
39   44   36 


71   67   59 
36   41   39 


56   39 
29   24 


50 
23 


41   51   45 
35   27   33 


41  41 

22  24 

38  40 

29  26 


39 

19 

34   40 
18   21 


33   41 
15   18 


40  39 

22  22 

38  48 

17  17 

38  49 

20  22 


39   39 
21   22 


53  50 

31  29 

52  48 

31  33 

46  50 

25  31 

48  52 

24  34 

52  48 

32  36 


48   54 
23   31 


50   53 

27   29 


23 

25 

34 

36 

40 

.6 

10 

14 

18 

20 

21 

,5 

43 

44 

43 

48 

.2 

22 

29 

26 

27 

>o 

44 

49 

46 

50 

4 

22 

23 

31 

27 

7 

30 

42 

42 

46 

3 

15 

21 

27 

27 

6 

28 

37 

40 

42 

4 

14 

20 

24 

22 

9 

43 

43 

43 

47 

7 

22 

32 

29 

30 

2 

37 

46 

51 

♦  8.7 

22 

21 

27 

29.2 

36 

46 

48 

48.5 

20 

23 

28 

29.0 

40 

38 

49 

50.5 

15 

15 

21 

23. « 

50 

28 

40 

43.3 

14 

18 

21 

26,7 

34 

33 

44 

47,7 

16 

18 

23 

2«.! 

44.1 
26,4 

»6.» 
23.6 

»9.7 
27,4 

»5.7 
19.5 


49 

49 

52 

52 

53.8 

17 

29 

30 

30 

31.0 

50 

53 

46 

91,6 

24 

18 

24 

35 

29.6 

41 

50 

56 

51 

53.5 

24 

25 

33 

36 

33.5 

40 

48 

56 

54 

52.9 

28 

28 

36 

35 

35.8 

40 

48 

55 

52 

52.1 

20 

23 

34 

35 

32.8 

53.0 

30,4 

51.0 
29.9 

52.1 
31.9 

50.9 
30.1 

51.1 
28.9 

50.8 
33.6 

55.6 
32.0 

51,2 
28.4 

51,9 

30.5 


54.9 
29.6 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1966 


QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
MEST  GROVE  1  SE 
«    ft    • 
LOWER  SUSQUEHANNA   Ci 
AREnBTSvILLE 
BL05ERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBuRG  1  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
MERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  55W  PUMP  STA 
ft    ft    ft 
MIDDLE  SUSOUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWI5T0WN 
MILLVILLE  2  5W 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
ft    ft    ft 
UPPER  SUSOUEhANNA   06 
AUSTINBURG  2  u 
CANTON  1  NW 
OIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  s 

montrosf 
towanda  1  ese 

WELlSBORO  3  S 
ft    *    ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   OT 
8ELLEF0NTE  *  S 


Day  oi  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


^3   57   62 


55   55 

31   35 


52  57 

35  32 

52  57 

38  35 

60  63 

38  J3 

58  65 

35  30 

52  57 
33  33 

5*  57 

3*  34 

60  62 

37  31 

53  59 

39  30 

56  61 
37  33 

57  65 
32  28 


56   62 
30   24 


45 
32 


43   50   57 
34   36   37 


45 
29 

52 
36 

49 
36 

55 
29 


60   49   47 
34   40   30 


47 
30 


40 
28 


59 

42 

51 
41 


65  49 

37  44 

60  51 

39  43 

61  57 

40  46 


44   45   31 


56   50 
22   32 


58   50 
26   40 


54 

40 


55   48 

25   34 


49   49 
30   37 


59   49 
20   32 


43   39 
27   22 


58   53 

29   41 


42 

24 


37   35 
26   18 


38   40 
28   21 

36   38 
26   18 

36 
23 

40 
26 

39 


34 
19 

37 
20 


39 

26  23 

53   36 

27  IS   16 


37   40 
26   22 


12   13   14   15 


36  36 
26  IS 

3*  34 

23  11 

35  35 

25  17 

37  36 

28  20 

36  35 
25  15 

39  36 

29  19 

40  40 
28  20 

36  36 

25  18 


56  53  54 

27  44  39 

45  60  51 

27  34  37 

43  54  51 

25  33  36 


43  57  55 

21  29  32 

45  57  55 

24  32  37 


57  58 

40  3B 

58  57 
37  34 

57  56 

30  35 


27   38 

54   56 
42   39 


50  50 

30  37 

37 
16 

60  53 

22  36 

59  57 

21  38 

54  49 

19  35 

61  56 

19  40 

58  50 

20  38 

50  50 

35  41 


42   56 
13   20 


38   49 
16   26 


52  54 

32  33 

48  56 

38  37 

61  47 

36  37 

60  46 

35  36 


63 
38 


55   62   52 

32   35   24 


19  I  20 

I 


48   54   67 


50  55 

90  26 

61  52 

27  28 


56  56 

36  39 

45  55 

37  36 

64  42 

38  38 

66  43 

39  39 

47  59 

40  36 

64  41 

38  38 


26   27 

56   59   46 
39   33   33 


46   52 
35   22 


37   37   47 


45   40 
38   21 


45 

42 

34 

21 

43 

44 

36 

22 

26   23   28 


54   46   54 
26   22   28 


52   60 
27   23 


57  49 

26  23 

61  52 

25  27 

51  56 

28  25 

57  50 

27  21 

50  56 

27  23 

53  57 

22  20 


68   59   53 

42   42   33 


46   46   56   70 

19   26 

47   58 


16   16   16 


45   57   55   58   54   46   50 
18   25   40   42   23   27   19 

See  Rsieience  Notes  Following  Station  Indei 
-    40    - 


37   42 
11   16 


61 
26 

64   52   55 


49   42 


57   68   64 


40   47   44 


42 
27 


40 
22 


28   29   30   31 


40   46   51   49 
20   21   26   24 


36   49   53   50 
23   26   36   36 


46   42   50 
22   23   34 


50   37   46   54 

20   19   28   34 


43   52  <">      «0 


39   50 
23   29 


54 

59 

73 

69 

49 

40 

32 

46 

47 

35 

66 

51 

57 

77 

73 

39 

26 

32 

44 

44 

69   59   58 
47   42   24 


52   57 
38   29 


59   49 
36   26 


55   40 
32   31 


65   50 
42   34 


51   43 
33   26 


75 
45 


68  i* 
44   29 


65 

32  44 

59  70 

29  36 

63  72 

30  40 

59  74 

26  44 


55   64 

30   41 


51   59 
27   »l 


60 

41 


54   60 
30  41 


52  40 

24  24 

39  53 

25  25 

40  53 

26  24 

54  43 

27  29 

38  54 

23  25 

53  46 

27  24 

54  54 
22  26 


46   36 
21   22 


46   33 

22   22 


35 

24 


45 
23 


45   39   51 


35 

25 


40  30 

17  19 

43  28 

18  19 

57  41 

23  21 

45  31 

16  16 

35  39 

17  23 

50  29 

19  15 

50  42 

23  23 

41  27 
15  15 


52  51 

24  33 

48  90 

20  30 

39  46 

23  26 

40  51 

21  26 

52  S4 
25 

38  90 

22  30 

47  41 

24  it 


40   90   92   92 

20   16   26   36 


36   66   99   46 

19   16   27   29 


39   33   45   49 

12   12   13   29 


97   JT   66   »T 
20   20  23   29 


36   37   49   46 
22   22   24   92 


90 
29 


37   47   46 


46 
32 


29   40 
16   29 


29 
13 

34 

16 

30 
10 

41 
11 

26 

u 

43 

16 


40 
20 

42 

16 


42 
27 

96 
29 


40 
26 


52.2 
29.7 


54,2 
33.1 


52.6 

31.2 


51.6 
30.2 

91.4 
30,7 

96.0 
33.5 

99.0 

90,9 

92.* 

31.6 

54.4 
31,2 

99.9 
93.7 

93.9 

30.2 

94.6 
91.7 

96.4 
91.2 


91.1 
27.6 

47,7 
21. « 

91. « 

26, a 

91.9 
29.6 

46.1 
29,6 

92.3 

26,7 

90.9 
28,9 

»9,7 
29.9 


44,3 
24.9 

69.0 
25.9 

48.4 
24.6 

62.9 
29.7 

47,6 
29.4 

42.1 
29,5 

46.7 
26.9 

42.9 

29.7 


33   43 

20   27 


49.4 
27.1 


CooUnuvd 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1466 


StaUon 


ou  Bois  y   E 

CMPORIUM  1  N 

KARTMAUS 

LOCK  HAVEN 

NADERA 

PMIl IPSBURS  EAA  AP 

PENOVO 

PIOSUAY 

STATE  COLLEGE 

ft    •    ft 

SOUTH  CENTSAl 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESMOE  CRvE 
BURNT  CABINS  2  NE 
CBENSBURS  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
14UNTJNSD0N 
JOHNSTOuN 

KEse 

MARTINSBUR6  FAA  AP 
«    ft    • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOMN  J  WNN 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BUR6ETTST0KN  2  M 
SUTLER  4  WNM 
CLAVSVILLE  3  U 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
OERRV 
DONEGAL 
OONORA 

FORO  CITY  4  5  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


42   49   ss 


41 
27 


MAX 

Mm 


S»   S4   >4 

>»   J3   17 


49   45   54 

32   33   30 


MAX  49 
Mm   34 


56  65 

39  29 

50  61 

29  25 


46   5<J 
27   42 


51   54 
20   21 


56  70 

20  27 

50  55 

29  29 

55  68 

39  32 

93  66 

27  30 

97  71 

25  30 


52  65 

27  26 

49  60 

26  35 

55  70 

27  31 

53  66 

24  27 

50  63 
27  31 

55  70 

26  31 

52  66 

30  37 

56  68 
34  37 


90   97   41 
29   37   19 


66  59 

47  29 

70  73 

32  37 

TO 
40 

72  56 

47  33 


74  68 

93  38 

71  91 
46  25 

74  71 

48  37 

66  71 

34  39 

70  99 

44  39 

68  51 

39  30 

72  67 

45  32 

72  68 

46  33 

73  73 

44  40 

72  52 

92  28 

70  48 

48  27 

72  91 

51  27 


51  37 

36  20 

99  49 

43  26 


64   61 
32   36 


71 
40 


40   30   23 
60   94   34 


40   33   25 


26   31 
17  .  3 


25   31 
12    6 

35   34 

19   U 

27   2g 
19-2 


40   34   54 
14   14   14 


30   33 

17   12 


27   42 
6   17 


10   II   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   26 


19  le  20 


16   11   20 

27   35   49 

18   15   22 


47   58   54 
15   20   37 


26 


57   95 

23   38 


63   60 
37   43 


56 
18 

54   94 
15   92 


59 
40 


50   52   59 
31   37   45 


55  60 

17  30 

55 

38 

61  60 

36  30 

96  59 

18  28 


48   56   56 
18   23   36 


52   58   61 
20   38   34 


44 


52 

19 


59   44 
40   22 


60 
32 


51   51 
43   23 


32  36 

61  57 

36  30 

66  S3 

44  34 

38  36 

53  41 

34  31 


60 
30 


28 


93 
32 

99 
23 

99 

30 

54   54   59 
32   24   23 

65   59   62 
29   38   34 

93   65   98 
44   35   40 

53   99   58 

37  29   26 

59   65   65 
47   30   30 

58   49   59 

38  21   26 


99  58 

29  30 

57  54 

28  30 


45   61 

20   21 


55   60   99 
41   32   J5 


58   60   60 
37   20   22 


57   69 
34   33 


95  56 

21  22 

53  62 

20  18 


54 
24 


63 
31 

53 

21 


58  93 

26  22 

53  67 

27  29 


62   70 
26   22 


47   64 
21   29 


96   67 
29   26 


57   68 
27   22 


63   61 
33   26 


91  91  62 

20  20  20 

49  48  63 

22  20  20 


57   60   60   51   59   99 

26   41   44   35   31   33   30   31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
-    41    - 


20   24   29 

47   59   74 


25   32   42 


54   68   73 


65   50 
40   28 


74   59 
40   30 


71   55   41 

28   32   24 


53   38   53 

35   30   25 


58 

34 

51 
35 

51 
30 

54 
35 

54 


56   55 

32   26 


53   98 

30   22 


65   50 
38   22 


59   40 
33   22 


60   60 
35   28 


41   55 
33   29 


78   81 
44   41 


76   79   66 


79 
40 


78   80   54 


32  35 

14  22 

40  28 

14  14 


35 
25 

29 

17 

36 
19 

35 
23 

28 

16 

92 

20 


37 
22 


34   40 
17   26 


46   45 
19   25 


30   42 
19   22 


44   35 
18   20 


45  35 

25  21 

44  30 

17  15 


34   44   46 
24   27   23 


29   30   31 


28   29   40   43 


36   47 
19   21 


29   41 
12   12 


40 
14 

41 
26 

45 
18 

41 
18 

42 
21 


45   40 
20   32 


43   42 
17   30 


47  48  47 

17  29  29 

40  40  37 

10  27  28 

46  44  47 

18  34  34 

37  48 

17  28 


49.2 

24.0 


45.0 
20.5 


51,4 
27.1 


46,9 
22.6 


51,0 
25.7 

47.5 
22,7 

48,7 
27.5 


51.0 
27,7 

55.8 

29.8 

91,3 
23.8 

92.7 
29.7 

53,4 

26.0 

53.4 
28.8 


27,2 

51,1 
31.5 


45 
23 

43 
33 

39 
31 


48   49 
33   30 


42 
26 

43 
30 

38 

31 

49 
33 


55  45  45 

22  24  24 

46  44  45 

20  34  32 

46  45  43 

24  33  30 


48.5 
29.8 

91.8 
23.4 


54,8 
26.0 

91,5 

24,7 

95,2 

30.8 

92,0 
25.3 

98,9 
29.8 

50.9 
26.1 

52,8 

27,3 

49.3 
27.0 

55.1 
29.9 

54,5 
27,5 

55,3 

30.8 

54,8 
29.0 

51.5 

30,2 

52,4 
31.8 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
M-RCH    1966 


Station 


PUTNEYVtLtE  2  SE  D«M 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 
tt    «    * 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *    W  RES 
8R0OKVILLE  SEWAGE  PL 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  «  NW 
CONNEAUTVILLE 
eORRY 

COUOERSPOHT  *  NW 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  UB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  I  S 
MERCER 

tionesta  2  se  dam 
titusville  water  works 

WARREN 


Day  of  Month 


MAX 

MD) 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


*5   *5   52 
33   28   26 


26   28   30 


50 
28 

45 
29 

55 

26 


39   45 
29   2T 


<.2 

50 

31 

2T 

»7 

5* 

35 

29 

54 
24 


49 
28 


52 
23 


40   46   51 
30   26   22 


44   45   62 
32   32   39 


58 
33 

45 
22 

55 

28 


37 
26 

42 
26 

52 
28 

41 
26 

40 
24 

53 

26 


65 

40 


50   47   24 
40   23   19 


50 
30 


68 
37 


43  30 

28  22 

68  34 
34  24 

69  43 
32  16 

49  34 

34  21 

71  39 

32  19 


70  41 

37  21 

58  29 

28  19 

68  41 

36  21 

70  41 

35  15 

46  32 

32  22 


22   32 

6  .  1 


26   33 
18-4 


34   47 
4   12 


29   35 

16    4 


28   31 
16-4 


23   33 

9    5 


26  25 

19  3 

35  38 

20  15 

29  30 

12  4 


28   27 

18  .  3 


10   11   12   13   14   15   16   17   18 


33   43 
•  3    7 


34   49 
14   20 


34   48 
1   17 


26   39   44 


30 

7 

27   34 


33 


36   46 

6   15 


28  27   34 

19    3    6 

29  27   31 

18  •  2  .  1 

31   32   47 
17    4   13 


50   47   46 


52  52 

16  32 

55  53 

16  35 

56  55 
15  32 


55  55 

19  35 

53  52 

22  35 

50  45 

19  33 

52  53 

23  37 

57  59 
19  37 

54  47 
32  34 

58  60 
28  41 

44  55 

12  16 

55  5B 

21  38 


20   29   36 


46   54 
22   25 


54   56 
21   37 


45   56 

14   IB 


46   54 
13   21 


57   54 
21   37 


24   25   31 


58   55 

20   20 


59 
29 

43 

20 


56   48 
25   25 


57   60   60 
42   24   24 


44   47   37 


61   56 
24   25 


51   63   70 
25   29   44 


59   56   68 
26   24   25 


19   20   21   22 


63   69 
26   45 


63   70 
24   40 


72   55   40 
31   32   26 


68   53   53 
40   34   24 


63 
31 

73 
35 

52 

20 


68   72 
27   41 


51   52   66 
26   26   35 


65 
28 

51 

19 

50 
18 

66 
23 


40 
32 


56 
29 


29 

26 

46 

55 

30 

26 

54 

56 

32 

24 

45 

56 

29 

22 

45 

57 

30 

27 

38 

59 

33 

26 

36 

56 

31 

25 

40 

54 

30 

25 

36 

'' 

66   78 
45   44 


61   76 

47   44 


30 

26 

47 

57 

35 

27 

38 

57 

34 

32 

43 

58 

37 

34 

56 

40 

29 

26 

40 

56 

34 

26 

56 

39 

32 

25 

52 

37 

31 

26 

55 

38 

33 

26 

40 

54 

32 

26 

55 

41 

33 

25 

55 

40 

31 

22 

38 

61 

33 

27 

35 

23 


29 
17 


82 
41 

78 
39 

82 
52 

70 
37 

78 
43 

71 
46 

65 


59   68 
31   43 


33  26 

22  12 

37  37 

21  U 

40  33 

20  12 

33  27 

20  11 

30  29 

24  15 

33  30 

21  15 

32  27 

20  11 

35  27 

17  15 

43  38 

21  20 


22   24 
12 


43 

20 


42 
19 


45 
27 

42 
28 

41 
29 

38 
27 


30 
27 


41   31 
28   23 


30   36 
13   14 


32   32   34 


16   16   16 


27  34 

19  12 

30  32 

18  19 

36  30 

21  18 

30  35 

17  19 

30  36 

15  15 

34  29 

24  15 


40 
28 

41 

30 


49.7 
25.2 

53.1 
27,0 

50.1 
29.4 

48.0 
25.3 

57.1 
31.5 

53.9 

25,7 


40 
12 

45 
15 

40 
9 

37 
11 


35 

26 

41 
26 

47 
26 

42 
34 

41 
20 

41 
28 

39 

27 


40 
28 

54 

30 

38 

30 


34   51   48   47 
22   24   35   29 


45 
25 


42 
26 


42 
23 


42 
29 

45 
2« 

45 
28 

41 
29 


43.5 
23,9 

46.8 
22.9 

93.4 

25.1 

S2.2 
22.6 

46.7 
22.4 

48.9 

26.0 

47.1 
25.6 

44.8 
23.3 

46.8 
25.8 

55,9 

28.1 

45.6 
29.5 

55.3 
33.5 

48.9 
20.2 

51.6 
28.6 

48.7 
25.2 

44.9 
22.4 

48.0 
2S.9 

50.3 

28.1 

48. 1 
23.0 

47. 5 

21. S 

48.9 
26.2 


See  Referecce  Notes  Following  Station  Indei 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1466 


•  •    • 

POCONO  MOUNTAINS    01 

HATAMORAS 

PLEASANT  MOUNT  I  U 
H-BARRE-SCRANTON  kBAP 

•  «    • 
EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOWN  MB  AP 

ZERBEY  AIRPORT 

•  •   • 

southeastern 
piedmont        03 

oeorse  school 
holtwooo 
philadelphia  ub  ap 

READINO  «B  CITY 

•  *    « 

LOtoER  Susquehanna  o» 

HARRISBURO  wB  AP 

SHIPPENSBURG 

•  •   • 

MIDDLE  Susquehanna  o; 
English  center 

LEJ<I5T0WN 
NEWPORT 
WILLIAM5P0RT  taB  AP 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  w 

CANTON  I  NW 

LAWRENCEVILLE  2  5 

MONTROSE 

TOWANOA  1  ESE 

•   tt   * 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

OU  BOIS  7  E 
MfOIX  RUN 
PhILIPSBURO  FAA  AP 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

CARROLLTOwN  2  5SE 
EVERETT  1  5k 
M4RTINSBUR6  r»A  AP 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BUTLER  <•  WNw 


Day  oi  month 


SNOWFALL 
SN   ON   6ND 


SNOWFALL  I 

SN    ON    GND      19       li      l«l      I; 


SNOWFALL         T         T 
SN   ON   GNCI        ll 
WTR   EOUIl/  j 


12 

T 


O.t 


o.< 


13|      12J      I 

0.«   0.«j      T 
T        T        T 


II       12       13       14 


SNOWFALL  0.1      T 

SN   ON   GnD      T         T         T         T         t         T         T         T         T         T        TiTlTlT 

WTR  EOUIV  '    ' 


J  i 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

i  SNOWFALL 
i  SN  ON  GNI^ 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GNd 
WTR  EOUIV| 


SNOWFALL 

SN  ON  GND   T 


SNOWFALL 

SN  ON  GnO   T 


SNOWFALL 

SN  ON  GND   T 


SNOWFALL    T    T 


Vi  ? 


I  I 
!    I 


T  1   T  j   T 
T    T  I   T 


1.0   T  i 
T     1   T  i   T 


T    T    T  I   T  !   T  i 


SN  ON  GND   10    »    7|   tj   2   *l 
T 


0.2  1,0  0.6  O.i: 

1    1,    ll 


SNOWFALL        T 

SN  ON  GNO   T    T  I   T 


SNOWFALL 

SN  ON  GND    2   T    T 


SNOWFALL 

SN  ON  GND   T 


T  I   T  ,   T    T 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


1.0  1.0 

T     l!   T 


T 
I.Ol  0.2 


T 
T    T 


l|  T 
i 
T    T 


I    I 


2. a  1.0 

2    2 


18  ,  19   20   21   22   23   24   25   26   27 


O.S 
2 


i  T 
1  T 


1.0 


3.S 
3 


1.0 
2 


T    T 

T 


See  Relsrence  Notes  Following  Station  Index 
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< 

1, 

5N 

0\ 

VF 

Al 

L 

A^ 

fD 

sr 

JO 

w 

o 

N 

Gl 

RO 

m 

JD 

PENNSYLVANIA 
MARCH    1966 

Day  oi  month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

FORO   CITY    4    S    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 
T 

T 

T 
T 

0.9 
1 

T 
1 

T 

1.0 

1 

2.0 
2 

T 
T 

1.0 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

5REENS80R0    LOCK    7 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
I 

T 

T 

T 

INDIANA    3    5E 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

\ 

T 

T 

T 
T 

1.5 

2 

O.S 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

0.4 

T 

T 

T 

T 

1.2 

T 

T 
T 

PITTSBURSH    WB    AP    2 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 
WTR    EQUIV 

T 

O.S 

0.8 
2 
.2 

o.a 

T 
T 

T 

T 

3.8 

1 

0.1 

1 

0.* 

T 

0.2 

T 

T 

T 

T 

l.T 

T 

0.2 
1 

SLIPPERY    ROCK 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

^1        I 

1 

1.0 

I 

l.O 

2 

T 

T 

T 
T 

1.0 
I 

T 

T 

WAYNESBURG    1    E 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 

T 

l.(j   0.9 

1      ' 

0.; 
t 

T 

T 

O.S 

1 

1.0   0.2 

I 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

•        •        tt 
NORTHWEST    PLATEAU      10 

1 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

1.0 

T 

1 

t!    t 

1.0 

T 

^?'f  ''i  \ 

2 

1     t' 

T 

T 
T 

T 

I. 2 

0.2     T 
I        I 

T 
2 

T 
1 

T 
1 

T 
I 

T 

T 

BRADFORD   <•    M    RES 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

1.0 
3 

T 
2        2        2        Z 

1.0  «.:! 

2        S        3 

I 

1 

4.0    1.0   2.0 
♦        J        ♦ 

2.0 

4 

T 
3 

T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN    ON   SNC 

2.0 
1 

j 

1.5    7.0   0.! 
1        *        2 

1 

1.0 

T 

T 

10.0 
7 

3.0 
8 

3.9 
8 

2.9 

4 

1.9 
3 

2 

1.0 

T 

T 

DU   BOIS   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

T 

1      T 

0.«   0.9 
T           I         I 

T 

T 

T 

T 
T 

2.0 

T 
1 

1.0 

T 

T 
I 

T 
T 

T 

1.0 

I 

T 
T 

ERIE    WB    AIRPORT 
SALETON 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 
WTR    EOUIV 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

1.1 

1 

2 

2 

» 

I 

T 

2.^    1.0      T 

T           »        3 

1  '4 ", 

2 
.2 

1 

T 

ll 

T 

T 

2.1 

t 

9.9 

* 
.3 

3.8 

* 
.3 

T 
9 
.4 

T 

2 
.2 

T 

I 

T 

T 

0.3 

T 

KANE      1    NNE 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

T 

T  \ 
2i        ' 

t 

T 
T 

O.S   4.0    l.C 

1      *      « 

2 

T 

T 
T 

3.0 
3 

T 
3 

1.9 

4 

2 

T 

1.9 

I 

T 

MEADVILLE    1    S 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

l.« 

T 

T 

O.l   6.2    l.C 

T  1        '        •- 

1 

T 

T 

T 

* 

2.3 

3 

T 
2 

3.2 
9 

0.6 
3 

0.4 

2 

0.2 
1 

0.1 

T 

TIONESTA    2    SE    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   SNC 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

i   3.0      T 

3         3 

T 

T 

0.9 
9 

4.0 

9 

T 

4 

1.0 

4 

T 
4 

T 
4 

T 

T 

T 

T 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  daya  with  precipi 

tatioD 

Hi 

1 

station 

**  a 
a  0 

(S-H 
*>  *i 

3    0 

is 

c 

cd  T3 
*'  0) 
r^    « 

3   O. 

CO  m 

0 
K 

1 

ll 

1. 

1 
1 
1 

« 

al 

EASTERN    STANDARD 
I    AM         7    AM         1    PM 

TIME 
7    PM 

8 

8 
r 
s 

s 

k 

I 

§1 

1 

e- 

e   »S 

III 

ALLENTOWN    WB    AIRPORT 

30 

4.1 

11.7 

40+  + 

27 

01 

72 

77 

51 

58 

8 

2 

0 

0 

16 

' 

6.0 

ERIE    WB    AIRPORT 

24 

4.6 

11.5 

30++ 

25 

01 

75 

76 

63 

69 

5 

11 

0 

0 

24 

- 

6.6 

HARRISBURG   WB    AIRPORT 

29 

3.2 

9.4 

42 

NW 

01 

69 

74 

50 

55 

9 

1 

0 

0 

17 

6.8 

PHILADELPHIA    WB    AIRPORT 

29 

3.2 

11.1 

37 

W 

01 

67 

70 

48 

55 

10 

0 

0 

0 

14 

5.9 

PITTSBURGH   wB    AIRPORT    2 

25 

5.3 

10.3 

38++ 

29 

01 

69 

77 

54 

54 

6 

13 

3 

0 

0 

23 

7.6 

PITTSBURGH   WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

11 

2 

0 

0 

21 

- 

READING   WB    CITY 

- 

- 

- 

47 

W 

01 

- 

- 

- 

- 

6 

1 

0 

0 

12 

5.7 

WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

27 

2.4 

e.6 

34 

w 

01 

67 

74 

54 

57 

8 

4 

0 

0 

20 

6.7 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

28 

3.2 

9.0 

35++ 

28 

01 

72 

76 

4S 

56 

5 

4 

0 

0 

16 

' 

6.4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


ACMCTONIA  LOCK  S 
ALIENS  MILLS 

allcntown  *n   *» 

ALTOONA   HOAltSHOC    CAVC 
ALVlN    R    BUSH    DAM 
*»OLL0    Z    H 
AArwpTSviLLE 
AUSTIN 


BARKES 


BCA 


GAP 


NIV 


;  ou  80[s  I 


AlRPOCr 


,  OU   BOIS   7   E 
OUNLO 

OUSMORE    2    SSW 
EAGLES    HERE 
EAST    BRAOY 

EBErtseuRG    SEWAGE    PL. 
EMPORJUM    1    H 
ENGLISH   CENTER 
C«>M«ATA 
EOUtNUNK    2 

!  ERIE    to    FIELD    RSCM    Li 


GLENCOE 

GLEN  MAZEL  2  NE 
I  GLENMOORE 


MOLLIOAYSBUBG 


IHOLTwOOD 

I  HOME 

I  MONESDALE  *.  NW 

I  HONESOALE  b    NN' 

honey  brook  1  ' 

HOP  SOTIOM  2  Si 
,  HUNTINGDON 
I  HUNTSDALE 

lANft  3  SE 

KSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 

JERSEY   SHORE 
JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE      1   NNE 

KARTMAUS 
KEGG 

tlTTANNlNG    LOCI 
KRESGEVILLE    3    i 


0022   0*1  ALLCOHCNV 
Oe»»   10  JtfKtiOH 
010»   or  LiHICM 
Ot)*   0»   BLAIA 
Ol»T   OT   CLINTON 
020*.  09    WtMMOHfLAI 
022*  0*    ADAMS 
0)10    10   POTTfR 


BEAVtA    FALLS 

BEAVCRrOMN 

eeCHTELSVILLE 

BELLCFONTE    *    S 

SERNE 

BERWICK 

BETHLEHEM 

BETMlENCM   lEMIGi 

BLAIN 

•LAIRSVILLE   6   ENE 
BLAKESLEE   CORNERS 
BLOSERVILLE    1    N 
60SNELL    1    SM 
BRADOOCH    LOCK    2 
BRAOFOKD    FAA    AIRPORT 
BRAOFORD    CENTRAL    FS 
BRAOFORO   4   w   RES 
BREEZEWOOD 

BROOKVILLE    SEWAGE    PL. 
SRUCETON    1    S 
BUCKSTOWM    1     SE 
BUFFALO   MILLS 
BURGETTSTOWN    2    W 
BURNT    CABINS    2    NE 
euTLEA    4    WNN 
BUTLER    SUBSTATION 
CAMP    KLINE 
CANTON     1     NW 

CARLISLE 

CARHOLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAOOS  FORD 
CMAMBERSBURG  1  ESE 
CHARLEROI 
CKARLEfiOI  LOCK  A 
CLARENCE 
,  CLARION  )  SW 

I  CLAUSSVILLE 

,  CLAYSVILLE  i    W 

!  CLEARFIELD 

CLERMONT 

CLERMONT  4  NW 

COATESVILLE  1  SW 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 

CONFLUENCE  I  NW 

CONNEAUTVILLE 

CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE    NO    2 

CONSMOMOCKEN 

COOKS BURG 

COHAOPOLIS    NEVILLE    IS 

CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 

COUDERSPORT  6  E 

COVINGTON  2  WSW 

CREEKSIOE 

CRESSON  I  SE 

DANVILLE 
OERRY 

OfVAULT  1  H 
OINGmANS  FERR' 
DIXON 
DONEGAL 
DONORA 
DOYLESTOWN 


0>IV  { 
0})».   0* 


o*T»;  < 

04 B2;    ( 
04  ■•    ( 

09)0    t 


10GA 
.LLEOMENV 

\  WARREN 

NORTMUMBlaND 
'I  BEAVER 
■   SNYOER 


41     W 

40     1« 

40    >0 

14 

Al    22 

40   )9 

1* 

)9   »» 

II 

41    SB 

1* 

*2  00 

40    >« 

41    40 

I! 

40   90 

40  46 

I*. 

40  44 

i^i 

40   22 

>    COLUMBIA 

f    NORTHAMPTON 

•    NORTHAMPTON 

I    PERRY 
I     INDIANA 

MONROE 
'   CUMBERLAND 
'   SOMERSET 
-■   ALLEGHENY 


0867    10  MC    KEAl 


>  JEFFERSON 

►  ALLEGHENY 
'    SOMERSET 

1    BEDFORD 
'    WASHINGTON 
I    HUNTINGDON 
'    BUTLER 
'    BUTLER 


1234    04    CUMBERLAND 


!  40    SA 

40   20 

■  40   2T 

'     «  41    06  ' 

'  15[  40    16 

I  40  09 
iq   40    24  ! 

II  41     41 

1      li   41    57  I 

1;  41    47 
i      6|   40    00   I 

I   i  *i  09  ; 

lO  40  18  , 
4  40  04 
(^    39   5T 

HI   40    23 

I     6|  40   05 

21  40   53 

2|  40   51 


1255    I 

1262 

1301 


40 


T9    59 

79   02 

76  SO 
50   19 

77  11 

75  SB 
77    47 

76  00 
76  15 
79  2] 
79   22 


79  02 
79  92 
7B    SB 


78  14   I 

79  05   I 

79  59 
78    50 

78  39 

80  26 
77    52 

79  58 
79  53 
77  17 
76    52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


990t      *'1      5P 
tl80( 


I   CAMBRIi 

1   POTTER 
'    LYCOMING 

AWARE 


I   135*  04    FRaNI 


1*95    10    CLARION 


1519  07  CLEARFIELI 
1529  10  HC  KEAN 
1534  10  MC  KEAN 
1589  03  CHESTER 
1705  09  SOMERSET 
1710  09  FAYETTE 
1720    10    CRAWFORD 


I    09    FAYETTE 
'    03    MONTGOMERY 
>    10   CLARION 
I    09   ALLEGHENY 
'   10   ERIE 


ii3:;i;i 

I   161   Al    31   ! 
^  39   52  I 


12 

39    56 

10  40   08 

i: 

40    09 

16 

*1    03 

1 

41    12 

? 

40   37 

u 

40    07 

27 

M 

IB 

99 

54 

469j 

20AO 
2030 

Bod 

170 

640     9Fl     9F 


STATION 


HUSH  DAI 
R.  YOUNG 
iTt  COL.  I 


CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 
HOWARD  R.  KEMP         I 
GUY  F  RITTER  ' 

PAUL  M.  FISHER 
ROCKVIEH  PRISON  FARM 
FLOYD  W.  TRUMP 
BERWICK  IND  DEV  ASSO  I  ^^ 


10  I 


iTTER 


1809  10  POTTER 

1833  06  TIOGA 

1881  09  INDIANA 

1896  OB  CAMBRIA 

I  20131  09  MONTOUR 
21081  09  WESTMORELAND 
2116  03'  CHESTER 
I  2160  Oil  PIKE 
'   2171  06:  WYOMING 
21B3I  09!  WESTMORELAND 
21901  09  WASHINGTON 
I  2221  03  BUCKS 
'  2245i  071  CAMERON 
2260'  10  JEFFERSON 


79  36 ; 

79  39  ( 

75  19 
79  13  I 
SO  05  ' 
79  39 
78  03 
77  53 


l»l  40  59    76  37 


li 


2120 
2533 
1745' 


2265  1 


2363 
2470  I 
,  2635  ( 


01  ! 


'  CLEARFIELD 
I  CAMBRIA 
.  SULLIVAN 
■  SULLIVAN 
I  CLARION 
I  CAMBRIA 
CAMERON 
■'  LYCOMING 
'  LANCASTER 
YNE 


2673  10  ERIE 
26B2  10  ERIE 
2721  Odi  BEDFORD 
2814.  lOi   MERCER 
29421  09  ARMSTRONG 
3018  01  LUZERNE 
3028  10  VENANGO 
3056  01  LUZERNE 
3130,  10  POTTER 
3189  03  BERKS 


1*1  40  09 

9|41  13  ! 

15  41  32 

17|  40  07  , 

10|  40  10 

5J  40  18 

16'  41  20 

1  41  U 


1  06 
4|  40  17 
41  29 
41  24 
40  59 

40  2B 

41  32 
41    26 

40  10 

41  51 

42  U 


3200  03 
3218  04 
3223  04 
3299  09 
3311 

3321     03i  CHESTER 
3330J  04    YORK 
i343l  09    ALLSGHEN' 


BUCKS 
ADAMS 
ADAMS 
SOMERSET 


3394|  01' 


.TNE 


435    C3i   MONTGOMERY 

3437!  03!   MONTGOMERY 
35031  09l   GREENE 
I    35151  091  WESTMORELAI 


3758J 
3761;  01 
4001    08 
4008    01 


.YNE 

.YNE 

03i  CHESTER 

SUSQUEHANNA 
HUNTINGDON 
CUMBERLAND 
Oel  BEDFORD 
INDIANA 

TIOGA 
0|  CRAWFORD 
LYCOMING 
CAMBRIA 


481  Ofr  BEDFORD 
611  09  ARMSTRONG 
672  02  CARBON 


4066 

06 

06 

4190 

OB 

4214 

OV 

4304 

06 

10 

436^ 

05 

oao 

oa 

*30 
750      7A 

7j 

900      5P 

5rt 

Bad 

181*1   MID 

MID 

167ol      5(J 

5R 

241  (^ 

79  51 

80  11 
78  23 


(      80    30 

85 

7F 

7 

79    30 

8i 

9 

SA 

75    44 

150 

8< 

79    49 

75    54 

190C 

6P 

6f 

77    38 

138C 

It 

75    50 

40C 

ht 

74    56 

135 

8A 

84 

77    14 

9oe 

9< 

77    14 

53C 

78    51 

162C 

78    36 

1725 

BA 

76    44 

440 
620 

7A 

80    13 

705 

7* 

75    27 
75    27 

75    26 

1B90 
155 

2*0 

6A 

7A 
6A 

79    55 

808 

7A 

79    31 

1225 

80    23 

980 

6F 

6P 

76    59 

600 

8A 

76    51 

338 

MID 

MID 

79    10 

880 

75    11 

1200 

7B    24 

960 

75    26 

1360 

BA 

76    20 

187 

MID 

8/ 

79    06 

1220 

75    19 

1410 

75    16 

1040 

75    56 

700 

75    43 

900 

7/ 

78    01 

670 

7A 

It 

77    18 

78    44 

940 

79    07 

1102 

7P 

lA 

77    01 

1690 

80    28 

1050 

8A 

BA 

BJ 

77    15 

541 

78    55 
78    55 

1214 
1275 

9A 

9^ 

78    48 

1750 

8A 

78   07 

960 

Tt 

T^ 

7$    43 

1280 

MIC 

MIC 

79    32 

790 

VAf 

79    3* 

720 

7A 

'  OF  BETHLEHEM 


PA.  DEPT.  FRST.  *  WTRS. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

WALTER  WILOmCK 

MRS.  BESSIE  M.  wILLOER; 

MRS.  EMMA  SHAULIS 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  FIRE  OEPT. 
'  BRADFORD  WATER  DEPT. 

PA.  TURNPIKE  COMH, 

RAY  FORD 

U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 
SMITH  TWP.  MUN,  AUTM. 

PA,  Turnpike  comm, 

MRS.  LUCILLE  SWIGART 

WEST  PENN  POWER  CO. 
LESLIE  D.  DOWLING 
'   MftS. MILDRED  SPENCER     I 

CARROLL  G.  MJLLER 

ROBERT  F.  MAUfiEP 

RICHARD  L.  MENKEN 
.  KATHRYN  T.  HREIGHBAUM 
,  E.  EARL  TOUCHTON 
1  CHARLES  A.  BENDER      1 
I  WEST  PENN  POWER  CO. 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  SUSAN  VERBITSKEV    j 
I  PA.  ELECTRIC  CO. 

WILLIAM  J.  DOITEBER    | 
I  HFGRS.  L.  +  H.  CO. 

IRA  TAYLOR 

MBS.  TTLLIE  M.  SIMONOS 

MRS.  TJLLIE  M.  SIMONOS 
I  PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS     ' 
■   JOHN  L.  RE  ID 
:  FREDERICK  A.  HEYL      ■ 
I  WILLIAM  J.  HOSFELT      | 

MRS.  JANET  L*  SHAW      \ 
'  PHILA.  ELECTRIC  CO. 

PA,  DEPT.  FRSI.  +  WTRS. 
SHCNANGO.  INC. 
RICHARD  T,  MOUNTAIN 
PAUL  L.  SNYDER 


FERD 


ISH 


PACKARD 
I  MRS  MELVIN  P    THOMAS 
I  CRESSON  ST.  SCHOOL  HOS' 

)  MRS.  MARIE  H,  LITTLE 
I  KISS  N.  OIXIE  WINEMAN 

I  PA.  Turnpike  comm, 

I  THOMAS  A.  MOTALEN 
I  HAROLD  J.  KU5CHEL 

PA,  TURNPIKE  COMM, 
,  THEODORE  F,  MAThuES 

KARL  M  MISTAND 
'  SIDNEY  KENNEDY 
[  FED  AVIATION  AGENCY 

ITY  OF  DU  BOIS 


I  MRS.  D. 


IITE 


;  ROBERT  J.  OBERT 

FRANCIS  B.  HANLEY 

A,  B.  KEMPEL 
I  BERNARD  KEBCHENSKE 
I  MRS.  TALLIE  M.  BRITTON 

WILLIAM  SuDEftS 

STANLEY  L,  VON  NEIDA 
j  MRS  HENRIETTA  C  FLYNN 

I  FIELD  RESEARCH  LAS. 
I  U.S.  WEATHER  BUREAU 

PA.  Turnpike  comm. 

SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 
;  GREGORY  L.  TOMPKINS 
i  ANDREW  B.  EVANSHA 
I  STANLEY  G,  LUSH 
WALTER  C,  WOLF 

GEORGE  H,  HART 
HUGH  C.  MC  ILHENHY 

I  GETTYSBURG  NATL  MTY  PK 
MRS.  MARY  M,  MARTMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN 


IRS.  E. 


WILLIA 


CORPS  OF  ENGINEERS 


GEORGE  S  I 


SR 


STATE  CORRECTIONAL  INST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  OEPT.  HIGHWAYS 
C,  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RlNGLER 
PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 

PA,  POWER  *  LIGHT  CO, 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C,  WILLIAMS 
WALTER  MASTERS 
S.  M.  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
JAMES  R.  GlENGER 
METRO  P.  DOROSH 
HAROLD  0,  SHERMAN 
CLYMER  WATER  SVC.  CO* 

ARCHIE  LAIN 

PA,  OEPT,  FRST,  +  WTRS. 
GEORGE  R.  WADDELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH  A.  ANDERSON 
ROBERT  k  BRADFORD 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  BETHLEHEM 


LAKE  MINISINK 
'  LAKEVILLE  1  NNE 
;  LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANCASTER  2  NE  FILT  PL 

LANOISVILLE  2  NM 
\   LAURELION  ST  VILLAOE 
j  LAHRENCEVILLE  2  S 
I  LEBANON  S  SH 
.  LEHIGHION 
i  LE  ROY 

LEWIS  HUN  3  SE 

LEWlSTOWN 
I  LOCK  HAVEN 
I  LOCK  HAVEN  2 
!  LONG  POND  2  W 


I  MAPLETON  DEPOT 

I  MARCUS  HOOK 
I  MARIENVILLE 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEE SPORT 

MEADOW  Run  ponds 

MEADVILLE  1  S 
;  MEOIX  run 

MERCER 

MERCER  MIWAT  SHED 

MEfiCERSBURG 

MERWINSBURG 

MEYERSDALE  1  W 

MILAN  1  N 


VILLE  2  SW 


MONTGOMERY    L 

AND 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT    GRETNA    2 

SF 

MOUNT    UNION 

MURRYSVILLE 

MYERSTOWN 

NATRONA    LOC» 

ft 

NEFFS    MILLS 

3   NE 

NESHAMINY  FALLS 


NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 

NORTH  PHILADELPHIA  AP 

ORWELL  2  NW 

PALM 

PALMERTON 


PHlLIPSBU»G  FAA  AP 

PHOENIKVILLE  1  E 
PITTSBURGH  W8  AP  2 
PPITTSBURGH  WB  CITY 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  £ 
RAYMOND 

lEAOING  we  CITY 

lENOVO 

IE  NOVO  5  S 

ROCHESTER  1  N 

RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 


:ton 


SELLEfiSVILLE 
SHADE  GAP 
SHAMOKIN 
SHEFFIELD  5  1 


sinnemahomng 

slippery  rock 
smethpqrt  highway 
somerset  fairview 

SOUTH   CANAAN  1  Nl 

south  mountain 
spring  grove 
state  college 
state  college  2 
stillwater  0am 
stoystown 

strausstown 
strongstown 

STROUDSBuRG 
STUMP  CREEK 
SUNSURY 
SUSQUEHANNA 
SWEET  VALLEY 


TIONESTA  2  SE  I 

TITUSVILLE 

TITUSVILLE  WATi 

TOBYHANNA 

TORPEDO  4  W 
I  TOWANOA  1  ESE 
I  TROY 

'  tunnelton 

i  turtlepoint  *  i 

'  TYRONE  4  NE  BAl 
UNION  CITY  FIL' 

UNIONTOWN 

VANDERGRIFT 

VIRGINVILLE 


i  WEBSTER  MILLS  3  SW 
I  WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 


PIKC 

WAYNC 

LANCASTER 

LANCASTER 

LANCASTER 

UNION 

TIOGA 

LEBANON 

CARBON 

BRADFORD 

MC  KEAN 


CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNT  I NOOON 


5390  03  DELAWARE 
5400  10  FOREST 

9408:  09  INDIANA 


55T3  09'  ALLEGHENY 
560l!  Olj  LACKAWANNJ 
5606]  10  CRAWFORD 
96271  07  ELK 

5651  loj  MERCER 
5654!  10'  MERCER 
56621  04!  FRANRLIN 
5676!  01'  MONROE 
5686!  09  SOMERSET 
5731  061  BRADFORD 


Ta  39  \ih\ 


01 

75  05 


HIN 


5B25| 

59151'  0 


09  BEAVER 


WESTMORELAND 
LEBANON 
ALLEGHENY 
HUNTINGDON 


6310 

09,   WESTMORELAND 

.326 

02:   LEHIGH 

.370 

03,  MONTGOMERY 

.396 

10    ERIE 

6419 

03|  PHILADELPHIA 

..„ 

06'  BRADFORD 

03    MONTGOMERY 

»0  43   77  35 


76  18 
79  43 

77  55 


40  05    75  01 


Ij  41  05  ;   79  41  ' 


69271  031  CHESTER 
6993.  09  ALLEGHENY 
5997|  09,  ALLEGHENY 
7029:  Oil  WAYNE 
7I16I  02.  SCHUYLKILL 
716l|  02  SCHUYLKILL 
7217,  lOJ  JEFFERSON 
7229.'  09I  ARMSTRONG 
7239|  031  BUCKS 
7310i  10!  POTTER 


14  40  07 
11  *0  30 
11  40  27 


1*1  40  42 
40  57 
40  55 


73181 


>|  BERKS 


74101  07  CLINTON 

7*771  071  ELK 

7540  09  BEAVER 

7727  06  SUSOUEH, 


78*6  08,  BEOF( 


7965 

°5 

northumb 

8026 

WARREN 

807- 

8145 

07 

CAMERON 

8184 

09 
10 

BUTLER 

ei9c 

MC    KEAN 

824*. 

SOMERSET 

8275 

WAYNE 

830E 

ll 

FRANKLIN 

817? 

YORK 

CENTRE 

8*52 

01 

CENTRE 

8491 

06 

SUSOUEHA 
SOMERSET 

8570'  03,  BERKS 


92  06  SUSOUEH, 


8901  10:  WARREN 

8905  06i  BRADFORD 

8959;  06i  BRADFORD 

8989'  09'  INDIANA 

9002'  10;  MC  KEAN 

9024.  08  BLAIR 

90*2'  10  ERIE 


9128,  091  WESTMORELAND 


9345  05  NORTHUMBLANO   1 

9367  09  GREENE 

93B0| 

940S 

946* 


77  *5 

77  *6 

78  49 
80  18 
76  07 

79  08 
76  23 


33 


OBSEHVATION 
5     I       TIME  AND 
P  TABLES 


490    lA     h* 


107* 
86(^      7A 


692|      5R      7 
I960!      7A,      7 

599|  Mid  MI 

s;s"'r"i 


1919  MID  MIO 


1300 
1270      BA 
490      5P 
2220 


72     7AJ 
7Ai      7Ai 


7*6       7A      7, 


**0      7A      7A 
1020  7/ 

1340       7A       71 


199^ 
1220      SA 
1990 


1280     7F      7A 


MRB.    IRCNr   PCWCMAft 
MRS.    GLADYS   RCIMEKE 
LANCASTER   WATER    Bl/R. 
LANCASTC*    WATER    BUft. 
PA.    STAIC    COLLCGC 
PA.    DEPT.    OF    MtLPARi: 
MARRY    P.    HOWLAND 
HARRY    KRAlL 
GOODWIN    S.    OEFRCMN 
LCAMON    M.    BAUMAN 

RUSSELL    LINEMAN 
A>4£flICAN   VISCOSE   CO. 
GEORGE   M.    HAYFIELO 

HUGH  F.  Parker 

THOMAS   MECKES 
CORPS  OF    ENGINEERS 
MRS.    JULIA    J.    SHOFF 
KENNETH    E.    BUSH 
FRANCES   E.    SCHEIBNER 
I  MRS.     1.    S.    BUCHANAN 

SUN    OIL    CO. 
WILLIS    M,    SPEIBS 
CORPS    OF    ENGINEERS 

i  FED.    AVIATION   AGENCY 
HARRY    8ISLAND 

'  OAVIO    W    SHIVES    JR 
U    S    STEEL    CORP. 
CLARENCE    E.    RENFER 
CITY    OF    MEAOVILLE 
MR5.E.    H,    SNYDER 

K,    R.    MAXWELL 
PA,    OEPT.    HIGHWAYS 
MRS.     NORA    KANE 
ARTHUR    A.    SMITH 
.ETC    SNYDER 
JOHN    MACAFEE 
CHARLES    W,    DAVIS 

I  RUSSELL    SHEPLEY 
:  NEVIN   E.    BOwERSOX 
KENNETH    LEJGHOW 

! 

'  JOHN  B.  KNEPP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RALPH  TAYLOR 
PA,  TURNPIKE  COMM. 

I  PA,  TURNPIKE  COMM, 

j  DAVID  C,  SHAW 

MRS. KATHLEEN  WANOELL 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 

PA.  STATE  UNIVERSITY 


I  PHIL 


AIER.  CO. 


I  LEWIS 

'  GENERAL  CHEMICAL  CO. 

I  CLINTON  J.  ALLEN 

I  MRS.  FRANCES  K.  FRY 

[  PA.  TURNPIKE  COMM. 

!  FRED  C,  OSWALD 

I  BOROUGH  OF  NORRISTOWN 

I  ELLSWORTH  WEAVER 

j  AIRPORT  GUARDS 

I  ELMER  T,  MOORE 
;  MRS  HELEN  ESChBACH 
1  NEW  JERSEY  ZINC  CO. 
LOUIS  A.  MALARKEY 
JOHN  E.  LIVERMORE 
MISS  L.  VETIERLEIN 
FRANCIS  K.  DAVIS.  JR. 
I   U.S.  WEATHER  BUREAU 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 
FED.  AVIATION  AGENCY 


PHILA.  sue.  WATER  COMM. 
U,S,  WEATHER  BUREAU 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

WILLIAM  POLIVKA 
MRS.  ADA  E.  RARICK 
LLOYD  £.  WELLER 
CARL  £.  fiOTOLO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DENNIS  K.  FLUCK 
MRS.  RACHEL  LANGAN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
ELMER  G.  BATSCHELET     , 
C.  F.  BILLETTE 
BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO,      1 
CARL  KOPA' 


ALEXANDER 


ITCHIE 


MUN. 


>  CO. 


(MRS,  > 


VERTA 


HOLMES 
CLARE  e  WINERITER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  POST  OFFICE 
SELLERSVILLE  WATER  CO. 

ROARING  CREEH  WATER  CO. 
WILBUR  R,  NOOOIN 
KEIT 


MRS. 


>NCES  CALDWELL 


RAYMOND  E,  MILLER 
PA,  DEPT.  HIGHWAYS 

HOWARD  G,  PECK 
EUGENE  M.  COOK 
PA,  OEPT.  OF  HEALTH 
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REFERENCE    NOTES 


e  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureao  State  CllmatologlBt,  Weatf 

reau  Otflce  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  PENNSYLVANIA  . 


,11  Airport  Station,  Harrlaburg  State  Airport,  New  Cumberland, 


DIMENSIONAL  UNITS:  Un 
are  the  sums  of  the  negative 
and  speeds  divided  by  the  nu 


ise  Indicated,   dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:       Temperatui 
of  average  dally  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  Data"  tat 


in  "F,  precipitation  a 


OBSERVATION  TIME 

and  Snow  on  Ground"  table  is  at 

tion"  table,   "Dally  Temperature 


er  of 
The  Station  Index  shows  observation 


T  figur. 


local  standard  time.     During  the 
for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For 
Evaporation  and  Wind"  table,  and  anowtall  In  the  "Snowlall  and 


months  some 
Ground"  tab 
by  footnote  foUowlng  the  "Evaporatl< 


■s  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
values  are  at  7:00  a.  m.,  E.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  PreclplU- 
publiahed,  are  for  the  24  houra  ending  at  time  of  (Aaervatlon. 


d  Wind"  Uble.    Max  and  Mln  t 


WATER  EQUIVALENT  values  pubUahed  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.     Samples  'o^  *^'"^8  " 
pnsequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


Entries  of  snowfall  in  the  "Cllmatological  Data"  table,  1 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground" 


"Seasonal  Snowfall"  t 


"Evaporation  and  Wind"  table 
-e  taken  from  different  points 


from  the  post  office. 


NORMALS  for  all  stations  are  cUmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  d 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carr 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

"  Uble,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  snd  Snow  on  Ground"  t 
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"Supplemental  Data"  table,   "Dally  PreclplUtlo 


i  the  Station  Index. 


No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  Uble  and  th 

4  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
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M      One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  v 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
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itio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

■ss  than  10  days  record  is  missing.     See  "DaUy  Temperature"  table  for  deUUed  daUy  record.     Degree  day  d 

may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  pubUahed  Uter  In  Hourly  PreclpiUtion  DaU. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.      (Thesi 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
V  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtlon  Index  means  after  rain. 


:ordlng  gage. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground" 

J  "Supplemental  Data"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  obaervati 

VAR  This  entry 


in  in  Sution  Index  means  observation  made  r 
of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 
(  generaUy  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-cov. 


1  ground  in  that  month. 
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56.7 
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35.4 
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37.6 
36.5 


34, 
2a. 3M 
35.4 


45,0 
39.^ 


45.1 
42.3 


44.  6M 
46.9 


45.8 
48.3 


47.6 
40. n 
46.6 


45.7 
41. 5M 
45.6 


46,4 
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.. 


Precipitation 
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2.63 
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3.75 
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3,17 

3,55 
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4.35 


3.33 
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93 
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-  1. 
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-  1 
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-  1 
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-  . 

36 

-  1. 

43 

2.67 
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3.37 
2.19 
2.83 


.01 

.70 

1.20 


.65 
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.17 
1.08 


.42 

1.48 
.60 
.59 
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.34 
.42 
.03 

.62 
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.95 
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1.25 

.82 

1.00 
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1.80 


.82 
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1.32 
1.22 
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36 
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39 
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40 
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36 

,7 
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40.4 
41.3 
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585 

509 

5S3 
514 
608 
453 
583 


17. 

559 

8. 

646 

17 

494 

17 

545 

17. 

438 

10. 

536 

17. 

510 

8 

482 

17 

618 

17. 

539 

11 

571 

5 

664 

17 

453 

17 

519 

730 
703 
604 
642 
732 

675 
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723 
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2.39 

1.60 
1.71 
2.53 

1.80 

2.18 
1.75 
2.02 


3.18 

4.40 
3,93 
3,56 
2,80 

3,1''| 
3.42 

2.41 

3,38 
3.28 

3,35 


6.25 
2,R6 
4,78 
4,95 
3,11 

3,84 
3,79 
3,18 


5.34 
3.90 
3.19 
3.25 

3.70 
5,66 
5.08 
3.38 

3.18 

4.93 
4.55 
3.48 
2.27 
4.05 

3.R2 
3.7? 
4.16 
4.22 
3.B2 

3.20 
4,05 
4.02 
3.05 

3.91 


3.39 
2.93 
3.61 
3.56 
3.25 

2.71 
4,96 
2.57 
4.61 
4.39 


.43 


.87 
.70 
.65 
.85 
.41 

.75 
.55 
.66 


1.04 
.97 
1.01 
1.37 
1.11 

.93 

1.03 

1.01 

.82 

1.08 


1.23 

.68 
1.14 
1.10 

.98 

1.00 
.70 
.63 


1.33 

1.27 

1.01 

.79 

.86 
.85 
1.43 
.85 
.99 

1.40 
1.31 
1.02 
.85 
1.10 

.75 

1.02 

1.03 

1.27 

.83 

1.30 
.82 
.84 
.66 


.93 

.60 

1.23 

1.20 


1.15 
.55 

.84 
1.02 


T 
1.0 

.5 
5.0 

T 


1.0 
9.0 
3.0 

T 

,0 

2,8 
2 

,0 
5.0 
1.2 

2.5 


4.5 

.0 

24,0 

,0 

.0 

1.0 

2.1 


3.5 

2.0 

1.0 
,5 

3,9 
11,2 
T 
,5 

,0 


2 
1.3 

1.0 
.0 


3.0 
4.0 


1.0 
8.0 
2 

3.0 


4.0 
.5 
3,5  2 


No.  of  Days 


1      2 

3    12 
I    13 


1 
I 
1 

0 

0 
0 

1 

0 
0 

3 

1 
1 
0 

1 

0 

1 
1 

2 

0 

1    1 

3  0 
1  0 
3      0 


See  Relereoce  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


ERIE  n?  AIRPORT 
FARBEll  Sharon 
FPANKl IN 
SREENvtLLE 
JAMESTO'«N  2  NK 

KANE   1  NNE 

MFADviLLE  1  S 

ME9CER 

TIONESTA  2    SE  DAM 

TITISVILLE  KATER  WORKS 

UARREN 

DIVISION 


PENNSYLVANIA 
APRIL  1966 


Tttmperalur* 


52.0 
58.9 

57.0 
53.9 

50.9 
53.6 
5'..2 
53.3 
52.9 

54.3 


37.0 
39.9 
30.8 
36.1 
3<>.<> 

30.8 
35.3 
35.6 
33.0 
31. <• 

33. S 


42.4 
46.6 
44.2 


43.2 
42.2 


44.1 
43.6 


-  1. 

-  1. 

-  4.0 

-  1.6 


2.3 


609 
464 
672 
548 
621 

717 
612 
595 
650 
678 

620 


No.  ol  Days 


Prsclpltallon 


4.26 
4.41 
4.69 
4.42 
3.63 

3.63 
3.94 
4.24 
4.91 
4.54 

3.52 

3.91 


.70 
1.02 
,87 
.57 
.00 


.98 
1.05 
1.24 

.96 
1.15 

.88 

.97 

1.01 

1.25 

1.25 

1.15 


.5 

4.7 


4.5 

7.6 

5.0 

12.0 

6.0 

3.2 


No.  o<  D«yi 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:   ee'  ON  THE  21ST  AT  NEWELL 

LOWEST  TEMPERATURE,    15°  ON  THE  17+  AT  CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:   6.25  INCHES  AT  MORGANTOWN 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:   1.13  INCHES  AT  BOSWEEL  15  W 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:   3.04  INCHES  ON  THE  12TH  AT  MORGANTOWN 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,   24.0  INCHES  AT  EBENSBURG  SEWAGE  PLANT 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  5  INCHES  ON  THE  14+  AT  2  STATIONS 


See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  2 

F9ANC1S  E  UALTEB  OAK 

FBEELANO 

GOUL0560R0 

HAwlEY 

HOLLISTERVILLE 
HONESDALE  «  NW 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LONG  POND  2  ft 

MATAM0RA5 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  KOUNT  I  W 
SCRANTON 

STR0UDSBUR6 
5UEET  VALLEY 
TOBYhANNA 
UILKES-BARRE 
M-BARRE-SCRANTON  MBAP 


ALLENTOWN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAU5SV1LLE 
KRE5GEVILLE  3  W 
LEHIGHTON 

NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAQUA 

TAMAOUA  <.  N  0AM 
ZER8EY  AIRPORT 
2  ION   GROVE 
210NSVILLE  3  SE 


BECHTELSVILLE 
BERNE 

CHAOOS  FORD 
C0ATE5VILLE  1  SW 
C0N5H0H0CKEN 

OEVAULT  I  w 
OOYLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

6LENM00RE 

6RATERF0R0 

6RATERFOR0  1  E 

HOLTWOOD 

HONEY  BROOK  I  » 

LANCASTER  2  NE  P"P  5TA 
LAN0I5V1LLE  2  NU 
LEBANON  3  S» 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOMN 

MT  GHETNA  2  SE 

MYERSTOMN 

NESHAMINV  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  MB  AP 
PHOENUVILLE  I  E 
OUAKERTOUN  I  E 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1 


2. 77 
3.11 


2.02 
3.2 

2.2T 
3.0< 


2.1! 

2.63 
2.2e 
2.7! 
2. '•2 
2.41 


SE 


YORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENOTSVILLE 
8L0SERVILLE  I  14 
CARLISLE 

CHAM6ERSBUBG  1  E5E 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HUNT5DALE 
MEBCER5BURG 
NEW  PARK 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVERTOwN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  SI  VILLAGE 
LEWISTOWN 

MILLVILLE  2  Sw 
MILROY 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 


3.5! 

2.0« 

5.oa 


Day  of  Month 


3,9« 
3.3< 

3.1 


6.2 

3,78 
3.5e 
3.2 


3.1 
3.3 
3.«( 


2.»3 

<*.0! 
3.76 


3.0C 
3.3! 

<>.63 


.05 

.11 
.02 


2.50 

.05 

2.1' 

T     .U 

2.".: 

T     .02 

?,«: 

.12 

3.25 

.05 

2.50 

T     .11 

2.96 

T 

3.11 

.03 

2,51 

.01 

.27 

.3a 

.24 


13   14   15 


16   17   18 


19   20   21 


22   23   24   25 


27   28   29   30 


,02  T 
.02 


.03  .01 

.02  .03J  1.25 

.06  .01, 

.02  T  j 


.42 


.43 


20 

.3«l 

• 

11 

:?9 

.26 

IB 

.49 

07 

.20 

.36 

1? 

.2^ 

.31 

OB 

.3! 

.17 

01 

.41 

.66 

in 

.7! 

.52 

09 

."i 

.29 

20 

.27 

.10 

13 

.2C 

.05 

.61 

.55 

26 

.21 

.22 

.50 

.69 

.20 

U 

.2( 

.19 

l» 

1.80 

.21 

.51(   .19   T 


.25   .28   .37^ 


.99 

.24 

.19 

.10 

T 

•  35 

.12 

.06 

.23 

.71 

.26 

.31 

T 

.S4 

.27 

.28 

.11 

.65 

.19 

.29 

.32 

.16 

.14 

.31 

.03 

.26 

.08 

.3! 

.30 

.54 

.11 

.38 

.20 

.13 

.65 

.03 

1.17 

.02 

.01 

.42 

.12 

.81 

.21 

.31 

.30 

.83 

.16 

.26 

.15 

.0^ 


1.32 

1.04 
1.22 


Se«  ReiereDce  Notes  FoUowJng  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


UPPCR  SUSOUCHANNA   0» 

lUSTIMUflt    2    a 
UNION    I    Nil 
:0VIN«TON    J    aSH 
3 1  ION 

MjSNoac  ]  SIM 

CtSiei   HEKC 

HOP    SOTTOM    J    Jt 
LAkRENCCVILLE    I    > 
II    «0Y 

■ONTIIOSC 

OUkCII    2    Nil 
RUSNVILLC 
SUSQUEHANNA 
TOKANOA    1    ESE 
T«CY 

HELLSSOIIO    i    i 


central  mountains  ot 

billeponte  a  s 
Clarence 
clearfield 
ou  bois  t  e 
enroriun  1  N 

6LCN  HAZEL  2  NE  CAN 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

HAOERA 

MAHAFFEY 

NED II  RUN 

HILLHEIM 

PHILIPSBUR6  FAA  AP 

RCNOVO 

RIOaaAY 


H0UNTAIN9  0) 

ILTOONA  HORSESHOE  CRVE 
9REEZEIIOO0 
JUFPALO  MILLS 
lURNT  CABINS  2  NE 

:arrolltomn  2  sse 

cresson  1  se 
ebenssurg  seuage  pl. 

EVERETT  1  Sll 

HUNTINGDON 

HYNDMAN 

JOHNSTOWN 

kEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSflURO 

SAXTON 

TYRONE  »  NE  BALD  EASLE 

WILLIAMSBURG 

WOLPSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACHETONIA  LOCK  3 
BAKERSTOWN  3  MNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BOSHELL  1  SW 

BRADDOCK  LOCK  2 
SRUCETON  1  S 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  «  WNM 

charlCroi  lock  k 

CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CODAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIOE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

GLENUILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  T 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  T 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEYERSOAlE  I  W 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NATRONA  LOCK  4 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  UB  AP  2     // 
PITTSBURGH  MB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SCHENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGRIPT 
WAYNESBURG  1  E 

WHITESBURG 


Day  ol  Month 


1,6C 

.03 

.0? 

1.61 

.0* 

.20 

l.Tl 

.03 

.01 

.01 

l.l« 

.02 

.22 

2. S3 

.OT 

.»> 

.11 

1.3R 

T 

.OT 

.02   ,30   .0!   .03 


4.2!   .0}  ,2< 

3.9< 

2.8C   .01   .02 


3.9i 

2.9^ 
3.2C 
3.Ai 
2.*1 
3.31 

3.2e 


3.»J 

2.e 

3.6 


3.1( 


3.9C 
3.11 
3.9( 


3.«C 

3,63 

6.0! 

3.e: 

3.4f 


*.0! 

*.o; 

3.6< 
3,0! 


.02  .22  .n 


:2T 


IT   .IC   .«S   T 


.02 
.06 

.oa 

.0« 


.33   .03   .26 


.03 

.01 

.21 


10   U   12 


.OA   .02   T 


.A9   .OS   .03 


.50   .08   .03 


.02 

.03 

.02 

.16 

.03 

.11 

T 

T 

T 

.06 

.12 

.02 

.OS 

.OA   .07   ,05 


13   U   15 


16   17   18 


,06 

.03 

,13      T 

.09 

.15 

.01 

.16 

.09 

.03 
.05   ,02 


22   23   24 


lj^.b 


,02 
,02 
.02 
.15 


1.10 

.«0 

.6* 

.^A 

.02 

.3A 

.1' 

.00 

.79 

.36 

.2A 

.02 

.61 

.sa 

.AO 

.5* 

.01 

.12 

.5« 

•  09 

28  I  29  I  30  ,  31 

.12      T     .50 


1.20 
I.A2 
1.27 


.51   .7A 

.2^  1.30 

1.35 


l.OA 
l.IO 
1.2« 


l.OA 
1.2T 
l.ll 


1.22 

1.07 
.20 
1,01 


Se«  Reference  Notes  Following  Sutlon  Index 
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NORTHWEST  PLATEAU   10 


BARNES 

BRAOFORO  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CENTRAL  FS 
BRADFORD  <.  W  RES 

BROOKVILLE  SEwAGE  PL* 
CARTER  CAMP  2  W 
CLARION  J  Stf 
CLERMONT  <»  NW 
CONNEAUTVILLE 

COOKSBURG 

CORfiY 

COUDERSPORT  4  NW 

COuDERSPORT  6  E 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FAHRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GAUETON 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
LEWIS  RUN  3  it 
LYNCH 

MEAOVILLE  1  5 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

RAYMOND 

RUSSELL 

STUMP  CREEK 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  *  W 
TuRTlEPOINT  *  NE 

UNION  CtTY  FILT  PLANT 

WARREN 

WEST    HICKORY 


DAILY  PRECIPITATION 


2.7a 

1,66 
3.39 


3.1! 
i.it 
3.2! 

2.71 


Day  of  Month 


2.3! 

'••'•2 
3.63 
3.6! 
3. at 
2.9C 


4 

91 

4 

i* 

3 

SC 

2 

34 

1 

t* 

3 

9i 

* 

oq 

04       .04       .08 


.10      .17      .11 


.2! 
.1? 
.16 
.22 


.09      .U      .07       .11       .04 


.04 
.09 
.04 


.14 

.07 

.20 

.01 

.03 

.01 

.08 

T 

.19 

.02 

.u 

.0' 

.H 

.1! 

13       14       15 


16       17       18 


19      20      21 


IC       .02       .03 


22      23      24      25 


.97    1.15       .02 


27      28      23      30      31 


•  10 

1.0] 

.29 

.7! 

.16 

.97 

.17 

.6! 

.1> 

.94 

.17   T 

.71 

.18 

1.2: 

.32 

.!C 

1.12 

.10 

.67 

.10 

.96 

.03 

1.19 

.09 

.St 

.22 

.60 

.31 

.99 

.03 

.97 

.07 

1.01 

.29 

.76 

.09 

1.2J 

.22 

1.25 

.96 

1.4« 

.06 

.54 

.10 

.94 

.23 

1.19 

.17 

1.10 

.10 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Slatic-n 
and  Depth 

Time 

D.y 

3f  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

S  INCHES 

MAX 

MIN 

40 
39 

40 

38 

40 
39 

41 

39 

41 
40 

41 
39 

40 
38 

42 

40 

42 
40 

44 
40 

45 
42 

45 
42 

44 
42 

46 
42 

47 

44 

47 
44 

48 
44 

48 
46 

50 
47 

53 

49 

53 

52 

52 

50 

51 

49 

52 

50 

54 
52 

53 
50 

50 
46 

4C 
46 

51 
4E 

50 

4; 

46.6 
44.2 

LANOSVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AM 

36 

39 

39 

38 

36 

36 

37 

37 

39 

39 

37 

39 

38 

37 

38 

40 

42 

43 

45 

44 

45 

50 

50 

50 

52 

47 

49 

43 

44 

47 

41.9 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES, 

MAX 

MIN 

*6 
36 

44 
37 

43 
35 

44 
37 

46 
34 

49 
38 

49 
37 

47 
37 

46 
38 

47 
37 

50 
38 

40 
37 

40 

38 

53 
36 

56 
38 

60 
37 

62 
38 

56 
41 

56 

43 

62 

46 

60 
49 

64 
49 

55 

51 

60 
52 

65 
52 

65 
46 

50 
41 

42 

40 

58 
42 

50 
49 

52.2 
41.0 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

*4 
37 

42 
38 

42 
36 

43 
38 

44 
35 

45 
38 

46 
38 

45 
38 

45 
38 

46 
38 

47 
39 

40 
38 

40 
39 

50 
37 

50 
39 

54 
39 

57 

40 

52 
43 

53 
44 

58 
46 

57 
49 

60 
49 

54 
51 

58 
52 

61 
53 

61 
47 

52 

43 

43 
41 

55 

42 

51 
49 

49.8 
41.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
38 

41 
40 

41 
38 

41 
39 

42 
38 

43 
39 

43 
40 

43 
39 

43 

40 

43 
40 

45 
40 

43 
40 

40 
40 

45 
39 

46 
41 

48 
41 

50 
43 

48 
44 

49 
45 

52 

47 

53 
49 

55 

50 

53 
52 

55 
S2 

56 
53 

56 
50 

54 
46 

46 
44 

51 
44 

50 

49 

47.2 
43.3 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

41 
39 

42 
40 

42 

41 

42 
40 

42 
41 

42 
41 

43 
42 

43 

41 

41 
41 

43 
40 

44 
41 

45 
42 

46 
43 

46 
45 

47 
45 

49 
47 

51 
48 

52 

49 

52 

50 

52 

50 

53 

52 

53 
SO 

53 
48 

48 

45 

49 
45 

49 
48 

45.7 
43.8 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

41 
40 

40 
40 

41 
40 

41 
40 

41 
40 

41 
41 

41 
41 

41 
41 

42 
41 

43 
42 

43 
41 

42 
41 

42 

40 

43 
41 

43 
42 

44 
43 

45 
44 

46 
45 

47 
46 

48 
47 

50 
48 

50 
50 

51 
50 

52 

51 

51 
50 

52 

49 

49 
47 

47 

46 

49 
48 

44.9 
43.8 

20  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

41 
40 

40 
40 

41 
40 

41 
40 

41 
40 

41 
41 

41 
41 

42 
41 

42 

41 

42 
42 

42 
42 

42 
41 

42 
41 

43 
41 

43 
42 

44 
43 

44 
44 

45 

44 

46 
45 

47 
46 

48 
47 

49 
48 

49 
48 

50 
49 

50 
49 

50 
49 

49 
47 

48 
46 

48 
47 

44.4 
43.5 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  ,.„,..,,,  ,n„co    ovc-oiee 

SLOPE  OF  GROUND.   FLAT.   SOIL  TYPE i   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 
AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION.   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


-  SLOPE  OF  GROUND.   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPE.   DUFF  I  ELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVER.   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 


GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS 


-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  „„„,.„,  c,,t  .  ,^... 

SLOPE  OF  GROUND,   GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.   SOIL  TYPE.   HAGERSTOWN  SICT  LOAkU  RECORDING 

KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.   INSTRUMENTATION.   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDItfc 
POTENTIOMETER. 


S««  ReIerBnc«  Note*  Following  Station  Indue 


DAILY  TEMPERATURES 


PCNNSYLVANIA 
APRIL    1«66 


Slatlon 


POCONO  MOUNTAINS    01 
FRANCIS  E  HALTER  DAM 
FREELAND 
HAIKlEV 
MATAMCRAS 
MILANVILLE 
PLEASANT  MOUNT  1  M 
SCRANTON 
STROUDSeURS 

sweet  valley 
tobvhanna 
w-barre-scranton  wbap 

«    tt    * 

EAST  central 
MOUNTAINS  o: 

ALLENTOWN  MB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEV  AIRPORT 
ZION   5R0VE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  5W 

DEVAULT  1  u 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

6RATERF0R0  I  E 

HOLTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NH 

LEBANON  3  Sw 

MARCUS  HOOK 

MCR6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

NCRRtSTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

nm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

HON 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  ol  Month 


53   »2 
31   26 


93   A2 

2«   27 


53   »3 
27   26 


53   50 
31   29 


17   21   20 


47   37 
25   26 


42   48 
32   34 


55   50 

34   26 


53   41 
30   25 


48   36 
25   25 


44   47 
34   31 


59   47   52 
27   33   28 


48   51 
34   30 


49   51 
3S   33 


55   47 

31   30 


59   48 
34   30 


48   54 
39   34 


62   52 

39   33 


61   50 
36   24 


48   58 
40   40 


60   62 
32   26 


50   50 
34   30 


49   54 
38   33 


57   56 
33   33 


31   23   26 


39   40 
27   23 


46   50 
34   27 


42   49 
24   22 


45   45 
30   24 


42   43 
28   23 


45   47 
35   31 


47   49   52 
36   28   29 


45   40   42 
30   26   28 


54   48 
38   28 


46   49 
34   27 


47   47 
35   29 


53   47 

31   29 


46   49 
39   30 


50   52 

40   37 


50   46 
38   26 


65   54 
36   27 


47   51 
35   30 


49   52 
38   31 


47   53 
42   34 


47   51 
39   29 


48   52 

40   36 


49   51 
37   26 


47   44 
28   24 


46   46   46 


41   43 
27 


49   47 
29   29 


46   48 
34   32 


51   50 
30   28 


50   45 
28   27 


45   42 
28   24 


51   46   47 


55   50   50 
33   32   31 


52   48   49 


44   46   42 
30   28   29 


66   52 
30   29 


55   50 
29   29 


52   54 
39   39 


45 
29 

42 


43 

30 


53 

30 


53   52 
28   29 


54   55 
36   36 


50   47   50 
23   25   20 


51   52   55 
26   27   27 


54   57   47 
36   35   37 


53   56   47 


38 


57 
40 


39 


41   52 
23   27 


50   56 
29   32 


23   25   24 


60   61 
33   26 


49   52 
2t   20 


46   49 
2Z      28 


54   60 
31   32 


58   62 
27   25 


44   52 
31   32 


37   50 
24   28 


54   58 
31   31 


56 
29 


42   58 
33   35 


47   41   56 


55 

32 


37   36   40 


41   58   63 
37   41   44 


56   58 
27   26 


57   60 
36   35 


60   60 
27   28 


64   67 
31   30 


61   65 
22   22 


54   56   58 
29   26   26 


34  3i      36 


63   66 
34   29 


57   61   64 
35   34   38 


56   59 
29   28 


63   63 
34   36 


65   62 
33   33 


64 
31 


62   62   66 
31   30   32 


63   67 
34   32 


58   61 
30   29 


62   64 
33   31 


63   64 
42   40 


63   67 
41   38 


46   40   47 


54   57   54   42   58   61   65   67 
24   24   30   33   30   29   32   29 

See  Reference  Notes  Following  Statioo  Index 
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60   54 
43   32 


65   55 

30   37 


65   55 

41   39 


67  se 
21   34 


60   53 
35   34 


60   52 
40   41 


60   50 
43   38 


60   59 
46   38 


60   50 
39   33 


58   62 
46   42 


50 
41 


55   51   47 
43   36   36 


62   63 
43   43 


69   76 
39   39 


60   78 
41   43 


54   58 
42   43 


56   55 
41   42 


67   74 
46   47 


61   75 
45   44 


61   59 
41   42 


63   57 
43   44 


63   75 
46   46 


51   62 
41   41 


60   76 
41   45 


62   79 
44   43 


62   76 
45   45 


59   78 
45   44 


77   77 
49   41 


65   62 
32   43 


62   64   61 
38   33   43 


69   6<> 
40   52 


64 
49 


68   60   63 


62 

42 


62   64 
45   48 


56   60 
49   49 


76   57   64 


60   60   76 


50   51 


60 


52  52 

74  54 

43  48 

70  58 

47  50 

60  63 

53  50 


59   59 
49   42 


64   67   64 
52   51   49 


76   66 
49   49 


58   65 
45   34 


61   64 
44   43 


56   66 
44   33 


67   68 
49   36 


52   65 

42   27 


57   60 
43   32 


66   61 
44   37 


69   72 
51   35 


60   65 
51   38 


58   61 
45   37 


65   64 
SI   40 


70 
40 


71 
29 


73   71 
57   49 


65   69   70 


71   67 
54   42 


36 

32 

56 

30 

36 

)4 

48   46   62 
35   34   39 


37   62 
31   31 


40   61   55 

38   38   47 


41   59   53 

36   37   46 


46   38   60 
33   34   34 


45   41   56 
35   36   38 


56   51 
36   46 


46  41  55 

35  36  38 

44  53  52 

37  40  48 


54   54 
38   47 


40   54 
34   38 


68   58 
38 


57 
41 


53   50 

39   47 


46   46 
36   41 


56   50 
36   40 


56   53 

36   46 


54   50 
38   46 


56   50 

39   47 


55   61 

39   46 


55   56 

36   39 


51.3 

30.0 


52.0 
32.6 


53.1 

29.9 


58.0 
33.6 


53.8 

25.3 


48.8 
29.3 


55.8 
35.5 


53.1 

33.7 


*9. 
29. 


37.2 


95.1 

36.2 


55,2 
29.3 


53.7 

30.6 


56.7 
36.3 


55.6 
35.4 


56,0 
38,6 


55,4 
35,4 


55.3 
35,5 


56.1 
39.9 


99.0 
38,1 


55,0 
33,8 


56,3 
36,2 


56,5 
*2,2 


56,5 
37,2 


97.8 
39.2 


57,4 
40,7 


56.6 

38,9 


57,9 
42,8 


60,4 
3*. 7 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1966 


Station 


QUAKERTOWN  I  E 
READIN6  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 
•    «    * 
LOWER  SUSQUEHANNA   04 
ARENDTSVlLLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAmBERSBURS  1  E5E 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISeURG  WB  AP 
MERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 
•    •    • 
MIDDLE  SUSOUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVtLLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
•    *    » 
UPPER  SUSQUEHANNA   I 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANOA  I  ESE 
WEULSBORO  3  S 
«    «    • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
8ELLEF0NTE  *  S 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


56   50 
35   31 


62   49   51 
36   39   36 


54   59 
35   40 


49   67 
32   37 


48   62   49 
32   36   33 


50   45   53 

34   39   31   38   31 


47   49 
37   36 


49   52 

30   32 


53   46   50 
31   27   29 


53   43 

38   30 


50   49 
34   29 


63   48   55 
30   35   30 


MAX  47   61   48 
MIN   34   34   33 


MAX 

Mm 


63   50 
40   31 


60 
39 


59   47 
24   32 


45   53 
23   31 


43   50 
35   31 


65 

39 

44 
33 

55 
35 

45 
31 

49 
36 

53 
29 

56 
39 

45 
32 

47 
38 

47 
31 

52 

40 

50 
27 

53   52 

31   28 


59   52 

37 


36   34 

51 
33 


51   66 
29   30 


57   48 
33   29 


50   60 
32   36 


55   44 
29   21 


47   58   48 


28   34   28 


MAX 

47 

Mm 

30 

MAX 

39 

47 

Mm 

25 

30 

MAX 

43 

54 

Mm 

20 

27 

MAX 

41 

45 

Mm 

20 

23 

MAX 

50 

45 

Mm 

20 

32 

MAX 

38 

47 

Mm 

20 

24 

MAX 

54 

45 

Mm 

22 

33 

MAX 

40 

46 

Mm 

27 

28 

53 

34 


50 

29 

36   33   32 


51 
38 

47 
30 

50 
31 

51 
29 

55 
33 

49 

34 

46 
30 

48 
31 

50 
30 

65 

34 

48 
32 

50 
28 

50 
30 

52 

36 

49 
33 

MAX 

Mm 


31   33   31 


40 
29 

39 
28 

42 
27 

42 
31 

42 

31 

44 

30 

43 
32 

40 

30 

48 
26 

49 
25 

49 
27 

51 
30 

55   50 
30   30 


44   47 
28   28 


51   55 
27   28 


5*   55   47 


56   54 
35   34 


56   55 
31   30 


51   50   S* 
28   30   38 


46   58 
34   33 


41   57   62 
36   36   38 


52   53 
30   38 


56   53 
35   39 


51   54   42 


51   54 
32   38 


52 
29 


43   S3 
35   37 


46 
34 


62   66   65 
33   28   31 


64   67 
44   39 


65   68   67 
42   45   43 


36   35   32 


49   52 
2! 


43   42 

28   24 


41   45 
27   22 


52 

30 


38   55 
33   33 


58   61 
40   33 


58   63 

31   40 


52   63 
36   41 


66   68 
34   37 


62   64 
30   28 


58   64 
33   37 


60   66 
36   36 


64   66 
35   36 


57   62 
30   37 


62   64 
31   33 


63   65 
30   28 


67   51 

46   40 


58   57 
45   44 


57   61   64 
45   43   44 


62   63   62 
53   53   51 


76   57 
45   49 


25 


26 


71 
54 

73   71 
55   46 


71   70 
38   41 


72   73 
47   42 


70   67 
45   43 


53   56   74   71   66 
49   50   54   39   39 


55   60 

24   24 


43   61 
28   29 


42 
32 


41 
30 


45 
29 


40   38   43 
28   26   25 


50 

46 

27 

27 

43 

42 

27 

27 

45 

46 

27 

24 

44 

42 

25 

27 

46 

46 

28 

27 

43 

40 

25 

27 

48 

44 

31 

30 

42   45 
30   28 


45   44 
24   26 


48   48 
31   29 


45   45 
29   27 


53   49 

27   21 


63   65   62 
24   31   33 


63 
45 


60   59 
42   43 


54 
49 


65   61   62   59 
26   28   35   43 


50   45 
31   26 


56   48 
22   24 


50   41 
31   29 


50   52 
30   31 


52   46 

26   30 


50   56 
36   27 


50   43 
27   29 


58   63 
30   29 


58   61 
32   31 


61   66 
30   30 


62   64 

30   31 


65   66 
34   32 


61   63 
27   26 


56   60 
37   36 


47   48   51   46   41   56   65 
31   30   27   36   31   29   29 

See  Reference  Notes  Following  Station  lnd< 
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59   63 
39   43 


38   43   46 


65 
43 


63   61   63   70 

42   44   47 


71 
46 


71 
43 


44   56   ST 
35   35   47 


56   S2 

40   46 


40   55 

36   38 


44   39   51 
35   37   36 


40   S4 

35   40 


7*   72 
42   41 


60   75   72   72   68 
51   50   54   56   36   41 


69   66 
39   53 


66   70 
40   31 


66   60 
46   49 


64   69 
50   53 


64   66   63 
44   36   46 


60   56 
49   53 


61   66   63 

47   47   47 


42 
35 


56   64 
36   47 


54 

61 


51 

40 


54   SS 

39   39 


46   41 
33   36 


43   52   62 
35   40   46 


71   50   42   62   56 
36   36   38   45 


70   67   70 
33   31   30 


70   73 
S4   40 


67   73 
55   38 


63   67 
53   38 


39   56   46 


57   60   66 
37   42   43 


59 

40 


60   54 
39   40 


57   57   53 

42   36   37 


42   44   52 


37   38   38 


59   61 
39   42 


70   62   68 
36   29   40 


59   64 
37   49 


71   65   69 
41   31   36 


62   61   61 
37   36   51 


70   72 
27   53 


67   66   59 


66   62   5S 
47   33   30 


65   62   5S 
50   38   30 


63   66   63 
49   32   33 


45   39   64 
36   36   36 


41 
36 


45   41 
36   36 


62 
3« 


62 
36 


S« 
3S 


44   66 
36   39 


64 

29 

44 

33 

65 

30 

48 

33 

62 

57 

34 

28 

69 

71 

36 

35 

41 
33 

40 
34 

61 
3S 

4S 
30 

36 
35 

56 

37 

50 
34 

40 
35 

61 
36 

45 

26 

34 
31 

57 
32 

40 
35 

63 

37 

61 
38 

47 
30 

34 
32 

56 
34 

42 
35 

66 
36 

60 
41 

42 
29 

35 

32 

57 
35 

40   62 
35   39 


56,2 

S5.9 


56.4 
40>9 


57,3 
39,3 


55,9 

37,1 


55,3 
36,7 


54,0 
37,6 


57,9 
36,7 


SS.9 
36.3 


SS.« 
36,3 


57.1 
36,1 


56,3 

39,6 


S6.1 
37. 0 


S6.2 

37.6 


56.6 

36,5 


56. ( 

34. S 


54.2 
26. • 


55.6 
35.4 


S5,9 

36,9 


54,3 
32.7 


56.1 
36,7 


5S,8 
35,5 


56,9 
36,2 


Sl,« 
30,6 


SO.l 
32.7 


55,1 

29,7 


44.6 
31.6 


53.9 

31.9 


49.1 
30.9 


55. 2 

33,0 


49. a 

30.9 


53.6 
35.2 


Conltauad 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL  IMt 


Slallon 


DU  BOtS  1   E 

EWPOBIUM  1  N 
KARTHiUS 
LOCK  HAVEN 
MAOERA 

PHtLIPSeUPG  FAA  AP 
RENOVO 
RIDSWAY 
STATE  COLLEGE 
ft    •    ft 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBURS  SEWAGE  PL 

EVERETT  1  SW 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 
ft    •    • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  }  WNW 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER  4  WNW 

CLAY5VILLE  3  h 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRV 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  I,    S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NEW  CASTLE  I  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  wB  CITY 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  ol  Month 


MAX 

Mm 


39   *0 
29   29 


<>e  ib     <•<• 


<>2   42 
30   32 


»8   61   47 
30   36   33 


32   31   32 


48 

40 

38 

30 

28 

29 

45 

54 

43 

31 

33 

26 

47   41 
33   31 


30   30   34 


42  39  42 

32  27  29 

36  39  37 

29  26  30 

48  43  45 

31  28  32 


38   38 
32   29 


39   42   41 
32   29   JO 


38   40   39 


44   44   48 


32   31   33 


40   45   43 
30   28   32 


9   10   11   12   13   U   15   le   17   18 


40   40 
31   28 


38 

34 

26 

29 

44 

43 

30 

32 

44 

43 

31 

32 

39 

43 

30 

32 

44 

40 

30 

32 

43 

40 

27 

28 

46 

44 

31 

31 

43 

44 

30 

33 

42 

41 

28 

33 

41 

38 

26 

28 

44 

44 

30 

32 

43 

39 

31 

33 

43 

46 

33 

35 

48 

40 

31 

32 

42 

41 

30 

33 

41 

42 

32 

32 

43 
27 


43   47   45 
27   28   26 


31   32   31 


40   45 
30   28 


44   4  3   44 
28   30   31 


42   39   41 


27   32   32 


45   44 
31   32 


41   36   37 
31   25   30 


42   45 
32   24 


43   50   44 


43   44   43 


45   44   43 


47 
35 

45 
27 

43 
31 

50 
25 

51 
26 

40 
29 

45 
30 

43 

31 

48 
30 

45 
30 

43 
36 

44 
29 

44 
32 

48 
31 

48 
34 

45 
28 

42 
26 

39 
29 

46 
28 

48 
30 

49 
32 

47 
30 

46 
33 

53 

31 

54 
30 

42 

31 

46 
29 

45 
32 

44 
31 

48 
32 

45 

30 

43 
29 

44 
32 

48 
27 

48 
30 

42 

31 

41 
26 

43 
27 

47 
28 

46 
29 

47 
34 

45 
29 

45 
32 

52 
31 

50 
30 

44 
32 

44 
28 

42 
31 

60 
30 

49 
27 

47   49   45 
29   32   31 


47   49   39 
26   30   31 


43   39 
31   31 


45   49   48 
28   26   28 


47   48 
25   30 


50 
26 


37 
29 


39   56 
35   30 


36   54   52 
31   32   32 


54 
30 


35   52   50 
32   33   34 


34   52   50 
31   32   35 


45   42   51 
36   25   24 


54   55 

26   23 


49  49  46  42  57  57  57  63 
34  33  36  38  33  36  38  32 
See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


55   60 
22   23 


63 
27 


54   59 
36   36 


55   58 

27   19 


57   63 
23   20 


63 
27 


5T   61 
22   29 


59   63 
31   31 


19   20   21   22   23   24   2S 


58   63   60 
30   40   37 


60   66 
26   26 


71   71 
39 


62   66   79 
34   29   43 


58   63   69 
25   26   35 


57   61   64 
27   29   32 


62 
28 


62   68 
41   45 


55   64 

34   42 


60   66 
32   37 


58   65 

36   45 


60   64   69 


59   61 
45   40 


58   64 

36   42 


59   67 
36   46 


65   76   74 


67   71   75 


70 
43 


66   73 
50   50 


76   72 
43   48 


40   48   46 


70   79   77 
45   44   49 


83   83 
53   56 


50   55   49 

80   78   86 
49   60   55 


66   62 
36   46 


66   6( 
33   43 


69   65 
37   39 


54   63 
43   53 


70   68 
37   43 


71   65 
35   40 


64   59 
45   49 


60 
52 


57   61 
60   52 


64   60 
48   55 


72   71 
40   45 


73   66 
42   56 


71   66 
44   61 


68   69 

60   50 


71   70 
43   43 


69   65 
42   57 


72   65 
46   59 


70   67 
38   58 


80   67   72 
48   48   58 


70   66 
49   58 


70   65 
52   58 


6T   66 
30   33 


62   69 
28   30 


69   72 
28   30 


71   73 
37   37 


65   71 
31   31 


70  3a 

29   31 


71   75 
34   35 


64   69 
30   32 


68   72 
40   35 


65   69 
43   38 


73   78 
54   40 


65   70 
56   40 


65   74 
50   44 


36   37 

46 
36 


64   69 
61   40 


65   67   74 
52   33   34 


66   74 
36   39 


72   55 

34   37 


64   71   46 
51   39   33 


74   69 
36   40 


39   60 
33   37 


38   39 
30   32 


40   40 
32   34 


42   42 
35   37 


37   40 
33   33 


36   59 
31   35 


43   39 
36   37 


38   41 
35   35 


39   40 
33   34 


45   60 
33   41 


55   63 
38   45 


90 
40 


41   58   52 

36   38   60 


68   63 

44   50 


36   36   43 


72   67   65 
46   49   65 


46   48   58 


48   67   60 
35   37   46 


62 

66 

68 

42 

47 

53 

43 

54 

65 

37 

36 

45 

52 

65 

60 

37 

43 

52 

33   34   41 


66 

66 

64 

43 

45 

50 

64 

66 

64 

40 

41 

44 

61 

66 

67 

46 

50 

61 

61   66   66 
42   42   48 


64   63   64 
44   47   53 


64   66 
46   5» 


62.1 
33.0 


M.7 
29.7 


69.2 
24. • 


96.2 
14.6 


91.9 
32.7 


49,1 
32.3 


65.9 

33,8 


52.5 
32.4 


52,8 
35,6 


63,9 
35.7 


67,0 
36.1 


62.0 
33.1 


54,7 
38.6 


66.2 
95.4 


97,4 
39.4 


36.2 


63.1 

37.0 


61.3 
36.6 


56.4 
34.3 


58.6 
37,1 


64.6 
36.0 


56.9 
38.6 


54.2 
34.9 


61.1 
38.7 


65,3 
36.6 


56.0 
36.6 


52,5 
34,2 


68.6 
38.2 


67.4 
36.0 


.1 
40.6 


56.3 
39.4 


56.9 
40.9 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1966 


Station 


PUTNEVVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  M 
SLIPPERY  ROCK 
5TOY5TOWN 
UNIONTOhN 
WAVNESBURG  1  E 
«    *    « 

NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  «  W  RES 
BROO<VtLLE  5EWA6E  PL 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 
OLI  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

SREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 

KANE   1  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARRFN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


44   52   42 
29   31   30 


59   48   40 
30   32   31 


43   36 
28   28 


43   39 
25   29 


50   43 
27   31 


50   42 
26   2S 


38   40   44 
32   28   31 


41   44   42 
32   30   32 


44   38   40 


45   47   43 
34   32   33 


33   34 
26   29 


35   39 

28   30 


39   40 
28   31 


47 

40 

38 

36 

22 

30 

28 

30 

49 

43 

36 

38 

30 

29 

32 

30 

46 

43 

36 

37 

29 

30 

29 

28 

43 

44 

36 

36 

21 

22 

28 

26 

48 

37 

34 

36 

30 

29 

29 

28 

54 

46 

49 

42 

30 

34 

30 

34 

46 

41 

36 

38 

34 

34 

35 

32 

53 

45 

40 

40 

37 

32 

34 

32 

43 

49 

43 

38 

26 

27 

26 

26 

49 

45 

42 

41 

34 

31 

32 

31 

47 

48 

45 

37 

31 

30 

29 

30 

38 

46 

39 

37 

25 

29 

27 

30 

42 

47 

43 

38 

30 

31 

31 

31 

48 

42 

35 

38 

33 

31 

30 

30 

42 

48 

41 

37 

29 

31 

31 

31 

40 

47 

41 

38 

25 

30 

27 

29 

50 

44 

39 

37 

27 

31 

29 

31 

38   39 
30   32 


43   41 
30   31 


38   38 

29   31 


37   38 
28   30 


40   42 
30   31 


43 

42 

26 

28 

36 

40 

25 

30 

40 

44 

30 

32 

37 

40 

26 

30 

38 

40 

26 

29 

36 

37 

27 

29 

45 

45 

32 

32 

40 

40 

33 

34 

49 

44 

36 

36 

38 

41 

26 

26 

42 

42 

31 

32 

38 

42 

29 

30 

35 

37 

26 

29 

Day  ot  Month 


43   44   42 
32   28   26 


45   44   42 
32   29   31 


43 
28 


38 
29 


42   43 
31   30 


43 
28   26 


40   48 
30   27 


46   47 
38   32 


42   45   46 


44   48 
31   26 


46   48 
26   31 


40 
26 


43   44   47 
32   29   31 


42 
28 


42   49   SO 
29   28   29 


44 
29 


42   49 
28   23 


43   50 
30   20 


13   14   IS   16   17   18 


47   5* 
25   25 


43 
25 


45   47 
32   31 


51 
26 


49   47 
24   28 


44 
26 


47   47 
27   20 


45   46 
34   25 


48   49 
30   24 


42   56 
37   27 


43   57 
35   24 


46   48 
34   18 


50   53 

31   23 


50   51 
32   26 


46   49 
35   23 


39   52 
34   29 


44   52 
39   34 


51   52 
30   28 


46   56 
42   33 


53   45 

25   25 


47   55 

40   27 


54   47 
36   24 


51   46 
35   21 


53   46 
38   27 


42   53 

36   26 


53   46 

31   27 


53   48 

34   23 


53   51 
33   22 


58   62 

24   34 


62   TO 
24   36 


56   60   66 
28   27   42 


51   56 
27   28 


60   64   77 
30   28   43 


58   63 
25   30 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


65  69 
40   49 


49   51   48 


63   62 
22   33 


60   68 
20   41 


59   60 
23   36 


55   65 

29   47 


70   76 
30   46 


56   63 
29   31 


66   69 
23   43 


55   59 

20   41 


55   60 

19   28 


56   62 
23   33 


61   66 
22   41 


56   63 
22   31 


55   62 

19   33 


62   61 
23   35 


36   46   49 


69   76 
40   46 


68   78   74 


66   73   TO 


70   78   71 
50   53   34 


69   66 
45   59 


69   67 
45   58 


69   66   64 


48   56   48 


66   76   70 
50   53   42 


47   47   49 


EVAPORATION  AND  WIND 


66   65 
37   36 


65 

30 


TO   70 
39   36 


63   65 
53   34 


65   72 
49   35 


62   70 
49   42 


77 
40 


63   36 
33   31 


58   62   47 
46   30   32 


66   69   69 
50   31   36 


62   66 
38   55 


61   62   65 
32   32   54 


73  68  68 

39  41  57 

7J  71  64 

33  35  38 


70   67   67 


62 

40 


59   62 
42   50 


64   72 

46   29 


37   60   52 

32   37   41 


39   60   60 
33   38   32 


62   64 
40   44 


49   63   61 
33   37   41 


60 
40 

67 
26 

53 

32 

36 
28 

60 
35 

56 

31 

59 
41 

60 
33 

45 
37 

60 
37 

63 
38 

60 
41 

59 

43 

62 
33 

46 
35 

47 
35 

61 
37 

58 

38 

62 

47 

63 
31 

44 
29 

36 
32 

58 

34 

56 
38 

62 
43 

68 
39 

40 
33 

40 
32 

61 
38 

52 

47 

66 
53 

75 
34 

74 
36 

69 
36 

67 
44 

65 
46 

56 

44 

47 
37 

45 
36 

57 

40 

57 
44 

59 
46 

66 
49 

76 
43 

55 

42 

65 
43 

73 
45 

64 

5* 

66 
44 

62 
30 

69 
33 

42 
32 

54 
34 

65 

37 

64 
46 

68 
36 

60 

37 

62 
38 

68 

42 

67 
44 

66 
44 

59 
34 

64 
40 

43 
37 

62 
39 

63 

40 

65 
46 

61 
28 

66 
32 

39 
33 

40 
34 

60 
33 

65 
45 

59 
36 

66 
39 

43 

37 

56 
38 

64 
45 

60 
47 

69 
37 

54 
35 

60 
37 

62 

44 

59 

49 

66 
49 

62 
32 

69 
35 

41 
35 

47 
36 

64 
39 

65 

45 

60 
30 

62 
35 

43 
33 

59 
54 

64 
36 

62 

47 

64 
32 

51 
35 

44 
35 

64 
35 

58 
38 

53,4 

35,0 


56,9 
36.7 


54.9 
36.8 


51,6 
33.8 


59.1 
40.6 


57.6 
37.6 


48.6 
32.2 

51,0 
31,6 

55,3 
33.8 

55.6 

31.3 

52.0 
28.7 

54.2 
31.8 

52.7 
33.2 

50.8 

30.7 

50.6 
14.6 

59.6 
36.5 

52.0 
IT.O 

38. « 

19.9 

54.0 
10.8 

5T.0 
16.1 

51.9 
14.4 

50.9 
10.6 

51,6 
15,1 

54.2 
15.6 

51.1 
11.0 

52.9 

11.4 

54.1 
11.8 


Da?  Oi  Month 

M 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13. 

14 

15   16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

tt   «   « 
SOUTHWEST  PLATEAU   09' 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 

WIND 

; 

.12 

118 

.04 
85 

.00 
34 

103 

81 

.00 

44 

71 

m 

74 

48 

41 

1 — 

* 
23 

• 
27 

* 
24 

.14 
32 

.08 
27 

.08 
36 

.16 
23 

.09 
23 

.09 
27 

.18 

46 

.09 
18 

.24 

11 

8 

12 

100 

2T 

.16 

7* 

.11 
1* 

.0* 
55 

1415B 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 

Day  ol  month 


PENNSYLVANIA 
APRIL    IMt 


21      22      23      24      2>      2S 


POCONO  MOUNTAINS    01 
PLEASANT  MOUNT  1  M 

W-BAI(RE<SCRANTON  HBAP 

«    •    • 
EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ZERBEV  AIRPORT 

•  •    • 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

PHILADELPHIA  MB  AP 

RCADINfi  MB  CITY 

•  •    * 

LONER  SUSQUEHANNA   04 

HANOVER 
HARRISBURO  wB  AP 

SHIPPENSBURG 

•  *    ft 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

ENfiLISH  CENTER 
LEMISTOHN 
WILLIAMSPORT  MB  AP 

ft    «    ft 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AuSTINBURQ  2  N 

CANTON  1  NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 

TOWANOA  I  ESE 

ft    ft    ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

DU  BOIS  7  E 

MED IX  RUN 

PHILIPSBURS  FAA  AP 

ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  09 

CARROLLTOWN  2  S5E 

MARTINSBURO  FAA  AP 

ft    ft    ft 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BUTLER  «  NNW 

DONEGAL 

FORO  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

PITTSBURGH  WS  Ap  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDl 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  GND| 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOU 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL   1.0 
SN  ON  GND,   1 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDJ 


0.1  o.s 
1    I   T 


O.A   T   0.2 

T    T    T 

T 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

I  WTR  EQUIV 


O.J 
T 


0.9 
1 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYLVANIA 
APRIL    1966 


- 

Day 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

SLIPPERY  ROC< 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

WAYNESBURS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

1.0 
1 

0.5 

T 

... 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

O.i 

T 

0.3 
1 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

0.4 

1 

1.0 

I 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 
T 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

0.5 

T 

T 

T 

1.5 

1.0 

T 

1.5 

2.5 

T 
T 

1.0 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

1.0 

T 

T 
T 

2.0 

2 

T 
T 

I 

T 

^i 

ERIE  UB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

O.B 

0>« 

1 

T 

0.1 

0,» 

1.9 

1 

1.2 

T 
T 

T 

T 

SALETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

I 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

KANE   I  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

o.s 

T 

1.0 
1 

T 

T 
T 

0.5 
T 

1.0 

1 

O.sl  0.5 
T  1    1 

T  !  0.5 

T  1  T 

T 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

1.5 

1 

1.6 

0.«  2.1 

1 

T   T 

T 

T 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

!.0 

! 

T 

T 

1  1.0 

I 

3.0 

1 

1.0'  l.C 
T     1 

'  1.0'  T 
1   T 

1 

27     28     29     30      31 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 

d 

ReUti 

»e  humidity  »vei«ge«  - 

Number  oi  daya  with  precipitation 

1 

3 

(Speed  - 

m.p.h.) 

percent 

III 

SUbon 

-M  d 

a  o 

a)  -rt 
+»  +J 

a   0 

01  t^ 

a  a 

3  9' 
en  CO 

0« 

i 

< 

V 

i'- 

£  a 

0   1 

s    J 

ii 

EASTERN  STANDARD 
1  AM    7  AM    1  PM 

TIME 
7  PM 

8 
H 

8 
3 

S 

I 

11 

(2 

III 

Hi 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

30 

1.1 

10.5 

28+  + 

29 

02 

76 

80 

57 

63 

B 

3 

7 

3 

0 

0 

21 

- 

7.6 

ERIE  WB  AIRPORT 

23 

2.5 

n.'t 

30+  + 

16 

28 

62 

80 

73 

73 

3 

6 

3 

0 

0 

19 

" 

7.2 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

30 

1.0 

8.3 

26 

NW 

02 

76 

77 

58 

63 

7 

8 

2 

0 

0 

22 

43 

8.1 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

36 

l.O 

10.3 

25 

NE 

13+ 

67 

72 

52 

57 

6 

8 

0 

1 

0 

21 

42 

PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 

30 

1.1 

10.2 

44++ 

28 

01 

73 

80 

61 

66 

4 

5 

2 

1 

0 

19 

29 

8.6 

_ 

_ 

_ 

4 

4 

3 

1 

0 

19 

36 

PITTSBURGH  WB  CITY 

- 

~ 

* 

READING  WB  CITY 

- 

- 

- 

37 

NW 

01 

- 

- 

- 

- 

6 

7 

3 

0 

0 

20 

37 

WILKES-BARRE-SCRANTON  WBAP 

23 

1.0 

7.7 

23 

NW 

25+ 

72 

79 

51 

59 

8 

8 

2 

0 

0 

21 

46 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

29 

0.6 

8.1 

23++ 

25 

06 

79 

80 

50 

60 

5 

11 

4 

2 

0 

0 

22 

8.1 

&••  Reieience  Notes  Following  Station  Indax 


STATION  INDEX 


COUNTY 


ACNCIONIA    k.OCK     ) 
ALLCNS    MILLS 
ALLtNIIMN    MB    A» 

ALTOOMA  MOR&esMoe  crvc 

ALVIM    M    »U&H    OAH 
AKILLO    2    H 
AMNDTSVULE 
AUSTIN 

AUSTIHaUMa  2  N 
tAKERSTOKN  1  WN« 

ftUNCS 
•CAR   SAP 
•CAVCR   PALLS 

BCAVEftTOttN 

•eCMTELSVILLC 

•ELLEFONTE  *  $ 

ttCRNE 

ICRWICK. 

•ETHLENEM 

•ETNLCNEH   LEHIGH   UNIV 

BLAIN 

BLAIRSVILLC    6    tHl 
SLAKCSLEC    CORNEftS 
BLOSERVILLE    1    N 
aOSMELL    1    sa 
QRADOOCK.   iOCK-    ; 
SRAOfORO    Faa    airport 
BRADFORD    CtMTRAL    fS 
dRADfORD    «    H    RES 
8REEZEH0O0 


'AGE    I 


ESE 


BftOOHViLLE    SI 
BRUCE TON    1    S 
BiJCKSTOm   t    SE 
;  BUfFALO  MILLS 
' SUfiOETTSTOWN    2    m 
; BURNT   CABINS   2   NE 

BUTLER  4  MNW 

BUTLER  SUBSTATION 
; CAMP  ULINE 
, CANTON  I  NH 

' CARLISLE 
CARROLLTOHN    2    SSE 
CARTER   CAMP   2    m 

CEDAR    flUN 

ckadds  ford 
ckambess8urg 

. CHARlEROI 
CHARLEROI  LOCi 
CLARENCE 
CLARION  3  SM 


CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  3  M 
CLEARFIELD 
,  CLERMONT 

' CLERMONT  4  NH 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  S*  0*M 

CONFLUENCE    1    NW 

CONNEAUTVILLE 

CONNELLSVILLE 

CONNELLSVJLLE  NO  2 

CONShOHOCkEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  : 

CORRr 

COUDERSPORT  4  NM 

COUOERSPORT  6  E 

COVlNCTON    2    WSW 

CREEkSIOE 

CRESSON  1  SE 

' DANVILLE 

DERRY 

DEVAULT  I  W 
; DINGMANS  FERRT 
' DIXON 
' DONEGAL 

OONORA 
. DOYLESTOWN 
; DRIFTWOOD 


I  801; 


AIR 


DAM 


: EVERETT  ; 
FARftELL  • 


FREELAND 
GALE TON 
GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
rcETTYSBuRG 
GETTYSBURG  1  S 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEMMOORE 
GLEN  ROCK. 
GLENWILLARD  DASH 
GOULOSeoRO 
CRATERFORD 

GRATERFORD  1  E 
GREENSBORO  LOCK 
GREENSSURG  2  E 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARfllSBURG  MB  AP 
HAWLEY 

HAMLEY  I  5  0AM 
HOLLIDAYSBURG 
LISTERVILLE 

irHOLTtfOOD 

HOME 

HONESDALE  4  NN 
HONESDALE  3  NNN 
HONEY  BROOK  1  N 

lOP  BOTTOM  2  SE 

lUNTlNGDON 
HUNTSOALE 

lYNOMAN 


tNOI> 


I   SE 


JACKSON    SUMM 
JAMESTOWN    2    I 

JERSEY  Shore 

.rjOMNSTOHN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 
KARTHAUS 
KEGG 


0022   0*'  ALLEGNENT 
OOt*    10    JEFFERSON 
010*1  aZ    LEHIGM 
01>«| 01    SLAIR 
OlAT    OT    CLINTON 
020*    0«    WESTNOWEL 


OBSERVATION 
TIME  AND 


1   «)   12       Ti  ^^  I 

9    AO    >t         T9    2* 
«    AD    10         7a    2*    I 


' 0J»»  0» 
0«0«    10! 

OAST.  OS, 
OATSi  09' 
0«82|  09| 
,  OABOl  03i 
0»SOi  OTI 
0»99l  0>| 
0«11| 09 
0629  02. 
0«34i  02! 


WARREN  I 

NONTNUMBLANO 

BEAVER 

SNYDER 

BERKS 

CENTRE 

BERKS 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON      i 

NORTHAMPTON   ' 


0725;  0!  PERRY 

0736  09  INDIANA 

OT»i  01  MONROE 

076)  0*  CUMBERLAND 

0921  09  SOMERSET 

0861  09  ALLEGHENY 

OaeS  10  HC    KEAN 

0067  10  HC     KEAN 

0S6A  10  MC    KEAN 

090!  08  BEDFORD 

100*    10    JEFFERSON 
10)3    09    ALLEGHENY 
1073    09    SOMERSET 
lOST    OS    BEOFOfiO 
1105    09    WASHINGTON 
lUS    OB    HUNTINGDON 
1133    09    BUTLER 
1135    09    BUTLER 
12C)    OS    LYCOMING 
121S   06   BRADFORD 

123*    0*    CUMBERLAND 
1255    OS    CAMBRIA 
1262    10    POTTER 
1301    05    LYCOMING 


1372    09    UASHINGTON 
1377    09    WESTMORELANI 
i*e0    07'  CENTRE 
I  1*851  10:  CLARION 

ISOsI  02,  LEHIGH 
1512'  09'  WASHINGTON 
1519'  07    CLEARFIELD 


I.  MONTOUR 

''  HESTMOBEL- 
i'  CHESTER 


2160    01    PIKE 


' DU    BOIS    7    E 

. DUNLO 

j  DUSHORE    2    SSW 

I  EAGLES    MERE 

' EAST    BRADY 

' EBENSBURG    SEWAGE    PL. 

; EMPORIUM   1    H 

english  center 
EPhRaTa 
EOUINUNK  2 


ERIE  CO  FIELD  RSCH  la6   26 


2325    06    SULL 


I  CAMBRIA 
'  CAMERON 
.    LYCOMING 


)    ERIE 

1    ERIE 

I    BEDFORD 

I    MERCER 

P    AfiMSTHON( 

LU2ERNE 
I    VENANGO 

LUZERNE 
1  POTTER 
.,  BERKS 


3200,  03l  BUCKS 
321SI  041  ADAMS 
'  3223.  04  ADAMS 
3298    09    SOMERSI 


03    MONTGOMERY  ! 

09    GREENE 
09    WESTMORELAND 
10.  MERCER 


.758    Oi:  WAYNE 


<.047  03  CHESTER 

'•066  06  SUSQUEHANNA 

4159  O'j  HUNTINGDON 

4166  j4  CUMBERLAND 

*190  oe  aEOFORD 


214 


INDIi 


4304    06    TIOGA 
4325    10' CRAWFORD 
4363    05    LYCOMING 
4385    08'  CAMBRIA 
4390    06' CAMBRIA 
4432    10    MC    KEAN 
4450    07    CLEARFIELD 
4481    08, BEDFORD 
4611    09    ARMSTRONG 
«672   02   CARBON 


*2 

00 

77  >2 

1590 

*0 

39 

79  59 

1230 

4) 

T»  02 

1310 

»0 

76  SO 

»oo 

4(1 

80  19 

T*0 

*0 
*0 

TT  11 
T»  38 

990 
*00 

76    19   I 
75    23 
79   22 


41    09 

>  40  le 

.    40    0* 


6    40    05 
2    40    53 

2.  40    51 


2121    HID.  I 
1900 
16801     9p; 


990i      9P,      9P 


STATION 


465      6P      6Pl 


16    41     01 
1     »1     41 

1     *l     4* 


79  54 
77  56  I 
79    26    I 


78    26 
78    30    ' 

78  32 
75    50    ' 

79  22    I 
79    22    1 
SO    22 
79    36    I 


342      Sa|     BA 


960      7Pi     9Ai 


1440 
212Q: 
2533, 
1745 


.:  40    20         T9    la 


■    WESTMORELAND      17 


>    23         1746    HIO;  MID 


16'  «1    26 
19    40    10 

5    41    51    I 


79    52 

75  oe 

78    08 


76    25 

76    35    I 
79    37 
78    44    I 


75  5* 
77  36 
79    50 


80  13 
75  27 
75   27 


5    41    29 

5  41    28 

6  *0    26 
V  41    23 


78  95 

78  59 

78  48 

78  07 


356 

5P 

1    880l 

. 

1814 

MID 

Hid 

1670 

5P 

9P 

2410 

1910 

2020 

820 

9P 

5PJ 

19*0 

9P 

1960 

6A 

B80 

7A 

7A 

489 

6P 

6P 

910 

7A 

'    730 

732 

MID 

MID' 

1010 

855 

950 

1   1509 

8A 

6A 

I  lot 

6P 

9A 

400 

6A 

135 

8A 

8A 

500 

530 

1620 

1729 

BA 

440 

TA 

620 

705 

7A 

1890 

7A 

7A 

240 

6A 

6A 

SOS 

7A 

1225 

6P 

600 

6A 

6A 

338 

MIO 

660 

7A 

1200 

960 

1360 

8A 

167 

MID 

BA 

1410 

9A 

1040 

700 

7A 

900 

7A 

610 

960 

1102 

7P 

7A 

1690 

1090 

6A 

8A 

541 

7A 

121* 

9A 

1275 

1750 

BA 

BA 

960 

7A 

1280 

MID 

MID 

790 

VAR 

720 

7A 

CORPS    OF    CNCINEERS 
I  CHARLES    H.    ALLEN 

u.Si  weaTmcr  bureau 

;  ALTOONA    WATER    BUR. 

ALVIN    R    BUSH    QAM 

EUOENf    R.    YOUNG 

PA,     STATE    COL.    EAP.SIA. 

MRS,     BETTY    H.     MQREAN 

OTTO    0.    BACON 
I  pgh,   cut   flower  CO. 

'  CORPS  OF  ENGINEERS 

I  ROARING  CREEK  WATER  CO.i 

'  HOWARD  R.  KEMP 


'  PR  I  SON  FARM 

TRUMP 
IND  OEV  ASSO  IN 
BETHLEHEM 
NIVERSITY       ' 


MRS.  EMMA  SHAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  DEPT, 
BRADFORD  WATER  DEPT. 

I  HAY  FORD 
U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVIN  W.  MANGES 

=ORD  C.  ADAMS 


CLI 


I  TWI 


AUTH 


'  PA,  TURNPIKE  cot 
I  MRS.  LUCILLE  SWIGART 
I  WEST  PENN  POWER  CO. 
LESLIE  D.  DOWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 

KREIGHBAUM 


E.  EARl 


TOUCMION 


CHARLES  A,  BEnOER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  SUSAN  VERBITSKEY 
PA.  ELECTRIC  CO. 


LlAi 


.  DOTIERER 


.  IRA  ' 
.  MRS. 


riLLlE  I 


SlMl 


SIMONOS 
!  PHILA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
FREDERICK  A,  MEYL 
WILLIAM  J,  MOSFELT 


ELECTRIC  CO. 


SHENANGO.  INC. 


MRS.  MARIE  H.  LI  TTlE 
MISS  N.  DIXIE  HINEMAN 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THOMAS  A.  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 

PA,   Turnpike  comm. 

THEODORE    F.    MATMUES 
KARL    W    HISTANO 

'  SIDNEY   KENNEDY 

'  FED    AVIATION    AGENCY 


CITY    OF    DU    f 


MS 


■  A.  B.  KEMPEL 
BERNARD  KERCH£NSkE 
MRS.  TALLIE  M,  BRITTOf 

I  WILLIAM  SUDERS 

'  STANLEY  L.  VON  NEIOA 
MRS  HENRIETTA  C  FLYNN 


lELO  RES 


I  LAB. 


lER  BUREAU 
PA,  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP, 

:  CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

.  GREGORY  L.  TOMPKINS 
ANDREW  e.  EVANSHA 
STANLEY  G,  LUSH 

,  WALTER  C.  WOLF 


I  C.  MC  ILHENI 


GETT 

SBURG  N 

»T 

MRS. 

MAR 

CORP 

OF 

ENG 

N 

mrade 

MRS. 

£. 

FNG 

DANA 

GEORGE  S 

.  OEP' 


HIG 


EARL  I 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RINGLER 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 


CO. 


,    POWER    *    LIGHT 
I  MRS.    EDNA    M.    euSH 

GEORGE    C.    WILLIAMS 

WALTER    MASTERS 

S.    H,    KURTZ 

JOSEPH  J.  SANAUSKAS 

JAMES  R.  GIENGER 

METRO  P.  DOROSH 
I  HAROLD  0.  SHERMAN 
j  CLYMER  WATER  SVC.  CO, 

ARCHIE  LAIN 

PA.  DEPT.  FRST.  +  WTRS. 
GEORGE  R.  WADOELL      ' 
JOHNSTOWN  TRIBUNE       ' 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH  A.  ANDERSON 

ROBERT  K  BRADFORD 
PA,  TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  eETHLEHEM 


I  LAKE  HINISINK 

LAKEVILLE  1  NNE 
I  LANCASTER  2  NE  PHP  ST, 
' LANCASTER  2  NE  f ILT  Pi 
LANDISVILLE  2  NW 
LAURtLTON  ST  VILLAGE 
LAWRENCEVILLE  I  S 
LEBANON  )  SM 


LEWIS  RUN  3  SE 
LEHISTOMN 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 


MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
I MAPlETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 
1 MARIENVILLE 
I  MARION  CENTER  2  SE 
I MARTINSBUfiG  FAA  AP 

' MAT AMOR AS 

MC  C0NNELLS8URG 

MC  KEE SPORT 
. MEADOW  RUN  PONOS 
. MEAOVILLE  1  S 

I medik  run 

MERCER 

I  MERCER  HIWAY  shed 
. MERCERSeuRG 

I MERWINSaURG 
MEYERSDALE  1  w 

ANVILLE 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


■1ILLV 


,LE    2    SW 


MILROY 

MONTGOMERY  L  AND  ' 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  UNION  1  N 

HURRySVILLE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  * 

NEFFS  MILLS  3  NE 


NESHAMINY  FAl 

NEW  CASTLE  1 

NEWELL 

NEW  PARK 

NEWPORT 

NEW  STANTON 
' NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 

NORTH  EAST  2 
, NORTH  PHlLADt 

ORWELL    2    NW 
'  PALM 
PALMERTON 

I  PARKER 

PARKER    1    E 
I PAUPACK    2    WN» 
j»PHIL    DREXEL    I 

"■IILAOELPHIA 


LS 


HIL. 


10 


PHOENIXVILLE  1  E 
, PITTSBURGH  WB  AP 

fPITTSBURGH  WB  CIT 
I  PLEASANT  MOUNT  1  ' 


VILLE    2    SE    DAM 


LANCASTER 
LANCASTER 
LANCASTER 
UNION 
06.  TIOGA 
Ol'  LEBANON 
021  CARBON 
06!  BRADFORD 


9336  07l  CLEARFIELD 
5342|  OTi  CLEARFIELD 
9)68;  0)1  MONTGOMERY 
9)81;  oe!  HUNTINGDON 

93901  03    DELAWARE 

5*001  10    FOREST 
9*08l  09i  INDIANA 
94941 08    BLAIR 
94701  Oli  PIKE 
5526    08i  FULTON 
597)1  091  ALLEGHENY 
5601'  Oil  LACKAWANNA 
5606    10^  CRAWFORD 


I  5651    lOl  MERCER 
'  5654   lOi  MERCER 
I  5662|  0*1  FRANKLIN 
'  5676.  01    MONROE 
56861  09    SOMERSET 
97)1, 06    BRADFORD 
;  5738    01    WAYNE 


5825,  05    MIFFLIN 
5902   09'  BEAVER 
5915'  061  SUSOUEHANN. 
5956   03l  BERKS 


6111    09.  WESTMOREI 
6126    03,  LEBANON 
6151    09    ALLEGHENY 
61741  02    HUNTINGDON 


I  6310    09    WESTMORELAND 
6326    02    LEHIGH 
6370    03    MONTGOMERY 
6396    10    ERIE 
6419    0):   PHILADELPHIA 

6622    06  BRADFORD 
6681    0).  MONTGOMERY 

6589;  02  CARBON 

6721    09  ARMSTRONG 

6724    10  CLARION 

67521  01  PIKE 

6679:03  PHILADELPHIA 

6989' 03  PHILADELPHIA 

I  59I0I  03  PHILADELPHIA 

I  59161  07  CENTRE 

I  59271 03    CHESTER 
!  6993    09i  ALLEGHENY 
I  6997    091  ALLEGHEN 

7029' 


,YN£ 


ILL 


IREADING  WB  < 
RENOVO 
RE NOVO  5  S 
RIDGWAY 
ROCHESTER  1 
RUSHVILLE 
RUSSELL 


HEFFIELD  5  W 
H1PPENS8URG 
INNEHAHONING 


7116  02l  SCHUY: 
7161  021  SCMUTLKILI 
7217  10.  JEFFERSON 
7Z29  09' ARMSTRONG 
I  72391  03  BUCKS 
I  73101  lol  POTTER 


I  03  BERKS 
>\  or   CLINTON 
'I  07,  CLINTON 

■I  07'  ELK 


SLIPPERY  fli 
'  SMETmPORT  I 
SOMERSET  F. 
SOUTH  CAN. 
SOUTH    MOUN' 


IGHWAY  SHED 


INC  GROVE 
IE  COLLEGE 
TE  COLLEGE  2 


I  strausstown 

I  STRONGSTOWN 
, STROU0S8URG 
I  STUMP  CREEK 

SUNBURY 

SUSOUEHANNA 
,  SWEET  VALLEY 
I TAHAOUA 

TAMAOUA  4  N  C 

IIONESTA  2  Sf 


TOWAnDA  1  ESE 


UNION  CITY  F 

I UNIONTOWN 
VANOERGRIFT 
VIRGINVILLE 

'WARREN 

! WASHINGTON 


.;  BERKS 


'  85701  0 
8589  0' 
8596  01  MONROE 
8610  lOi  JEFFERSON 
6668  09  NORTHUMBLAND 
6592  06  SUSQUEHANNA 
6725  01' LUZERNE 
!  6796|  02|  SCHUYLKILL 
:  87631 02  SCHUYLKILL 
887)1  lOJ  FOREST 

'  9895'  10'  CRAWFORD 

esse  10  CRAWFORD 

8893  01  MONROE 


9002    JO    MC    KEAN 
90241 08    BLAIR 
9042,  10    ERIE 


09. FAYETTE 

09|  WESTMORELAND 

03    BERKS 


WAYNESBURG    1    E 
WEBSTER    MILLS    3    SW 
WELLSBORO    3    S 
WEST   CHESTER 


'196 


09  WASHINGTON 
05  NORTHUMBLAND 

936Ti  09'  GREENE 

9360  08  FULTON 

9*08    06    TIOGA 

946*   03    CHESTER 


MRS.E. 


IRINI    POACNAN 
HNS.    04.AOrS    RfinCKf 
LAHCAtTrH    WATER    BUR. 
LANCASItR    WATCN    BUR. 
PA.    STATE    COLLCU 
PA.   DEPT.   Of   WELFARE 

P.  momlano 

KRAtL 
GOODWIN   t.   DEFREHN 
LCAMON    H,    BAU«UN 

RUSSELL    LINCMAN 
AMERICAN   VISCOSE   CO. 
GEORGE   H.   HAVriELO 

HUOH  r,  Parker 

THOMAS  MECKES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J.  SHOFP 
KENHeTH  £.  BUSH 
FRANCES  E.  SCHEIBNER 
HRS.  I.  9.  BUCHANAN 

IL    CO. 
WILLIS    H.    SPCIRS 
CORPS   OF    ENGINEERS 
FED.    AVIATION    AGENCY 
HARRY    BISLAND 
DAVID    W    SMIVCS    JR 
U    S    STEEL    CORP. 
CLARENCE    E.    RCNFER 


OF    I 


SNYDER 


K.    R.    MAXWELL 
PA.    OEPT.    MlfiMWAYS 
MRS.    NORA    KANE 
ARTHUR    A.    SMITH 
ETC    SNYDER 
JOHN   MACAFEE 
CHARLES    W.    DAVIS 
RUSSELL    SHEPLEY 
NEVIN   E.    BOWERSOX 
KENNETH   LEIGHOW 

JOHN    a.    KNEPP 
CORPS  OF    ENGINEERS 
RALPH    TAYLOR 
PA.    TURNPIKE    COMM. 

PA.   Turnpike  comm. 

MT.  UNION  WATER  WORKS 
DAVID  C.  SHAW 
MRS. KATHLEEN  WANDELL 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  STATE  UNIVERSITY 

iUB.  WATER.  CO. 

,    HAMILTON 
GENERAL    CHEMICAL    CO. 
CLINTON    J.    ALLEN 
MRS.    FRANCES    K.    FRY 
PA,    TURNPIKE    COMM. 
FRED    C.    OSWALD 
BOROUGH   OF    NORRISTOWN 
ELLSWORTH    WEAVER 
AIRPORT    GUARDS 

ELMER  T.  MOORE 
MRS  HELEN  ESCHBACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO. 


75*01 09    BEAVER 

7727' 06    SUSQUEHANNA 

7729J  10' WARREN 

7732    03    LANCASTER 

7739|  09    INDIANA 

77821  09    WESTMORELAND    ! 

7846!  06  BEDFORD 
'  7855' 10    WARREN 

7863. 09    ARMSTRONG 
I  7902'  01    LACKAWANNA 
I  79381  03    BUCKS 
;  79651  09    HUNTINGDON 

7978    09.  NORTHUMBLAND 
■  9026    10;  WARREN 

9073:  O4I  FRANKLIN 

8145   07   CAMERON 

8I84! 09'  BUTLER 
81901  10'  HC  KEAN 
62441  09    SOMERSET 


8452    07    CENTRE 
'  8491    061  SUSOUEHANNA 
9560    09I  SOMERSET 


40  35 

76  02  1 

40  42 

76  11 

40  57 

79  00 

40  55 

79  17  ; 

40  26 

79  20 

41  92 

77  52  1 

40  20 

75  96  1 

*1  20 

41  1* 

77  46  ' 

*1  29 

78  45 

*0  43 

80  18 

41  47 

41  56 

79  08 

39  99 

76  23  ' 

79  14  ! 

40  31 

79  33  ! 

40  12 

78  13 

41  55 

79  02 

40  41 

79  40  ' 

41  25 

75  40  ' 

40  23 

75  20 

40  11 

77  52 

40  48 

76  33 

41  42 

79  06 

77  32 

41  19 

76  05 

41  04 

80  03  ' 

41  48 

78  27  1 

40  01 

79  05  : 

41  31 

75  24  , 

39  51 

39  52 

76  52 

40  48 

40  48 

77  52 

41  41 

75  29 

40  06 

76  57 

40  29 

75  11 

40  33 

78  95 

40  59 

79  12 

41  01 

76  50 

40  51 

75  48 

41  97 

75  36 

41  17 

75  08 

40  48 

79  SB 

40  91 

75  59 

41  29 

79  25 

41  38 

79  40 

41  38 

79  42  ; 

41  11 

75  29  j 

41  47 

79  32 

41  49 

41  47 

76  47 

79  23 

41  54 

78  15 

40  43 

76  12 

41  54 

79  49 

39  5* 

79  44 

40  3« 

79  33 

75  92 

41  51 

79  08 

40  11 

60  14 

41  05 

76  92 

39  54 

60  10 

39  49 

78  05 

*i  43 

77  16 

39  58 

75  36 

1300 

1270;      BA      8A 
490       5P      7A 

2220I  7a; 

266!  HIOJ  HID 


'HN  E.  LIVERMORE 
SS  L.  VETTERLEIN 
:aNC1S  K.  DAVIS.  JR. 
S.  WEATHER  BUREAU 
ELECTRIC  CO, 
lATlON  AGENCY 

LA.  SUB.  WATER  COMM. 
.  WEATHER  BUREAU 
.  WEATHER  BUREAU 
I  POLIVKA 

MRS.  ADA  E.  RARICK 

LLOYD   E.    WELLER 

CARL    £.    ROTOLO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DENNIS  K.  FLUCK 
■   MRS.  RACHEL  LANGAN 

i\  U.S.  WEATHER  Bureau 

ELMER    G.    BATSCHELET 
C.    F.    3ILLETTE  , 

BOROUGH    OF    RIDGWAY  I 

DEOUESNE   LIGHT   CO.  1 

CARL    KOPATZ 

ALEXANDER   RITCHIE  | 

I  S.H.   WATER   POWER   CORP.   1 
MRS    JOHN    W    FLEMING 
MUN.    AUTH,    WSTMRLD.    CO. 

MRS.    ALVERTA    L.    HOLMES 

CLARE   E   wiNERHER 

CORPS   OF    ENGINEERS 

U.S.  POST  OFFICE 
.  SELLERSVILLE  WATER  CO. 
'  MRS.  HELEN  H.  PTLE 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

WILBUR  R.  NOflOIN 

KEITH  B.  ALLEN 

HRS.  FRANCES  CALOWELL 

RAYMOND  E.  MILLER 
PA,  OEPT.  HIGHWAYS 
HOWARD  G.  PECK 
EUGENE  M.  COOK 
PA,  DEPT.  OF  HEALTH 
P.  H,  GLATFELTER  CO. 
PA,  STATE  UNIVERSITY 
PA.  STATE  UNIVERSITY 


JACOB  KLAHR 
HARRY  F.  BENNETT 
WILLIAM  HA6ERTY 
HARRY  M  TRAVIS 
'  JOHN  W.  NEWMAN 

MRS.    LAURA   A.    BENSON 
MRS.    ELIZABETH   COSSLETT 
;  MRS.    MARY    L.    ROBERTS 
PANTHER    VALLEY    WTR.    CO. 
CORPS    OF    ENGINEERS 

[  PA.    ELECTRIC    CO. 
i  CITY    OF    TiTUSVILLE 
i  HRS.    JULIA    GRADY 

.  miss  barbara  oanielsoh 
leveRn  root 


I  SOCK 


WEIMEH 


,  HAROLD  H.  HAMMOND 

WH.  W.  HARSTELLER 

UNITED    ENG.    •    FNDRY.CO. 
I  MRS.    MARY    M.    WRIGHT 
I  GILBERT   H.   REIER 
.  PA,    OEPT.    HIGHWAYS 
;  WILLIAM    BIRD 

BOROUGH   OF   WAYNESBURG 
I  JAMES    L.    DE    SHONG 

MARION  L.  SHUMWAT 

DAILY    LOCAL    NEWS 


STATION  INDEX 


STATION 


WEST   SROVE   1    SE 

WEST   HICKORY 

HHITESBURS 

WILKES-BARRE 

M-BARRE-SCRANTON  WBAP 

WILLIAHSBURC 

HILLIAMSPOAT    W6    AP 

HIND    CAP    1    S 

WOtFSBURO 

YORK    3    SS«    PUMP    SlA 


COUNTY 


CHESTER 

FOREST 

INDIANA 

LUZERNE 

LUZERNE 

BLAIR 

LVCONINO 


BEDFORD 


*0  27 
41  15 
40    50 


76  55 
7S  16 
78    32 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


COHARO-PTLE  CO. 
MRS.  HELEN  F.  KINNEAR 
MRS.TALHACE  MILLER 
MRS.  MARY  a,    HIRMAK 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  OUNNETT 
U.S.  MEATHER  BUREAU 


YORH  2  S  FILTER  PLANT 
YORK  HAVEN 
YOUNQSVtLLE 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


COUNTY 


.«   0*   YORK 
0   03   YORK 

10   HARREN 
.2:  OZ'  SCHUYLKILI 


J 


39  9« 

hO  07 
41    91 

40  42 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


YORK  MATER  COHPANY 
METROPOLITAN  EOISON  CO* 
WILLIAM  CARLETT 
KINS  COAL  AVIATION  INC. 
JAMES  D  TETCR 
!  LESLIE    HOWATT 


DRAINAGE  CODE^ 


l-LAKE  ERIE    9-1 


0-MONONGAHELA    ll-OHIO    12-POTOMAC 


REFERENCE    NOTES 

Additional  information  rewrdlng  the  climate  of  PennBylvanU  m«y  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst.  Weather  Bureau  Airport  Station.  Harrlaburg  State  Airport,  New  Cumberland. 
Pennsylvania    17070,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.    Additional  preclplUtlon  data  are  conUined  In  "HOURLY  PRECIPTTATION  DATA  PENNSYLVANIA   . 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  ir,  this  bolletin  are:       Temperature  in  -F,  preclpitaUon  and  evaporation  in  laches  and  '"„^*' 7/'"^"* 'f^ "),""•     "^^^^^^ 

are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.    In  "Supplemental  DaU"  table  directtonfl  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  direction. 


Q&5ERVATION  TIME:       The  Sti 


Ind^x  shows  observation  times  in  local  standard  I 
rvation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  PJ 
Dally  Temperature"  table,    "Evaporation  and  Wind"  table,   and  snowfall  ir 


r  months  some  observers  take  the  i 
stations  snow  on  ground  values  are  ai  7:00 
sn  Ground"  table,  when  published,  are  for 


sn  daylight  saving  t 

E.  S.  T.     Data  In  tl 


■.    Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
'Extremes"  table,  "Daily  PreoplU- 


e  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  In  "EvaporaUor 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the    Snowfall  and  Snow  on  Ground    table  are  th^ 
for  successive  observations:    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  v 

SNOWFALL-       Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  DaU"  table,  the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  SnowfaU"  table.  I 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  Seprtember  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mUes  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  wUl  be  carried  u 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpitaUon  totaU  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "SupplemenWl  Data"  table,   "Daily  PrecipiUtlon"  table,  "Evaporation  and  Wmd"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry, 

•»■      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+-»■      Hi^est  observed  one  minute  windapieed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU, 

•      Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  fuU  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  wat 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 
ilue  for  a  full  month. 


j  the  Station  Index. 


H      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  sUghtl 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entrv  in  time  of  observation  column  in  Sutlon  Index  means  after  rain. 


"Dally  Tempera 
lunts  to  be  publlf 


towfaU. 

jre"  Uble  for  detailed  daily  record.      Oegri 

led  later  m  Hourly  Precipitation  Data.) 


itry  in  time  ol  observation 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipiUtlon  values 
"Climatological  Data"  buitetin  they  are  from  a  separate  ni 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  daU  L 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index 


P  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Dau"  buUetln.    If  daily  amounts  are  published  in 
recorxling  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


any  month  Indicates  no  snowfall  and/oi 


low  on  ground  In  that  month. 


e  generally  exposed  ii 


a  shelte: 


variable, 
located  a  few  feet  above 


e  indicates  that  t 


Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  un 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  descril 
which  may  be  obtamed  from  the  Superintendent  of  Documents,  Gov< 


the  tables,   wei 

<ed  in  the  public 


•  either  missing  or  received  loo  late  to  be  included  m  this  Issue, 

tlons  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CUMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

Office,   Washington,  D.   C,   20402. 

round  in  the  pubbcation  "Substation  History"  for  this  State,  price  65  cents.     Simitar 
15  cents.    These  publications  may  be  obUined  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


money  orders  should  b 


.  cop,.  .o„»i,  ^.  ™^.:  «..= P.r ...., .  ''''".^■r'.;^r'rr":"c;^;«.'T,^s:;:."p^.^°...ce-.  w.s^^,. ..  c. ....,, 


lade  payable  to  the  Superintendent 


ispondence  regarding  subscriptions  should  be 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. -6/6/S6-102S 
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JNlVERSIiy  OF  ILUNOI^ 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  0«M 
FREELiND 

wawLEv 

M«TAMOR»S 
"ILA'JVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  N 
SCRANTPN 
STROUDSBURG 
SkEET  VALLEY 
TCBYHANNA 

w.BARRE.SCRANTON  WBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTONN  W8  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   6R0VE 

OIVIStON 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

CeATESVILLE  1  SU 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
6E0RSE  SCHOOL 
GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NU 

LEBANON  )  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

PHILA.  ICTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  I  E 
OUAKERTOMN  1  E 
READING  WB  CITY  R 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  I  SE 


LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 
BLOSFRVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  Ap 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  J  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  09 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MJULVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLtAMSPORT  WB  AP 


Temperature 


DIVISION 


63.1 
63.3 

6k. S 
69.0 
6<>.S 

59. 9M 

67.5m 

69.1 

63.6 

62.6 

66.0 


67.6 
67.6 
68.3 
62.3 
6S.3 


71.6 
68.6 
68.9 

69.5 
73.3 

68.7 


70.5 
71.2 
70.7 
69.9 


68.6m 


70.3 
68.7 
73.7 
71.6 
71.5 

72.7 
72.9 

70.9 
70.4 
74.3 


68.7 

66.4M 

68.0 

69.7 

65.3 

70.5 
67. SM 
67,* 


39,7 
41.8 
38.3 
43,3 
33.7 

37. 3M 

42.5m 
43.4 
42,6 
40.0 

45.4 


45.3 
44,9 
38.4 
42. IM 
38.4 


46.5 
46.1 
48.5 
45.3 
44.5 

50.3 


45.5 
52,6 

M 
45,5 
49.6 
50.7 
49,0 


74.2  46,1 
71,9  45,2 

70.7  50, 

69.3  49.1 


47,0 


45,8 
45.8 
48.6 
46.8 
47.2 

47,1 
49.8 
46.5 
48.2 

47,5 


44.0 
36, 2M 
43,1 
45,2 

40.7 

44,5 
43. IM 


51.4 
52.6 
51.4 
56.2 
49.1 

48. 6M 
55. OM 
56.3 
53.1 
51.3 

55.7 


56 
56 
51 

52. 2M 
51.9 

54.1 


58.7 
57,8 
60.1 
57.0 
56.7 

59.9 
61.0 
55.9 
58.0 
61.5 


58.0 
60.4 
60.7 
59.5 


60,2 

58.6 
60.5 
59.2 

57, 8M 

59.0 


58,1 
57.3 

61,2 
59.2 
59.4 

59.9 
61.4 
58.7 
59.3 
60.9 

59.5 


56, 
51. 3M 
95.6 
57.5 
53.0 

57.5 

55. 5M 
55.9 


4.6 

3.0 


-    3.9 

.    3,4 
.    6.3 


2.7 
4.5 


3.5 
1,2 


3,1 


3,0 
1.8 
2.8 
3.3 


3.6 


3,4 

2,1 
2,9 
3,6 

3.1 
1.3 


•    4.5 

-   5,4 


No.  of  Day* 


416 
388 
418 
281 
483 

504 
318 
279 
371 
419 


272 
283 
362 

396 
398 


228 
244 
196 
269 
276 

187 
171 
287 
244 
161 


234 

187 
176 
207 


195 
223 
191 
196 


193 
166 
222 
201 
17* 


285 

415 
303 
256 
372 

253 

309 
283 


232 
251 

168 
213   0 
208   0 


Predpitation 


4.39 

4.26 
2.91 

4,80 

4,90 
3.25 

2.43 
5.85 
4.09 

3.32 


2,53 

1,67 
2.32 
2.61 
2,96 

2.42 


3.70 
3.29 
2.35 

4.53 

4.20 

2.96 
3,46 
1.85 
1.7* 
2.72 

2.35 
1.96 
3.»1 
3.*4 
2.99 


2,60 
3,03 
1,50 
4,19 

5.72 


1.84 

2.11 

2.19 

.89 

1.74 

2,48 

.98 

1.52 

1.58 

2.17 

1.79 


3.69 

4,97 
3.*9 
3.44 
4,23 

2.01 
2.94 
4.16 


,23 

1,05 


,58 

.37 

1,98 

,43 
.63 

,14 


1,99 
2,21 
2,19 


-    1.90 


1.48 
.98 


1.97 
1,13 
2,29 

.02 

1,91 


2,49 
2,37 
1,94 
3,25 
2. SI 

1.99 

2.92 

2,79 

2.17 
2.42 


2.06 
1.66 
,08 


1.30 
.78 
.93 
.76 
.98 

1.30 
.77 
.46 

1 
.79 

.83 


,56 
,60 

.57 


1,99 
1,33 

,84 
1,03 

.83 

.78 

1,98 

,71 

.70 

1.27 

.99 

.50 
1,40 
1.62 
1,16 


,89 

,81 

.81 

1.78 

1,94 


.61 
.90 
.69 

.22 

,60 

.94 

,22 
,94 
.35 

,68 


,82 

1.66 

,89 

1.45 
1,11 

.51 
.63 

1.00 


See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
SPECIAL   WEATHER    SUMMARY   ON    PAGE  67 
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UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2    W 
CANTON  1  NW 
OtXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  I  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEEONTE  *  S 
OU  80IS  1    E 
EMPORIUM  I  N 
<ARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBUR6  FAA  AP 

RFNOVO 

RIOGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
E6ENSBURG  SEWA6E  PL. 

Everett  i  sw 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKEBSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
8URGETT5T0WN  2  w 
BUTLER  *  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

M4RT0N  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
pUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBUR6  I  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <•  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  A  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  <>   NW 
OU  B0I5  FAA  AIRPORT 
EAST  8RA0Y 


Temperature 


62.2 

60.1 
65.1 

66. S 

60.3 
65.9 
60.3 


66.7 
65.9 
63.* 

67. 8M 
67.8 

65.* 
62.6 
68.6 
65.3 
66.3 


67.5 
71. 6M 
66.1 

M 
71.3 

72. OM 

65.5 


6*. 4 
67.1 

70.* 

69.1 
68.6 
67.0 

7*.1M 
67.7 

68.* 
65.5 
70.8 
69.1 
72.0 

67.7 
67.7 
68.6 

67. IM 
68.9 

67.1 

63.1 
71.8 
70.0 


60.5 
63.8 
67.6 
69.3 
65.2 

6*. 9 
63.6 
62.5 
6*. 2 
72.4 


37.3 
40.2 
37.8 


38.9 
41.0 
39.5 


43.6 
39.0 
34.9 
35, 9M 
41.2 

37.8 
39.6 
40.2 
36.0 
45.1 


43.2 
46. 6M 
38.5 


45. 4M 

4<..3 

43.2 


44.4 
37.2 

40.7 

*0.5 

*5.7 

40.1 

**.8m 

39.9 

*1.7 
*2.8 
42.7 
40.5 
45.0 

42.0 
4*. 4 
46.7 
39. 2M 
41.8 

43.4 
40.6 
*6.5 

*0.4 


37.3 
37.0 
39,4 
36.8 
34.3 

39.7 
38.8 
35.1 
41.3 
42.3 


49.8 
50.2 
51.5 


49.7 
53.5 
49.9 

51.0 


55.2 
52.5 

49.2 
51. 9M 
54.5 

51.6 
51.1 
54.4 
50.7 
55.7 

52.7 


55.4 
59. IM 
52.3 

M 
56.6 

58. 7M 
I 
54.4 

56.1 


54.4 
52.2 

55.6 

54.8 
57.2 
53.6 
59. 5M 
53.8 

55.1 
54.2 
56.8 
54,8 
58.5 

54.9 
56.1 

57.7 
53, 2M 
55.4 

55.3 

51.9 
59.2 
55.2 

55.4 


48.9 
50.4 
53.5 

53.1 
49.8 

52.3 

51.2 
48.8 
52.8 
57.4 


5.4 
4.2 


5.1 


-  3.7 


3.8 
2.2 


3.6 


3.9 


-  5.0 


3.7 
5.3 


3.3 

5.8 


82  28 
82  29. 


82  28* 
84  27 


10 


471 
456 
415 


472 
363 

466 


315 
386 

*e3 

399 
32* 

411 
425 
338 

438 
307 


306 
222 
391 


233 
333 


333 

397 

300 

317 
275 
354 
210 
345 

312 

338 
270 
326 
239 

314 
289 
261 
367 
303 

318 
401 
220 
310 


492 
*50 
351 
36* 

*67 

389 
*28 
495 
385 

255 


12 

10 

9 

12 

0  11 


Precipitation 


2.11 
2.74 
3.61 

1.71 

4.39 
3.54 
2.55 

2.95 


3.78 
4.87 
3.58 

4.73 

5.36 
3.81 
3.69 
3.95 
3,90 

4,19 


4.20 
1.44 
5.82 
2,57 
3,31 

6,00 
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SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


Record  low  temperatures,  widespread  frost,  ex- 
tended cloudiness,  and  1  to  6  inches  of  precipita- 
tion, including  measurable  snowfall,  were  the 
primary  features  of  May  weather  in  Pennsylvania. 

Frequent  outbreaks  of  cold  Canadian  air  produced 
conditions  more  indicative  of  early  April  than 
May.  Temperatures  averaged  up  to  5°  below 
normal  for  the  month  as  a  result  of  daily  readings 
below  normal  better  than  50  percent  of  the  time  and 
almost  continuously  through  the  first  half  of  the 
month.  The  coldest  period  was  from  the  9th 
through  the  11  th  when  daily  temperatures  averaged 
15°  to  22°  below  normal.  The  unusually  cold 
weather  kept  high  readings  in  the  forties  and 
fifties  and  dropped  overnight  lows  to  near  and 
well  below  the  freezing  mark.  Almost  without 
exception,  the  lowest  temperatures  were  reached 
on  the  10th  and  Uth  when  readings  as  low  as 
15°  were  reported  at  Emporium,  the  twenties 
in  most  other  northern  counties,  and  the  upper 
twenties  and  low  thirties  elsewhere.  Such  values 
set  new  record  lows  for  the  date,  for  the  month, 
and  so  late  in  the  season  statewide.  Considerable 
moderation  brought  temperatures  to  above  normal 
levels  most  of  the  time  during  the  last  half  of 
May,  although  temperatures  returned  to  the  cold 
side  of  the  ledger  during  the  last  2  days  with  de- 
partures of  9°  to  17°  below  normal  recorded  on 
the  31  St. 

Although  precipitation  was  rather  frequent  during 
May,    amounts    varied  greatly  across  the  State. 


Parts  of  southwestern  and  central  mountain 
sections  received  5  to  6  inches  of  precipitation, 
Johnstown  measured  3.00  inches  in  11  hours  on 
the  18th.  Extreme  northeastern  and  extreme 
southeastern  areas  reported  monthly  totals  of 
4  to  5  inches  in  contrast  to  the  Northwest  Plateau, 
southern  counties  of  the  Southwest  Plateau  and 
South  Central  Mountain  area,  and  the  Susque- 
hanna Valley  where  well  below  normal  amounts 
were  received.  At  Harrisburg,  where  less  than 
1  inch  was  reported,  it  was  the  seventh  driest 
May  of  record.  Because  of  above  normal  pre- 
cipitation in  previous  months,  however,  top  soil 
moisture  remained  adequate  even  in  the  driest 
areas. 

A  rare  feature  for  May  was  the  snow  observed 
on  the  10th  and  Uth  throughout  the  State.  Amounts 
ranged  from  traces  in  most  southeastern  and 
southwestern  counties  to  3  inches  in  the  higher 
elevations  of  Bedford  County  and  4  to  6  inches  in 
the  north- central  mountains.  In  the  latter  area, 
snow  covered  the  ground  for  several  days,  but 
melted  by  the  12th  under  the  influence  of  sunshine 
and  warmer  temperatures. 

The  most  detremental  effect  of  May  weather  on 
fruit  crops  was  the  freezing  temperatures.  Pro- 
duction prospects  for  apples,  peaches,  and  cher- 
ries were  sharply  reduced,  with  lesser  damage  to 
pears  and  some  early  varieties  of  strawberries.. 
Most  transplants  of  tomatoes  were  completely 
lost  and^had  to  be  transplanted  again. 

Nelson  M.  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Penna.  17070 
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T                        .10 
T            .03 

.11 

,07 

.25 

.12 

.10 

7 

.24 

.64 

.25 

.28 

•  17 

•  01 

T 

.27 

,07 

•  04 

T           T 

7 

CORRY 

2.54 

.08 

T            .09 

.10 

.27 

T 

.79 

.17 

.07 

.51 

,13 

.33 

.12 

T 

•  11 
T 

•  13 

•  89 

COUOERSPORT    *    NW 

2.68 

.36 

7                        .13 

T            ,14 

.34 

.11 

.06 

.44 

T 

.29 

,55      7 

.03 
.03 

C0UDEH5P0RT    6    E 

2.67 

.37 

.13 

.07 

.21 

.31 

7 

.71 

.37 

.47 

T 

OU    80IS    FAA    AIRPORT 

3.34 

,02 

T           .01 

T            .30 

.79 

.02 

1.02 

I 

7 

.02 

.71 

.13       7 

.1^ 

•  02 

EAST    6RA0Y 

3.45 

.26      .15 

.20 

.80 

.07 

.59 

.19 

.06 

.14 

.08 

ERIE    WB    AIRPORT 

2.05 

.02                   T 

,08 

.03      T 

7 

,11 

1.39 

7 

.05 

.17 

7 

.17 

7                        .01 

T 

•  OT 

•  OT 
.02      T 

FARRELL    SHARON 

1.78 

.01 

.03 

.60 

.12 

.49 

.18 

.13 

.22 

.11 
.05 
.08 

FRANKLIN 

GALETON 

GREENVILLE 

2.18 
2.75 
2.28 

,63 

.34 
,01 

,02 
.13 

.12 

.11 
.16 

.32 
.60 
.53 

T 
.24 

.02 

.36 
.05 
.52 

.45 

.50 
■  01 

.05 
.26 

T 

T 
.59 

.05 
.40 
.13 

.13 

.08 

JAMESTOWN    2    NW 

2.41 

,64 

T           7            .0* 

.14 

.27 

.35 

•  21 

.01 

7 

.47 

.01 

'     .23 
'     .20 

•  04 

•  07 

•  03 

.10 
.07 

T 

KANE       I    NNE 

2.50 

,68 

.19 

.17 

.10 

.13 

.53 

.16 

7 

.27 

7 

LEWIS    RUN    3    SE 

2,82 

.38 

.35 

.08       .17 

.42 

.21 

.08 

.61 

.05 

.09 

.27 

.08 

LYNCH 
MEADVILLE    1    S 

2.66 
2.60 

,86 
,50 

.01 
.05 

,08 
,15 

,43 

.27 

.20 
.03 

.17 

.40 

•  49 

•  24 

T 
.08 

7 
.01 

.19 
.52 

7      ' 
.03 

1     '" 

HERCER 

2.27 

.50      T 

.17 

,46 

.08 

.19 

.38 

7 

T 

.05 

.14 

7 

'     .20 
.03 
.08 
.14 
.13 

.12      7 

NORTH    EAST    2    SE 

2,70 

.33                   T 

.01      T            .06 

.10 

.04 

.01 

.46 

1.16 

.15 

.16 

.19 

•  16 

•  04 

•  27 

RAYMOND 
RUSSELL 

2,65 

3.97 

.32 

.65 

.14 

.10 
.23 

.47 
.15 

.18 
.12 

.02 
.23 

.42 

.56 

.32 

.05 

.58 

1.60 

.06 

STUMP    CREEK 

4.48 

.90 

,17 

.74 

.34 

.04 

1.16 

.75 

TIONESTA    2    SE    0AM 

3,14 

1.02 

,04 

.13 

.40 

.10 

.19 

.43 

T 

.04 

.02 

.59 

T 

.1* 

.18      7 
.22 

.02 
1     .12                 .01 

.04 

•  08      T 
.13 

T 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

2,42 

.70      7 

,06 

T            .15 

.28 

.07 

.28 

.34 

T 

.04 

,22 

.02 
.0< 

TORPEDO   «   W 

3.07 

.58 

.31 

.12 

.41 

T 

.32 

.43 

1                  .06 

.40 

TURTLEPOINT    *    NE 

1.78 

.35 

7                        .04 

.09 

.37 

.05 

T 

•  44 

.13 

.28 

.01 

UNION   CITY    FILT    PLANT 

2.36 

.34 

.09 

.09 

.15 

.14 

.23 

•  82 

•  01 

.04 

.01 

.18 

,13 

WARREN 

3.29 

,89 

.11 

.14 

.19 

.20 

.15 

•  44 

.13 

.79 

.04      .13 

•  Ot 

•  0) 

WEST    HICKORY 

3.23 

1,15 

•  10 

,10      ,20 

.25 

.10 

.15 

.45 

.05 

.50 

* 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  oi  month 

1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

n 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE   CO  FIELD  RSCH   LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

51 
49 

11 

50 
48 

50 
48 

51 
47 

53 
50 

52 
49 

49 
48 

49 
47 

48 
46 

48 
46 

47 
46 

49 
46 

52 

48 

54 

50 

54 
53 

56 
52 

56 
54 

58 

56 

59 
56 

59 
57 

60 
56 

61 
57 

64 
60 

65 
61 

65 
61 

66 
62 

67 
63 

65 

60 

62 
59 

62 
59 

55.9 

53.0 

LANDISVILLE   2   NW 

2    INCHES 

e  AM 

48 

49 

46 

48 

44 

50 

50 

54 

52 

44 

44 

48 

50 

53 

50 

51 

53 

55 

56 

59 

58 

60 

55 

56 

61 

60 

62 

63 

61 

58 

57 

53.4 

STATE   COLLEGE   2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

56 

49 

59 
44 

56 
43 

57 

41 

61 
41 

65 
53 

62 

45 

53 
49 

49 
42 

54 
37 

51 
38 

SO 
46 

64 
49 

66 
49 

72 

51 

63 
55 

72 
54 

62 

58 

70 
57 

67 
56 

62 

56 

70 
56 

72 
55 

71 
57 

77 
61 

76 

60 

74 
63 

75 

64 

73 
60 

65 
55 

62 
53 

64.1 
51,5 

4    INCHES 

MAX 

MIN 

54 

49 

55 
46 

53 

45 

54 
43 

58 
42 

61 
53 

59 
47 

53 

50 

50 
44 

51 
38 

49 
40 

49 
46 

60 
49 

62 

50 

67 
52 

62 
55 

68 
55 

60 
58 

67 
57 

65 

57 

61 
56 

68 
56 

69 
56 

68 
58 

70 
61 

72 

60 

72 
63 

72 
64 

70 
61 

64 
56 

61 
54 

61.5 
52.3 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

52 
49 

52 

48 

61 
47 

51 
46 

53 
46 

57 
52 

55 

50 

54 
51 

51 
47 

48 
42 

48 
43 

49 
47 

55 
49 

56 
51 

60 
53 

58 
55 

62 
55 

60 
57 

62 
57 

61 
58 

60 
58 

63 
57 

64 
58 

64 
59 

66 
61 

67 
61 

67 

63 

68 
64 

66 
63 

63 
59 

rv 

58.2 
53.6 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

50 

49 

50 
48 

50 
49 

50 
47 

50 
47 

53 
50 

53 

50 

53 
51 

51 
48 

48 
45 

47 
46 

48 
47 

52 

48 

53 
51 

56 
53 

56 
55 

58 
55 

58 
56 

59 
56 

59 
57 

58 
57 

60 
57 

61 
58 

61 
59 

62 

60 

63 

61 

64 
62 

65 
63 

64 
62 

63 

60 

60 
56 

56^0 
53^7 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

49 
46 

50 
49 

50 
49 

50 
48 

49 
48 

52 
49 

53 
51 

52 
51 

51 
49 

49 
47 

47 
47 

48 
47 

50 
48 

51 
50 

54 
51 

54 
54 

56 
54 

56 
55 

57 
56 

58 
57 

58 
57 

58 
57 

59 
57 

59 
58 

60 
59 

61 

60 

62 
61 

63 
62 

63 

62 

62 

60 

60 
58 

54.9 
53.5 

20    INCHES 

MAX 

MIN 

49 
48 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

48 
48 

51 
48 

51 
50 

51 
50 

50 
49 

49 
47 

48 
47 

48 
47 

49 
48 

50 
49 

52 

50 

53 
52 

54 
53 

55 

54 

55 

55 

56 
55 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

58 
57 

59 
58 

59 
59 

60 
59 

61 
60 

61 
61 

61 
60 

60 
59 

53.7 
52.8 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  _   _  „  „    .„„..„ 

SLOPE  OF  GRCONDi   FLAT.   SOIL  TYPEi   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 
AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRl^MENTATIONi   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


-  SLOPE  OF  GROUNDi   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPEt   OUFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVERi   PERMAMEMT  6LUEGRASS  SOC 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 

-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. .^^^^,^    »,  ,„.^„.e, 

SLOPE  OF  GROUND,  GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.  SOIL  TYPE.  HA6ERST0WN  SILT  LOAM.  GROUND  COVER.  KENTUCKY  BLUEGRASS 
KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


3m  IUl*ruu*  NolM  Following  Station  Isdax 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY  1966 


POCONO  M0UNT4IN5    C 
FBANCIS  E  WALTER  0AM 
FBEELANB 
HAHLEV 
MATAMCRAS 

wilanville 
pleasant  mount  1  w 

5CRANT0N 

STROUDSBURG 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

W.BARRE-SCRANTON  MBAP 

«   «   ft 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  0 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
JERSEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  SW 

OEVAUlT  1  W 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

6RATERF0RD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  u6    AP 

PHIlA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

Mm 


MAX 

MIM 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  oi  Month 


53   SO 
34   23 


51   51   59 
41   33   33 


54   53 

38   26 


57   57   65 


55   53   55 
31   33   21 


50   51   <.7 
43   32   23 


57   56   65 
44   40   27 


60   56   65 


66   58 
44   32 


56   67 
41   37 


57   67 
42   35 


64   57 
44   31 


63   54   67 


49   44   34 


67   57   66 
47   48   40 


66   55   65 
48   44   35 


61  66  69 

39  27  48 

64  51  70 

22  21  21 

56  45  64 

30  23  37 


62  70 

23  45 

70  67 

32  43 


56   68   84 
39   32   52 


55   68 
35   29 


65   59   69 
28   23   30 


69   58 
38   30 


57   66 
28   35 


65   70 
39   34 


66   57 
35   29 


66   57   67 
33   30   33 


70   56 
30   34 


58   51 
29   44 


66   53 
31   34 


62   55 
28   32 


61   49 
27   29 


67   55 
34   33 


64   58 
35   48 


68   56 
30   34 


58   53 
28   43 


57   54 

34   43 


57   68 
43   37 


67   70   86 
40   31   54 


56   70 
27   37 


69   58   72 
38   30   36 


61   67 
44   47 


58 

86 

35 

43 

59 

86 

40 

57 

60 

85 

41 

56 

58 

85 

38 

57 

67 
35 


86   69 
44   45 


66   64 
37   49 


69   72 
41   52 


84   64 
39   45 


85   65 
39   41 


69   71 
45   55 


84   72 
40   55 


83   66 
33   48 


84   68 
38   45 


66   72 
44   54 


52   59   54 


52 
24 

54 
32 


55 

31 

56 
28 

55 

21 


50 
24 


55 

28 

54 
28 

60 
33 

59 
28 

53 

26 

56 
27 

63 
38 


53   62 

39   34 


59 
40 


66   68 
49   45 


59 
42 


55 

57 

60 

64 

63 

30 

27 

30 

35 

44 

56 

62 

66 

69 

69 

29 

33 

50 

52 

46 

57 

62 

67 

72 

56 

33 

36 

48 

56 

48 

56 

60 

68 

70 

55 

33 

28 

48 

53 

46 

65   66   60 


65   61 
53   46 


77 

71 

43 

47 

73 

68 

50 

50 

57   61   69   66   68   75   72   7 

30   28   43   43   39   38   46   4 

S«e  Reference  Notes  Following  SUtlon  Index 

-  71  - 


74 
47 


68 

71 

35 

41 

72 

72 

49 

47 

69   69   62 
42   46   48 


70   69   61 
45   48   49 


70 
40 


69 

42 


74   71 
45   50 


76   68 
42   48 


73   72 
50   54 

72   72 
46   52 

69   71 
45   48 

76 
51 


44   49   60 


71 

48 

69 

50 

68 

49 

75 
49 

72 

50 

73 

49 

81 
56 


49  46  41 

56  69  72 

42  44  43 

64  78  80 

55  54  54 


72   70 
52   38 


70 

40 


71  73 
44  33 

65  67 

48  37 

72  72 

50  44 


73 

73 

72 

68 

73 

72 

73 

76 

75 

52 

52 

42 

53 

37 

47 

93 

48 

46 

77 

77 

72 

72 

81 

80 

75 

80 

80 

61 

54 

56 

52 

46 

54 

61 

53 

5! 

78 
46 


74   82 
92   60 


78   80 
98   98 


80   SI 
60   60 


68   77 
90   59 


70   78 
50   59 


78   79 
61   60 


69   69 

50   49 


74  79  79 

59  92  42 

74  79  79 

94  99  60 

77  79  79 

46  47  46 


78   81 
60   60 


85   B8   83 
54   56   52 


85   76 
57   46 


72   79 
47   46 


80   82   73   78   79   76 
93   96   47   49   92   99 


80   82 
92   99 


78  ai 
41   41 


71   79 
40   45 


78   82 
92   53 


89   83 

91   49 


73   61 
95   58 


74  76 

62  59 

79  67 

60  93 

79  77 

47  96 


72 
60 

7» 
92 


76  79 

62  93 

82  81 

94  47 

79  79 

60  97 


69  63 
39  39 

61  99 

39  41 

67  62 
39  36 

72  68 

43  38 

70  6* 
39  32 

62  96 
39  31 

68  66 
41  41 

7t  66 

41  38 


79   81 
97   99 


76   77 
49   48 


72   72 
99   99 


75   79   80 
94   90   49 


79   78 
94   62 


79  ai 
56   96 


7«   84 
99   99 


79   79 
9T   97 


73   76 
97   91 


79   76 
95   46 


79 
40 


76   80 
43   49 


72   78   77 
98   60   57 


79   81 
61   61 


76  78  69  62 

61  92  40  38 

73  66  61  98 

58  94  40  34 

81  68  62  63 

to  47  49  41 


79   72   69   64 
60   48   46   44 


77   73   67 


76   79   70 


73   73   67 
61   99   40 


80   69 
91   37 


77   76   79 
69   98   49 


73  73 

99  91 

79  75 

(9  99 

79  73 

64  99 


6T   66 
49   49 


70   61 

47   49 


75   70   66.6 
46   49   49,3 


63.1 

39.7 

63.9 

41.6 

64.9 
36.3 

69.0 
43.3 

64.9 
33. T 

99,9 

37.3 

67,9 
42,9 

69.1 
63,4 

63,6 
42.6 

62.6 

40,0 

66,0 
69.4 


67.6 
49.3 

67.6 
♦♦.» 

66.3 
36.4 

62.3 

62.1 

69.3 
38.4 


T0.9 
46.9 


6<,4 
66.1 


Tl,6 
66.9 


79   79 
96   95 


73   81 
60   66 


72   63   83 

94   96   94 


83   79 
64   69 


85   83 
59   61 


78   73 
62   97 


78   77 
66   59 


74   78 
61   96 


77   80 
67   60 


74   77 
64   60 


79  66 

47  49 

66  65 

92  49 

73  66 

48  46 

72  67 

43  43 

76  70 

44  49 


77   73   76 
99   96   90 


76  71 

98  91 

76  72 

59  93 

76  71 

58  SO 


77 
59 


66.6 
44.9 

69.9 
90.3 

73.3 


68.7 
6S.1 


TO, 6 
69.9 


70.6 
92.6 


TO.S 
69.9 

71.2 
49.6 

70.7 
90.7 

69.9 

49.0 


74,2 
46,1 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY    1966 


Station 


QUAKEHTOWN  I  E 
READIN6  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  6R0VE  I  SE 
•    *    « 
LOWER  SUSQUEHANNA   04 
ARENDTSUILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  t  E5E 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
MERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 
«    ft    * 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
•    ft    • 
UPPER  SUSQUEHANNA   i 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOW4N0A  1  ESE 
WELLSBORO  3  5 
ft    ft    ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
8ELLEF0NTE  «  S 


Day  of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


60 
<-2 


63   58   67 


5*   69 
<>2   32 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


59   56   6* 


58 
33 


60 
38 


67   7<.   85 
41   32   52 


69   58   73   85 
40   33   39 


81   70   64 
37   50   40 


42   42   41 


72 
56 


10   11   12   13   M   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


63 
43 


47   37   30 


52   51   50 
42   30   23 


56 
35 


55   52   60 


53 

31 


49   51   49 
43   30   30 


53   56   53 

48   37   30 


73 

30 


57   73 
37   27 


63   54 
25   23 


63   60 
31   32 


85   71   77 
43   43   44 


84   74   76 
40   50   43 


46   75 
22   42 


56   48   67 
32   30   37 


57   46   66 


61   56 
35   43 


55 
39 


54 
32 


44   55 

29   30 


42   54 
31   29 


59   57 
33   30 


56   59 
29   27 


55 

30 

57 
30 

59 
31 

50 
28 

54 
28 

60 
26 


59 
35 


71 
42 


48 
30 


69   54   54 


58  52  45 

24  41  29 

60  49  48 

26  27  32 

58  50  45 

2  8  40  31 

64  47  46 


55 

27 

51 
22 

53 

28 

55 

29 

50 
25 

58 
29 

53 
28 

5* 
29 


69   66 
45   47 


43 

40 

64 

79 

43 

42 

64 

76 

45 

42 

70 

64 

45 

43 

TO 

65 

45 

43 

63 

78 

*S 

41 

63 

63 

45 

41 

66 

74 

50 

44 

67 

76 

46 

38 

68 

48 


71 
42 

71 
43 


81 
57 


72   80 
52   99 


73   78   78 
51   60   58 


77 
43 


77   72   78 
47   44   49 


73   79 
45   48 


74   74 
48   55 


7S 

46 


74   TO 
43   96 


78   78 
44   54 


81   82 
56   93 


78   78 
56   95 


80   83   84 
62   95   92 


80   81 
61   92 


75   81   82 
51   60   54 


75   81   83 
55   59   99 


79   79 
49   49 


80 
90 


76   73 
96   49 


82  T*  79 

93  »6  *♦ 

80  TS  79 

S9  90  ♦« 

80  83  80 

99  45  »9 

79  81  78 

93  43  45 


77   83   83 
99   96   9* 


78   89   78 

61   60   68 


74  72 

96  4* 

79  69 

97  92 


68   62   73   67   69   T» 
60   60   62   63   9t   92 


74   74   80 
98   60   62 


77   78   81 
93   96   99 


80   82 
93   49 


61   94   91 


97   61 
48 


65   77 
43   38 


66   69 
43   41 


69   67 
49  49 


69   66 
49   42 


60   63 
43   40 


66   78 
49   41 


71   76   69 
44   47   93 


42  50 

25  32 

49  54 

24  25 


52   51 
22   40 


42 

24 


55 
35 

52 

39 


58   54 
40   38 


56   69   73 
42   35   34 


54   90 
39   36 


68   73 
38   34 


37   36   40 


76  70 

39  41 

77  71 
49  47 

78  74 
47  92 

74  68 

42  44 

79  74 
42  49 

79  71 

40  48 

71  79 

90  47 


81   81 
64   96 


80  79  74 

99  91  90 

60  77  76 

91  46  46 


99   77 
54   94 


60   79 
96   93 


73   63   73 
35   43   45 


71   73   70 
42   39   46 


62 

40 


62 
43 


77   72 
49   49 


67  81 

54  91 

67  80 

54  92 

SO  77 

98  91 


76   80 
46   48 


86   78   82 
99   47   90 


83   82 

47   49 


76   80 
43   48 


78  81  78 

94  46  47 

81  80  79 

94  *2  49 


74   83   81 
93   41   48 


77   79 
9«   92 


82   84 
62   99 


83   79 
94   62 


79   78 
96   99 


77   7» 
98   49 


T»  78  T*  *T 

t«  ST  4Z  4T 

TS  79  77  64 

41  SZ  4*  4* 


80   79   84 
96   60   62 


77   81 
99   96 


60   96   6J 
79   8}   83 


73 

49 


66  66 

90  42 

69  70 

92  40 


69  68 

49  45 

71  80   80   73   81 

52  39   51 


68 
46 


77   71   TO 
99   49   4* 


79   49   47   71.4 
98   43   49   44.1 


71.9 
49.2 

70.7 
90.2 

49.1 

*9.l 

48.4 

47.0 


70.1 
4S.8 

48.7 

49.8 

73.7 
48.4 


80   79   49 

99   44   *9 


80   74 
99   48 


76   71 
97   92 


82   80   72 
62   49   44 


68   44   44 
40   4)   48 


79   78   74   49 
49   98  49  47 


80   83   81   81   72   44   4t 
98   97   99   99   91   40   40 


80  74 

49  41 

79  79 
92  92 

80  80 
92  98 

77  74 

99  90 

79  80 

49  99 


72   78 
94   49 


59   40   49 


71.9 
47.2 

72.7 
47.1 

72.9 
49.8 

70.9 
44.9 

70.4 
48.2 

74.9 
47. S 


48.7 

44.0 


46.4 
96.2 


82   82   67   41 
49   46   94   32 


80   82   72   49   48.0 

40   54   39   41   43.1 


84   73   48 
57   49   42 


78   79   49   41 
94   93   39   17 


80   74 
98   49 


80   80 
40   98 


76   68   49   41 

99   90   40   41 


66   79 
49   90 


97   44   44 


78   78 
99   51 


78   98 

44   30 


70   60 
45   39 


80   67 
96   42 


67   42 
36   14 


40 
31 


79   61 
90   39 


41 
17 


49   42 
39   14 


49.7 
4S.2 

49.1 

40.7 

70.9 
44.9 

47.8 

41.1 

47.4 

44.4 


42.2 
97.1 


40.1 
40.2 


49.1 
17.8 


44.9 
18.9 

60.9 
38.9 

4S.9 

41.0 

40.1 
39.9 


44.7 
41.4 


Sm  B.i*r*QC0  NolM  FoUowtng  Station  Indu 
-  72   - 
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DAILY  TEMPERATURES 


SlaUon 


OU  BOtS  t   E 

tMPOBIUM  1  N 

KIRTHIUS 

LOCK  HAVEN 

MIDFB* 

PHILtPSBUSS  FiA  AP 

RfNOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


OS 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVI 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBEN5BUR6  SEWAGE  PL. 

EVERETT  1  SW 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

XEGG 

MARTINSeURG  FAA  AP 
•    tt    tt 
SOUTHWEST  PLATEAU  01 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  4  MNW 
CLAVSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 
DERRV 
BONESAL 
OONORA 

FORD  CITY  «  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  wB  CITY 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


PENNSYLVANIA 
MAY  l«e6 


Diy  ol  Month 


52   !8   S« 


!3   54 
3S   27 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


!8 

56 

45 

32 

62 

58 

46 

36 

62 

56 

43 

30 

63 

51 

50 

38 

60 

59 

32 

36 

56 

57 

41 

36 

57 

58 

41 

36 

56   53 
38   35 


45   37 
54   54 


48  34   32 

60   56   61 

49  34   29 


74  75 

26  35 

49  73 

21  24 

56  78 

21  23 

58  79 

28  31 

52  75 

24  25 

73  76 

24  42 

55  77 

28  29 

51  76 

23  27 

55  78 

33  38 


52   75 
32   29 


57   79 
25   26 


64   55 

31   26 


54   78 
30   29 


54  54 

31  29 

54  77 

28  27 

53  76 

30  33 

56  80 

30  30 

54  79 

29  29 

67  66 

33  28 

60  70 

36  31 

55  78 
33  34 

55  78 

35  38 


66   80   80 
33   33   69 


65   59   45 


53 
27 


76   62 
29   29 


80 
36 


10   11   12   13   14   IS   16   17   18 


46   48 
20   21 


35   45   49   53   55   68 
15   18   23   38   36   35 


50 
30 


59   41 
41   29 


69   52 
44   34 


50   50 
25   40 


56   54 
28   25 


48 
29 


40   52 
21   22 


70   67   49   49 
36   41   25   24 


73   59   44 


66   46 
46   34 


60   42 
42   30 


70   45 
43   32 


70   56 
46   34 


69   59 
51   32 


62   40 
38   31 


64   40 
40   32 


56   52 
24   23 


38   50 
25   24 


51 
22 


52 

54 

56 

28 

24 

29 

57 

53 

55 

29 

26 

39 

49   50   55 

25   25   43 


60 
42 


53   52   65 

20   23   44 


58   63 
29   43 


48  48  57 

21  27  41 

54  53  62 

28  26  41 

51  51  60 

22  23  40 


45   53 

26   30 


48   48 
27   26 


51   48   63 
27   30   44 


61   67 
42   49 


60   69 
43   46 


57   60   67 
43   42   44 


63   65 
50   44 


62   70 
♦2   33 


67   69 
44   43 


73   73 

40   39 


70   72 
45   46 


74   79 
43   48 


77   73   81 
45   45   50 


63   69   74 
42   46   43 


63   72 
43   43 


62   TO   74 
41   45   34 


61   63   68 

46   47   44 


75   75 

43   46 


62   59   70 
42   38   37 


63  72  75 

41  42  39 

62  70  72 

38  44  33 

67  63  73 

44  52  43 


50  51  64  59  72  74  77  76 
29  35  46  40  50  45  56  52 
S««  R«ier*Dca  Notes  FoUowliig  StaUon  Index 


76   71 
47   50 

61 
42 

73   72 
34   49 


80   79 
47   42 


76  7* 
♦*  45 

74  72 

90  46 

77  79 

90  45 

74  73 

91  40 

77  84 

47  51 


19   20   21   22   23 


92   93 

73   62 


76  80  79 
42  42  49 

73  77  78 

40  46  51 

77  74  77 
45  51  53 


73   79   74 
3«   49   46 


74 
49 


66   74   72 
96   47   46 


69   73   72 
55   44   45 


72   71 
59   43 


24   25   2e   27   21   29   30   31 


71   78   79 
48   41   58 


67   76   82 
44   39   37 


70   76   74 
47   43   94 


71   TO 
53   93 


77   74   76 
48   46   48 


72  74 
48  41 

79  70 

91  47 

73  74 
46  40 


80   78   78 


79   77 
45   49 


78   76 
95   49 


77   76 
93   99 


72 

40 


78  ai 
48   45 


76 
41 

79 
49 

76 
49 

79 

91 


77   81 
96   92 


78   80 
*3  43 


99   43   11 


61   99 
29   26 


80   69 
47   33 


79  62  97 

96  42  31 

88  85  70 

99  39  36 


80   62 
43   32 


84   68 

92   40 


69   62 
91   39 


82   82   71   6T 
63   96   39   31 


78   99 
42   29 


76   77 
99   91 


79  76 

95  96 

84  77 

99  39 


72   87   84   80   80   83 
90   39   99   93   41   45 


79   72 
46   40 


71   85   82 
92   69   62 


70   82   78 
46   42   93 


78   78   74   87   88 
91   49   53   49   60 


74   74 
49   91 


70 
49 


74 
93 


69   74   83 

91   41   46 


79   84   83 
91   41   94 


71   80   81 
49   91   97 


74   87 
92   44 


73   84 
49   40 


8t   77 
90   46 


84   89   71   44 
99   93   39   39 


87   84 
99   92 


96   49   37   3( 


44   43   »« 

44   34   35 


•  0   40   94   92 
94   42   39   40 


81   84   44 
44   43   34 


84   45   44   41 
92   44   39   3» 


83   83   49   41 

92   92   37   38 


82   44   40   99 

98   48   34   34 


83   46   40   40 
91   43   30   91 


77  78  82 

44  97  91 

76  78  80 

94  45  48 


84   83   86   87   89   48   49   74,1 
99   91   91   98   49   39   38   44,8 


89  79  80 

94  49  48 

80  80  83 

92  49  49 

71  77  81 

94  92  93 


91   88 
95   94 


84 

50 


81  84 
42  47 

80  83 

40  48 

82  83 

49  90 

74  79 

90  97 

78  84 

49  92 

80  83 

92  96 


69, t 
19.0 

41,4 
14.9 

67.8 
99. f 

47.8 

41.2 

65.4 
37,8 

42.6 
*«,4 

68,4 

40,2 

65,3 

34,0 

66,3 
69,1 


67,9 
43,2 


71,4 
44,4 


44,1 
38.9 


71,3 
61,9 

72,0 
45,4 

44,3 

45,9 
*>,2 


44,4 
44,4 

47.1 
37.2 


70,4 
♦0,7 

49,1 
40,5 

48,4 

45.7 

47.0 
40.1 


83   81   44   41 
47   43   37   35 


81   44   41   58 
94   47   34   32 


78   41   98   99 
97   42   39   33 


89   49 
92   45 


83   44 

94   40 


47 

90 


42   42 
38   37 


41   40 
34   34 


47   42 
38   38 


42   42 

40   40 


40   5« 

44   42 


47.7 
39.9 

48.4 
»1.7 

49,5 
42.8 

70.8 
42,7 

49,1 

40,5 

72,0 
49,0 

47.7 
42,0 

47,7 
44,4 

48,4 
44,7 


DAILY  TEMPERATURES 


PEf«SYLVANIA 
MAY  1966 


Continued 


Station 


PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURS  I  E 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


•   •   • 
NORTHWEST  PLATEAU   K 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PI. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUOEfiSPORT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
BRIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
SREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   I  NNE 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITLISVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


58.  5* 
(>2   32 


S6 
39 


41   34   54 
57   48   T6 


30   30   65 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


53 

30 


55  50 

27  27 

51  49 

28  25 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


9   10 


65   65 
34   34 


67   47 
47   32 


64   41 
40   31 


11   12   13   14   15 


76 
35 


75   74 
23   40 


70   55 
65   36 


72   66 
34   39 


50   49 
24   33 


57   57   57 


49 
28 

59 

30 

54 
31 

51 
30 

51 
27 

54 
28 


58   49 

18   40 


50  37 

37  26 

69  54 

46  29 

48  42 

40  33 


50 
24 

47 
27 


43  49 

22  32 

58  66 

29  49 

52  56 

25  30 


58   69 
40   38 


70   73 
46   36 


61   TO   73 
44   52   42 


59   69 
44   38 


16   17   18 


73   7S 
43   42 


76   74 
48   43 


72   76 
48   50 


68   72   72 


20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


72   74   74 
54   49   51 


74   72 
53   54 


70  66 
36  42 

71  62 

28  30 

65  63 

29  40 


29 

42 

47 

75 

23 

40 

50 

78 

29 

40 

76 

73 

30 

42 

50 

77 

26 

32 

50 

77 

25 

32 

79 

76 

27 

46 

57 
31 


70   67 
27   31 


45  54 

22  37 

48  50 

21  38 

50  52 

21  40 

59  58 

20  39 

48  48 

16  36 

48  58 

24  40 

47  55 

23  38 

46  47 

19  18 

48  57 

24  41 

50  50 

24  39 

49  48 
31  39 

50  63 
30  43 

49  49 

21  23 

51  60 

25  40 


55   68   71 
35   42   38 


54   68   70 
35   37   33 


57   68   73 
39   46   34 


78   82 

55   60 


80   77 
45   48 


72 

45 


65 
60 


57   67   70 
35   43   32 


63   68 
44   43 


70   69 
46   39 


73   75 
42   40 


74   75 
42   39 


70   70 
42   35 


70   70 
49   36 


66   68 
48   45 


63   69   68   59 
50   46   50 


60  72  77 

43  49  38 

52  62  62 

39  43  36 

60  72  60 

40  44  43 

59  59  71 

34  35  42 

59  72  75 

36  45  36 


45   49 
20   26 


46  59 
24  39 

48  50 

22  27 

47  49 
20  26 

51  55 

24  39 


61   56 
37   33 


53   55   69 

35   38   30 


58   67 
39   35 


70  74 

50  47 

75  76 

51  54 

68  66 

55  42 

76  76 
60  SO 

74  72 

42  37 

73  74 

52  41 

71  73 

46  42 


74   62 
43   50 


64   80   80 
54   45   47 


79   79 
55   46 


76   64 
45   52 


73   72 
45   49 


47   44   47 


75 
45 


72 
46 


66   70 

51   54 


65   74 

41   41 


66   86 
50   57 


72   66 
43   45 


78  79 

42  55 

60  82 

36  46 

60  62 

38  49 

64  85 

37  49 


73   72 
55   51 


80   85 

46   54 


82   6» 
43   IS 


62   63   62 
52   <4   35 


74   77   60 


70   80   62 
SO   30   40 


37   46   37 


38   38   35 

47   60   70 
35   36   26 


61   71 
35   44 


72  71 

45  40 

71  71 
52  41 

74  71 

41  43 

72  72 

40  38 

69  72 

48  45 


76   74 
45   41 


74   76 
47   48 


77   82 
39   42 


80   61 
45   44 


79  62  60  57 

56  39  36  JT 

77  78  59  ST 

56  46  34  J4 

65  69  66  61 
59  51  37  39 

66  65  67  6S 

50  51  57  3$ 


63 

40 


69   63   83 

46   46   61 


62   60   83 
45   40   36 


75   77   85 

50   39   45 


78   61 
40   45 


53   54 
32   26 


54   53 

29   2« 


81   76   61   60 
SO   44   32   29 


62   61 
37   31 


59   57 
24  23 


82   64   59   ST 
SO   JS   35   36 


66   87 
49   45 


69   T2   64 
50   47   55 


74   76   91   90   60   68   86   65   »l   *»   »' 
58   53   48   65   58   46   50   55   40   44   46 


72 

47 


73 
35 


75 
46 


65  85 

41  61 

70  62 
37  56 

71  83 
32  45 

69  63 

40  45 


77   63 
51   35 


57   S2 

30   33 


69   57 
37   25 


78   60   57   5$ 
54   41   33   SS 


65   83   60   64 

S4   45   37   32 


67   53   57   55 

48   40   40   42 


72   62 


71 
34 


65   86 

39   59 


83  T8 
51  36 

60  64 

56  42 

84  74 
54  39 

82  77 
4T  39 

83  73 

56  42 

77  77 

56  41 

65  76 

56  42 

85  75 

55  37 

76  61 

59  44 


67.1 
39.2 


66.9 
41.6 


67.1 
43.4 


63.1 
40.6 


TU6 
46.5 


70.0 
40.4 


60.5 
37.3 

63.6 

37.0 

67.6 
59,4 

69,3 
36.6 

65.2 
34.3 

64.9 
39.7 

63.6 
56.6 

62.5 
35.1 

64.2 
41.3 

72.4 
42.3 

60,6 
42.6 

70.9 
46.3 


63   79   56   60 


61  62 
54  38 

63  72 

53  37 

62  76 
46  37 

63  72 

54  37 

75  57 

55  38 

83  60 

51  39 


62   59 
14   39 


63  63 

36  3* 

55  59 

44  36 

S6 

26  26 

53  57 

36  38 

56  54 
34  35 

57  59 

55  3S 

53  57 

31  30 

56  55 

32  31 


66,1 
14,7 

46,5 

41.1 

64.2 
19.2 

61,1 
34,9 

44.1 
16, « 

64,8 

40.4 

65.6 

37,6 

64,1 
11,1 

66,1 
40,1 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:  gi«  qN  THE  24+  AT  2  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE,   10*  ON  THE  lOTH  AT  CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,  8.00  INCHES  AT  CREEKSIDE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,    .47  INCH  AT  BREEZEWOOD 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   3.0O  INCHES  ON  THE  19TH  AT  JOHNSTOWN 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,  6.0  INCHES  AT  GALETON 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND.  5  INCHES  ON  THE  lOTH  AT  GALETON 


S—  R«ler«nc*  Notes  FoUowlBg  SUtloa  Ind*x 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


POCONO  MOUNTAINS    01 
PLEASANT  MOUNT  1  V 

M-BARRE-SCRANTON  WBAP 

*  ft    tt 
EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  01 

ALLENTOWN  WB  AP' 

•  ft    « 
SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

READING  WB  CITY 

ft    ft    ft 
LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

HARRISBURG  WB  AP 

ft    ft    ft 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

WILLIAHSPORT  wB  AP 

ft    ft    ft 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURS  2  W 

CANTON  1  NW 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 

rowANOA  1  ESE 

ft    ft    ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

DU  BOIS  T  E 
MEDIX  RUN 
PHILIPSBURG  FAA  AP 


ft    ft    ft 
SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 

MARTINSBURS  FAA  AP 


ft    ft    ft 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

DONEGAL 

FORD  CITY  <.  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
PITTSBURGH  wB  AP  2 

SLIPPERY  ROCK 
WAYNE5BURG  1  E 

NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  4  w  RES 

CORRY 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

ERIE  WB  AIRPORT 


KrmSYLVANIA 
HAY  lf*4 


Dftf  ot  month 


1   2   3   4   S   S   7 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
NTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


10   11   12   13   U   IS   IS   17   18   19  20   21   22  23   24  2S  26 


27     21      2*     30      11 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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GALETON 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  I  S 
TIONESTA  2  SE  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYLVANIA 
MAY    1966 


Day  oi  month 


EVAPORATION  AND  WIND 


POCONO  MOUNTAINS   01 
FRANCIS  E  WALTER  0AM 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


LANOISVILLE  2    NW 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  4  S 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 

FORD  CITY  »  5  DAM 


EVAP  .02  .OS 


WIND 

MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MtN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


79   81 
*»   S3 


.13  .24 
S6   53 


Day  Oi  Month 


9  I  10   11   12  13  14   15   18  17  18   19  20  21   22  23   24  25  26  27  28  29  30  31 


.44  .18 

134  32 

74  69 

38  39 


.04  .12 
34  ST 
32  39 
39   S3 


.29  .00 
63 


.01  .28 


•  07  .20 

It  36 

66  8 

43  46 


3   7C 


.12  .31 

49   71 
6!   79 


.23  .11 

.20{  .0 

'1  * 


.14  .27 
52  72 
66  73 
52   45 


.30|  .30 
80  93 
53  56 
52   53 


.21  .37 
30{  69 
82  85 
53   54 


.20  .16  .21 
32  43  36 


.23  .01  .16 
74   32   15 


.15 

.33 

40 

55 

69 

80 

53 

S3 

.10 

.19 

IC 

1 

84 

94 

62 

62 

.26 

.27 

26 

40 

.03  .12 

1 

75   80 


86   89 
45   59 


.23  .21 

421  46{  38  32 


5.79S 
2416 
60.9 
42.5 


4.608 
716B 
T6.4 
50.6 


6.41* 

1881 

T1.6 

«7.6 


1.22 

J5TI 


9.2» 
16«8» 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wlr 

d 

Relative    humidity   average!  -     | 

Number  of  days  with  precipitatioD 

1 

a 
3 

(Speed   - 

m.p.h. 

) 

percent 

S  ^  s 

station 

sl 

cd  T3 

• 

=       -5 

0     a 

_  a 

8 

s 

2 

% 

s 

> 

H  0 

ill 

•32 

GO   U 

11 

OS 

• 

II 

l-ol 

S     1 

It 

EASTERN    STANDARD 
I    AM         7    AM         1    PM 

TIME 
7    PM 

i 

i 

A 

en 

h 

§i 

1 

8  si 

ALLENTOWN   WB   AIRPORT 

31 

1.9 

9,3 

25++ 

33 

10+ 

78 

82 

55 

56 

6 

2 

0 

0 

16 

" 

6.5 

ERIE   WB   AIRPORT 

27 

2.8 

10.6 

26++ 

21 

05 

75 

74 

61 

61 

0 

1 

0 

15 

' 

6.1 

HARRIS8UR6   WB    AIRPORT 

31 

1.7 

8.5 

33 

W 

28 

70 

74 

50 

51 

0 

0 

0 

16 

61 

6.4 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 

20 

0.7 

10.1 

29 

w 

06 

76 

74 

54 

67 

1 

0 

19 

52 

PITTSBURGH   WB   AIRPORT    2 

31 

3.9 

9.3 

37++ 

28 

28 

77 

79 

54 

56 

1 

0 

13 

43 

7.0 

_ 

_ 

_ 

1 

0 

13 

45 

~ 

P1TTS8URSH   WB   CITY 

- 

~ 

~ 

" 

READING   WB   CITY 

. 

- 

- 

50 

W 

28 

- 

- 

- 

- 

11 

0 

0 

14 

55 

6.2 

WIUCES-8ARRE-SCRANT0N   WBAP 

27 

2.1 

8.2 

26 

s 

06 

71 

77 

53 

54 

0 

0 

21 

55 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

30 

1.9 

8.4 

32++ 

24 

28 

74 

78 

48 

52 

1 

0 

17 

_      ^ 

See  Reference  Notes  FoUowins  Station  Index 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


ACHCTONIA   \,CKK    > 
ALLlPtS   HILL& 
ALLlNTOMN    V*    A» 
AkTOOMA  MORSeiNOC    CNVf 
ALVIN    ft    9U$H   DAM 
AKLLO   t    W 
AKCIWT»VULI 

AUST|N»U««    I    V 
■AKfR»TCWN    J    VtM 

I  •AltPKS 
•CAM   0A» 
ftEAVC"    FALLS 
BEAVfftTCWH 
MCMTCLSVtLLe 
BeLLBFOnTe    •    S 

aEftxe 

■CftWICK 

I  KTMCeKH 
•CTMLEHCH    LEHIOH   UNIV 

'  SLAIN 
•LAIRSVILLC    6    ENE 
•LAJ^ESLCE   CCMNERS 
•LtMERviLte    1    It 
BOSWELL    1    SW 
BftADOOCK   LOCK    I 
BRAOFOflO   FAA   AtftPORT 
SRAOFORD    CENTRAL    FS 
BRADFOfU)    «   W    RES 
BRCeZEWOOO 

SROOKVILLE   SEMAGC   PL* 
SRuCCTOtI   I    S 
eUCKSTOWN    1    SE 
BUFFALO   MILLS 
BuR«TTSTOWN   2   « 
BURNT    CABINS    2    NE 
BUTLER    «    HNW 
BUTLER    SUBSTATION 
CAMP    K.L1NE 
<  CANTON    1    NN 

CARLISLE 

CARROLLTOItN    2    SSE 

CARTER   CAMP    2   W 

CEOAR   RUN 

CHADOS    FORD 

CHANBERSauRG   1    ESE 

CHAftLEROI 
I  CMARIEROI    LOCK   * 
I  CLARENCE 
I  CLARION   3    SH 

CLAUSSVILLE 
CLATSVILLE    J    ¥ 
CLEARFIELD 
CLERPWHT 
CLERMONT    A    NW 
COATESVILLE    1    SW 
CONFLUENCE    1    SW    DAM 
CONFLUENCE    1    NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE   NO   2 

CONSMOHOCKEN 

C00K5BURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUOERSPOfiT    A   NM 

COUDERSPORT   6   E 

COVINGTON    2    trSH 

CREEKSIDE 

CRESSON  I  SE 

DANVILLE 
DERRY 

DE VAULT    I    n 
OINGMANS    FERRr 
DIXON 
DONEGAL 
iX)NORA 
OOTLESTOhN 
DRIFTMOOO 
'  DU    BOIS    FAJ 


IRPORT 


Du  eois  7  E 

DUNCO 

DUSHORE    2    SSW 

EAGLES   MERE 

EAST   BRAOT 
, EBEKSBURG   SEWAGE   PL. 

EMPORIUM   1    N 

ENGLISH  CENTER 
■  EPHRATA 
I  EOUINUrK    2 

j  ERIE   CO  FIELD   RSCH   lA) 
I  ERIE   KB  AIRPORT 
; EVERETT    1    SH 
, FARRCLL    SHARON 

FORD    CITY    4    S    DAM 
,'  FRANCIS    E    WALTER    DAM 

FRANKLIN 

FREELANO 

GALETON 

GEIGERTOWN 

GEORGE   SCHOOL 
KETTYSBURG 
GETTYSBURG    1    S 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL   2   NE   DAM 
GLENMOORE 
GLEN   HOCK 

6LENW1LLARD  DASH   DAM 
GOULDSaoftO 
GRATERFORD 

CRATERFORD    1    E 

GREENSBORO  LOCK    7 

CREENSBURC   2    E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRlSBURG    WB    AP 

KAWLEY 

HAWtEY    I    S    DAM 

HOLLlDArSBURC 

HOLLISTERVILLE 

►MOLTWOOO 
HOME 

HONESDALE  *  NW 
HONESDALE  5  NNW 
HONEY  BROOK  1  W 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
MUNTSDALE 


OOIt    0«  ALLEGHENY 

00«f    10  JEFFERJOM 

OLD*    02  LtNIGH 

on*    OB  BLAIR 

01*T    OT  CLINTON 

020*    0»  weSTMO«ELANO 

02>t    0*  AOAHS 

OJIO    10  POTTER 

0)1>    Oft  TIOGA 

0)»»    0«  ALLEGHENY 


10   WARREN 

0)    NORTHUMSLANO 
Of    BEAVER 
09    SNVOCR 
0)    BERKS 
OT   CENTRE 
0>   BERKS 
09    COLUMBIA 
02    NORTHAMPTON 
01    NORTHAMPTON 


0*79 

0AI2 
0«BB 
0910 
Q9*t 


INDIANA    9    SE 

JACKSON    SUMMIT 
JAMESTOWN    2    NW 
JERSEY   SMORE 
IJOHNSTOWN 
JOHNSTOWN    2 
KANE       1    NNE 
KARTHAUS 
KE6C 

KITTANNING    LOCK    T 
KRESOEVILLE    3    « 


OT29    09    PERRY 
OT)*    00     INDIANA 
07*1    01    MONROE 
07»>'  0*    CUMBERLAND 
0821    09    SOMERSET 
0B6t    Oti  ALLEOHCNV 
Otti-    10  MC    KCAN 
0167    10  HC    KEAN 
016B    10    MC    KEAN 
0909    OB    BEDFORD 

I  100*    10   JEFFERSON 
<  lOJ)    09    ALLEGHENY 
!  1079    09    SOMERSET 
'  lOBT'  01    BEDFORD 
1109    09    WASHINGTON 
U 19    OS    HUNTINGDON 
1133    09    BUTLER 
1139    09    BUTLER 
1203    09    LYCOMING 
1219    06    BRADFORD 

1234    0*    CUMBERLAND 


1301 
13*2 
139* 

1372 


10 


1929    10 


KEAN 


10  HC  KEAN 
:  1989  03  CHESTER 
'  1709  09  SOMERSET 
17101  09'  FAYETTE 
1720'  10  CRAWFORD 
1723    09    FAYETTE 

1726.  09    FAYETTE 
1737    03    MONTGOMERY 
17*9    10    CLARION 
1773    09    ALLEGHENY 
1790    10   ERIE 
1906   10   POTTER 
l»09    lOi  POTTER 
1033    06.  TIOGA 
:  1B81    09    INDIANA 
I  1B96I  OS.  CAMBRIA 

2013   09.  MONTOUR 
'  2108    09    WESTMORELAND 
2116  09  CHESTER 
2160   01    PIKE 
2171    06   WYOMING 
Z183    09    WESTMORELAND 
2190    09i  WASHINGTON 
2221    03    BUCKS 
22*9   07'  CAMERON 
2260i   10    JEFFERSON 

2265  07  CLEARFIELD 
2298  08  CAMBRIA 
2329  06.  SULLIVAN 
23*3i  06  SULLIVAN 
2363:  10  CLARION 
2*70  08  CAMBRIA 
2639  07  CAMERON 
26**  09l  LYCOMING 
2662    03    LANCASTER 


2671    01    I 


lYNE 


2673    10   ERIE 

2682; 

2721 


29*2. 
I  30181 
302S| 
30961 
3130J 
3189' 


10  ERIE 
08i  BEDFORD 
lOi  MERCER 
09^  ARMSTRONG 
Oli  LUZERNE 
10,  VENANGO 
01  LUZERNE 
10'  POTTER 
03<  BERKS 


3200!  03   BUCKS 
32181  0*1  ADAMS 
9223i  0*i  ADAMS 
32981  09   SOMERSET 
33ll!  07'  ELK 
332i;  031  CHESTER 

,  3330i  0*   YORK 

!   33*3i  09    ALLEGHENY 


H     Oil     t 


lYNE 


I   3*39|  03!  MONTGOMERY 

3*37   03)  MONTGOMERY 
3903|  091  GREENE 
39t9>  09|  WESTMORELAND 
3926   id  MERCER 
3662   0*^  YORK 
3699    0*1  YORK 
3798    Ol!  WAYNE 
3761    01    WAYNE 

*O0l    08    _- 

*008|  01   WAYNE 

*01' 
*027 
*0*3 
*0** 
*0*7 
6066 


H99 


**S1 
*611 
*«72 


03   LANCASTER 
09    INDIANA 
01    WAYNE 

01  WAYNE 
031  CHESTER 
06    SUSQUEHANNA 
06   HUNTINGDON 
0*   CUMBERLAND 

08  BEDFORD 

09  INDIANA 

06-  TIOGA 

10  CRAWFORD 
09'  LYCOMING 
0S|  CAMBRIA 
081  CAMBRIA 
lOl  MC  KEAN 
or  CLEARFIELD 
OB   BEOFOftD 

09    ARMSTRONG 

02  CARSON 


*0  SI 
M  It 
40   It 

40  10 
*l  22 
40  19 
>«   99 


1  41    40 

19^  40   90  ! 

2  40    44    I 


14i  40  91   , 

19  *1  0* 

«  40  JT 

9   40  94 


'  19  40  20  ' 
•i  *0  27 
9^  *1  06 
19  *0  16 
1    40    09 

I  lOi  *0   2* 

I       Ij   41     48    I 

..      1    41    97   I 


03  DELAWARE 

04  FRANKLIN 
09'  WASHINGTON 

09  WESTMORELAND 

07  CENTRE 

10  CLARION 


1909    02    LEHIGH 
1912    09    WASHINGTON 
'    CLEARFIELD 


2    *0    93 

2  *o  91  : 

1*1  41    19    I 

1*  41    40  [ 

!»■'  40  13 

40  39 

41  97   I 
41  31 
39  92 

39  96   , 
10|  40   OB  j 

40  09   i 

41  03   I 


41 


:  l-T 


40    3T 

40  07 

41  01 
41    41    , 
41    44   I 

91   39    S8   ! 


I    40    I 


IT]    39    90   I 

81  41    *9   ' 
17   40   01   1 


I  1  41  20 
I  11  40  30  I 
I  l!  41  »S 
li  41    49   , 


16 

41    *7 

41    ** 

1 

40   41 

* 

40   27 

19 

40   98 

* 

40   20 

1* 

40   09 

9 

41    13 

19 
17 

41    32 

40    07 

LOI  40  10 

9i  40  18 

16   41  20 

1    41  tl 

1*    41  06 

4J  40  17 

*1  29 

41  24 

40  99 

40  28 

*i  26  ; 

*0  10 

41  91 


I   1* 


41    07 

41    23 

41    01 

41    44 

40   13 

40   13 

39   90 

39   46 

39   49 

41    34 

40    06 

39    48 

40   33 

41    19 

40    1* 

40    14 

3*   4T 

40    18 

41    24 

39   48 

40   13 

41    29 

41   26 

40    2* 

41    23 

39   90 

40   49 

41    37 

41    39 

40   06 

41    43 

40    30 

40    06 

99    49 

40    3* 

41    97 

41    30 

41    12 

40   20 

40   19 

41    07 

39   99 

40    49 

40   9* 

Tt  41 
TB   99 

79   >* 

TS  2f 
TT   9* 

79  3* 

7T  18 
76  09 
TT  92 
T»   9* 

T»  02  1 
7*    10   I 

80  19   I 


1»0 

IJM 
12*0 


OBSERVATION 
TIME  AND 

TABLES 


TT 

47 

1110 

74 

32! 

7* 

19 

9TC 

79 

29 

24( 

79 

22 

9*0 

TT 

30 

749 

79 

09 

204! 

79 

3* 

169C 

77 

17 

«9C 

79 

02 
92 

ifioj 

T29 

76  n 

79  IB 
79  33 
74  92 

79  97 
79  23 
79  92 

79  06 


76  29 

76  39 
79  37 
78  44 


79  13 

79  91 

80  11 

78  23 
80  30 

79  30 
79  44 
79  49 
79  94 
77  3S 
79  50 

74  96 
77  14 

77  14 

78  91 
76  36 

79  47 
76  44 
BO  13 
79  27 
79  27 

79  26 
79  59 

79  31 
60  23 
76  59 
76  91 

75  10 

75  a 

76  24 
79  2* 

76  20 
79  06 

75  19 
79  16 
79  96 
79  43 

76  01 


IB 


77  01 
60  26 

77  19 

78  55 
78  95 

78  46 
70  07 
76  *3 

79  32 
75  3* 


78  1* 

79  05 
79  99 
78  90 

78  39 
SO  26 
77  52 

79  58 
79  53 
77  17  I 

74  92 

77  12 

76  42 

77  45 
77  27 
79  37 
77  36 
79  55 
79  54 

77  96 
79  26 

79  39  i 

80  2S  , 
76  26  I 

78  30 
7B  32 

75  50 

79  22 


21211  MID 
1900 

l68d     9P 
1392 


1 920       7A      7A 
469i     »pl     6P 


640; 
1040 

7*5^ 
13901 
1114J 


lOOOl  7f      7A 

1  lOOi  I 
2104| 

162o:  iP\ 


79   22 

1331 

80   22 

9*( 

7F 

79   96 

670 

79   39 

960 

79   19 

7e 

79    13 

use 

80    09 

79    39 

1440      *P 

76    03 

2120 

IP* 

2933 
1745[ 
1030| 
2230i 


8A  0A 

7pl  7P 

BAi  6A 

BAJ  8A 


OBSERVER 


COUPS   Of 

CNGINCERS 

CHARLES 

N.    ALLEN 

u.5<  wiathbr  bureau 

ALTOONA 

WATER    BUR. 

BUSH    DAM 

EUSENE   R 

.    YOUNG 

PA.    STAT 

e    cot.    EKP.STA 

MR».    BET 

Tt    M.    MOREAN 

OTTO    D. 

POH,    CUT 

FLOWER    CO. 

CORPS   OF 

ENGINEERS 

ROARING 

CREEK    WATER    CO 

HOWARD   R 

.     KEMP 

GUY    F    Rl 

TTBR 

PAUL    W. 

FISHER 

ROCKVIEW 

FLOYD   w. 

TRUMP 

BERWICK 

IND    DEV    ASSO    Ih 

CITY   OF 

BETHLEHEM 

LEHIGM    UNIVERSITY 

PA.    OEPT 

.    fRST.    .    WTOS 

U.S.    WEA 

ThER    BUREAU 

WALTER    W 

LDRICK 

MRS.    BESSIE    M.    WILLDERS 

MRS.    EMM 

«    SHAULiS 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

FED.    Avl 

*T10N    AGENCY 

BRADFORD 

FIRE    OEPT. 

BRADFORD 

WATER    DEPI. 

PA.    TURNPIKE   COMM. 

RAY   FORD 

U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 
SMITH  TWP.  HUN.  AUTM, 
PA,  TuRNPUE  COMM. 
MRS.  LUCILLE  SMIGAfT 
WEST  PENH  POWER  CO. 
LESLIE  D.  DOWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAUREft 
RICHARD  L.  MENKEN 

kathryn  r.  kreighbaum 

E*  EARL  TOUCMTOr* 
CHARLES  A.  SENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  SUSAN  veRBIISKEY 
PA,  ELECTRIC  CO. 


WILLIAf 
MFGRS. 
IRA  TAYLOR 
MRS,  TILLIE 


DOTTERER 

CO. 


CITY  OF  OU  BOIS 


MRS. 


HITE 


ROBERT  J.  OBERT 
FRANCIS  e.  HANLEY 
A.  B.  KEMPEL 
BERNARD  KERCHENSKE 
MRS.  TALLIE  H.  6RITT0N  . 
WILLIAM  SUDERS  '. 

STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS  HENRIETTA  C  FLYNN   I 

FIELD  RESEARCH  LAB.  ' 
U.S.  WEATHER  BUREAU  ' 
PA,  Turnpike  comm,    ' 

SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L,  TOMPKINS 
ANDREW  B,  EVANShIA 
STANLEY  G,  LUSH  j 
WALTER  C.  WOLF         ! 

GEORGE  M.  HART         ' 
HUGH  C.  MC  ILHENNY 
GETTYSBUHG  NATL  MTY  PK 
MRS.  MART  M.  HARTMAN    i 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  J,  SHRAOER        I 
MRS*  E>  C.  MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DANA  L.  SHAY 
GEORGE  S  MANN  Sfl        j 

STATE  CORRECTIONAL  INST 
CORPS  OF  ENGINEERS     I 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS      I 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATMERINE  SATES 
PA,  POWER  *  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RINGLER 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

PA,  POWER  +  LIGHT  CO. 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C*  WILLIAMS     I 
WALTER  MASTERS 
S.  H.  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAU5KAS 
JAMES  R.  GIENGER 
METRO  P*  DOROSH 
HAROLD  D,  SHERMAN 
CLYMER  WATER  SVC.  CO. 

ARCHIE  LAIN 

PA,  DEPT,  FRST.  +  WTRS. 
GEORGE  R.  WADDELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
CITY  OF  JOHNSTOWN 
RUDOLPH  A.  ANDERSON 
ROBERT  K  BRADFORD 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  OF  BETHLEHEM 


STATION 


LAKE    HINISINK 
LAREVILLE    1    NNE 
LANCASTER   2   NE   PHP   BTA 
LANCASTER    2    NE    FILT    PL 
LANDISVILLE    2   NW 
LAURELTON    ST    VILLAGE 
LAWRENCEVILLE    2    S 
LEBANON    1    SW 

I  LEHIGHTON 

I  LB   ROY 

LEWIS   RUN   3   SB 

I LIWISTOWN 
.  LOCK    HAVEN 

LOCK   HAVEN   2 

LONG    POND    2    W 

LYNCH 
'  MADERA 

NAHAFFEY 

MAPLE    GLEN 

MAPLETON    DEPOT 

I  MARCUS    HOOK 


.  MARION    CENTER    2 
MARTINSBURG    FAA 
HATAHORAS 
MC    CONNELLSBURC 
MC    KEESPORT 

MEADOW  RUN  Ponds 

MEAOVILLE  1  S 
I  MEDIX  RUN 


SIMONDS  ' 
MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS  ] 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  RE ID 
FREDERICK  A.  HEYL 
WILLIAM  J.  HOSFELT 

MRS.  JANET  L.  SHAW 
PMILA.  ELECTRIC  CO. 
PA,  OEPT.  FRST.  ♦  WTRS,. 
SHENANGO.  INC. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 
PAUL  L.  SNYDER 
FERD  IRISH 
CALVIN  R,  PACKARD 
MRS  MELVIN  P  THOMAS 
CRESSON  ST.  SCHOOL  HOSR 

MRS.  MARIE  H,  LITTLE 
HISS  N.  DIXIE  WINEMAN 
PA,  TURNPIKE  COMH. 
THOMAS  A.  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 

PA,  Turnpike  comm, 
THEODORE  F.  MATMUES 
KARL  W  HISTANO 
SIDNEY  KENNEDY 
FED  AVIATION  AGENCY 


MERCER 
MERCER  HIWAY 
MERCERsauRG 
MERWINSSURG 
MEVERSOALE  1 


MILANVILLE 
MILLERSBURG  2  E 

MILLMEIM 
MILLVlLLE  2  SW 


MORGAN TOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  UNION  1  I 
MURRYSVILLE 
I  MYER5T0WN 


neffs 

'  neshaminy  falls 
'  new  castle  1  n 

I  NEWELL 
'  NEW  PARK 
i'  NEWPORT 

NEW  STANTON 

NEW  TRIPOLI 

NORRISTOWN 

NORTH  EAST  2  SE 

NORTH    PHRADELI 

ORWELL 


MM*     mCNt    FORflHAN 

NUB.   «LADYft   REINEKI 
LANCAtTfft   WATER   SUR. 
LANCASTER   WATER   luft. 
PA,    iTATf   COLLEM 
PA,    DBPT.    OF    WCLFAftt 
HARRY    P,    HOHIAHD 
HARRY    KRALL 
GOODWIN    9.    DEFRIHN 
LEAMON    H.    BAUMAN 

RUISSLL    LINEMAN 
AMIRJCAN    VISCOSE    CO. 
OCORGC    H.    HAYFICLD 
HUGH    F.    PARKER 
THOMAS    MECKCS 
CORPS    OF    ENGJNEtRS 
MRS.    JULIA    J.     SHOfF 
KENNETH   E,    BUSH 
FRANCES    E.    SCHEIBNER 
MRS.     I.    S.    BUCHANAN 

SUN    OIL    CO. 
WILLIS   M,    3PEIRS 
CORPS   OF   ENGINEERS 
FED.    AVIATION   AGENCY 
HARRY    BISlAND 
DAVID    ri    SMIVES    JR 
U    S    STEEL    CORP. 
CLARENCE    E.    RENFER 
CITY    OF    MEADVILLE 
MRS.E,   M.    SNYDER 

K.    R,    MAXWELL 
PA,    OEPT,    HIGHWAYS 
MRS.    NORA    KANE 
ARTHJR    A.    SMITH 
ETC    SNYDER 
JOHN    MACAFEE 
CHARLES    W,    DAVIS 
RUSSELL    ShEPLEY 

nevin  £.  bowersox 
kenneth  leighow 

john  b.  knepp 
corps  of  engineers 
Ralph  tatlor 
pa,   turnpike  cow, 
pa,   turnpike  comh, 
kt,  union  water  works 
david  c,  shaw 
mrs, kathleen  wandell 
corps  of  engineers 

PA,  STATE  UNIVERSITY 

PHILA.  SUB,  WATER.  CO* 
LEWIS  W.  HAMILTON 
GENERAL  CHEMICAL  CO, 
CLINTON  J,  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K.  FRY 
PA,  TURNPIKE  COMM. 
FRED  C.  OSWALD 
BOROUGH  Of  NORRISTOWN 
ELLSWORTH  WEAVER 
AIRPORT  GUARDS 

ELMER  T.  MOORE 
FRED  C,  ESCH8ACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO, 

LOUIS    A.     MALARKEY 

JOHN   E.    LlvERMORE 


JSS    1 


FED. 


..  vettebleii 
s  k.  davis,  jr. 
ieatmer  bureau 

ELECTI 


VIA 


ION  . 


I  PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBURGH  WB  AP 
WPITTSBURGH  WB  CI 

PLEASANT  MOUNT  1 

PORT  CLINTON 

POl 

PUNXSUTAWNE' 
.  PUTNEYVILLE 

OUAKERTOWN  : 

RAYMOND 

|»REAOING  WB  CITY 

I  RE NOVO 

i  RENOVO  5  S 

RIDGWAY 

ROCHESTER  1  N 

RUSHVILLE 

RUSSELL 
,  SAFE  HARBOR 

SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 

SAXTON 

SCANOIA  1  E 

SCHENLEY  LOCK  5 
bSCRANTON 
,  SELLEPSVILLE 
:  SHADE  GAP 

SMAHOKIN 

SHEFFIELD  5  W 
j  SHIPPENSSURG 

SINNEMAHONINC 


:  STOYSTOWN 

!  STRA'ISSTOWN 
!  STRONGSTOWN 
'  STROUDSBURG 

STUMP  CREEK 

SUNBURY 
.  SUSQUEHANNA 


PHILA.  SUB.  WATER  COm,J 
U.S.  WEATHER  BUREAU 

U.S.  WEATHER  Bureau 

WILLIAH    POLIVKA 
MRS.    ADA    E.    RARICK 
LLOYD    E.    WELLER 
CARL    E.    ROTOLO 
CORPS   OF    ENGINEERS 


DENNIS   I 
Mfis.    RACHEL 


,UCK 
LANGAN 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
ELMER  G.  BATSCMELET    I 
C.  F.  BILLETTE         I 
BOROUGH  OF  RIDGWAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO*     | 
CARL  KOPATZ  I 

ALEXANDER  RITCHIE       I 
S.H,  WATER  POWER  CORP. 
MRS  JOHN  w  FLEMING 
MUN.  AUTH,  WSTMRLD.  CO,j 

MRS,  ALVERTA  L,  holmes 
MRS*  MYRTLE  WINERITEH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U.S.  POST  OFFICE 

sellersville  water  CO. 

MRS.    HELEN    H,    PYLE 
ROARING    CREEK    WATER    CO. 
WILBUR   R,    NORDIN 
KEITH    B.    ALLEN 


MRS.    FRAN 

RAYMOND    E 

CES    CALDWE 
.    MILLER 

PA.    DEPT. 

HIGHWAYS 

HOWARD    G. 

PECK 

EUGENE    M. 

PA,    DEPT, 

OF    HEALTH 

P,     M.     GL' 

rFELTER    CO 

PA.    STATE 

UNIVEBSIT 

PA,    STATE 

UNIVERSIT 

CORPS    OF 

■NGINEERS 

VERNON    MO 

NG 

JACOB    KLA 

MR 

MARRY    F, 

lENNETT 

WILLIAM    HAGERTY 

MARRY    M    T 

JOHN    W.     N 

EWMAN 

UNIONTOWN 

VANDEBGRIFT 

VIRGINVILLE 


WASHINGTON 

WATSONTOWN 
WATNESBURG  1  E 
WEBSTER  MILLS  : 
WELLSBORO  3  S 
WEST  CHESTER 


MRS,  ELIZABETH  COSSLETT 
MRS.  MARY  L.  ROBERTS 
PANTHER  VALLEY  WTR.  CI 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PA,    ELECTRIC   CO. 

CITY    OF    TITUSVILLE 

MRS.    JULIA    GRADY 

MISS  BARBARA  DANIELSON 

LEVERN  ROOT 

EUGENE  HARTSOCK 

MRS,  MART  £.  WEIHER 

ROBERT  D.  STRAIT 
FREDERICK  L.  FRIDAY 
HAROLD  W,  HAMMOND 

WM,  W.  MARSTELLER 
UNITED  ENG.  *  FNORY.CO. 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 


BOROUGH  OF  WAYNESBWite 
JAMES  L,  DE  SHONO 
MARION  L.  SHUMWAY 
DAILY  LOCAL  NEWS 


STATION 


WEST  6R0VE  1  SE 

WEST  HICKORY 

WHITESSURG 

WILKES-BARRE 

W-BARRE-SCRANTON  WSAP 

HILLIAHSeURG 

WILLIAHSPORT  MB  AP 

WIND  GAP  1  S 

WOLFSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


STATION  INDEX 


COUNTY 


03  CHESTER 

10  FOREST 

09  INDIAN* 

01  LUZERNE 
LUZERNE 
BLAIR 
LYCOMING 
NORTHAMPTON 
BEOFOfiD 
YORK 


39  AS 
Al    3A 

*0  AA 
Al  15 
Al  20 
AO  2T 
Al  I* 
fcO  50 
AO  03 
39    55 


7»   Al 
79  29 

79   2* 

75    92 

75  AA 

76  12 
76    55 

75  IB 
78    3Z 

76  A5 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CONARO-PYLE  CO. 
HRS.  HELEN  F.  KINNEAR 
HRS.TAUHAGE  MILLER 
HRS>  MARY  G*  MIRMAK 
U.S<  HEATHER  BUREAU 
ROBERT  GUNNETT 
U*S>  WEATHER  BUREAU 
FRANKLIN  B*  BUSKIRK 
WALTER  C.  RICE 
YORK  WATER  COMPANY 


STATION 


YORK  2  S  FILTER  PLANT 
YORK  MAVEN 
YOUNGSvILLE 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


COUNTY 


YORK 
YOilK 
WARREN 
SCHUYLKILI 


39   »» 

AO  07 
*1  51 
AO  A2 
AO  5A 
AO   28 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


YORK    WATER    COMPANY 
METROPOLITAN  EDISOR   I 
WILLIAM    CARLETT 
KING    COAL    AVIATION    II 
JAMES   D   TETER 
LCSLIE   MOWATT 


DRAINAGE  CODE; 


1-ALLEGHENY    2-BEAVER    3-CONEMUNG    4-CONEMAUGH    5-DELAWARE    6-JUNlATA    7-KISKlMlNETAS    8- LAKE  ERIE    9-LEHlGH    lO-MONONGAHELA    Il-OHIO    12-POTOMAC 
13-LAKE  ONTARIO    14-SCHUVLKILL    15-SUSQUEHANNA    16-WEST  BRANCH    IT-YOUGHIOCHENY 


REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Pennsylvartla 
Pennaylvanla    17070,    or  to  any  Weather  Bureau  Offl' 


■ather  Bureau  State  CllmatologlBt,  Weather  Bureau  Airport  Station,  Harrlaburg  State  Airport.  New  CumberUnd, 
e  contained  In  "HOURLY  PREaPTTATlON  DATA  PENNSYLVANIA". 


»  indicated    dimensional  units  used  In  this  bulletin  . 

f  average  dally  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Dau"  table  directions  entered  In  flgurea 


DIMENSIONAL  UNITS;  Unless  otherw! 
are  the  sums  of  the  negative  departures 
and  speeds  divided  by  the  number  of  Dhservations. 

OHSERVATIONTIME:  The  Station  Index  shows  observation  tlmea  in  local  standard  time  During  toe  ^J""""  J",'^"'^ ^^^*°"^  °^""^ 
Md  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground 
tlon"  table.   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  In  th 

:ss  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporati 


Temperature  in  "F,  pwclplUUon  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movement  in  mUes.     Monthly  degree  day  totals 
^  -  »•         r  .     .  of  degrees.     ResulUnl  wind  is  the  vector  sura  of  wind  directions 


E  Uke  the  o 
1  published,  I 


1  daylight  savin 
E.  S,  T.     Data  l 


EVAPORATION  Is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending 


WATER  EQUIVALENT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the 
IS.    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  va 


e  ground.     Samples  for  obtaining  meas 


SNOWFALL:       Entries  of  snowfall  in  the  "Cltmatologlcal  Data 
sleet,  and  ice. 


In  the  snowpack  may  result  In  apparent  inct 
the  "SnowfaU  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall" 


n  ground  In  the  "Snowfall 
"  Uble,  "Dally  Preclplta- 


"Evaporatlon  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  points 
snow  on  (round  include  anow. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normal 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with 
STATION  NAMES:  Figures  and  letters  following  the  station 
SEASONAL  TABLES:        Monthly 


;able,   "Snowfall  a 
entry. 


i  Snow  on  Ground" 


ed  on  the  period  1931-1960. 
lor  September  1956. 

'     such  as  12  SSW    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post  office, 
seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  wUl  be  carrle. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totaU  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "DaUy  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind" 
No  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■w      Highest  observed  one  minute  windspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  Instrument  to  measi 
•      Amount  included  in  following  measurement,  tin 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjtisted  to  a  full  month. 
D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  e 


e  Station  Index. 


1  unknown. 


using 


:ord  r 


■  sing. 


average  value  I 
;  for  a  full  moni 


•ed,   1 


3  of  1  Inch  water  equiw 
i  than  10  days  record  1 


to  every  10  inches  of  new  snowfaU, 
:slng.     See  "Daily  Temperature"  tabic 


detailed  dally  record.     Degree  day  daU,   if  carried  for  this  c 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amour 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


:.=mi.Uy  accur.i.  bu;  m.y  vr,  .l«M.y  Iron  th.  .=.ount.  to  b.  pobll.h.d  ft.r  U,  Hourly  Pr.clptt.tlon  D.t..  1 


^;^;-;lr^?^^^s„rr"rr— ;^™-=^ty^:s^=^^ 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.    Omission  of  data  If 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  ) 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtlon  bidex  ; 


any  month  indicates  r 


are  generally  exposed  L 


1  shelter  located  a  few  feet  above  sod-t 


r  located  on  the  roof  of  a 


I  late  to  be  included  in  this  issue. 


It  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  t 
*oM^L.d<rom  th.  Sop.rlhtehd.n.  of  Do.uh>.«.,  Gov.mh.nt  Printing  Onic.,  W..hl„gton.  D.  C.   J0402. 

.„„„..  th.  hi.to.  o, .....  in  io..t.n.  ...tion.,,  ,^..,,  -..tiT-zr.^^^r^r.riiT.i-' ?^rx^^^^  " 

for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  In  t 
shown  above. 


t  annual  issue  of  Local  Cllmatological  DaU,  price  1 


Subscription  Price:       20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  50  per  year     ^^---^yj^^\^^'Z 
of  Documents.     Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  se 


the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  _„,„_ 

Su^rlntendent  of  Documents.  Government  Printing  Office.    Washington.  D.  C.   20402 


payable  lo  the  Superintendent 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T    CONNOK,   Sariilary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
Cooperation  wtlh  CommonweaUh  of  Pennsylvania,   Department  of  Forests  and  Waters 

CLIMATOLOGICAL  DATA 
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POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  HALTER  DAM 
FREEL*NB 

hawlEy 

matamoras 

"ilanville 

pleasant  mount  1  w 
scranton 
5troudsbur0 
sheet  valley 
tobyhanna 

w.barre-scranton  wbap 

bivision 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOHN  MB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   SROVE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SW 
OEVAULT  I  W 
EPHRATA 
SEORGE  SCHOOL 
6RATERF0RD  I  E 

HOLTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NM 

LEBANON  3  SM 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  I    E 
OUAkERTOwN  1  E 
READING  VB    CITY 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

DIVISION 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDT5VILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  UB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

DIVISION 


Temperature 


78.3 
80. IM 
78,7 
8<>.9 
79.1 

75,0 
82. 7M 
83,9 
79,0 
77.5 

82,8 


84,9 
83,2 
S<>,0 
77,8 
81,0 


83.8 

82,9 
86,1 
82,8 
82,9 

83. « 
86,1 
84.3 
85.4 
83,8 

M 
84,1 
85,7 
85,2 
83.8 


86.6 
85,0 
85,6 

83,0 


90.2 
55. 2M 
49,9 
54,1 
46,0 

48,6 
54. 4H 
52.1 
54.1 
49.5 

57.3 


97,3 
55,5 

49.6 
57,9 
49.4 


57.8 
98,2 
60.1 
96.6 
96,1 

62.0 
98,3 
93.2 

56.8 

64,0 

M 


57,7 
60,9 
62.4 

60.3 


97.1 
56,4 
62,4 
60.2 


1.0         58,7 


84,4 
84.2 
88.0 
85,5 

85,1 

86.9 
87,7 
85.9 
84.4 
87,1 


85,1 
81. 7M 
84.6 
84.8 
81.0 

85.7 
82. 9M 
79.9 


96.9 
98.8 
60,4 
55,7 
99.3 

59,4 
61,4 
56.3 
58,4 
55.5 


54.7 
45. 9M 
54,2 
55.0 
93,0 

55.9 

94.  IM 
52.6 


64.3 
67. 7M 
64.3 
69.5 
62.6 

61.8 
68. 6M 
68.0 
66.6 
63,5 

70,1 


71,1 
69,4 


.1 


73,1 
69,7 
69.5 

72.7 
72.2 
68.8 
71.1 
73.9 

M 
70.9 
73.3 
73,8 
72,1 


71,9 

70.7 
74.0 
71.6 

69.9 

71.6 


70.7 
71.5 
74.2 
70.6 
72.2 

73.0 
74.6 
71.1 
71.4 
71.3 

72.1 


69.9 

63,8m 

69,4 

69.9 

67.0 

70.6 

68.5m 

66.3 


1.7 
1.0 
1 


1.7 
.4 


.2 

1.9 


1,1 


,2 

2.0 
1.8 
.6 


»7  28 

95  27 
100  27 

96  28 


2.5 
.2 


97    27 
99    28 


2.9 
1.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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100 
57 
97 
37 

129 

143 
40 
45 
65 

109 


Precipitation 


1.04 
.92 

1,13 

,97 

4,91 

2,93 

.19 

1.33 

.36 
1,93 

,27 


,89 
.09 
2.33 
,04 
,96 

,77 


.88 

.47 
.49 
.96 
.27 

1.97 
,94 
,56 

1.92 
,65 

1.63 
.46 
,48 
,92 
,41 


,33 

,92 

,90 

1.14 


.40 


.11 
.84 
1.01 
.98 
.02 

.03 

,07 

1.08 


.96 

.10 
,40 
,83 
.60 

.76 

,40 


3,68 
2,34 
3,34 


1,13 
3.54 
2.88 

2.40 

3.64 

2.63 


3.18 
3.83 
1.33 


3.71 
2.79 


1.93 

3.36 


•    2.89 


•  3.64 

-  3.49 

-  3,67 

-  2,82 

-  2.71 

•  3.29 

-  3,12 


3,83 
3.24 
2.86 
3.50 
3.50 

3.73 
3.35 

2.92 

3.64 
3.34 


2.95 
3.05 
2.67 


.49 

,22 
.65 

.16 
4.16 

2.40 
.10 
.73 

.15 

.70 


.44 
.03 
1.75 
.02 
.39 


,49 
,26 
,18 
,42 
,12 

1,52 
.23 

.36 
.97 
.27 

1.99 
.22 
.29 
.37 
.24 


.16 
.19 

.80 
.47 
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UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AU5TIN8URG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  KERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELL5B0R0  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 
OU  BO  1 5  7  E 
EMPORIUM  1  N 

KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 


DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBEN5BURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  5W 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


DIVISION 


SOUTHWtST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  *  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY       R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
ST0Y5T0WN 
UNIONTOWN 
wAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWtST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <•    W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 

Clarion  3  sw 

CLERMONT  *  NW 

conneautville 

CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 
OU  B0I5  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 


Temperature 


77,9 
76.6 
SO. 3 

81.3 

76.5 
81.7 
76.5 


83.0 
80.3 
78.0 
82. IM 
S3.<> 

79.6 
77.7 
83.7 
78.7 
81.6 


81.9 
84.5 
80.2 
82.7 
85.3 

84.2 


78.7 
80.9 
84.1 
84.5 

81.1 

81.8 
79.3 

81.1 

82.5 
79.6 
85.4 
84.4 
85.5 

82.6 
83.6 
82.9 
80.6 
82.8 

83.1 
76.0 
83.8 
82.3 


76.1 
77.9 
82.6 
83.1 
79.4 

80.9 
79,5 
77.5 
79.8 
86.1 


48.1 
52.3 

49,4 


51.0 
52,1 
51.4 


93,9 

48,9 
45,8 
44,  3M 
90,2 

46,1 
47,5 
50.7 
46.6 
57,2 


93.5 

52,8 
46,2 
53,5 


93.5 

51,8 
52,3 


58,4 
48,3 

47,7 
90,4 

49,6 
54,7 
49,5 

91,4 

91,0 
94,0 
94.2 
92,8 

59.0 

53,1 
57,2 
59,6 
50,8 
91,9 

93,2 
50.3 
56,6 
51.8 


48,2 
46,9 
48,9 
47,4 
43.4 

50.8 
50.4 
44,8 
54,0 
53,4 


63.0 
64.5 
64,9 


63.8 
66.9 

64.0 


68.9 
64.6 
61.9 
63. 2M 
66.8 

62.9 
62,6 
67.2 
62.7 
69,4 

69,0 


67.7 
68,7 
63,2 
68,1 
M 


68,6 
64,6 
65,9 
67,5 

65.4 
68.3 
64,4 

66,3 

66.8 
66.8 
69.8 
68.6 
70,3 

67.9 
70,4 
71.3 
65,7 
67.4 

68,2 
63.2 

70.2 
67.1 

67.5 


62.2 
62,4 
65.8 
65.3 

61.4 

65.9 
65.0 
61.2 
66,9 
69.8 


90 
90 
92 

1.0   92 

87 


-  2.1 
1.2 


1.2 


2.0 
.6 


,9 

2.3 


93 

28 

91 

26. 

92 

29 

94 

28. 

93 

27 

91 

27 

96 

27« 

99 

27 

98 

28 

95 

28. 

96 

27 

95 

27 

94 

28* 

92 

27. 

94 

27. 

92 

29 

93 

27 

95 

28 

87 

26 

87 

27. 

94 

28. 

94 

27 

88 

27. 

92 

26 

91 

25 

88 

26 

91 

27. 

96 

27. 

131 

102 

92 


108 
55 

112 


S» 

91 
143 
116 

69 

127 
122 

63 
125 

49 


93 

49 

117 

45 


47 

104 

74 

98 

91 
46 
93 


60 
63 
36 

49 
49 

96 
34 
29 
87 
93 

51 

128 

37 

77 


127 

120 

78 

89 

149 


149 

70 
34 


Precipitation 


2.93 

.96 

1.46 


2.93 

1.19 

.77 

1.97 


.30 
.68 
1.29 
.86 
.26 

.80 
.96 
.38 
1.32 
.31 

.68 


.85 

.42 

1.48 

.36 

.69 

.73 
.07 
.99 

.69 


1.97 

2.07 

1.78 

.96 

.91 
2.16 

.84 

2.13 

1,19 
1,49 
2,79 
2.68 

.70 

.49 
1.72 

.99 
1.19 

,96 

2.67 
.99 

1.72 
2.10 

1.90 


1.91 
2.69 
,96 
1.35 
2.55 

2.26 
2.21 

2.17 
I. 11 
1.31 


.66 
2,03 
1,41 


3,22 


-  3.34 

-  2.67 
.    3.26 

-  3.12 


-    3,72 


-    3,07 
.    3.72 


3.46 


-    1.37 


2.06 
3.00 


2.88 
2,11 


-    2,15 


1,75 
.46 
.87 

2.T5 

1,48 
.53 

.28 


■S-o 

13 


%  8 


.42 

16 

.24 

29 

.75 

17 

.26 

7 

.29 

17 

.32 

17 

.07 

28 

.28 

16 

.78 
.95 
.33 

.96 

.92 

.16 

.72 

.39 

.49 
1.30 
1.06 

.40 

.19 
.96 
,33 
,39 
.96 

,94 
.20 
.49 
.65 


.19 

9 

1.39 

10 

.47 

10 

.43 

10 

1.18 

10 

1.20 

10 

.91 

10 

1,22 

10 

,46 

7 

.60 

10 

.0 
.0 
.0 
,0 
,0 

,0 
,0 
.0 
.0 
.0 
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Tamparalur* 

PrsclplUtlon 
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J 

1 
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No.  o 

D.yt 

ll 
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1 

Snow.  81M 

No.  ol  D«yi 
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Mln. 

r, 

1 

1 

i 

<2 
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S 
a 
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S 
n 

a 

1 

•^1 

•:i 

."1 

•:l 

1 

&& 
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• 

1 

1 

ii 

8 

8 

FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2    NM 

77. 1 

80.8 
8S.2 
79,5 

57.8 
57,7 
53. 4M 
53.0 
51.3 

67.5 
72.1 
67. IM 
69.1 
65.* 

,8 
,8 
,2 
.7 

90 
99 
94 
95 
92 

26 
26 

27. 

26 

27. 

37 
3* 

30 
29 

6« 
33 

48 
4<> 
91 

1 

11 

5 

9 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

3.82 
2.32 
2.41 
3.08 
2.30 

.77 

-  1.39 
•  l.*6 

-  1.05 

-  1.52 

l.*8 
,91 
1,66 
1,88 
1.17 

9 

7 
10 
10 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

0 

KANE   1  NNE 

XEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  HATER  WORKS 

77.0 
79.2 
81.1 
79.7 
78.9 

52.2 
52.2 
50.5 
<.6.7 

60.7 
65.7 
66.7 
65.1 
62.8 

-  1.0 

88 
92 
91 
92 
92 

27. 
27. 
27. 
28. 
27 

26 
31 
29 
32 

27 

159 

89 

68 

9<> 

128 

0 
2 
3 

3 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

1 
2 
1 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

2,96 
2.09 
1.59 
2,38 
1.92 

•  2,22 

1,58 
1.06 
,92 
1.70 
1.3* 

10 
10 
10 
10 
10 

,0 
,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

WARREN 

81.9 

51,3 

66.6 

•   .1 

92 

26 

32 

1 

60 

2 

0 

I 

0 

2,53 

-  2,1* 

l.*0 

10 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

65.5 

-  1.0 

2,19 

-  1,90 

.0 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


June  was  a  hot  dry  month  in  most  sections 
of  Pennsylvania.  Portions  of  the  State,  notably 
the  Lower  Susquehanna  Valley,  experienced  the 
warmest  June  since  1943  and  the  third  warmest 
of  record.  Temperatures  reached  90^  or  higher 
at  Harrisburg  on  14  days  with  record  high  read- 
ings for  the  date  on  the  24th,  27th,  and  28th  the 
high  on  the  27th  reaching  100\  By  contrast 
northern  areas  of  the  State  were  relatively  cool,' 
with  temperatures  averaging  several  degrees 
below  normal  although  the  90"  mark  was  reached 
practically  everywhere  on  at  least  a  few  days 
during    the    hottest    last    10    days    of  the  month. 

With  I  he  exceptions  of  northwestern  and  north- 
easiern  areas,  this  was  the  driest  June  of  record 
and  the  driest  month  since  October  1963»  Rainfall 
totals  of  less  than  1  inch  were  common  through 
the  central  mouniains,  middle  and  lower  Susque- 
hanna Valley,  and  southeastern  counties,  with  a 
number  of  stations   reporting  less  than  1    2  inch. 


Ihe  dryness  was  centered  in  the  Lower  Susque- 
hanna area,  where  places  such  as  Harrisburg 
received  only  .07  inch,  Hanover  .03  inch,  and 
Gettysburg  .02  inch,  and  May  -  June  totals 
were  the  lowest  of  record  dating  back  to  before 
the  turn  of  the  century.  Scattered  showers  and 
thunderstorms  during  June  were  limited  to  a 
few  days,  and  rainfall  per  storm  was  very 
restricted  even  in  the  generally  wetter  sections. 
Bruceton,  for  example,  measured  3.95  inches 
of  rain  from  a  thunderstorm  on  the  28th,  while 
nearby  Pittsburgh  received  only  .09  inch. 

The  effects  of  the  general  June  dryness  were 
many.  Top  soils  became  very  dry  in  many 
areas,  crops  made  little  growth,  streamflow 
decreased  sharply,  and  ground  water  levels 
dropped  by  as  much  as  several  feet.  It  should 
be  noted,  however,  that  streamflows  and  ground 
water  levels,  while  below  normal,  were  generally 
higher  than  in  June  1965. 

Nelson  M.  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Penna.    17070 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


pdcono  moui^tains 

eouinunk  2 
fbancis  e  salter  0 
frEElano 

60UL0SB0R0 


HOLLISTERVILLE 
HONESDALE  '*  NW 
LAKE  MINISINK 
LAKEVlLLE  I  NNE 

long  pond  2  ^ 

matamoras 
hilanville 
paupac<  2  wnw 
pleasant  mount  1  w 
scrantqn 

5tr0uds8urg 
sweet  valley 
tobyhanna 
wilkes-sarre  *  ne 
w-barre-scranton  WBAP 


ALLE'NTOWN  Wfl  AP 

bethlehem 
claussviuue 

KRESGfcVlLLE  3  W 

lehiohton 

new  tripoli 
palherton 
port  Clinton 
pottsville 

TAMAQUA 

TAMAQUA  *  N  OAH 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


BECHTtLSVlUUE 
BERNE 

CHAODS  FORD 
COATESVILLE  I  5W 
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OEVAULT  I  W 
DOYLESTOwN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 
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6RATERF0R0  1  E 

HOLTWOOD 

HONEY  BROOK  1  W 

LANCASTER  2  NE  Pt*P    STA 
LANDISVILLE  2  NW 
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MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 
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PALM 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHOENUVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  I  E 

READING  wa  CITY 
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•  06 

.02 

.12 

•  12 

•  03 

T 
T 

,06 

,03 

.19 
.11 
•  03 
.38 

T 

.02 

.10 

.27 

.07 
.10 

.02 
.97 

1.59 

05      ,0<> 
.02 

•  29 

T 
.13 

T 

.08 

.22 

.01 

•  >6 
.23 


.TO 

•  29 

•  02 


IB  loUowing  Station    IndM- 


DAILY  PRECIPITATION 


^tMHlYtV***]* 


ConHnuad 

J1JNT 

lVf.6 

Station 

1 

Day  ol  Month 

1  1  2  1  3 

4  1  S  1  6 

7  1 

e  I  9 

10  1 

11  1  12 

13  1  U  1  IS 

16  1 

17  1  IB 

19  1  2(1   21 

22   23   24 

...    ,, 

««IJ0>H0«>1 

1.00 

.0) 

.04 

.08 

.14 

.02 

.08 

T 

,  ^ 

MUCIAMSPORT  hR  ad 

.» 

T 

.06   .01 

.03 

.12 

•  10 

•  U 

.08 

.03 

• 

UP»t«  SUS0UEH«»1K»   0» 

«USTI<I9UB6  I    . 

2.51 

T 

.32i  T 

U79 

.12 

.09 

.09 

•  12 

•  12 

CtNTON  1  Nl. 

.■>» 

.02 

.U 

•  46 

.10 

•  20 

T 

CnvtN6T0N  i    N&k> 

.39 

•  03 

•  28 

.05 

.02 

OIXON 

l.«(S 

T 

T 

•  44 

.09 

.97 

.09 

.03 

T 

.02 

T 

T 

OUSHOaE  2  SSa 

.61 

.06 

.01 

•  20 

.19 

.19 

T 

.01 

E»6l.E5  "EKE 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

... 

^ 

MOP  eOTTO-*  ?  SE 

2.82 

.15 

U41 

.21 

Iso 

.99 

L«*RENCEvai.E  2    S 

3.5(. 

.13 

.03   .59 

.08 

2.75 

.07 

.19 

,06 

•  09 

T 

tE  aCY 

1.21 

.09 

.36 

T 

•  Ofc 

.29 

.45 

MONTROSE 

2. '3 

T 

.01 

.31 

.07 

1.49 

.10 

.77 

,01 

.18 

T 

Oi>«ELL  J  N« 

1,«7 

.10 

.13 

.02 

1.49 

.11 

,09 

•  04 

RUSHVILLE 

!,2* 

.02 

.05 

1.77 

.06 

•  19 

.05 

.12 

•  02 

Susquehanna 

2.6(1 

.09 

.23 

.17 

1.66 

•  33 

.03 

.13 

TOWANOA  1  ESe 

1.13 

.01 

T 

T 

.04 

.53 

.02 

.44 

.02 

.07 

T 

.02 

TROf 

.86 

.03 

.04 

.02 

.62 

T 

.15 

T 

T 

T 

UELLSSORO  3  S 

.77 

T 

.01        T 

.04 

.09 

.29 

.01 

.09 

.05 

.03 

•  18 

.01 

. 

CENTRAL  HOUNTAINS   OT 

BELLEFONTE  »  S 

.30 

.04 

T 

.02 

.12 

.06 

T 

.01 

.09 

T 

CLARENCE 

.61 

.31 

.05 

T 

.05 

T 

T 

CLEARflELD 

.♦1 

.03 

T 

.12 

•  02 

.12 

.03 

,09 

.09 

OU  BOIS  7  E 

.68 

.06 

.17 

.02 

•  06 

•  14 

.17 

.06 

EMPORIUM  I  N 

1.29 

.02 

.10 

.01 

.04 

.94 

T 

•  39 

.14 

.09 

•  04 

GLEN  HAZEL  2  ME  0AM 

2.*9 

.02 

.28 

.09 

.06 

1.54 

•  13 

.29 

.09 

T 

KARThAUS 

.86 

.45 

.13 

.11 

.05 

.12 

T 

LOCK  HAVEN 

.26 

T 

T 

.11 

.04 

.07 

•  04 

T 

T 

MADERA 

.60 

.02 

.04 

.09 

.17 

•  66 

MAHAFFEY 

.78 

.01 

.10 

T 

.09 

.05 

T 

.19 

.04 

.19 

.19 

MEOIX  RUN 

.** 

.01 

T 

.04 

.10 

.08 

T 

.13 

.06 

.02 

MILLHEIM 

.72 

T 

.05 

.02 

.09 

.12 

.09 

.26 

.10 

PHILIPSBURO  FAA  AP 

.56 

.35 

.05 

.09 

.02   T 

.04 

•  09 

RENOUO 

.38 

.13 

.11 

.05 

.02 

.05 

.02 

RIDSUAy 

1.32 

,04 

.19 

.02 

.16 

.57 

.19 

.16 

.04 

SINNEMAHONING 

.78 

T 

T 

T 

.63 

.07 

T 

T 

•  09 

.03 

T 

T 

T 

T 

STATE  COLLEGE 

.31 

.02 

T 

T 

.04 

.10 

.04 

T 

T 

.01 

.07 

T 

.03 

SOUTH  CENTRAL 

MOUNTAINS           09 

ALTOONA  HORSESHOE  CRvE 

.85 

.19 

.09 

.42 

.04 

•  10 

.02 

BREEZEwOOO 

.12 

.01 

.05 

.06 

BUFFALO  "ILLS 

1.01 

.50 

.05 

.09 

•  OT 

.07 

.24 

BURNT  CABINS  I    NE 

.*2 

.09 

.05 

•  09 

.24 

CARROLLTOaN  2  55E 

.76 

.02 

•  09 

.07 

•  IT 

.06 

.33 

CRESSON  1  SE 

1.26 

.01 

T 

.12 

•  19 

•  19 

.03 

.09 

.50 

.29 

EBENS8URG  SE«AOE  PL. 

l.»8 

.03 

,05 

.13 

•  13 

•  01 

.10 

.75 

.28 

EVERETT  1  S» 

.36 

.26 

.10 

HUNTINGDON 

.69 

.05 

.22 

•  10 

.03 

T 

T 

.29 

T 

HYNOMAN 

.81 

.22 

•  24   T 

.19 

.07 

.19 

JOHNSTOHN 

.73 

.03 

.01 

•  03 

•  03 

•  03 

.32 

.28 

KEGG 

.07 

.07 

MAPLETON  DEPOT 

.55 

T 

.09 

T 

.09 

.09 

.39 

.02 

HARTINSBURG  FAA  AP 

.59 

T     T 

.09 

•  13 

T 

.28 

.01 

T 

.08 

HC  CONNELLSBURG 

1.59 

T 

.49 

.05 

1.09 

SAXTON 

.65 

.37 

T 

•  09 

T 

.03 

T 

.12 

T 

T 

.08 

TYRONE  <>  NE  BALD  EAGLE 

.81 

.55 

•  07 

•  03 

T 

.09 

.08 

HILLIAHSBURG 

.98 

T 

T 

.14 

•  09 

T 

.02 

•  21 

.50 

T 

MOLFSBURG 

.96 

,09 

•  u 

.04 

.01 

.02 

.68 

•    «    « 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCK  3 

1.24 

.02 

,03 

.04 

•  19 

T 

.26 

.26 

.46 

BAKERSTOmN  3  WNW 

- 

. 

. 

... 

. 

,     . 

• 

•     •     . 

. 

... 

... 

... 

. 

.    • 

BEAVER  FALLS 

2,10 

.12 

.32   T 

.39 

•03   .16 

.05 

.27 

.02 

.74 

BLAIRSVILLE  «  ENE 

1.57 

.32 

.14 

.03 

.39 

.10 

•  99 

T 

BOSKELL  1  5w 

.96 

.01 

.01 

.11 

.03 

T 

.14 

.17 

.49 

BRAOOOCK  LOCK  2 

I. '2 

.01 

.03 

.08 

.42 

.88 

BRUCE  TON  I  S 

6.10 

.09 

.19 

.01   .06 

1.15 

•  TO 

9.99 

BURGETT5T0»N  2  u 

2.07 

.06 

.40 

.04   .09 

.02 

.69 

.78 

BUTLER  4  JNU 

1.79 

T 

T 

T          T 

.35 

•  95 

T     .21   .20 

T 

CHARlEROI  LOCK  ". 

.59 

.13 

T 

.12 

.02 

.07 

.03 

.09 

.13 

CLAYSVILLE  3  M 

.56 

T 

•  01 

.06 

•  06 

.33 

•  to 

CONFLUENCE  1  5U  DAM 

.91 

.01 

.01 

T 

•04   •Ol 

.36 

.04 

T 

.25 

•  19 

CONFLUENCE  1  N« 

.64 

.04 

.02 

.02 

•  26 

T 

.25 

.09 

CONNELLSVILLE 

.86 

T     T 

.17 

.07 

.19 

.47 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

1.10 

.06 

•  07 

•  19 

.07 

.26 

.4« 

CREEKSIDE 

1.89 

T 

T 

.10 

T 

.42 

.05 

.40 

.92 

DERBY 

2,l6 

.33 

•  30 

.10        .51 

.92 

DONEGAL 

.84 

.01 

.02   .16 

.05 

.11 

.07 

.15 

.10 

.01 

.16 

DONORA 

- 

. 

. 

*     >     - 

. 

. 

. 

... 

*    •    . 

... 

... 

. 

•    . 

FORD  CITY  i  S  DA" 

2.13 

.05 

.11 

.09 

.19 

.61 

T 

161 

.72 

GLENWILLAHO  DASH  DAM 

1.79 

.01 

T 

T 

.14 

.94 

.21 

T 

.21 

.67 

GREENSBORO  LOCK  7 

1.33 

.16 

.13 

.02   .14 

.30 

T 

.Ot 

.21 

T 

.31 

INDIANA  3  SE 

1.15 

.10 

.09 

.02 

.20 

.06 

.29 

.02 

•  06 

.39 

KITTANNInG  LOCK  7 

1.59 

.21 

.26 

T     .22 

.19 

.39 

.33 

MARION  CENTER  2  5E 

1.49 

T 

.07 

.06 

.04 

.06 

.40 

.06 

.49 

.30 

MC  KEE5P0RT 

1.92 

.06 

T 

T 

,11 

.20 

1.59   T 

MEYERSOAlE  1  « 

.97 

.33 

.09 

.04 

.03 

.04 

.23 

.29 

MONTGOMERY  L  AND  D 

2.75 

.09 

.19   .01 

.88 

.09 

.03 

•  16 

•  01 

USD 

NATRONA  LOCK  <. 

2.27 

T 

.26 

.49 

.02 

•  19 

1.12 

NEW  CASTLE  I  N 

2.69 

1.06 

•  98 

.03   .16 

.04 

.48   ^03 

.01 

.09 

.26 

NEWELL 

.70 

.05 

.05 

•  20 

.40 

NEW  STANTON 

.45 

•  10 

•  19 

.09 

T 

T 

.19 

PARKER 

1.79 

•  96 

•  39 

.11 

.09 

•  19 

.46 

PITTSBURG"  KB  AP  2     //R 

1.72 

T 

T 

.04 

T     .11 

•  92 

,19 

.31 

T 

.96 

T 

PITTSBURGH  WB  CITY       R 

.95 

T 

.09 

.12 

.33 

.33 

1 

T 

.09 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

1.15 

.03 

.13 

.31 

.08 

.39 

.29 

SAGAMORE  I  S 

2.91 

.06 

.04 

.11 

.08 

.90 

.03 

.94 

1.09 

SALINA  3  w 

.96 

.07 

,11   .02 

.14 

.06 

•  96 

SCHENLEY  LOCK  5 

1.99 

.16 

.18 

.02   .29 

.09 

•  43 

.72 

SLIPPERY  ROCK 

2.67 

•  94 

.32 

•  42 

.32   .10 

.06 

•  39 

•  02 

.14 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

.81 

•  03 

•  33 

T 

•  29 

.20 

STOYSTOWN 

.55 

.07 

•  14 

•  14 

.20 

UNIONTOWN 

1.72 

.02 

.14 

.10 

.49 

•  IT 

.14 

.17 

.09 

T 

.41 

VANDERGRIFT 

1.70 

T 

,01 

,09 

•  03 

.59 

T 

.25 

T 

.78 

WAYNESBURG  1  E 

2.10 

.14 

.02 

,02 

.35 

.06   ,04 

.52 

T 

.14 

.16 

T 

.69 

WHITESBUR6 

1.84 

.24 

.17 

.99 

.94 

* 

« following  Station    Index. 


DAILY  PRECIPITA  TION 
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»—  ■. 

PEIMSVLV«NIA 

Continued 

JUNE    19U 

Station 

3 

Day 

of  Month 

o 

1 

r 

i2 

1    1    2        3 

4        5    1    6 

7 

8    I 

9 

10       11       12 

13   1 

14       15 

16 

17      18 

19  I   20      21 

22      23      24 

25  1  26      27 

28  [ 

29   {  X 

31 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

i.?? 

T 

.09 

.11 

1.10 

.98 

.10 

.18 

.01 

BARNES 

2,34 

.13 

.26 

T 

1.90 

T            .17 

.20 

.02 

.06 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

1.91 

7 

.18       .02 

.01 

.01 

.89 

.38 

.01 

.30 

.11 

BRADFORD    CENTRAL    FS 

2.77 

.31 

.12 

1.50 

.17      .99 

.08 

.04 

.22 

BRADFORD    *    w    RES 

2.69 

.02       .02 

.32 

1.39 

.13      .09 

.57 

T 

.14 

brookvillE  sewage  PL. 

.96 

T 

.11 

.10 

.47 

.08 

.07 

.10 

.09 

CARTER    CA*^P    2    w 

.82 

T 

•  09 

.10 

.34 

.07 

.10 

.05 

.07 

CLARION    3    S« 

1.35 

.09 

.30 

.43 

.23 

.08 

.22 

CLERHONT    ".    Nw 

2.55 

T           T 

.15 

.32 

.06 

1.18 

.09      .15 

.19 

.10 

.99 

CONNEAUTUILLE 

2.26 

T           T            .04 

.23 

.03 

1.20 

.28 

.48 

T 

C00H5BURG 

1.32 

T 

.45 

.45 

■  22 

.20 

T 

T 

CORRT 

2.21 

T 

.35 

.09 

.91 

.19 

.71 

COUDERSPORT    4    Ntt 

2.17 

.08 

T 

.25 

T 

.04 

1.22 

.92 

.16 

.06 

.06 

COUOERSPORT    6    E 

1.65 

.22 

1.11 

.11 

.19 

.02 

DU   eOIS    FAA    AIRPORT 

1. 11 

T 

T 

.46 

T 

.44 

.08      T 

.12 

■  01 

EAST    BRAOY 

1.31 

.03 

.60 

.10 

.28 

.10 

.20 

ERIE    WB    AIRPORT 

3.82 

.46       .14 

.14 

1.48 

.05 

T 

.09      .02 

1.44 

T 

FARRELL    SHARON 

2.32 

.91 

.90 

.10     T 

.20 

.05 

.18 

FRANKLIN 

2.41 

T 

.38 

T 

1.66 

.10 

.16 

.11 

OALETON 

1.74 

.07 

.99 

.07 

.12 

.99 

GREENVILLE 

3.08 

.79 

uas 

.07 

.27 

.01      T 

.06 

T 

JAMESTOWN    2    NW 

2.30 

.17 

1.17 

.17 

.32 

.02      .18 

.25      T 

.02 

KANE      1    NNE 

2.96 

T 

.03 

.64 

.07 

1.58 

.04      .12 

.19 

.09 

.07 

.19 

LEWIS    RUN    3    SE 

2.81 

.04 

.10 

.17 

.15 

1.14      .03 

.02 

.06 

1.10 

LYNCH 

1.02 

.20 

.53 

T 

.16 

T 

.11 

.02 

T 

HEADVlLLE    1    S 

2.0, 

.41 

1.06 

.27 

.99 

.02 

T 

KERCER 

1.59 

T 

.33 

.92 

T           .09 

.15 

.08 

.01 

■  01 

NORTH    EAST    2    5E 

3.84 

T            .01 

.57 

1.32 

.01       .91 

1.99 

.03 

RAYMOND 

3.19 

.07 

.05 

.04 

.12 

1.34 

.09 

.12 

.04 

1.91 

RUSSELL 

2.57 

.23 

.21 

1.29 

.11 

.97 

.29 

.19 

T 

STUMP   CREEK 

.*7 

.05 

.03 

.0) 

.18 

.09 

.10 

TIONESTA    2    SE    DAM 

2.38 

T 

.35 

1.70 

T           .11 

.13 

.09 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

1.92 

T 

T 

.09 

T 

1.34      T           T 

T 

.12 

.29 

.08      T 

T           T 

T          T 

T          T          T 

T 

TORPEDO    4    w 

1.80 

.09 

1.20 

.19 

.32 

T 

TUBTLEPOINT    »    NE 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

- 

• 

■ 

- 

.           .           • 

... 

•          •          • 

. 

•          • 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

2.72 

.34 

.01 

1.37      .02 

.90 

.97 

.91 

WARREN 

2.53 

.05 

.10 

T 

1.40 

.19 

.19 

.25 

.39 

.02 

WEST    HICKORY 

- 

- 

. 

■ 

- 

■ 

. 

"■ 

* 

■ 

■ 

... 

... 

■          •          . 

■ 

"          ■ 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:   100"  ON  28+  AT  8  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE:    23'  ON  THE  1ST  AT  CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    6.10  INCHES  AT  BRUCETON  1  S 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .02  INCH  AT  GETTYSBURG 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:    4.16  INCHES  ON  THE  9TH  AT  MILANVILLE 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h. 

) 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  days  vhth  precipitation 

in 

1 

a 

Station 

il 

[0   U 

cc  a 

c 
s  a. 

M  W 
K 

• 

« 
> 

< 

1     . 
^1 

0 

1-0 

s 

1 
1 

e 

il 

EASTERN    STANDARD 
1    AM         7    AM         1    PM 

TIME 
7    PM 

H 

8 
s 

1 

4 

N  9 

1 

ALLENTOWN   WB   AIRPORT 

28 

2.5 

7.6 

25++ 

32 

10 

75 

75 

43 

48 

4 

0 

0 

0 

8 

- 

5.3 

ERIE   W8   AIRPORT 

23 

4.1 

9.0 

23++ 

27 

15+ 

78 

79 

59 

57 

2 

0 

2 

0 

10 

' 

3.6 

HARRISBURG   WB   AIRPORT 

29 

2.9 

7.2 

26 

H 

15 

69 

68 

41 

46 

0 

0 

0 

6 

76 

5.5 

PHILADELPHIA   WB   AIRPORT 

26 

3.1 

9.2 

29 

N 

10 

77 

77 

49 

56 

11 

0 

0 

0 

14 

68 

5.6 

PITTSBURGH   WB   AIRPORT    2 

28 

2.6 

7.0 

30++ 

25 

06 

78 

80 

42 

49 

2 

0 

0 

11 

64 

5.4 

PITTSBURGH  WB   CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0 

0 

0 

7 

59 

- 

READING   we    CITY 

- 

- 

- 

63 

W 

1* 

- 

- 

- 

- 

1 

0 

0 

11 

71 

5.2 

WILKES-BARRE-SCRANTON   WBAP 

27 

1.3 

7.2 

25 

s 

1* 

78 

81 

46 

51 

0 

0 

0 

10 

73 

5.3 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

28 

2.S 

6.« 

25++ 

24 

05 

94 

90 

49 

56 

0 

0 

0 

9 

- 

5.0 

S*o  R«f*»nc«  Notsa  FoUowIng  StaOon  Ind«x 


I 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE  !««« 


StiUon 

Day  oi  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

L^ 

10 

>' 

12 

13 

- 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

POCOHO  M0UNT4INS    01 

FRSNCIS  E  WALTER  0AM 

MAX 

MIN 

60 
37 

58 
36 

65 
34 

75 
41 

«2 

50 

85 
51 

83 
59 

75 
53 

82 

57 

80 
65 

72 
43 

69 
37 

71 
49 

76 
52 

83 

48 

75 
46 

71 
51 

74 
44 

76 

49 

79 
46 

82 
52 

63 
47 

83 
44 

87 
66 

68 
56 

88 
60 

84 
68 

90 
65 

67 
63 

64 

97 

76,3 

90.2 

FREELANO 

MAX 

MIM 

59 
37 

63 

40 

73 
34 

80 
47 

84 
64 

83 
65 

74 
62 

77 
59 

74 
48 

70 
41 

77 
52 

80 
56 

80 
56 

79 
58 

77 
53 

73 
56 

84 
61 

82 
62 

85 
57 

85 
58 

84 

57 

86 
57 

83 

57 

86 

67 

90 
68 

41 
59 

90 
58 

67 
66 

69 

6J 

60.1 
99.2 

hawlEy 

MAX 
MIN 

62 
37 

62 

37 

65 
36 

77 
37 

S3 
54 

87 
55 

82 
58 

76 
54 

82 

56 

80 
57 

71 
41 

67 
41 

70 
41 

79 
53 

86 
52 

77 
43 

72 
52 

74 
45 

78 
47 

77 
46 

83 

47 

63 
48 

80 

47 

86 

49 

87 
67 

89 
69 

88 

61 

91 
62 

63 
64 

66 

67 

76.7 
49.9 

MATAMCPAS 

MAX 

MIN 

66 

41 

70 
40 

82 
39 

89 
52 

91 
53 

87 
60 

'8 
58 

85 
57 

85 
58 

83 
60 

75 
43 

76 
42 

80 
59 

88 
58 

81 
54 

80 
49 

81 
54 

61 
46 

80 
52 

90 
50 

90 
55 

86 
52 

91 
51 

90 
61 

94 
63 

93 

64 

96 
62 

93 
67 

92 
66 

91 
98 

64.9 
94.1 

M1LA^VILLE 

MAX 

Mm 

67 
32 

64 
32 

63 

30 

79 
34 

86 
48 

88 
52 

84 
54 

77 
52 

S3 
43 

69 
39 

70 
36 

71 
41 

81 
49 

SO 

49 

77 
44 

61 
48 

70 
40 

77 
44 

79 
49 

82 
50 

83 
50 

62 
42 

79 

41 

91 

44 

67 
52 

89 
51 

90 
61 

90 
68 

66 
61 

66 

99 

79.1 
46.6 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

MAX 

MIN 

59 
35 

56 
35 

61 
35 

72 
46 

80 
52 

81 
54 

80 
59 

72 
49 

78 
50 

76 
54 

66 
41 

65 
36 

69 
42 

78 
52 

80 
47 

73 
45 

64 
47 

70 
43 

74 
44 

76 
45 

80 
52 

78 
42 

76 
44 

82 
55 

82 
56 

85 
61 

86 
61 

85 
56 

83 

63 

62 
99 

79.0 
46,* 

SCRANTON 

MAX 

MIN 

62 

41 

68 
41 

82 
45 

89 
58 

90 
62 

90 
62 

79 
59 

85 
60 

78 
62 

71 
45 

72 

46 

78 
53 

87 
58 

89 
54 

79 
54 

73 
57 

78 
50 

84 
53 

80 
50 

83 
51 

69 
52 

85 
42 

66 
52 

90 
63 

91 
63 

83 

64 

92 
61 

93 
62 

9* 
69 

62.7 
94.4 

STR0UDSBUH6 

MAX 

MIN 

65 
39 

70 
38 

82 
36 

88 
51 

91 
55 

87 
59 

82 
60 

85 
54 

85 
59 

80 
61 

74 
45 

75 
42 

79 
54 

87 
55 

82 
52 

76 
50 

79 
51 

82 
45 

81 
52 

78 
48 

89 
55 

68 
56 

91 
46 

91 
59 

94 
68 

89 
64 

96 

61 

89 
54 

90 
66 

69 

46 

63.9 
92.1 

SWEET  VALLEY 

MAX 

MIN 

65 

59 
41 

66 
43 

77 
49 

63 

57 

85 
61 

82 

60 

76 
55 

76 
57 

82 
61 

70 
40 

69 
43 

76 
52 

83 
56 

62 
52 

74 
53 

69 
54 

75 
50 

77 
52 

78 
55 

63 
59 

82 
48 

83 
63 

87 
60 

88 
62 

88 
69 

89 
61 

90 
66 

89 
66 

66 

66 

79.0 
94.4 

TonYHANNA 

MAX 

MIN 

58 
33 

63 

37 

75 
33 

82 

44 

84 
51 

82 
55 

77 
61 

77 
50 

77 
57 

75 
53 

67 
40 

67 
36 

75 
50 

81 
50 

73 
45 

70 
45 

74 
49 

75 
42 

76 
50 

30 
45 

60 
51 

80 
45 

83 
42 

85 
59 

87 
61 

86 
56 

88 

67 

64 
65 

63 

63 

62 
99 

77.9 
*9.» 

W-BARRE-SCRANTON  WBAP 

MAX 

MIN 

61 
41 

67 
41 

76 
43 

85 
57 

87 
61 

86 
65 

77 
67 

83 
61 

85 
61 

77 
50 

71 
47 

77 
45 

85 
56 

88 
61 

79 
56 

73 
57 

78 
56 

81 
51 

83 
56 

67 
54 

86 
63 

85 
53 

69 
54 

91 

64 

93 
64 

90 
64 

94 
68 

92 
70 

69 

69 

90 
69 

62.6 

97.6 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOWN  WB  AP 

MAX 

MIN 

65 
42 

71 
45 

80 
43 

86 
53 

89 

58 

66 
61 

77 
62 

86 
59 

87 
64 

B2 
51 

76 
47 

74 
46 

61 
56 

87 
53 

82 
56 

62 
55 

80 
57 

84 
52 

32 
59 

39 
53 

91 
61 

87 
56 

93 

54 

96 
67 

97 
66 

63 
65 

100 
66 

91 

70 

90 
69 

93 
66 

64,* 
97, » 

PALMERTON 

MAX 

MIN 

61 
38 

68 
41 

81 
40 

87 
54 

89 
58 

86 
65 

78 
64 

85 
58 

86 
61 

78 
51 

75 
47 

72 
45 

81 
57 

84 
60 

82 
55 

79 
54 

79 
54 

81 
48 

79 
54 

88 
47 

68 
60 

84 
54 

91 
50 

92 
62 

94 
62 

62 
63 

97 
64 

91 
69 

69 

66 

90 
61 

63,1 
99,9 

PORT  CLINTON 

MAX 

MIN 

63 
35 

64 
36 

70 
33 

80 
43 

87 
49 

89 
55 

87 
57 

88 
52 

85 
58 

68 
60 

80 
43 

76 
38 

75 
48 

85 
54 

83 
47 

81 
48 

79 
53 

62 
41 

82 

47 

33 
46 

63 
51 

90 
46 

83 
45 

97 
51 

94 
66 

95 
60 

61 
69 

96 
60 

92 
62 

69 
92 

64,0 
*9,6 

ZER8EY  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
41 

57 
41 

64 
46 

75 
56 

82 
63 

84 
64 

80 
63 

74 
61 

79 
60 

62 
65 

73 
44 

68 

46 

68 
50 

76 
58 

80 
56 

75 
60 

74 
57 

75 

54 

79 
56 

78 
59 

82 
63 

83 

57 

83 

60 

65 
67 

88 
69 

88 
59 

79 
60 

90 

71 

67 
65 

64 
66 

77,6 
97.9 

ZION   GROVE 

MAX 

MIN 

62 
38 

60 
35 

67 
33 

77 
38 

82 
51 

66 
51 

86 
55 

77 
53 

82 

54 

84 
59 

76 
44 

70 
41 

74 
48 

82 

56 

64 
46 

78 
48 

76 
56 

78 
42 

78 
44 

31 
47 

65 
51 

66 
47 

84 
42 

88 

47 

92 

57 

92 
69 

67 
60 

96 
62 

93 

64 

67 
94 

61.* 

49.4 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

COATESVILLE  1  Sw 

MAX 

MIN 

67 
40 

65 
49 

70 
44 

81 
52 

88 

57 

90 
61 

68 
60 

80 
60 

86 
65 

90 
70 

83 
50 

74 
49 

72 
55 

78 
59 

86 
56 

85 
52 

33 
59 

78 
53 

84 
60 

79 
53 

88 
58 

90 
69 

66 
54 

90 
59 

94 
68 

95 
66 

83 

65 

97 

71 

94 
67 

69 

6* 

63,6 
97,6 

OEVAUlT  1  M 

MAX 

MIN 

61 
40 

68 
43 

79 
52 

85 
55 

86 
64 

68 
63 

76 
62 

84 
63 

86 
65 

83 
55 

74 
45 

72 
45 

76 
55 

87 
63 

81 
58 

81 
61 

77 
59 

82 
56 

76 
51 

86 
56 

90 
63 

64 
56 

91 
64 

92 
68 

94 
65 

80 
62 

95 
66 

91 
69 

69 

67 

90 
69 

62,9 
96,2 

EPHRATA 

MAX 

Mm 

66 
44 

72 
46 

81 
48 

88 
53 

91 

61 

88 
65 

82 
64 

86 
63 

90 
65 

82 
70 

77 
47 

76 
46 

84 
53 

85 
63 

84 
56 

60 
58 

83 
53 

83 
55 

82 
62 

89 

57 

92 
63 

83 
61 

94 
58 

96 

69 

98 

71 

66 
64 

100 
67 

95 
73 

90 
67 

94 
66 

66,1 
60,1 

GEORGE  SCHOOL 

MAX 

MIN 

63 
42 

67 
41 

70 
42 

79 
51 

86 
57 

90 
61 

88 
62 

82 
59 

86 
64 

85 
73 

83 
46 

72 
49 

69 
55 

74 
58 

88 
57 

62 
52 

84 
46 

78 
50 

84 
60 

75 
52 

67 
59 

90 
68 

90 
68 

91 
63 

94 
62 

91 
63 

ao 

62 

96 
65 

90 
68 

69 

63 

62.6 

96.6 

GRATERFORD  1  E 

MAX 
MIN 

64 
39 

64 
41 

70 
41 

79 
43 

86 
57 

90 
62 

87 
63 

78 
59 

85 
62 

87 
67 

83 
47 

74 
48 

71 
50 

77 
60 

68 
56 

S3 
53 

62 
56 

79 
54 

62 

57 

77 
52 

87 
57 

90 
59 

84 
53 

91 

67 

94 
66 

94 
62 

83 
64 

97 
67 

92 
66 

90 
62 

62,* 
96,1 

HOLTkOOD 

MAX 
MIN 

63 
46 

69 

49 

79 
51 

86 
56 

86 
61 

85 
66 

80 
66 

86 
64 

88 
67 

83 
61 

75 
55 

74 
52 

82 
60 

87 
66 

83 
59 

82 
57 

75 
63 

80 
58 

79 
64 

85 
60 

86 
63 

86 
64 

90 
63 

92 
69 

93 

70 

84 
69 

94 
72 

91 
67 

69 
70 

91 

70 

63,4 
62,* 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

MAX 
MIN 

64 
41 

72 
46 

80 
43 

88 
52 

89 
57 

36 
64 

84 
68 

85 
60 

87 
65 

86 

74 

79 

47 

77 
48 

83 
58 

66 
59 

84 
55 

63 
55 

81 
57 

61 
51 

80 
61 

39 
54 

92 

58 

91 
66 

93 

66 

95 
63 

96 
6S 

93 
67 

96 
66 

97 
71 

90 
69 

94 
6* 

66,1 
96,3 

LANDI5VILLE  2  NW 

MAX 
MIN 

66 
36 

64 
41 

70 
37 

60 
45 

87 
52 

90 
57 

87 
59 

79 
55 

87 
59 

90 
69 

63 
41 

76 
41 

75 
53 

83 
57 

87 
49 

85 

49 

83 
52 

SO 
45 

81 
57 

80 
49 

63 
51 

91 
60 

86 

49 

92 
62 

96 

62 

94 
65 

86 
62 

99 
66 

96 
66 

90 
61 

64,3 
93.2 

LEBANON  3  SW 

MAX 

MIN 

67 
42 

66 
43 

71 
42 

81 
49 

69 
58 

92 
65 

87 
63 

62 
58 

86 
62 

91 
71 

82 
45 

77 
44 

77 
56 

85 
59 

67 
52 

87 
5* 

62 
55 

32 
49 

33 
57 

84 
54 

38 
58 

91 
55 

87 

54 

92 
63 

96 
63 

96 
67 

87 
66 

100 
10 

99 

68 

91 
62 

69,* 
96,6 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

66 

48 

70 
50 

79 
58 

86 
58 

86 
65 

86 
69 

80 
64 

66 
67 

86 
72 

82 
58 

76 
53 

70 
53 

76 
59 

36 
66 

62 
66 

85 
66 

77 
65 

33 
62 

75 
65 

64 
63 

92 
66 

86 
67 

93 
62 

94 
76 

96 

70 

82 
67 

92 

67 

93 
76 

69 

72 

92 
72 

63,6 

64.0 

MORGANTOWN 

MAX 

MIN 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
Mm 

64 
42 

69 

41 

79 
46 

81 
57 

69 
65 

87 
61 

79 
59 

85 
56 

89 
61 

80 
60 

79 
55 

74 
30 

84 
60 

63 
60 

81 
53 

79 
56 

60 
50 

80 
46 

82 
55 

86 
55 

86 
62 

68 
62 

91 
64 

94 
66 

94 
64 

86 

64 

97 
64 

94 
67 

90 
66 

65 

62 

64,  » 
97,7 

NORRISTOWN 

MAX 

Mm 

68 
44 

72 

46 

81 
47 

66 
59 

92 
63 

86 
66 

81 
65 

87 
63 

90 
68 

85 

56 

76 
54 

72 
52 

78 
58 

89 
63 

64 
61 

85 
59 

79 
61 

85 
58 

77 
63 

83 
59 

92 
62 

86 
61 

93 
58 

96 
67 

97 
68 

84 
63 

96 

66 

93 

7* 

91 

70 

95 

66 

69,7 
60.9 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

MAX 

Mm 

67 
48 

70 
49 

79 
52 

89 
58 

91 
64 

68 
66 

81 
65 

88 
65 

90 
68 

83 
62 

73 
53 

70 
53 

75 
57 

90 
62 

64 
64 

86 
53 

77 
65 

65 
63 

73 
64 

87 
69 

94 
64 

66 
65 

94 
61 

96 
72 

98 

67 

83 
64 

95 

67 

94 

74 

92 

71 

9* 
71 

89.2 

62  .« 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 

Mm 

66 
46 

70 
47 

78 
48 

85 
58 

86 
60 

87 
67 

79 
65 

85 
63 

67 
67 

82 
57 

74 
52 

72 
53 

77 
59 

88 
60 

82 
61 

86 
58 

76 
61 

83 
57 

74 
61 

84 
55 

91 
63 

65 
60 

92 
64 

96 
66 

96 

67 

82 
66 

93 
67 

93 

73 

90 

70 

94 
69 

83,6 

60.3 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

MAX 

Mm 

PHOENIXVILLE  I  E 

MAX 

Mm 

67 
38 

72 
39 

80 
41 

87 
52 

90 
56 

87 
61 

65 
63 

86 
59 

68 
63 

87 
69 

74 
48 

73 

47 

79 
57 

88 
59 

85 
55 

83 
51 

79 
59 

86 
56 

31 
62 

90 
52 

93 
52 

99 
55 

93 
53 

96 
61 

97 

61 

96 

63 

98 

79 

94 

72 

92 
68 

94 
62 

86.6 
57.1 

See  Refeience  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE    1966 


Station 


QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  5E 

LOWER  SUSQUEHANNA   0« 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAmPERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
MERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  S5W  PUMP  5TA 

tt    «    « 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

*    «    tt 
UPPER  SUSQUEHANNA   ( 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANOA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

n        *         * 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLFFONTE  4  S 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  of  Month 


71 

79 

89 

90 

1.2 

39 

53 

56 

72 

62 

S3 

92 

48 

52 

58 

bu 

52 

61 

70 

89 

MAX 

MIN 


<.3   46   50 


64   70 
44   41 


62   71 
47   46 


74   82 
47   46 


72   81 
39   45 


67   62   71 


71   72 
45   47 


74   83 
49   50 


65   72 
41   41 


69   79 
42   47 


71   80 
41   42 


70   79 
40   38 


61   70 
32   32 


61   73 
40   46 


63   72 

41   41 


61   69 
38   38 


62   75 
41   42 


63   69 
43   40 


70   77 
40   39 


58 

54 

30 

33 

56 

55 

35 

40 

63 

61 

36 

34 

62   58   71 
36   39   43 


56   63   65 


53   60   63 


88   91 
56   59 


87   90 
6C   63 


58   63 
91   82 


89   92 
59   64 


89   91 
59   66 


95   90 
64   70 


89   91 
55   59 


86   90   86 
66   68   63 


91   90 
55   61 


86   90   88 
49   54   58 


81   85   86 
33   49   52 


82   86   89 
46   58   58 


83   89 
43   51 


77   83   88 
42   65   57 


83   90   91 
45   50   60 


81   86 
43   53 


81   84   79 
50   53   58 


83   83   86 
62   62   65 


79   87   90 
69   66   70 


90   76   87 
64   63   66 


84   76   S3 
61   62   65 


62   59   60 


83   85   91 
65   62   62 


7S 

83 

83 

43 

53 

55 

70 

83 

83 

45 

50 

60 

77 

85 

87 

37 

53 

53 

86   87 
48   46 


74   81   85 


85   86 
53   53 


76   81 
44   59 


85   86 
55   57 


85 

60 


11   12   13   14   15 


63   89 
57   64 


84   81   81 


78   82 
58   58 


80   85 
61   60 


77   79 
56   57 


85   81   87 
61   59   60 


76   83 
69   60 


75   SI 
55   57 


78 

80 

46 

52 

75 

76 

60 

50 

79 

81 

57   57   56 


82 
55 


79   75   79 
59   53   55 


84   80   84 
57   53   59 


74   73 
47   (,8 


64   76   74 
58   54   53 


90   35 
69   52 


85   60   73 
70   48   48 


31   75 
44   49 


82   73 
53   62 


79   79 
49   49 


77   77 
42   47 


85   77 
49   47 


63   80 
49   49 


73   78 
54   49 


79   79 
46   44 


75   74 
43   47 


78   77 
44   43 


80   74 
54   43 


85   70 
54   35 


34   71 
61   44 


90   78   73 


64   47   45 


73   71 
46   44 


60 
35 


55   40   45 


83   69   69 


80   '0   76 


54   40   41 


77   86   32 
67   58   52 


37   63 
65   60 


74   30   89 
53   59   57 


71   76   83 
53   58   58 


85   86 
58   51 


75   88   8* 


56   64   56 


65   83 
58   54 


87   84 
60   57 


79   36   35 
59   60   57 


57   61   58 


89   64 
56   53 


85   63   80 
59   59   54 


S3   86   84 
53   61   53 


85  87  80 

53  60  52 

76  86  80 

36  45  47 

31  88  81 

48  48  55 

78  88  35 

51  54  54 

76  84  82 

49  56  49 

78  89  85 

53  59  55 


79   36 
49   59 


79   75 
54   51 


78 

86 

76 

41 

54 

46 

72 

S2 

78 

45 

51 

52 

76   81   36 


84   83 
61   60 


34   80   80 
56   58   51 


77   81 
58   55 


31   84 
62   60 


79   82 
57   55 


84 
45 

82 
55 

70 
47 

73 
52 

76 
51 

72 
43 

81 
54 

61 
50 

72 
52 

62 
52 

83 
46 

86 
57 

74 
51 

72 
52 

75 
52 

72 

48 

SI 
50 

75 
51 

68 
54 

64 

46 

33   80   81 
59   58   53 


80   83 
59   55 


83   62   S3 
61   60   55 


65   78 
59   59 


79   61 
58   52 


53  81   82 

54  55   48 


53   55   47 


75   71   77 


19   20   21   22   23   24 


76   71 
53   56 


78   79 
59   46 


53   52   49 


69   69   73 


65 
52 


80   84   89 
57   52   56 


65   89 
56   60 


91   94 
58   64 


88   89 
5*   58 


62   84 
59   55 


81   86 
57   60 


90   94 
57   65 


63   85 
55   51 


86       71       76       77       87       80       77       75       80 
63       41       51       46       58       53 
See  Reference  Notes  ToUowing  Station  Index 
-   88    - 


84   87 
53   53 


83 

41 


85   87 
54   51 


89   92 
52   55 


79   83 
48   49 


80 
45 


44   47   57 


56   54   47  I  46   50   58 


92   93 
56   62 


90   88   93 
60   56   67 


92 
55 


88  93  95 

53  50  59 

66  86  69 

49  44  44 


90 
55 


86   85 
50   49 


89   SS 
55   49 


47   46   47 


83   86   89 
52   48   56 


79   79   84 


91 
62 


92 
65 


94   9* 
69   66 


86   91 
51   62 


94  100 
68   69 


91 
65 


96   97 

63 


9*   91 
68   6S 


98   92 
66   71 


87  100 
67   71 


28   29   30   31 


91   92 
69   »9 


92 

67 


90 
69 


99   98 
68   65 


70   »♦   *» 


92   96 
70   66 


9i      91   92 


97   90 
68   66 


92   96 
65   67 


100 
65 


92 

68 


89   91 
67   69 


94 
67 


96   92   97 
62   64   64 

92   95   9* 


93 
62 


97   96 
64   68 


87   90 
57   55 


88   89 
65   61 


69   90   90 
56   56   60 


91   92 
56   56 


87   88   89 


96   91   92 
69   67   60 


94   90 
66   61 


95   92 
67   62 


92   89 
66   62 


100   95 


60 


88   8t 

66   61 


88   88   86 
62   63   56 


69   85 
62   62 


87 
60 


85 

59 


95   97   96   95 

63   63  I  67   65 


•  5.0 
56,4 


85.6 

62.4 


83.0 
60,2 


tl.O 
58.7 


84.4 
56,9 


84,2 
58,8 


88,0 
60.4 


85,5 
55,7 


85.1 
59, » 


86. t 
59.4 


87.7 
61.4 


•  5,9 
56,3 


84,4 
58,4 


87,1 
55.5 


15,1 
54,7 


•  l,T 
45.9 


84.6 
54,1 


•  4.^ 

55.0 


•  1.0 
53.0 


•  5,7 
55,5 


82,9 
54,1 


79,9 
52,6 


77.9 
46.1 


76,6 
52,9 


80,3 


81,3 

50,0 


76.! 
51,0 


81.7 
52.1 


83.0 
53,9 


DAILY  TEMPERATURES 


PCNNSyLVANIA 
JUNE    1«66 


Slation 


OU  BCIS  '  f 
EMPORtUW  I  N 

«ART>-»US 

LOCK  H4vEN 

MADECA 

PHIL1P58UR6  fAA  AP 

BENOVC 

5IDGUAV 

STATf  COLLEOE 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

4LT0CNA  HORSESHOE  CRVE 

BURNT  CABINS  2    NE 

EBEN5BUR6  5EKAGE  PL. 

EVERETT  I  5W 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTlNSBURG  FAA  AP 
«    •    • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER  *  klNW 

CLAVSVILLE  3  V 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERHY 

DONEC-AL 

DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  0 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Dtyol  Month 


ii     65   76 

10   3*   37 


56   56   67 
29   30   32 


62   60   72 
37   37   37 


55   65   75 


66   60 
35   36 


56   57 
31   31 


60   59   69 
36   »!   47 


MAX 

64 

61 

Mm 

MAX 

63 

61 

MIN 

37 

36 

MAX 

MIN 

35 

36 

MAX 

56 

66 

MIN 

32 

34 

MAX 

MDJ 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


57   67 
34   35 


60   69 
34   35 


29   30 
69   66 


HI   82 
49   57 


77   82   82 
34   4S   50 


85   S6 
47   50 


82   86   89 
41   48   54 


80   81   78 
45   50   55 


83   87   91 
40   52   54 


78   83   81 
36   48   52 


81   85   87 
53   60   62 


81   78   80 
57   50   49 


85   80   83 


86   81   81 
58   52   55 


83   77   80 
55   51   51 


74   77 
54   45 


88   85   83 
59   54   52 


83   79 
57   45 


79   82 
57   62 


1   >2   13   14   15   16   17   18 


57   64   75 


85   84 
57   58 


88   86 
54   57 


83   83 
46   53 


84   87 
56   60 


83   88   90 


84 

87 

88 

88 

82 

48 

54 

60 

61 

55 

49 

52 

55 

58 

55 

81 

83 

8? 

76 

78 

50 

54 

57 

59 

55 

82   81   83 
61   64   65 


80   85 
38   45 


59   67 
33   33 


67   77 
35   42 


65   77 
28   40 


59   68 
39   38 


67   78 
32   38 


65   77 
3  5   44 


72   79 
36   42 


70   79 
35   40 


63   75 
37   42 


72   77 
36   42 


70   80 
36   49 


70   80 
41   50 


81   83 
40   49 


84   72 
54    30 


93   66 
54   36 


88   70 
57   34 


87   72 
59   38 


85   67 
59   35 


72   71 

41   34 


86   71 
60   42 


84   65 

57   40 


85   70 
65   46 


86   75   77 


56   33   36 


84   85 
55   64 


82   82 

44   49 


84   84 
54   52 


94   84   84 
45   51   57 


82   83 
56   60 


86   87 
56   61 


85   85 
51   59 


85   86   97 
57   60   64 


85   86   85 
57   61   67 


75   77 
60   56 


85   78 
55   54 


91  72  79 

58  48  44 

51  41  41 

74  73  75 

47  40  49 


72   75 
48   53 


99   68   75 
37   40 


85   85   72 


40  42  46 

80  89  76 

36  44  43 

80  87  81 
44  52  48 

76  85  75 

40  40  46 

81  72  70 
46  54  47 

80  88  78 

44  48  52 

80  86  72 

44  49  45 

76  87  79 

51  57  54 


84   SO   77 
44   58   50 


83   87   81 
46   56   51 


85   82   72 
37   51   42 


86   76   73 
46   52   52 


81   90   80 


39   55   44 

84   77   76 
42   54   52 


77   71 
46   48 


75   85 
35   40 


67   77 
39   36 


70 

88 

48 

58 

80 

81 

52 

56 

81 

88 

51 

60 

79 

86 

54 

60 

81 

91 

54 

59 

81 

89 

56 

59 

83 

86 

55 

62 

76 

96 

52 

56 

80 

90 

58 

63 

83 

90 

60 

66 

56   40 
67   75 


75   83 
50 


87  69 

55  41 

81  79 

56  38 

69  76 

53  45 

99  77 

55  42 

99  76 

52  39 

95  72 

57  43 

69  68 

42  42 

72  75 

54  46 

71  76 

55  48 
S«e  Refereni 


68  73  75 

51  48  40 

78  71  80 

52  54  45 

73  70  74 

48  49  40 

75  74  77 

59  57  51 


72   74   79 
55   54   46 


78   81 
56   57 


70   71 
49   50 


69   79   84 
53   53   44 


81   78   80 


58   54   49 


19   20   21   22   23   24 


80   81 
43   43 


77   80 
41   41 


81   94 
40   40 


84   85 
44   46 


79   90 

42   43 


76   80 
39   40 


84   96 
46   47 


79   81 
40   43 


91   83 
51   55 


79   84 
50   51 


82   85 
50   55 


66   71 
56   53 


80 
64 

76 
55 

70 
54 

72 
51 

88 
45 

74 
52 

79 
56 

75 
42 

69 
60 

71 
51 

84 
62 

77 
53 

89 

60 

75 
53 

94 
63 

78 
52 

76 
58 

74 
56 

77 
56 

77 
56 

75 

60 

76 
61 

81   84 
40   53 


94   87 
46   50 


89   97 
48   55 


94   85 
46   49 


97   90 
43   45 


88   92 

47   54 


84   88 
46   46 


93   97 
45   54 


99   90 
50   51 


94   99 
48   52 


96   91 
57   64 


25   28   27   28   29   30   31 


91 
60 


90   90 
94   96 


89   90   89 
54   94   61 


85   90   92 
93   52   99 


87   86 
45   91 


95   96   87 
49   49   54 


47   55   55 


85   97 
51   55 


91   93 
43   43 


94   98 
44   51 


89   99   90 
60   60   62 


92   91   94 


90   91   93 
54   94   60 


93   94   96 
99   60   60 


91   91 
65   67 


92   91 
61   63 


96   97   96 


87   89   97 

99   60   92 


99   92   90 

95   60   90 


59   60   94 


99   95   93 


94   92   99 


99 

63 


96   94   92 
64   63   97 


99   99   97 
60   60   60 


100   97   92 


93   95   96   96 
59   6*   69   67 


70 
55 


76   76 
59   92 


75 
55 


78 
52 


76  76  91 

59  49  45 

80  73  79 

64  57  49 


)  Notes  FoIIowtng  Station  Index 
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43   43   49 


91   85 
50   58 


95 
48 


89 

65  I 


92   92 
53   51 


92   94 

91   51 


92 

61 


95 
55 

9S 
99 

69 

60 

96 

97 

64   59   99 


97   90   95 
64   63   64 


89   99 

62   96 


93   90 
90   95 


87   91 
63   99 


»♦ 
69 


82 
62 


95   86   98   88 
99   94   60   60 


91   93 
57   57 


91   91 
96   59 


57   55   62 


91   92 
55   98 


90   90 
63   67 


92 
S7 

94 
5S 

94 
65 

90 
63 

88 

60 

92 
61 

93 

60 

90 
65 

86 
64 

90 
96 

90 
64 

91 
64 

87 
66 

84 
61 

89 
98 

96 
63 

96 
60 

90 
62 

86 
64 

89 
62 

94 
61 

99 
60 

91 
61 

87 
61 

90 
99 

97 
68 

97 
64 

98 
68 

95 
67 

89 
63 

94 
69 

9* 
98 

99 
60 

83 

60 

90 
63 

95 

68 

96 
69 

91 
66 

86 
69 

90 
6* 

82,1 


79.6 
46.1 


93.7 

90.7 


78, T 
46.6 


91.6 
97,2 


91.9 
93.9 


84,9 
92.8 


80.2 
46.2 


82,7 
93,9 


89.} 


84,2 
93,9 


91.8 


80,9 
92,3 


78.7 
98, ♦ 


80.9 
48,3 


84,1 
47,7 


84, » 

90.4 


81,1 
49,6 


81,8 
94.7 


79.3 


81.1 
91,4 


82,5 

91,0 


79,6 
54,8 


89,4 

9*, 2 


84.4 
92,8 


89.5 

99,0 


82.6 
93.1 


83,6 

97,2 


82,9 

99.6 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1966 


Station 


Day  of  Month 


10      U       12      13      14      IS 


22      23      24 


25      26      27 


28      29      30      31 


PUTNEYVILLE    2    SE    DAM 
SALIK'A    3    M 
SLIPPERY    ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG    I    E 
tt        *        * 
NORTHWEST    PLATEAU      IC 
BRADFORD    FAA    AIRPORT 
BRADFORD    <•    W    RES 
BROOKVILLE    SEWAGE    PL 
CLARION    3    sw 
CLERMONT    4    NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 
C0UDFR5P0RT    <•    NW 

ou  BCis  FAA  Airport 

EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 

KANE   I  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 


TITUSVILLE  WATER  WORKS  MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


58   58   69 
32   32   37 


59   68   78 
33   34   41 


60   69   79 
33   34   44 


65   73 
30   36 


65   74 
30   34 


66   78 
32   35 


69   80 
29   33 


67   77 
33   28 


69   77 
31   38 


66   75 
31   36 


65   75 
32   31 


68   77 
38   45 


71   82 
34   41 


62   75 
41   47 


72   81 
35   44 


56   59   70 


73   78 
32   40 


60   69 
30   40 


55   67 
29   30 


58   67 
33   40 


67   77 
31   39 


58   69 
34   32 


59   62 
29   32 


71   78 
35   37 


84   83 
47   53 


85   85 
55   60 


74   78 
45   53 


86   85 
49   55 


91   85 
44   51 


79   76 
55   53 


80   80 
45   49 


83   83 
46   49 


76   87 
47   47 


83   SI 
43   43 


84   85 
51   55 


83   82 
52   55 


80   80 
44   47 


82   81 
57   56 


86   87 
48   54 


80   83 
64   66 


89   87 
62   64 


87   86 
54   56 


77   83 
50   52 


77   RI 
44   45 


76   84 
49   55 


S3   83 
55   57 


78   83 
44   52 


86   95 
50   53 


62 

84   80 


79   87 
52   60 


84   88 
67   63 


85   82 
60   52 


75   77 
51   47 


80   77 
59   44 


87   80 
59   47 


82   79 
57   47 


61   80 
56   40 


SO   60 
61   59 


77   75 
60   52 


87   84 
64   53 


74   77 
61   60 


88   60 
65   60 


84   81 
60   54 


84   81 
62   52 


85   80 
61   51 


83   77 
56   42 


85   78 
62   51 


79   77 
61   52 


84   79 
61   60 


84   60 
60   44 


ni   81 
61   49 


70   75 
37   43 


75   82 
42   41 


64   70 
37   39 


75   83 
44   59 


89   69   75 


63   71   77 


34   44 
68   77 


83   73   76 
55   37   44 


68   77 
33   31 


74   83 
37   42 


49   38   45 

79 
39 

66 


81   61 
50   58 


45   57 

88 
40 


86   75 
53 


88   76 
40   55 


74   83   66 


89   86   80 


84   69 
46   57 


66   58 
76 


82   66 
48   51 


86   66 
43   55 


84   85 
35   48 


84   82 
51   57 


74 

75 

33 

37 

73 

78 

42 

47 

79 

86 

45 

46 

69 

82 

45 

53 

87 

91 

44 

52 

63 

77 

42 

43 

80 

85 

39 

47 

65 

74 

37 

46 

63 

71 

32 

37 

63 

74 

42 

47 

73 

80 

38 

48 

66 

75 

42 

42 

65 

75 

38 

39 

76 

82 

40 

46 

83   74   66 
39   50   44 


85   71 
49   55 


91   90 
48   60 


85   72 
62   61 


61   86 
50   60 


89   65 
52   60 


78   84   69 


81   86 
52   60 


85   RO 
54   59 


89   84 
48   57 


75   72   76 
56   49   43 


75   75 
58   53 


74   74   78 
58   49   45 


70   68 
52   56 


77   74 
64   60 


79   71 
53   65 


68   70 
50   43 


67   70 
51   47 


70   75   79 
54   46   36 


71   75 
45   52   46 


70   72   76 
47   40   30 


69   74   76 
57   48   41 


67   71 
47   42 


69   74   77 
55   49   45 


76  76  80 

60  50  47 

74  72  76 

69  61  44 

75  76  80 
58  50  43 

74  70  72 

58  47  42 

70  69  72 
50  43  31 

72  70  74 

59  49  43 

70  74  77 
58  48  42 

73  71  74 

56  51  44 

71  70  73 
54  47  37 

72  75  77 

57  53  41 


79   80 
43   47 


77   78   80 
45   45   54 


42   42   51 

82   84   86 
44   48   50 


80 
37 


83 
47 

80 


85   84   86 
49   52   66 


87   90 
50   5* 


89   90 
51   68 


90   69 
59   63 


82   83 
52   53 


89   90 
95   63 


90   90 
51   56 


81   84   84 
46   49   66 


48   49   56 


82   86 
40   43 


66   89 
49   54 


84   88 
49   65 


80   83 
45   47 


86   88 
56   58 


91   93 
61   50 


82   84 
61   66 


90   92 
59   60 


87   88 
55   66 


92   93 
58   58 


86   86 
51   66 


82   82 
41   46 


84   86 
62   56 


85   89 
52   56 


86   86 
64   66 


86   86 
46   90 


86   89 
90   91 


89 
69 


91 
70 


87   87 
94   93 


90    a? 

61   96 


66   90 

62   98 


•  3   90 
60   61 


92   ST 
62   96 


69   89 

68   62 


90   66 
69   62 


63   61   82 
59   93   5» 


63   83   63 

99   91   93 


94   94 
60   96 


91 
65 


95 

60 


68   92 
58   97 


89   86 
60   52 


86 
96 


69 
59 


85   89   89 

60   90   49 


88   92 
61   68 


90   91 
69   61 


89   90 
59   60 


68   91 
93   55 


91   92 
98   99 


69   87 
99   95 


83   83 

96   90 


86   90 
96   63 


90   91 
61   63 


62  66 

63  69 


91   99 
66   6* 


69 
96 


91 

60 


66   66 
98   9T 


66   83 

92   47 


89   66 

60   99 


89 
68 


89 
96 


86 
54 


80.6 
90.8 


82.6 

51.9 


83. 
93. 


76,0 
90,3 


63,8 

56,6 


82,9 

91,8 


76,1 
48,2 


77,9 
46,9 


62,6 
48, « 


63,1 

♦7,4 


79,4 
43,4 


60,9 
90,6 


T9,» 
90.4 


77.9 
44.8 


'9,8 
94,0 


86.1 
93,4 


77, » 
97,8 


86,; 

57,7 


60,8 
93,4 


85.2 

93,0 


79, » 

91,3 


77.0 
44.4 


79.2 
92.2 


61.1 
92.2 


79.7 
90.9 


78, « 

46,7 


81,9 
91.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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D 

AI 

LY 

s 

OIL  TEMPERATUR] 

D<7  oi  moolh 

ES 

PENNSVLVANIA 
Mm      1966 

StiiUon 

Tima 

. 

and  Depth 

1 

3 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

62 

SB 

63 

59 

62 

60 

66 

61 

67 
65 

70 
66 

71 
67 

69 
66 

68 
66 

67 

64 

68 
63 

69 
64 

71 
67 

71 
69 

69 

67 

67 
65 

68 
65 

68 
65 

69 
66 

69 
67 

72 
68 

T3 
69 

74 
71 

79 
72 

79 
73 

77 

74 

76 
75 

76 
73 

76 
73 

78 
74 

70.2 
67.1 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AM 

S4 

54 

5» 

62 

64 

64 

65 

62 

66 

70 

60 

63 

63 

62 

61 

61 

61 

62 

65 

62 

63 

63 

62 

68 

71 

72 

69 

71 

70 

68 

63.7 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
50 

71 
51 

7* 
5* 

77 
58 

77 
61 

77 
63 

78 
65 

75 
62 

80 
64 

77 
67 

80 
56 

81 
57 

85 
60 

74 

64 

75 
60 

74 
62 

82 
61 

85 
58 

84 
60 

85 
61 

83 
64 

88 
62 

89 
62 

88 
67 

89 
67 

90 
69 

90 
70 

93 

71 

92 
70 

94 
68 

81.6 
62.1 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

60 
52 

68 
52 

71 
55 

73 
59 

74 
62 

74 
63 

75 
65 

73 
63 

77 
65 

74 
67 

76 
58 

76 
59 

80 
61 

72 
65 

73 
61 

70 
63 

76 
62 

81 
60 

81 
61 

80 
62 

80 
65 

84 
63 

83 
64 

83 
67 

84 
68 

85 
69 

86 
70 

88 
72 

88 

70 

89 
69 

77.8 
63.1 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

59 

55 

62 

55 

65 
57 

67 
60 

68 
62 

69 
64 

68 
65 

69 
65 

71 
65 

70 
67 

69 
61 

70 
62 

72 
62 

69 
66 

68 
64 

67 
64 

70 
63 

72 
63 

73 
64 

73 
65 

73 
66 

75 
66 

75 
66 

75 
68 

77 
69 

77 
70 

78 
71 

80 
72 

79 
72 

80 
71 

71.0 
64.7 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
57 

60 
56 

61 
58 

63 
60 

65 
62 

65 
63 

65 

64 

66 
64 

67 
65 

68 
66 

66 
63 

66 
63 

67 
63 

67 
65 

66 
64 

65 
64 

67 
64 

67 
64 

68 

64 

68 
65 

69 
66 

70 
66 

70 
67 

71 
68 

72 
69 

72 
69 

73 
70 

74 
71 

74 
71 

74 
71 

67.5 
64.7 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
57 

58 
57 

69 
58 

61 
59 

62 
61 

63 
62 

64 
63 

64 
63 

65 

64 

65 
65 

65 

64 

64 
63 

65 
63 

66 

64 

66 

64 

65 
64 

65 
64 

65 
63 

66 
64 

66 
65 

67 
65 

68 
66 

68 
66 

69 
67 

69 
68 

70 
68 

71 
69 

72 

70 

72 

70 

72 

70 

65.7 
64.2 

20  INCHES 

MAX 
MIN 

59 
58 

58 
57 

58 
57 

60 
58 

60 
60 

62 

60 

62 

61 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

64 
63 

63 
62 

63 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

63 

63 

64 
63 

64 
64 

65 

64 

65 
64 

66 

65 

66 
65 

67 
66 

68 
67 

68 
67 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

64.2 
63.3 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

LANDISVILLE  2  NW 
STATE  COLLEGE  2 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND,   FLAT.   SOIL  TYPE,   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER   RYEGRASS 

AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION,   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 

-  SLOPE  OF  GROUND,   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPE,   DUFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVER,   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 

-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND!  GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.  SOIL  TYPE,  HAGERSTOWN  SILT  LOAM.  GROUND  COVER,  KENTUCKY  BLUEGRASS 
KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.  INSTRUMENTATION,  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


EVAPORATION  AND   WIND 


station 

Day 

Of  Month 

■3..ti 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.2»5 

•   tt   • 

OQCONO  MOUNTAINS    01 

FRAMCI5  E  WALTER  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.11 
50 
63 
41 

.18 
52 
62 
41 

.24 

67 
66 
40 

.25 

58 
75 
44 

•  30 
62 
82 
55 

•  30 
52 
79 
59 

.28 
63 

81 
60 

.11 
45 
74 
57 

.18 

46 
76 
58 

•  29 

81 
81 
61 

.23 

113 
71 
42 

.24 

65 

74 
46 

.26 

65 
76 
51 

.12 

30 
74 
53 

.21 
90 
80 
99 

.2« 

b'. 
T 
53 

.0! 
3! 
6; 

Si 

.2: 

4 
7- 
4e 

•  2! 

41 
OC 
52 

.2« 

35 
8C 
52 

.29 

41 
»3 
51 

.3C 

5« 

8« 
5« 

.30 
37 
85 
52 

.26 

4C 
85 
54 

.30 
62 

:  85 
60 

.33 

55 

88 
63 

.26 

47 
87 
62 

.27 

44 
87 
63 

.23 

38 
87 
69 

.29 
43 
89 

60 

7,10 
1991 
78.3 
93.9 

•   «    « 
SOUTHEASTERN 
PIEDMONT           03 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.16 
25 
83 
45 

.15 
35 
69 
45 

.21 

40 
77 
46 

.24 
27 
86 
49 

.24 
15 
92 
61 

.24 
18 
95 
64 

•  24 
22 

94 

64 

.10 
14 
81 

61 

•  19 
17 
88 
65 

.27 
30 
97 
67 

.30 
59 
84 
48 

.33 

66 
82 
50 

.25 

34 
86 
98 

.16 
16 
87 
58 

.17 
18 
85 
97 

.3C 
41 
82 
57 

.0? 
35 

RS 
98 

•  2« 
13 
HI 
55 

•  22 

18 
86 
61 

.19 
13 
91 
57 

.21 
19 
95 
63 

.33 

41 
97 
53 

4 
94 
61 

52 
95 
63 

22 

92 
63 

•  34 

49 
94 

64 

•  14 

.30 
23 
98 
67 

13 
96 
63 

.26 
39 

96 
63 

6,77B 

819 
88.8 
98.6 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

i    1 

BELLEFONTE  4  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.14 
33 
67 
44 

*29 
62 
45 

.27 

53 
79 
47 

.30 
55 

82 
50 

•  31 

57 
85 
56 

•  26 

40 
87 
60 

•  27 

71 
86 
62 

•  18 
54 
83 
59 

•  19 

43 
81 
60 

.22 

98 
88 
63 

.39 

61 
79 
50 

.28 

54 
85 
51 

.30 
58 
89 
94 

.31 
34 
92 
66 

.24 
77 
78 
99 

.28 
79 
78 
57 

.13 
59 
75 
57 

.21 

31 
81 
56 

.35 

34 
88 
59 

.29 
29 

89 
55 

'l\ 

85 
60 

.28 

40 
88 
57 

.25 

33 

00 
59 

.29 
31 

90 
60 

.38 
55 

92 
65 

•  30l  ^28 
39   32 
92  92 

661   66 

•  29 

41 
92 
69 

.38 

79 
92 
69 

.30 
40 
90 
64 

8.17 
1900 
84.6 
97,4 

*    •   « 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

CONFLUENCE  1  Sw  DAM 

EVAP 
WIND 

.11 
59 

.15 
11 

•  19 

9 

•  25 

23 

•  13 
21 

•  19 

20 

.31 
39 

•  13 
16 

•  12 
20 

.30 
41 

.17 
54 

.27 

38 

.29 

38 

.24 

18 

.14 
39 

.14 
48 

.it 
38 

.23 

42 

.25 

2« 

.16 
29 

.24 

2C 

.26 

38 

.30 
38 

.29 

30 

.29 
22 

•  16 

20 

•  24 

5 

.29 

16 

.21 
22 

.23 

29 

6,28 
869 

FORO  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WINC 

.12 
47 

.14 
35 

•  19 
44 

•  20 

30 

•  24 

46 

.09 
29 

.32 
55 

•  19 
24 

•  11 
22 

.27 
67 

.18 
55 

.23 
28 

.30 
39 

.24 
27 

.13 
44 

.24 

61 

.01 

41 

•  25 
22 

.22 
22 

.23 
33 

.25 

30 

.24 
32 

.26 
34 

.23 

13 

•  01 
40 

.31 
21 

.41 
24 

.22 

30 

.22 

27 

.23 

30 

6.33 
1060 

*   «   * 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  Nw 

EVAP 
MIND 

I 

- 

•  19 
22 

•  16 
27 

.20 
35 

.21 

20 

.22 

39 

.20 
17 

•  12 
14 

.25 

48 

.18 
29 

.19 

27 

.21 

20 

.20 
IS 

.13 
28 

.U 

36 

.IC 

IS 

•  18 

n 

.02 
13 

.27 
12 

.18 
19 

.23 

18 

.23 

10 

.17 
10 

•  12 
23 

.29 

0 

.22 

27 

.17 

16 

.20 
14 

.17 
23 

5,948 
643B 

KANE   I  NNE 

EVAP 
WINC 
MAX 
MIN 

; 

; 

'- 

'- 

.14 
23 

•  19 
14 
81 
61 

.25 

87 
60 

tt 
tt 

83 
64 

•  22 

77 

62 

.23 

41 
85 
60 

.24 
29 
75 
53 

.10 
19 
85 
45 

.13 
21 
88 
52 

.19 
17 
91 
54 

.14 
29 
79 
93 

.1' 
29 
72 
52 

.0? 

73 

55 

•  111 

35 
8« 

.19 

n 

81 
49 

'11 
88 
55 

87 
55 

.35 

25 

90 
96 

.25 
17 
91 
99 

.10 
18 
91 
58 

•  28 
24 
92 
62 

.29 

16 
92 
62 

.14 
16 
92 
63 

.13 

10 
84 

69| 

.14 
14 
94 
63 

.16 
20 
93 
61 

5.19B 
6328 
89,8 

97,0 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 

JUNE  1966 

DELAYED    DATA 


Temperature 

Precipitation 

II 

ll 

1 

•a 

i 

S 

a 

1 

Q 
1 

No.  of  Days 

1 

1 

1 

o 

Snow.  Sleet 

No.  oi  DaY> 

StaUos 

Max. 

Min. 

H 

S    0 

• 
o 

i 

s 

» 

s 
s 

s 
s 

• 

°  1 

°    0 

0    > 

hi 

•°l 

3 
1 

*          •          • 

FEBRUARY    1966 

PHILA.    lOTH    CHESTNUT 

43.6 

23.7 

36.2 

72 

16 

9 

20 

799 

0 

4 

20 

0 

tt         «         ft 

MARCH    1966 

MARCUS    HOOK 

52. S 

35.* 

^'..l 

.2 

68 

22 

24 

28 

641 

0 

0 

9 

0 

.87 

-    3.11 

.S3 

24 

T 

0 

J 

1 

0 

PHILA.    lOTH    CHESTNUT 

5'..4 

36.7 

45.6 

'2 

^^ 

26 

28* 

694 

0 

0 

0 

«         «         * 

MAY    1966 

BUTLER    «    WNW 

63.1 

39.3 

53.7 

84 

25 

21 

11 

344 

0 

0 

9 

0 

3.83 

1.03 

12 

.0 

0 

8 

3 

1 

RHILA.    lOTH   CHESTNUT 

72.1 

52.9 

62.5 

88 

6 

if> 

10 

147 

0 

0 

0 

0 

DAILY  PRECIPITATION 


station 

3 
(2 

Day  of  Month 

1    1    2    I    3 

4    1    5 

6 

7 

8        9     1   10    {    11       12 

13      14      15 

16      17   1   18 

19      20 

21 

22  1  23  I  24 

25      28 

27 

28      29   1  30 

31 

FCtRUtDr    l«6t 

POTTSVItit 

2.90 

.20      .10 

.27 

.72       •>«      T 

.12       .19 

•*I     T 

T 

MARCH    19i6 

HARCUl   HOOK 

■  •1 

.03 

.19      .10 

.02 

T 

.02      T 

T 

.02 

T 

T                      .>! 

T 

T 

T 

tPRtL    1«>« 

1 

StXTON 

».*0 

T         .01     T 

.2»     T 

T 

T 

.14           1     .01     T 

.3«      .09 

T 

T         T 

,01     .01     .to 

.33 

.11 

.»«      .0»      .0> 

HAY    1««6 

- 

euTLt"  »  »N« 

3. S3 

.10     T 

,2t     .» 

1.03 

.2»      .02 

T                        .70 

.03 

.19 

.40      .01 

T 

DAILY  TEMPERATURES 

Station 

Day  ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1   17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

ft       ft       « 
FEBRUARY    1966 

PHILA.    lOTH   CHESTNUT 
ft        ft         ft 

MAX 

MIN 

33 

18 

30 
23 

36 
26 

36 
23 

33 

22 

31 
17 

29 
22 

41 
29 

45 
29 

55 

37 

56 
45 

56 

40 

57 
40 

55 

42 

50 
37 

72       41 
32      30 

47 
29 

41 
18 

27 
9 

36 

19 

42 
25 

45 
28 

33 

30 

43 
32 

47 
32 

50 
33 

53 
37 

43.6 

28.7 

MARCH    1966 

MARCUS    HOOK 

MAX 
I^IN 

56 
40 

96 
38 

61 
37 

54 
44 

66 
44 

44 
34 

40 
32 

39 
26 

45 
26 

54 
32 

49 
37 

56 
39 

56 
38 

45 
39 

58 

37 

50      54 

30      S3 

62 

34 

55 

44 

52 

40 

67 
36 

68 

40 

60 
49 

65 
36 

41 
34 

52 

31 

44 
29 

40 
24 

50 
27 

56 

34 

92 
38 

92.8 
35.4 

PHILA.    107H   CHESTNUT 
ft        ft         ft 

MAX 

MDJ 

57 
43 

59 
39 

67 
42 

50 
43 

66 

44 

44 
33 

42 
31 

40 
26 

46 
27 

58 
33 

50 
41 

55 
38 

59 
37 

47 
38 

56 
41 

50      97 
30      35 

67 
37 

59 
47 

53 

44 

62 
38 

72 
43 

59 
44 

71 
38 

42 
34 

51 
34 

44 
29 

42 
26 

52 
28 

57 
37 

53 

39 

94,4 

36,7 

MAY    1966 

euTLFR    4    WNW 

MAX 
MIN 

62 

43 

59 

33 

59 
28 

55 

31 

76 
28 

74 
50 

64 
27 

68 
42 

45 
28 

49 
24 

49 
21 

60 
39 

61 
39 

TO 
46 

73 
35 

7S      74 
49      40 

77 
49 

73 

48 

73 
46 

64 
51 

74 
50 

82 

41 

83 

40 

84 
49 

79 
44 

78 
50 

82 

46 

70 

40 

59 
32 

61 

30 

68,1 
39,9 

PHILA.    lOTH    CHESTNUT 

MAX 

Mm 

68 

47 

57 

47 

67 
46 

60 
46 

68 
46 

88 
60 

69 
45 

74 
52 

93 

39 

98 
35 

64 
43 

67 
51 

71 
S4 

59 
49 

74 
49 

74      70 
49      48 

73 

50 

81 
51 

86 

67 

85 
66 

75 
97 

83 

60 

79 
59 

76 
61 

87 
65 

78 
66 

73 
62 

80 
62 

76 
54 

62 
54 

72,1 
92.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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4 


STATION  INDEX 


ACMCTOMU    LOCI.    > 

ALLfNS    MILLS 

allcntown  we  Ap 

AL100NA   NOHSC&hUC    < 
AkVlN   »   tMM  0AM 
APOLLO  2   It 
AMNDTSVILLI 
AUSTIN 

AMtlNMWft   t   M 
lAKCItSTOWft   )  Htnr 

•ASNCi 
UAR    OAP 
•CAVCK    fALLS 

BCAVCKTOtlN 

tiCHTELSVILLt 
ULLCfOMTl    4    S 

ttnni 

■CRWICK 
ICTNLeHCM 

KTHLeHCH  LCHIGM  ^ 

BLAIN 

•LAIKSVILLE    *    ENE 
BLAKESLCE   COHMEftS 
BLOSEOVILLE    1    N 
BOSWELL    1     SM 
SRAOOOCK    lock    2 
,  eUkOFOKO   FAA    AIRPORT 
SRADFORO   CENTRAL    F& 
8RADP0R0  «   W   RES 
SRECZENOOD 


BROOKVILLC    SEHAOE    PL. 
SRIiCCTON   1    S 
SUCKSTOIIN    1    S£ 
BUFFALO   M1LL3 
BUR6CTTST0WN    2    M 
BURNT   CABINS    2   NE 
BUTLER    *    MNU 
BUTLER   SUBSTATION 
CAMP   K.L1NE 
CANTON    1    NW 

CARLISLE 

CARROLLTOHN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  w 
CEOAft  RUN 
CHADOS  FORD 
CHAHBERSauRG  1  ESE 
CHARLEROl 

charleroi  lock  4 
clarence 
clarion  3  sw 

CLAUSSvlLLE 
CLATSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
CLERMONT  «  NH 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  SM  0AM 
CONFLUENCE  1  NM 
CONNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  NO  2 

CONShOhOCKEN 

COOKS&URG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COuOERSPORT  <i  NW 

COUOERSPORT  6  E 

COVINGTON  2  HSM 

CREEKS IDE 

CRESSON   1    SE 
I 
I  OANVILLE 

DERBY 

DEVAULT  1  H 

DtNGMANS  FERRY 

DlXON 
I  DONEGAL 
I DONORA 

OOTLESTOKN 
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U.S.    WtATHtR    BUREAU 

ALVlN    R    tlUSH   0AM 

EUGENE    R.    TOUNO 

PA.    STATE    COL.    exP.STA, 

MRS.  BETTY  M.  MOREAN 

OTTO  D.  BACON 

POM.  CUT  FLOWER  CO. 
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BRADFORD 
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ALVIN  W.  MANGES 
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SMITH  TWP.  MUN.  AUTM 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
MRS.  LUCILLE  SWIGART 
WEST  PENN  POWER  CO. 
LESLIE  U.  DOWLING 
HRS.MILOHED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
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MRS.  TIL 


CO. 


TLOR 


IMONDS 
IMONDS  I 

PHIlA.  ELECTRIC  CO. 
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75  51 

75  44 
78  12 

76  55 
76  18 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CONARO-PYLE  CO. 
MRS.  HELEN  F.  KINNEAR 
HRS<TALHAGE  MILLER 
NICHOLAS  H.  SOUCHIK 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  GUNNETT 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
FRANKLIN  B.  BUSKIRK. 
HALTER  C>  RICE 
YORK  WATER  COMPANY 


YORK  2  S  FILTER  1 
YORK  HAVEN 
YOUNGSVILLE 
ZERBEY  AIRPOftT 
2  ION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


COUNTY 


YORK 

YORK 

WARREN 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

LEHIGH 


41  51 
40  42 
40   54 

40  2e 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


YORK   WATER    COMPANY 

METROPOLITAN    EDISON    CO. 

WILLIAM   CARLETT 

KING    COAL   AVIATION    INC* 

JAHE&  0   TETER 

LESLIE  HOWATT 


I       DRAINAGE  CODE: 


-ALLEGHENY    2-BEAVEB    3-CONEMUNG    4-CONEMAUGH    5-DELAWARE    6-JUNIATA    7-KlSKIMINETAS    B-LAKE  ERIE    9-LEHIGH 
■  l-OmO    12-POTOMAC    13-LAKE  ONTARIO    14-SCHUYLKlLL    15-SUSQUEHANNA    16-WEST  BRANCH    n-YOUGHlOGHENY 


l-MONONGAHELA 


REFERENCE    NOTE 


Addltion<Ll  infonnatlon  regarding  the  cUmate  of  PennBylv«Ua  m>y  be  obUlned  by  writing  to  the  Weather  Bureau  9Ute  CUmatologlrt.  We.ther  Bureau  Airport  Station,  H.rrlaburg  State  Airport,  New  Cumberland. 
Penneylvanla    17070,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECTPTTATION  DATA  PENNSYLVANU  . 

DIMENSIONAL  UNITS-       Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  unlta  used  In  thla  buUetin  are:       Temperature  In  T.  precipitation  and  evaporation  In  inchea  and  wind  movement  in  mUea.    Monthly  ■*«««*  day  totala 
ar^the'Slsof^h^  negative  de^rture.  of  average  d^Uy  temperatures  from  65"  F.    In  -Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.    ResulUnt  wind  Is  the  vector  aum  of  wind  directions 

months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time,  [hiring  the  summt 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  (or  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  sUtlons.  For  these 
tlon"  table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  sho 
s  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


n  Ground"  table,  when  publishei 

n  by  footnote  following  the  "Evaporation  a 


e  ground.     Saniplei 


SNOWFALL: 


of  snowfall  in  the  "Cllmato logical  Data' 
cllmatologlcal 


.   the  "Snowfall  a 


i  Snoi 


"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  I 


Wind"  table.  Max  and  ^ 
lor  obtaining  roeasuremi 
e  snow  and  sleet.     Entri 


s"  Uble.  "Dally  PreclplU- 
"EvaporatloD  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  points 
snow  on  ground  include  snow. 


d  on  the  period  1931-19S0. 
>r  September  1956. 
such  ae  12  SSW,  indicate 


from  the  post  office. 

wUl  be  carried  li 


NORMALS  for 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effectivi 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  at 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preciplUtion  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground 
No  record  in  the  "  Cllmato  log  leal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  Is  indicated  by  no  entry. 

+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    Thia  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

than  10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  tal 


"  table,  and  the  Station  Index. 


M      One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  is  entered, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  fUll  month. 


fary  slightly  from 


R      Amounts  from  recording  gage.      <The8e  amounts  are  essentially  a 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  n. 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetln. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  I 

J  "Supplemental  Data"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  lo  Station  Index 

VAR  This  entry  In  time  of 


E  published  L 


for  detailed  dally  record.     Degree  day  d 
n  Hourly  PrecipiWtion  Data.) 


e  generally  exposed  ii 


n  Station  Index  means  vari^le. 

shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;    however,  this  reference  Indicates  that  the  thermomete; 


,  but  for  which  data  are  not  Usted  in  the  Ubles,  were  either  mtflslng  or  received  too  late  to  be  included  in  thla  issue. 
.„..„  ..  U,e  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOUDGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STCRM  DATA,  all  of 
from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402. 


Information  concerning 
Information  for  regular 
the  address  shown  abovi 


e  history  of  changet 


These  publications  may  b 


the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable 
f  Documents.  Government  Printing  Office.   Washington.  P.  C.   20402. 


OCTOBER  1965 
OCTOBER    1965 

OCTOBER  1965 
OCTOBER  1965 
ANNUAL  1965 
ANNUAL    1965 


TEMPERATURE    AND    PRECIPITATION 
EXTREMES 

CLIMATOLOGICAL    DATA    TABLE 

CLIMATOLOGICAL    DATA   TABLE 

DAILY   PRECIPITATION   TABLE 

TOTAL    PRECIPITATION   AND  MIDDLE    SUSQUEHANNA 

DEPARTURES    FROM   NORMAL    TABLE  DIVISION    05 


CORRECTIONS 

SUNBURY 

DIVISION 
SUNBURY 

sureuRY 

DIVISION 


GREATEST    ONE-DAY    PRECIPITATION    2.*Z     INCHES 
ON    THE    8TH    AT    TOBYHANNA 

TOTAL    PRECIPITATION    3.19,    DEPARTURE    FROM   NORMAL 
-.04,    GREATEST    DAY    1,32    DATE    OTH,    Nl*BER   OF    DAYS 
WITH    .50  OB  MORE    2.    1.00   OR  MORE    1 
AVERAGE   PRECIPITATION   3.52,    DEPARTURE   FRO*  NORMAL 


MONTHLY    TOTAL    3.19,    AMOUNT   OH   2D    .36 


TOTAL    OCTOBER    3.19,    DEPARTURE    -.04,    ANTftJAL    TOTAL 
£26,67,    DEPARTURE    -15.06 

ANNUAL    TOTAL 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

lOHN  T,  CONNOR.  S.ci.t.iy 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperation  with  Commonwealth  of  Pennsylvania,    Department  of  Foresta  nnd  Wot« 


PENNSYLVANIA 


JULY  1966 
iHt  LI&TIAIIV  Of  m^olume  71  No  7 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREEl.*ND 

hawlEv 

matamobas 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  M 
SCRANTON 
STROUDSBURG 
SHEET  VALLEY 
TOSVHANNA 

W  BARRE  SCRANTON  WBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   SROVE 


DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
GEOfiSE  SCHOOL 
GRATERFORO  1  E 

HOLTWOOD 

lancaster  2  ne  pmp  sta 
landisville  2  nw 
lebanon  3  sm 
marcus  hook 

morgantown 

mt  gretna  2  se 

norristOwn 

phil  drexel  inst  tech 

philadelphia  w8  ap     r 

phila.  loth  chestnut 
phoenixville  1  e 
ouakertown  1  e 
reading  wb  city       r 
west  chester 

west  grove  1  se 

division 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


83.2 
83.8 
84.8 
90.4 
85.7 

80.2 
88.3 
90.  A 

82.4 

87.5 


89.5 
88.1 
91. OM 
89.1 
90.0 

88.5 
90.8 
90.2 
91,6 
88.5 

M 
87. 5M 
90.4 
90,5 
90.1 

91.4 

91.1 
90.6 
90.0 
91.6 


91.4 
90.5 
94.7 
90.3 
90.5 

92.5 
93.2 
91.9 


89 
88. 4M 
90. 
89. OM 
87.1 

91.3 

87.9 


53.2 
59.0 
53.8 
57.9 
49.1 

53.1 
59.8 
56.5 

54.0 

62.4 


62,9 
61.3 
54.4 
62.4 
53.5 


64,  9M 

60,1 

61,3 


59,5 
62,4 


61,5 
66,0 
68,5 
65,7 

71,5 
61.9 
60.6 
67.8 
64.7 

64.0 


62.8 
64.0 
67.2 
62.2 
65.6 

64.7 
66.5 
63.0 
63.9 
61.7 


59.9 
51. 5M 
60.4 
60.5 
57.2 

60.5 
59.1 

58.8 


69,3 
74.2 


66.7 
74.1 
73.6 

68.2 

75.0 


77.0 
74.6 
72.5 
72.5 
70.2 

73.4 


75.8 
74.9 
78. OM 


74.9 
77.0 
79.1 

M 
74. 5M 
78.2 
79.5 
77.9 

81.5 
76.5 
75.6 
78.9 
78.2 

76.4 


77.1 
77.3 

ei;o 


78.6 
79.9 


77.3 
76.9 


74.7 
70. OM 
75.2 
74. 8M 
72.2 

75.9 
73.5 
72.2 


2.9 

1.5 

,2 


3 

50 
53 

4 

46 

3 

47 

4, 

43 

3 

43 

4 

37 

3 

48 

5 

47 

4 

42 

4 

45 

4 

45 

3 

44 

1  21 
17 
25 
17 
19 

22 
23 

23 


OCT  'dO  1388 
MVERSITy  OF  JLUNOJS 


Procipittitiun 


&£ 


4.05 

2.02      •    3. 


2 
2.36 


1.91 
3.06 
3.20 
3.60 
3.01 

2.96 


3.64 

2 

3 

1.53 

3.55 

1 

1,75 

2 

1 

1,39 

1 

5,15 

2,92 

5,67 

2,35 


1.88 
2.01 
2.36 
4,40 

2,50 


-  3,16 

-  1,50 


-  2,01 

-  2,34 


1.91 

1,05 


,81 
1,45 
1.31 


1,66 
2,00 
1,17 
2,77 
1. 

2,91 
2,78 

3,90 


,89 
3,41 


2 
3,14 


2,09 
1,66 


3,09 
3,07 
3,36 
2,04 
3,10 

3,82 
2,70 


1,28 

1,07 

,28 


1,24 
,54 
.52 

1.15 
.60 

1.05 
1.77 
1.35 


.93 

,96 

2.05 

1.28 

1.55 


2.23 
.59 

1.96 
.63 

1.53 


1.18 

1,33    2« 

2,00    28 

,72    28 

,42    27 


,59 
3,52 
1,58 


2,59  .60 

2.62  1.58 

1.90  .71 

,33  2,67 


1,52 


,31 
,50 
,28 
.80 


.15 
.26 
,77 
,42 
.50 


.45 

.86 

.37 

1,05 

,89 

1,70 
1,00 
1,57 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  99 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
JULY    1966 


Continued 


jiiti 


UPPEfi  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURQ  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAflLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BOIS  T  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBUR6  EAA  AP 

RENOVO 

RI06WAY 

STATE  COLLEGE 


DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


oa 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURS  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  EnE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  *  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  *  S 


DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBUR6  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  «  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

C0UDER5P0RT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 


Temperature 


63.2 
83.4 
87.6 


SI. 9 
87.2 
83.6 


87.5 
33.0 
83. <• 
87. 2M 
88.3 

84.3 
80.8 
89.5 
84.4 
8S.6 


86.4 
90.0 
85.5 
87.0 
90.5 

89. 7M 
M 
85.3 


82.6 
85.2 


85.5 
85,9 
84,0 

86.7 

86.4 
83.9 
87.7 
88.2 
89.1 

86.9 
87.6 
86.2 
86.6 
87,0 

87.1 
80.8 
87.0 
87.5 


80.2 
81.9 
87.3 
87.7 
83.7 

85.6 

83.4 
82.0 
83.6 
90.9 


52.0 
57.7 
53.3 


54.4 
56.2 
56.6 


59.0 
54,9 
51,6 

49. 7M 
56.5 

52.3 

53.2 
55.8 
51.5 
61.7 


59.4 
61.1 
54.2 
60.7 
57,1 

61. OM 

59.7 

59.1 


63.1 
56.6 
58. OM 
58.8 

57.2 
61.0 
54.2 

58.4 

58.0 
59.3 
60.8 
57.8 
61.6 

58.8 
63.6 
65.8 
56.9 
58.6 

60.1 
57.1 
63.7 
59.5 


53.6 
52.0 
54.8 
53,5 
48,6 

54,9 
54,6 
51.7 

58.8 
59.6 


67.6 
70,6 
70,5 


68.2 

71,7 
70,1 


73.3 
70.0 
67.5 
68. 5M 
72.4 

68.3 
67,0 
72,7 
68.0 
73.7 

70.1 


72.9 
75.6 


73.9 
73.8 


72.9 

70.9 


71.4 
73.5 
69.1 

72.6 

72.2 
71.6 
74.3 
73.0 
75.4 

72.9 
75.6 
76.0 
71.8 
72.1' 

73.6 
69.0 
75.4 
73.5 

72.9 


66,9 
67.0 
71.1 
70.6 
66,2 

70.3 
69.0 
66.9 
71,2 
75.3 


.2 

1.6 


3.5 
.2 


41  21 

42  21 


16 
21 
21 
21 
21 

16 
21 
21 
45  21 
42    21 


Precipitation 


0  0 
0  0 
0      0 


1.48 
1.59 
2.13 


3.03 
1.25 

1.10 


2 

2.62 

2.42 

2.58 

2.77 

3.39 
4.61 
2.22 
1.73 
2.51 

2.73 


2.76 
1.18 
2.60 
.45 
2.53 

.80 
1.90 
2.47 


2.65 
5.13 

1.85 
3 

2.53 
2.18 
3.23 

2.83 

2.32 
2.86 
2.78 
2,35 
2.65 

1.94 

2.70 
2.30 
2.44 
2,48 

2.41 
2.93 
2.20 
2.69 

2.69 


1.39 
1.59 
2.53 

1.51 
2.10 

2.44 
4.14 
2.13 
2.74 
2.79 


-  2.59 

-  2.59 

-  2.27 


1.56 


-  1.98 

-  2.71 

-  1.27 

-  1.53 


1.78 


1.18 
1.30 


2.10 
1.63 


.52 
.75 
.65 

.53 

1.01 
.57 
.30 


.62 
.76 

.57 
1.10 
1.12 

.69 

1.02 
1.13 

.75 
.71 


3-0 


1.22 

5 

.28 

5 

.89 

29 

.30 

27 

1.15 

n 

.37 

28 

1.12 

10 

.80 

10 

.92 

1.58 

.90 

.67 

1.36 
.55 

1.05 

.75 

.70 
.90 
.58 
.«5 


.60    29* 


1.00 

1.05 

.86 

.66 

.85 

.57 
1.05 

.64 
1.23 


.52 

10 

.34 

10 

.59 

29 

.92 

29 

.78 

28 

1.29 

19 

2.75 

7 

.39 

26 

.79 

28 

1.30 

29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Contlnusd 
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Temperature 

Predpllilloo 

rl 

ii 

• 

§ 

< 

i1 

Ii 

J 

1 

] 

, 

1 
1 

No.o 

Days 

1 

|Z 

I 

• 

Snow,  SU«I 

No.  of  D«yt 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Consistently  high  temperatures,  greater  than 
normal  sunshine,  high  relative  humidity,  and 
substantially  below  normal  rainfall  produced 
a  hot,  dry  July  in  most  sections  of  Pennsylvania. 

Under  the  influence  of  maritime  tropical  air 
most  of  the  month,  temperatures  climbed  into 
the  nineties  and  higher  on  the  majority  of  days 
in  southern  sections,  and  on  7  to  10  days  in 
many  northern  areas  to  make  this  one  of  the 
hottest  months  of  record  in  the  Commonwealth. 
Record  high  readings  for  the  date  were  set  on 
numerous  days  with  the  greatest  concentration 
during  the  first  third  of  the  month.  During  this 
hot  period,  afternoon  temperatures  soared  past 
the  100°  mark  on  3  consecutive  days,  2d-3d-4th, 
in  south-central  and  southeastern  counties.  All 
time  highs  of  108°  were  registered  at  Everett  on 
the  2d  and  107°  at  HarrisburgontheSd.  Northern 
sections  remained  mostly  in  the  nineties  with 
Erie,  benefiting  from  the  cooling  lake  effect, 
recording  only  one  90°  or  higher  temperature 
during  the  entire  month. 

Although  rainfall  generally  was  greater  than  in 
June,  amounts  from  the  more  numerous  showers 
and  thunderstorms  were  surprisingly  small  and 
localized.  One  exception  was  at  Bear  Gap  where 
3.40    inches    of   rain   fell    from    a  thunderstorm 


on  the  5th,  with  an  additional  .86  inch  reported 
on  the  6th  and  a  monthly  total  of  over  7  inches. 
Several  places  in  southwestern,  central,  and 
southeastern  areas  received  better  than  5  inches 
of  rain  during  the  entire  month,  but  such  amounts 
were  the  exception  rather  than  the  rule.  Most 
localities  in  the  southwest  and  southeast  measured 
2,5  to  4.0  inches,  while  many  central  counties 
received  2.0  inches  or  less  rainfall.  For  the 
third  consecutive  month  the  Lower  Susquehanna 
Valley  was  the  driest  section  of  the  State  with 
July  rainfall  totals  less  thanl  inch  at  the  majority 
of  stations.  The  May-June-July  rainfall  total  of 
1.86  Inches  at  Harrisburg  was  the  lowest  3-month 
amount  of  record  for  any  3  consecutive  months' 
period. 

The  drought  situation  during  July  worsened  and 
spread  to  all  parts  of  the  State.  Top  soils  general- 
ly remained  very  dry,  crops  were  at  a  standstill, 
streamflow  decreased  to  record  and  near  record 
low  levels,  and  ground  water  dropped  to  very  low 
levels.  According  to  the  Palmer  Drought  Index, 
extreme  drought  existed  in  all  eastern  sections 
Including  the  Lower  and  Middle  Susquehanna 
Valley,  and  extended  through  the  Central  and 
South  Central  Mountains  of  the  State.  The  Lower 
Susquehanna  Valley  reached  the  lowest  Index 
value  of  record  dating  back  to  1929o 

Nelson  M.  Kauffman 
Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Airport  Station 
Harrisburg-York  State  Airport 
New  Cumberland,  Penna.    17070 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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63 

37 

41 

4 

3 

0 

0 

0 

14 

83 

5.? 

PHILADELPHIA   WB    AIRPORT 

25 

2.3 

8.6 

29 

NW 

10 

74 

72 

42 

52 

4 

3 

2 

0 

0 

10 

69 

5.1 

PITTSBURGH   WB    AIRPORT    2 

28 

2.6 

7.8 

42++ 

30 

28 

79 

83 

48 

53 

5 

6 

0 

1 

0 

15 

61 

5.8 

PITTSBURGH   WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

5 

1 

0 

0 

12 

56 

- 

READING    WB   CITY 

- 

- 

- 

3S 

NW 

10 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

3 

0 

0 

11 

74 

4.7 

WILKES-BARRE-SCRANTON   WBAP 

24 

2.4 

7.6 

31 

W 

27 

69 

75 

42 

48 

5 

2 

2 

0 

0 

13 

75 

5.0 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

28 

3.0 

6.6 

20++ 

32 

29+ 

87 

84 

49 

55 

5 

6 

1 

1 

0 

14 

~ 

4.9 

See  Relerence  Notes  Following  StatioD  Index 
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^E^BK^::;^ 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


of  i!iii:,  -  m,i,j 


July 


POCONO  MOUNTAINS    01 
EOUINUNIl  2 

FRANCIS  E  NALTER  DAM 

FREELANO 

GOULOSSORO 

HAWLEY 

MOLLISTERVILLE 

HONESOALE  <>  NM 

LAKE  MINISINK 

LAHEVILLE  1  NNE 

LONG  PONO  2  W 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PAUPACK  2  WN« 

PLEASANT  MOUNT  1  U 

SCRANTON 

STROUDSBURG 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

WILKES  BARRE  <>  NE 

W  BARRE  SCRANTON  W6AP 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOWN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESGEVILLE  3  W 
LEHIGHTON 
NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAQUA 

TAMAOUA  4  N  DAM 
ZERBEY  AIRPORT 
2  I  ON   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

BECHTELSVILLE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


August 


September 


January 


2'>.0 
12 


29.3 
10 


16.9 
10 

23.8 
12 

14.8 

19.5 
9 

24.0 
9 

31.1 
12 


17.9 
9 

17.8 
9 

32.6 

14 


26.0 

10 


February 


12.8 
21 


AprU 


May 


PENNSYLVANIA 


60.6 
60 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SeasOD  of  1965  -  1966 


BERNE 

CHAODS  FORD 

COATESVILLE  1  SW 

CONSHOHOCKEN 

DEVAULT  1  V 

DOYLESTOWN 

EPHRATA 

GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 

GRATERFORD 

GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

HONEY  8R00<  1  W 

LANCASTER  2  NE  PMP  5IA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  4  WNW 

LEBANON  3  SW 

MAPLE  GLEN 

MARCUS  HOOK 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

HYERSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 


PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHILA.  1  TH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 
YORK  HAVEN 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  60 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


July 


August 


September 


January 


February 


'         I 


31.9 
8 

22.4 
9 

23.0 
10 


19 
11.0 


13.0 
22 


23.5 
9 

29.2 
9 

25.7 

7 

18.3 


25.8      12. B 
28 


Id. 8 
9 

13.2 

7 

30.7 
10 


April 


I 
See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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May 


PENNSYLVANIA 


20 
27.4 


35.8 
26 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Se>son  or  1965  -  1966 


July 


LOWER  SUSQUEHANNA   0» 
ARENDTSVILLt 

BLOSERVILLE  1  N 

CARLISLE 

CHAMSERS8URG  1  CSE 

OETTVSBURG 


HARRISBURG  WB  AP 


HUNTSDALE 


MERCERSBURG 


SHIPPENSBURG 


SOUTH  MOUNTAIN 


SPRING  GROVE 


YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BEAR  GAP 


BEAVERTOWN 


CAMP  KLINE 


CEDAR  RUN 

DANVILLE 

ENGLISH  CENTER 

JERSEY  SHORE 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

LEWISTOWN 

MILLVILLE  2  SW 


WATSONTOWN 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

#    •    • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBUR6  2  W 

CANTON  1  NW 
COVINGTON  2  WSW 
DIXON 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  SD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I     IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


August 


Septembei 


January 


21.0 
10 


25.0 
10 


24.0 
9 

25.0 

29.1 
10 

35.0 
10 

24.3 


28.4 
10 


25.5 
9 

20.0 
9 

21.0 
9 

22.0 


February 


14.7 
21 


10.0 
22 


17.0 
16 


13.3 

21 


April 


May 


PENNSYLVANIA 


3S.a 
37 


42.6 
27 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


PENNSYLVANIA 


DUSHORE  2  SSW 

EAGLES  MERE 

HOP  BOTTOM  2  SE 

LAWRENCEVILLE  2  S 

LE  ROY 

MONTROSE 

ORWELL  2  N« 

RUSHVILLE 

SUSQUEHANNA 

TOWANDA  1  ESE 

TRor 

WELLSBORO  3  S 

»    •    • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 

CLARENCE 

CLEARFIELD 

OU  BO  IS  7  E 

EMPORIUM  1  N 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

ItARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAHAFFEY 

MEDIX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

SINNEMAHONING 

STATE  COLLEGE 

•    •    • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

BREEZEWOOD 

BUFFALO  MILLS 

BURNT  CABINS  2  NE 

CARROLLTOWN  2  SSE 

CRESSON  2  SE 

CRESSON  1  SE 


July 


SNOWFALL 
1  IN  ON  SO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1     IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


August 


September 


January 


10 
26.5 


27.5 

15 


February 


26.0 
23 


37.1 
25 


19.0 

10 


20.7 
11 


30.0 
22 


April 


May 


10.0 
26 


5S.9 
51 


29 

<t3.2 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 

Ssaaon  or  IB6S  -  IBee 


PCNNSYLVANIA 


July 


August 


September 


December 


January 


February 


April 


May 


EBENSaURG  SENAGE  PL. 

EVERETT  1  &M 

HUNTINGDON 

HYNOMAN 

JOHNSTOWN 

I^EGG 

HAPLETON  DEPOT 

MARIINSBURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSeuRG 

SAXTON 

TYRONE  ".  NE  BALD  EAGLE 

NILLIAMSBURG 

WOLFSBURG 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


46,0 
21, 


24.0 
9 

a4..2 

9 

19.0 
9 

25.0 
9 

19.0 
9 

20.0 
9 

23.5 


8.5 
20 


8.5 
17 

10.5 


28.5 

30 


17 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 
ACMETONIA  LOCKL  3 

BA<ERSTOWN  3  WNW 

BEAVER  FALLS 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BOSWELL  1  SW 

8RADD0CK  LOCK  2 

BRUCETON  1  S 

BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER 

BUTLER  4  WNW 

CHARLEROI  LOCK,  t 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

CONFLUENCE  1  NW 

CONNELLSVILLE 

CORAOPOLIS  NEVILLE  1$ 

CREEKSIOE 

DERRY 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

GREENSBORO  LOCK  7 

INDIANA  3  SE 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  CD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


22.9 

11. 

33.5 

19 

37.5 

17 

19.5 
11 


17.5 

10 


19.8 
11 


10 
9.0 


21.2 
21 


See  Reierence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


CONTINUED 

Season  of  1965  - 

1966 

PENNSYLVANIA 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

KITTANNING  LOCK  7 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.3 

17.9 
9 

6.5 
13 

2.6 

1 

27.3 
23 

MARION  CENTER  2  SE 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

.4 

1 

1.9 

3 

5.7 
8 

23.9 

20 

18.9 
27 

15.1 
12 

11.2 
8 

1.8 

78.9 
79 

MC  KEESPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

17.0 
8 

6.0 

10 

T 

T 

- 

MEYERSDALE  1  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.0 

2.6 
2 

34.0 
12 

10.5 
6 

8.3 

3 

9.5 

67.9 
23 

MONTGOMERV  L  AND  D 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

17.0 
9 

5.0 
12 

2.0 
2 

T 

24.0 
23 

NATRONA  LOCK  4 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.1 

1.0 

1 

17.1 
9 

11.4 
12 

6.7 
1 

.4 

T 

37.7 
23 

NEW  CASTLE  1  N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.4 

1.4 

14.0 
15 

5.4 
12 

7.7 
2 

.5 

29.4 
29 

NEWELL 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

10 

12 

- 

- 

NEW  STANTON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

- 

26.0 

13 

21.5 

11 

2.0 

1 

" 

- 

PARKER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

7 

T 

13.5 
8 

5.0 
14 

3.0 

4 

T 

21.5 
26 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

.2 

l.B 

24.6 
12 

6.9 
11 

6.5 

4 

2.7 

48.0 
27 

PITTSBURGH  WB  CITY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

T 

.1 

.3 

18.5 

7.4 

3.2 

1.3 

1.0 

- 

31.8 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

2 

1.0 
1 

22.7 
12 

12.0 
16 

9 

1.0 

2 

44 

RICES  LANDING  L  6 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

" 

~ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

SAGAMORE  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.5 

1 

22.0 

e 

8.5 
14 

3.0 
5 

T 

26 

SALINA  3  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

I 

17.0 
10 

6.4 
13 

T 

23 

SCHENLEY  LOCK  5 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

T 

1.0 

1 

16.0 

11 

3.0 
13 

T 

20.0 
25 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

I 

19.0 
15 

4.0 
15 

4.0 
6 

T 

T 

27.0 
36 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

I.O 

5.0 
3 

7.5 

4 

39.0 
18 

23.0 
21 

15.0 
6 

17.5 
4 

106.0 
56 

STOYSTOWN 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

- 

'- 

~ 

" 

' 

- 

UNIONTOWN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  SD 

T 

1.7 

2 

.e 

19.6 
12 

12.8 
14 

3.0 

.7 

T 

36.6 
28 

VANDERGRIFT 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

- 

T 

22.0 
13 

6.5 
14 

3.5 
4 

- 

WAYNESBURG  1  E 

SNOWFALL 
X  IN  ON  SD 

T 

1.0 

1 

.2 

19.7 
9 

10.0 
13 

4.0 

4 

1.5 

1 

T 

36.4 
26 

WHITES8URG 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

T 

T 

.5 

1 

30.5 

15 

11.5 
15 

7.0 
5 

T 

T 

49.5 
36 

*    •    tt 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GO 

T 

T 

T 

20.0 
10 

8.0 
28 

3.0 
12 

1.0 

1.0 
2 

33.0 
52 

BARNES 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

T 

3.0 

3 

2.0 

5 

21.0 
24 

4.5 
19 

2.0 
4 

.5 

1 

T 

33.0 
56 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

1.7 

2.9 

5.8 
15 

28.3 
24 

4.2 
26 

5.8 
11 

2.3 
3 

3.6 
2 

54.8 
65 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

1.0 

1 

3.0 
2 

3.0 
8 

32.0 
24 

7.5 
16 

7.0 
8 

3.0 
3 

2.0 
2 

56.5 
64 

BRADFORD  *  W  RES 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GO 

1.0 
X 

11.0 
6 

10.0 
13 

35.8 
24 

16.7 
28 

15.5 

14 

T 

2.0 

1 

92.0 
87 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

T 

T 

T 

20.2 
12 

6.0 
11 

3.0 
5 

4.0 

T 

33.2 
32 

CARTER  CAMP  2  W 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

T 

T 

19.0 
16 

11.0 
28 

4.0 
11 

T 

2.0 
1 

36.0 
56 

CLARION  3  SW 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GO 

.5 
1 

- 

14.1 
17 

5.6 

13 

1.5 

3 

3.0 

2 

- 

CLERMONT  h    NW 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

.5 

5.0 
4 

8.0 
16 

33.5 
2B 

6.8 
28 

14.5 

17 

4.0 
6 

4.0 

1 

76.3 
100 

CONNEAUTVILLE 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GD 

T 

12.0 

9 

24 

12 

S 

1.0 

1.0 

1 

- 

COOKSBURG 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

21.0 
13 

6.2 

13 

- 

1 

- 

- 

CORRY 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GO 

2.0 

15.5 
6 

20.8 
15 

67.7 

24 

15.5 

14 

33.5 
11 

8.0 

3.0 

166.0 
70 

COUDERSPORT  h   NW 

SNOWFALL 
X  IN  ON  GO 

T 

2.3 

2 

7.6 
15 

31.6 
25 

9.5 
27 

8.4 

7 

2.7 
3 

4.9 
2 

67.0 
8X 

See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SoMMun  or  i9Bft  -  1966 


PCNNSYLVANIA 


Stallon 

July 

August 

SBptemb«r 

October 

November 

Doconiber 

January 

February 

March 

April 

May 

Jun. 

Total 

COUOERSPORI  6  e 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 
I 

4.7 

5.3 
9 

27.1 
25 

15. a 

28 

6.7 
16 

5.7 
10 

4.0 
2 

70.3 
95 

DU  BOli  fAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.6 

1 

4.2 
6 

23.2 
14 

4.8 
22 

4.9 

5 

3.0 
3 

T 

40.7 
»l 

EAST  BRAOT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

I 

T 

6 

9 

- 

- 

- 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

18.4 
I 

5.3 
10 

29.9 
18 

8.7 
12 

17.7 
10 

4.8 
2 

T 

84.8 
54 

FARRELL  SHARON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

'- 

- 

'- 

- 

T 

~ 

FRANkLlN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

.4 

29.9 
17 

8.0 
13 

5.6 
8 

.5 

1 

T 

" 

GALETON 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 

1.0 
2 

27.0 
15 

10.5 
28 

1.0 
8 

.5 

1 

6.0 

3 

47.0 
58 

GREENVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

.5 

•■' 

l.S 

20-.  7 
15 

7.0 
9 

8.6 
1 

4.7 

T 

46.5 
25 

JAMESTOWN  2  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

I 

20 

14 

'- 

1 

.5 

1 

- 

f.ANE   1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

1.0 

1 

3.0 

5.0 
11 

37.0 
25 

11.0 
28 

11.5 

12 

4.5 
3 

1.5 

1 

74.5 
84 

LEWIS  RUN  3  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2.1 

1 

10.8 

8.5 

11 

30.5 
22 

2.2 
28 

8.0 
7 

4.0 
9 

3.0 

2 

69.1 
86 

L»NCH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

T 

.8 
3 

20.0 
19 

4.0 
19 

- 

T 

42 

MEADVILLE  1  S 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

16.0 
5 

6.1 
11 

37.0 
24 

12.8 
17 

19.6 
12 

7.6 
3 

2.0 

I 

101.2 
73 

MERCER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

I 

4.3 
2 

18.6 
13 

6.2 
12 

13.5 
10 

5.0 
2 

1.6 

I 

- 

NORTH  EAST  2  SE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.2 

9.S 
2 

7.3 
13 

33.8 
24 

12.5 
20 

19.0 
13 

8.5 

4 

T 

90.8 
76 

RAYMOND 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3.5 

- 

- 

- 

- 

- 

" 

~ 

RUSSELL 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

2.0 
1 

6.0 
6 

8.5 
16 

30.5 
24 

8.5 
22 

11.5 
12 

6.0 

5 

2.0 

1 

75.0 
87 

STUMP  CREEK. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

17.5 
11 

7.0 

1.5 
3 

1.5 

27.5 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

2.0 

1 

4.5 
6 

22.5 
25 

6.0 
17 

8.5 
8 

12.0 
5 

.5 

1 

56.5 
63 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

e.s 

4 

7.6 
15 

40.0 
25 

6.5 
17 

13,5 
13 

6.0 
6 

1.5 

1 

83.6 
81 

TORPEDO  4  w 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

3 

7.3 
11 

26.4 
23 

6.5 
11 

13.5 
10 

7.8 

5 

T 

63 

TURTLEPOINT  4  NE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

2.0 

1 

3.0 
10 

28.0 

23 

18 

8.0 
9 

5.0 

5 

3.0 
2 

68 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

10.0 

4 

7.3 
15 

45.1 
24 

13.1 
20 

18.6 
11 

3.2 
4 

1.0 

1 

98.3 
79 

WARREN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.0 
1 

6.2 

3 

4.6 
8 

33.2 
24 

9.1 
17 

8.4 
6 

3.2 

1 

.4 

66.1 
60 

WEST  HICKORY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 

7.0 

3.0 
4 

21.0 
24 

9.0 
16 

8.0 
8 

T 

2.0 

1 

50.0 
57 

See  Reference  Notes  Followltig  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY    1966 


Station 


POeONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  MALTER  DAM 

»R£EL*ND 

MAWlEV 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SCRANTON 

STROUeSBURG 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

W  BARRC  SCRANTON  WBAP 

tt      «      II 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOWN  MB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   fiROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


eOATESVILLE  1  SW 

DEVAUlT  1  M 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRAfERFORD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  ST4 

LANDISVtLLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  JE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


Day  of  Month 


96   96 
6e   69 


85   93 
52   57 


99  102 
53   56 


88   93 
53   54 


82   8 
54   59 


91   98 
56   63 


98  101 
53   60 


98  lOI 
60   66 


96   88   84 
57   61   61 


92  102  105 
60   61   70 


98  101 
56   65 


93  100 
47   55 


86   87   94 
63   67   73 


90  100 
59   60 


91   99  101 
63   61   71 


9*  102  105 
66   62   71 


92   92  100 
59   59   62 


92   97  101 
67   69   74 


94  101  104 
61   62   66 


92  100 
54   62 


95  100 
57   65 


97  102 
71   80 


98  102  104 
61   64   68 


91  101  103 
65   66   69 


90  101  105 
70   69   75 


90  100  104 
65   63   68 


92  105  107 
74   73   80 


93  102  104 
58   59   63 


94   83 
73   68 


95   87 

60   57 


95   89 
67   63 


97   85 
55   52 


92   79 
58   53 


101   89   88 
68   69   67 


95   89 
60   66 


70   66   70 


100   90   92 
70   71   72 


97   91   83 
74   64   64 


100 
56 


102  100 
69   71 


70   67   64 


102   86 
76   68 


102   98   83 
68   71   68 


103  100 
73 


100   86 
76   74 


102  99  89 

73  71  69 

102  102  95 

69  69  64 

103  102  87 

70  72  68 


100   86 
69   67 


102   85   84 
74   70   68 


103   85 
72   71 


103   82 
82   70 


103   89   89 
68   70   66 


64   50   44 


83   85 
59   53 


91   68   90 
67   53   48 


89   86 
72   68 


92   91 
68   61 


10   11   12   13   14   IS   16   17   IS   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


81 

87 

85 

89 

43 

61 

58 

56 

87 

93 

90 

94 

54 

68 

66 

65 

92  90  92 

65  61  56 

90  85  38 

67  59  53 

90  90  88 

61  52  44 

83  82  79 

65  63  58 

87  86  83 

64  52  45 


90   90 
67   63 


89   89 
67   61 


90   88   90 
67   65   61 


94   89 
62   56 


95   89   87 
69   64   58 


91   91   88 
64   56   51 


93   89   91 
70   61   65 


91   90 
69   63 


92   93 
72   68 


94   91 

72   68 


94   92   94 

75   76   71 


82   88 
56   62 


90   87 
64   67 


84   90 
49   59 


94   90 
63   60 


85   91 
43   45 


80   86 
52   57 


89   94 
54   67 


95   94 
56   63 


98   95 
64   67 


93   90 
67   66 


96   9l 
56   55 


89   83 
64   67 


86   92   90 
45   57   55 


89   92 
61   66 


90   90 
63   6* 


96   93 

67   70 


89   91 
64   64 


90   92 
58   62 


94   9l 

71   72 


94   93 
67   71 


89   97 
63   63 


90   97 
64   65 


90   92 
70   76 


99   91   93 


93   94   96 


67   66   66 


71 


100 
68 


88   81 
59   56 


89   86 
62   64 


92   85 
62   54 


96   88 
63   57 


93  94  80 

56  58  46 

87  88  78 

63  60  48 

96 
63 


96   85 
62   63 


99   94   89 
64   64   60 


66 
69 


94   93 
59   60 


96   91 
73   62 


88   84 
70   57 


90   88 
74   59 


96   92 

67   61 


96   91 
69   62 


86   84 
75   64 


94   85 
70   62 


96   89 
64   60 


97   91 
69   61 


91   84 
78   65 


80   70 
56   55 


97   93 
72   73 


94   84 
73   66 


97   94 
74   71 


62 
66 

00   93   85 
79   80   67 


b2   87   93 
51   57   64 


84   87   95 
55   57   60 


83   86   93 
52   55   59 


87   67 
50   52 


82   78   78 


82   82   85 
44   47   52 


85 
57 


68       80 
53   55   55 


83  68 

67  64 

85  87 

63  58 


86   87   95 
67   68   70 


93   93 

67   63   62   69   68   61   52   55 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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88   84   73 
57   53   37 


82   62   75 


92   85 
54   56 


51   47 

75 


94   78 
67   59 


94   89 
46   54 


86   61 
63   52 


91   61   63 
63   44   42 


74 
51 


87   77   80 
65   57   48 


94   80 
66   48 


92   80 
64   48 


94  94  81 

62  63  46 

90  79  82 

72  67  56 


67   65 
64   49 


95   82 
63   45 


86   60   62 
61   60   50 


94   83   83 
69   64   54 


95   61   64 
71   65   60 


94   83   82 
69   66   51 


93   81 
69   67 


93   82   83 
68   62   48 


76   83   81 
43   50   46 


82   81   85 
55   55   52 


77   83   84 
43   49   49 


89   86 
50   52 


78   84 
38   45 


71   79 
45   53 


80   89 
46   57 


90   88 
46   50 


87   86   89 
55   66   62 


86   85 
51   62 


77   85 
42   46 


89   86 
57   56 


84   89 
54   59 


88   86 
54   61 


87   66 
52   57 


65  85 

66  67 


82   88   85 
45   58   57 


91   90 
59   62 


86   85 
57   67 


87  61  80 

54  56  55 

89  86  87 

58  65  62 

91  89  88 

63  65  64 

87  H9  86 

57  62  59 

89  86  89 

57  70  66 

86  87  67 

51  57  56 


87   88 
58   56 


97   90 
63   61 


68   70   65 


85   89   91 
56   63   60 


87   9l 
62   63 


88   90 
56   58 


86   69 
59   63 


89   95 
65   66 


64   90 
63   60 


86   94 
65   66 


67   70   73 


96   92 
64   63 


89   98 
69   62 


90   96   91 
61   69   72 


90   99   90 
69   72   72 


75 
64 


79   7* 
49   46 


80 
50 


82   85 
60   51 


84   77   Bl   76 
56   60   45   41 


74 
63 


80 
67 


80   83 

69   63 


79 
53 


81   89   77   84 
69   63   S9   56 


82 
62 


82 
64 


80   82 
65   51 


87 
57 


73 
57 


89 
61 


73   83 
64   63 


87   76 
66   56 


81   90   76 
71   70   62 


81   91   77 
72   73   65 


75 
67 


90   97   93   84   90   85   85 
62   64   67   70   72   61   55 


;^S^»K2;•:^S: 


DAILY  TEMPERATURES 


PfNNSYLVANI* 
JULY    1«66 


SlaUon 

D»y  ol  Month 

< 

1  1  2  1  3 

4 

5  1 

6 

7 

8 

9 

-T 

11 

12 

"T 

14 

15 

18 

17 

18 

Jll 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

iLl 

27 

28 

28  1 

30 

31 

OUAKERTONN  1  E 

MAX 

MIN 

S5 

100  103 
56   62 

101 
65 

89 

70 

90 
68 

91 

67 

90 
59 

89 
52 

94 
66 

92 
62 

95 

61 

98 
68 

96 
66 

87 
61 

96 
57 

«7 
52 

94 
96 

92 
68 

87 

61 

81 
46 

88 
90 

87 
99 

87 
96 

•  9 

60 

90 
64 

91 

65 

•  6 

67 

70 

89 
98 

a9 

93 

90.6 
60,6 

REA0IN6  we  CITY 

MAX 

MIN 

92 

67 

102  103 
65   73 

100 
78 

88 
74 

91 

71 

91 
72 

88 
68 

90 
63 

95 
68 

91 

70 

95 

69 

96 
76 

89 
75 

88 
63 

84 
63 

87 
63 

93 

68 

92 

71 

82 
65 

S2 
56 

88 
98 

99 
68 

86 
62 

91 
67 

96 
72 

90 
70 

83 

72 

71 

7» 
69 

a6 

58 

90.0 

67. a 

WEST  CHESTER 

MAX 

MIN 

95 

67 

94  101 
66   68 

105 
75 

103 
72 

87 
67 

90 
68 

92 

67 

91 
63 

92 

67 

92 

66 

05 
68 

97 
71 

98 

74 

93 
61 

85 

60 

87 

60 

88 
62 

93 

65 

95 
62 

84 
53 

89 
96 

91 
62 

99 
59 

•  9 
63 

91 

64 

98 

67 

91 
66 

79 
69 

40 
60 

73 

97 

41.6 
64.7 

WEST  SHOVE  1  SE 

•      •      • 

MAX 

MIN 

97 
64 

90   98 
61   72 

100 

73 

99 

70 

86 

67 

87 
68 

90 
65 

86 
61 

87 
64 

89 
72 

94 
66 

92 

71 

95 
72 

91 
63 

81 
59 

84 
56 

85 
60 

92 

67 

91 
65 

81 
52 

81 

97 

88 
58 

84 
97 

84 
62 

88 
65 

98 
63 

99 

69 

ao 

71 

87 
61 

73 
96 

88.8 

64.0 

LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 

MAX 

Mm 

92 
62 

93  101 
60   67 

99 

73 

102 
69 

86 
66 

93 
67 

94 
62 

91 
59 

92 

60 

98 
67 

97 
68 

95 

97 
69 

91 
64 

83 
57 

84 
58 

81 

56 

96 
63 

95 
63 

82 

49 

83 

91 

90 

97 

88 
99 

89 
64 

94 
63 

100 
69 

99 

69 

85 

70 

91 
62 

76 
92 

91.4 
62. a 

SLOSERVtLLE  1  N 

MAX 

MIN 

94 
72 

94  101 
63   69 

102 
71 

100 
66 

88 
65 

89 
67 

90 
62 

88 
58 

90 
68 

95 
65 

92 
67 

94 
69 

95 
71 

89 
62 

85 
58 

85 
60 

87 
63 

94 
71 

92 
62 

82 
50 

84 

90 

90 
61 

89 
64 

87 
61 

96 

64 

90 
69 

94 
69 

87 
70 

87 
61 

77 
97 

90.5 
64.0 

CARLISLE 

MAX 

Mm 

96 
64 

104  106 
61   71 

105 
76 

99 

70 

93 
69 

93 
72 

91 
67 

94 
60 

100 
68 

98 
71 

97 
72 

98 
73 

96 

74 

89 
64 

98 
58 

89 
65 

97 
65 

95 
71 

86 

66 

89 
52 

94 
96 

90 
69 

92 

68 

94 
TO 

99 

74 

93 
72 

88 
72 

92 

76 

89 
64 

92 
96 

44.7 
67.2 

CHAMBERSeURS  I  ESE 

MAX 

Mm 

93 

61 

100  102 
59   66 

99 

70 

87 
68 

89 
65 

90 
69 

89 
61 

90 
56 

95 
65 

92 
65 

90 
67 

94 
68 

90 
70 

82 
62 

65 
55 

86 
57 

93 
58 

92 
68 

83 
56 

82 
45 

90 
91 

89 
58 

89 
63 

94 
65 

97 
67 

97 
68 

87 
69 

89 
65 

76 
61 

87 
90 

40.3 
62.2 

atTTYSBURG 

MAX 

MIN 

93 

64 

.95  100 
62   69 

102 

74 

100 
69 

88 
67 

91 
69 

91 
64 

89 
60 

91 
69 

95 

74 

92 
72 

92 
72 

95 

75 

91 
66 

83 
58 

86 
62 

85 
63 

93 
69 

93 

64 

80 
52 

83 
93 

89 
63 

87 
62 

88 
68 

91 
68 

97 
70 

94 
70 

84 

70 

90 
63 

76 
94 

40.9 
69.6 

HANOVER 

MAX 

Mm 

96 
66 

97  104 
65   67 

105 
76 

101 
72 

87 
68 

93 
69 

93 
65 

90 
59 

93 
60 

98 
70 

96 
69 

95 

70 

98 
72 

91 
65 

88 
58 

86 
59 

88 
63 

95 
67 

94 
55 

84 
50 

86 
54 

91 
62 

89 
69 

90 

67 

92 
68 

97 
69 

96 

70 

83 

70 

43 
63 

78 

93 

42.9 

64.7 

HARRISBURC  UB  AP 

MAX 

Mm 

9* 
64 

104  107 
61   71 

104 
75 

86 
74 

94 
69 

93 

71 

90 
64 

92 

60 

100 
71 

96 
71 

97 
70 

99 

74 

90 
70 

88 
63 

85 
55 

90 
65 

98 
62 

98 
73 

84 
62 

85 
53 

92 
95 

92 
69 

88 
69 

95 
72 

100 
73 

98 

71 

90 
72 

92 

71 

80 
62 

88 
98 

43.2 
66.9 

MERCERS8URC 

MAX 

MIN 

94 
62 

94  101 
60   64 

102 
72 

100 
68 

87 
65 

91 
67 

92 
62 

90 
57 

93 
64 

98 
67 

96 

70 

91 

71 

97 
69 

91 
63 

84 
57 

85 
55 

89 
55 

96 
66 

96 
65 

81 
46 

89 

90 

90 
59 

91 

65 

91 
66 

99 
66 

98 
68 

97 
70 

88 

70 

90 
69 

77 
90 

41.4 
63.0 

SNtPPENSBURS 

MAX 

Mm 

92 
62 

99  102 
60   66 

98 
72 

92 

68 

89 
66 

88 
70 

87 
62 

90 
56 

93 
67 

92 
68 

9l 

71 

92 
70 

91 

70 

87 
61 

84 
55 

86 

57 

94 
60 

92 

74 

85 
65 

81 

47 

90 
92 

90 
61 

90 
65 

96 
67 

96 
64 

95 
68 

92 

70 

87 
73 

89 

62 

87 
92 

40.7 
63.4 

YORK  3  5SW  PUMP  STA 

ft      •      tt 

MAX 

Mm 

94 
56 

101  102 
57   63 

102 

67 

98 
73 

91 
68 

91 

67 

89 
59 

92 
51 

97 
70 

96 
64 

94 
64 

95 
66 

94 
67 

88 
62 

86 
48 

87 
60 

94 
60 

94 
69 

88 
63 

84 
43 

89 
48 

89 
57 

87 
60 

90 
66 

97 
64 

94 

69 

91 

TO 

90 
71 

87 
63 

89 
91 

42.1 

61.7 

MIBBLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

MAX 

Mm 

95 
56 

102  103 
54   63 

97 
62 

91 
68 

88 
68 

88 
63 

85 
57 

88 
49 

95 
69 

92 
60 

95 
61 

94 
69 

89 
66 

85 
59 

85 
49 

88 
56 

04 
59 

87 
63 

79 
60 

81 
43 

87 
48 

88 
60 

88 
59 

91 
66 

94 
69 

93 
65 

83 
68 

86 
66 

78 
99 

87 
90 

a4.s 

99.4 

EN6LISH  CENTER 

MAX 

Mm 

91 
51 

96  100 
50   51 

103 
57 

91 
58 

89 
62 

90 
61 

83 
51 

83 
44 

87 
42 

93 
57 

94 

59 

95 
59 

83 
58 

83 
40 

83 
42 

87 
43 

95 
52 

89 
55 

76 
37 

82 

37 

86 
43 

89 

50 

87 
51 

90 
98 

94 

60 

89 
61 

84 
62 

82 
44 

74 
44 

68.4 
91.9 

LAUSELTON  ST  VILLAGE 

MAX 

Mm 

96 
60 

96  103 
59   63 

102 
70 

98 
66 

82 
65 

86 
64 

88 
63 

87 
54 

88 
59 

91 
66 

89 
67 

94 
70 

92 
66 

91 

60 

89 
48 

86 
51 

87 
54 

93 
61 

90 
60 

84 
50 

87 
94 

91 
57 

89 
58 

86 
59 

91 
61 

91 

64 

90 
64 

89 

67 

88 
96 

80 
95 

40,0 
60,4 

LEWISTOWN 

MAX 

Mm 

94 
62 

94 

58   59 

63 

99 
66 

84 
66 

87 
66 

88 
63 

87 
55 

90 
55 

93 
65 

88 
64 

93 
67 

94 
68 

88 
63 

84 
52 

84 
52 

84 
54 

95 

59 

91 
63 

81 
47 

83 
48 

89 
52 

90 
61 

88 
65 

94 
66 

99 
68 

93 
67 

88 
69 

89 

60 

77 
53 

64,0 
60.9 

MILLVILlE  2  SW 

MAX 

Mm 

90 
55 

91   98 
55   62 

100 
66 

94 
64 

88 
66 

87 
64 

84 
56 

84 
50 

86 
54 

90 
62 

89 
60 

92 

63 

91 
66 

87 
58 

83 
47 

82 
49 

85 
53 

92 

59 

85 
55 

76 
42 

78 
48 

85 
51 

84 
55 

83 
56 

89 
62 

94 
62 

90 
64 

81 
69 

84 
93 

77 
90 

87.1 
97.2 

NEWPORT 

MAX 

Mm 

95 

6(1 

96  104 
56   62 

106 
68 

99 
69 

87 
66 

87 
67 

91 
62 

90 
54 

91 
57 

97 
67 

90 
67 

95 
69 

96 
69 

90 
61 

86 
52 

88 
54 

88 
56 

97 
60 

90 
60 

83 

45 

87 
46 

83 
51 

89 
60 

90 
63 

93 

65 

96 
65 

93 
65 

88 
70 

88 
60 

76 
91 

41.3 
60.9 

SUNBUBY 

MAX 

Mm 

90 
58 

90   99 
55   58 

102 
64 

95 
65 

87 
68 

88 
67 

87 
62 

85 
53 

88 

54 

93 
64 

84 
64 

92 
65 

93 

68 

85 
60 

84 
49 

83 
47 

86 
52 

92 
61 

89 
60 

77 
45 

81 
46 

87 
52 

87 
62 

83 
62 

92 

64 

92 
65 

91 
67 

84 
68 

84 
97 

76 
91 

87.9 
99.1 

WILLIAMSPORT  wB  AP 
»      ft      ft 

MAX 

Mm 

SS 
54 

99  100 
56   61 

94 
62 

83 
63 

82 
67 

83 
62 

83 
58 

85 
51 

89 
64 

83 
63 

10 
62 

91 
69 

85 

67 

82 
56 

SO 

48 

83 
50 

90 
57 

81 
63 

77 
51 

79 
44 

83 
50 

84 
59 

82 
60 

88 
62 

93 

64 

86 

65 

84 
68 

83 
59 

77 
95 

83 
93 

85,5 

98.8 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 

MAX 

Mm 

85 
47 

87   93 
52   57 

95 
63 

83 
56 

82 

58 

86 
52 

76 
49 

78 
44 

84 
50 

87 
51 

79 
58 

88 
62 

88 
69 

78 
45 

78 
39 

80 
43 

95 
52 

88 
58 

84 
50 

71 
40 

75 
46 

82 
50 

85 
55 

85 
56 

87 
98 

86 
93 

89 
»1 

81 
99 

75 
47 

78 
41 

83,2 

92.0 

CANTON  1  NW 

MAX 

Mm 

84 
52 

85   93 
55   60 

98 
71 

85 
60 

85 
63 

85 
61 

80 
55 

79 

50 

83 
55 

89 
65 

83 
62 

90 
62 

90 
65 

80 
55 

77 
45 

79 
51 

83 
60 

91 

64 

85 
50 

70 
45 

76 
55 

84 
60 

85 
60 

82 
60 

86 
65 

88 
60 

82 

60 

78 
62 

78 

90 

73 
91 

93.4 

57,7 

OIXON 

MAX 

Mm 

87 

50 

87   95 
50   53 

98 
58 

89 
60 

90 
61 

89 
64 

85 
50 

81 
46 

86 
46 

94 
59 

89 
57 

94 
67 

94 
63 

87 
57 

82 

43 

82 
42 

88 
45 

93 
53 

90 
56 

75 
40 

79 
42 

89 
45 

86 
57 

88 
57 

92 
62 

93 

60 

89 

60 

87 
63 

83 
90 

76 
46 

87,6 
93.3 

EAGLES  MERE 

MAX 

Mm 

lawrenceville  2  s 

MAX 

Mm 

88 
51 

95   99 
51   57 

94 
61 

86 
56 

90 
61 

82 
61 

80 
48 

87 
43 

92 
58 

88 
58 

93 
57 

93 
58 

90 
57 

79 
48 

82 
44 

87 
40 

92 
50 

91 
54 

80 
47 

78 
34 

85 
41 

86 
48 

87 
53 

90 
55 

89 
61 

84 
60 

84 
65 

79 
97 

77 
47 

81 

44 

86,7 
52.4 

MONTROSE 

MAX 

Mm 

81 
52 

84   90 
54   58 

94 
64 

80 
58 

84 
59 

83 
61 

78 
53 

77 
50 

83 
51 

88 
58 

80 
58 

89 
59 

89 
63 

80 
52 

77 
47 

79 
50 

83 
53 

89 
56 

85 
51 

70 
42 

73 
42 

80 
50 

84 
56 

85 
59 

87 
60 

84 
57 

81 
57 

77 
61 

74 
48 

72 
48 

81.9 
94.4 

TOWANOA  I  ESE 

MAX 

Mm 

88 
50 

96  100 
53   60 

95 
62 

88 
60 

89 
60 

83 
63 

82 
51 

88 
48 

92 
65 

86 
60 

94 
58 

94 
65 

90 
63 

82 
53 

82 
43 

85 
45 

93 
55 

90 
6l 

75 
55 

80 
41 

86 
47 

86 
56 

87 
61 

92 
98 

90 
63 

87 
61 

82 
66 

81 
63 

77 
50 

83 

47 

87.2 
96.2 

wELLSBORO  3  S 

ft      «      ft 

MAX 

Mm 

84 

53 

87   93 
55   63 

97 
68 

84 
59 

82 
60 

86 
58 

80 
55 

79 

51 

83 
53 

90 
60 

80 
62 

90 
64 

91 
62 

79 
55 

78 
46 

81 
49 

84 
57 

91 
64 

87 
52 

71 
45 

77 
48 

83 
55 

84 
60 

82 

60 

86 
62 

89 
60 

83 
62 

80 
60 

76 
90 

75 

48 

83.6 

96.6 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 

MAX 
MIN 

91 
57 

93  101 
54   62 

102 
67 

98 
63 

80 
65 

88 
62 

85 
59 

84 
51 

88 
60 

90 
65 

85 
70 

90 
68 

90 
65 

84 
57 

83 
48 

81 
49 

84 
55 

91 
63 

89 
58 

79 
41 

80 
48 

86 
57 

87 
62 

85 
60 

90 
65 

91 
63 

92 

66 

89 
69 

89 

55 

76 

48 

87.5 

59.0 

3  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    Ill    - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY  1966 


SlaUon 

Day  oi  Month 

01 
« 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DU  80IS  1   E 

MAX 

MIN 

a? 

95 
52 

95 
53 

95 
59 

84 
63 

84 
59 

80 
62 

79 
54 

86 
46 

87 
53 

85 
57 

86 
62 

86 
62 

88 
58 

78 
59 

78 
42 

84 
45 

88 
51 

as 

68 

68 
65 

82 
42 

86 
57 

86 

57 

87 
56 

91 
58 

85 
58 

83 
65 

83 
62 

75 
51 

al 

45 

85.0 
54.9 

EMPORIUM  1  N 

MAX 
MIN 

87 
51 

88 
49 

94 
53 

96 
55 

88 
59 

84 
58 

85 
59 

77 
50 

77 
43 

86 
44 

86 
58 

82 
59 

B5 
60 

87 
57 

82 

57 

80 
40 

80 
42 

84 
46 

90 
61 

82 
60 

76 
36 

81 
44 

85 
53 

83 
66 

85 
62 

88 
59 

86 
60 

80 
60 

72 
46 

78 
44 

83.4 
51.6 

KARTHAUS 

MAX 

Mm 

92 

50 

92 

46 

100 
48 

100 
54 

82 
59 

90 
59 

83 
52 

82 
41 

88 
45 

89 
56 

86 
56 

90 
58 

91 
55 

85 
56 

84 
39 

61 
40 

82 

47 

92 
62 

83 
52 

81 
35 

86 
40 

86 
49 

86 
55 

90 
56 

94 
55 

90 
56 

85 
60 

82 

47 

78 
41 

87,2 
49.7 

LOCK  HAvEN 

MAX 

Mm 

9<. 
55 

93 
55 

102 
55 

102 
63 

96 
65 

84 
65 

68 
64 

83 
56 

83 
51 

87 
51 

90 
63 

88 
63 

93 

66 

94 
62 

86 
60 

83 
44 

82 
44 

86 
46 

93 
66 

68 
57 

82 

46 

87 
61 

88 
54 

87 
57 

89 
63 

95 
63 

39 

64 

65 
64 

84 
93 

78 
43 

88.3 
56.5 

MADERA 

MAX 

Mm 

ae 

54 

89 
50 

96 
50 

97 
54 

93 
59 

63 
53 

65 
56 

64 
55 

85 

48 

85 
46 

86 
58 

87 
58 

85 
61 

86 
59 

84 
58 

79 
44 

76 
44 

83 
45 

87 
52 

82 
55 

77 
37 

81 
42 

85 
51 

34 
57 

86 
56 

67 
60 

36 
60 

60 
63 

78 
92 

74 
45 

84.3 
92.3 

PHILIPSBURQ  FAA  AP 

MAX 

Mm 

as 

49 

94 
45 

94 
52 

89 
56 

76 
61 

82 

57 

79 
57 

77 
51 

82 

41 

83 
62 

60 
58 

84 
65 

84 
64 

81 
60 

75 
55 

74 
40 

76 
43 

84 
50 

60 
63 

70 
43 

78 
39 

83 
61 

80 
63 

84 
56 

84 
68 

85 
55 

60 
t5 

76 
57 

72 
49 

79 

40 

80.6 
93.2 

RENOVO 

MAX 

Mm 

93 

56 

94 
54 

100 
56 

104 
61 

95 
61 

90 
65 

89 
63 

85 
56 

65 
47 

89 
48 

94 
64 

90 
64 

96 
64 

95 
63 

87 
60 

85 
45 

83 
46 

89 
46 

95 
58 

90 

56 

83 
42 

87 
47 

87 
56 

86 
67 

90 
62 

92 
62 

90 
63 

a? 

65 

86 
92 

78 

49 

89.5 
55.6 

RIDGWAY 

MAX 

MIN 

87 
55 

90 
50 

95 

51 

95 
56 

90 
59 

81 
57 

84 
59 

78 
52 

77 
44 

87 
48 

85 
55 

87 
55 

85 
59 

sa 

57 

82 
59 

79 

40 

79 
43 

66 
45 

86 
51 

84 
50 

77 
38 

86 
43 

87 
51 

35 
56 

88 
58 

90 
57 

84 
59 

S5 
61 

76 
48 

60 
43 

84.4 
91.9 

STATE  COLLEGE 

.  «     «     * 

MAX 

Mm 

90 
62 

90 
61 

97 
64 

100 
70 

92 
63 

79 
65 

85 
63 

62 
62 

82 
56 

87 
63 

89 
65 

84 
68 

88 
67 

89 
68 

83 
58 

81 
51 

80 
54 

84 
59 

89 
66 

87 
58 

75 
46 

79 

53 

85 
60 

86 
68 

83 

64 

90 
6T 

89 
66 

89 
68 

84 
66 

81 
98 

75 
92 

85.6 
61.7 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS           Oa 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

MAX 

Mm 

92 

57 

98 
58 

100 
63 

95 
62 

83 
63 

85 
62 

84 
66 

82 

60 

89 
54 

as 

61 

86 
65 

87 
65 

89 
66 

88 
63 

80 
58 

81 
49 

85 
50 

91 
59 

88 
66 

77 
58 

79 
43 

85 
49 

87 
55 

83 
61 

90 
61 

92 

64 

93 
65 

84 
65 

80 
67 

83 

50 

86.4 
59.4 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 

MIN 

90 
57 

95 
55 

99 
61 

104 
66 

99 
65 

87 
63 

87 
66 

87 
59 

86 
63 

92 
65 

93 
64 

89 
64 

89 
67 

92 
66 

86 
59 

82 
48 

83 
65 

91 
56 

94 
66 

90 
62 

80 
41 

86 
46 

87 
61 

91 
65 

94 
67 

94 
66 

93 
66 

95 

69 

87 
70 

64 
46 

90.0 
61.1 

EBENSBURS  SEMASE  PL. 

MAX 

Mm 

90 
51 

95 

50 

99 
53 

95 
59 

87 
62 

86 
58 

82 
62 

SO 
55 

86 
49 

85 
62 

88 
59 

85 
63 

87 
57 

88 
58 

83 
56 

80 
42 

87 

44 

90 
50 

87 
62 

75 
60 

75 
35 

85 
40 

86 
48 

83 
59 

38 
56 

97 
56 

91 
60 

68 
63 

79 
65 

60 
41 

85.5 

54.2 

EVERETT  1  SW 

MAX 

Mm 

92 

60 

loa 

59 

100 
59 

98 
63 

88 
64 

79 
59 

78 
59 

90 
60 

90 
64 

94 
68 

86 
68 

90 
67 

87 
67 

68 
64 

86 
56 

80 
56 

90 
58 

87 
62 

67 
64 

77 
49 

60 
49 

65 
56 

90 
66 

90 
62 

90 
64 

SO 
62 

90 
62 

74 
70 

78 
64 

84 

90 

87.0 
60.7 

HUNTINGDON 

MAX 

Mm 

95 
57 

95 
52 

103 
52 

105 
62 

101 
65 

85 
64 

89 
64 

90 
59 

87 
50 

92 
51 

94 
62 

92 
62 

92 
64 

94 
65 

90 
62 

86 
46 

63 
48 

88 
55 

90 
54 

86 
52 

82 
40 

64 
42 

90 
59 

90 
59 

38 
60 

94 
60 

96 
65 

93 
65 

89 
68 

79 
46 

90.5 
57.1 

JOHNSTOWN 

MAX 

Mm 

93 

57 

95 
58 

95 
57 

100 
61 

85 
64 

aa 

65 

87 
60 

85 
5a 

90 
67 

91 
67 

94 
70 

86 
67 

92 
62 

92 
63 

86 
63 

89 
53 

91 
58 

94 
69 

89 
62 

92 

47 

62 
49 

69 
56 

92 
67 

84 
62 

92 

66 

92 
67 

96 
68 

86 
68 

81 

49 

89.7 
61.0 

KEfiG 

MAX 

MIN 

58 

58 

63 

69 

66 

63 

67 

59 

55 

61 

66 

67 

65 

68 

59 

49 

52 

56 

63 

57 

45 

50 

56 

62 

61 

66 

67 

66 

62 

45 

59.7 

MARTINSSURG  FAA  AP 

•     •     * 

MAX 

Mm 

90 
56 

97 
58 

97 
64 

97 
66 

78 
62 

85 
62 

86 
64 

84 
59 

88 
57 

89 
62 

9l 
65 

85 
67 

90 
66 

86 
67 

77 
57 

77 
49 

84 
52 

90 
60 

87 
64 

75 

50 

78 
41 

83 
48 

84 
60 

83 
63 

87 
59 

91 
65 

92 
64 

84 
65 

80 
99 

79 
♦  7 

89.3 

59.1 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 

Mm 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 

Mm 

ea 

65 

92 

68 

93 
69 

90 
71 

74 
64 

61 
63 

80 
66 

76 
61 

85 
62 

62 
64 

87 
66 

79 
66 

86 
66 

66 
66 

78 
58 

80 
56 

86 
62 

90 
63 

84 
68 

73 
56 

77 
52 

84 
57 

87 
63 

76 
65 

87 
63 

35 
67 

87 
67 

77 
64 

75 

65 

74 
57 

79 

57 

82.6 
63.1 

BURGETTSTOWN  2  W 

MAX 

Mm 

88 
56 

92 

52 

95 
57 

96 
58 

90 
65 

80 
62 

83 
65 

82 

55 

82 

58 

69 
65 

87 
60 

86 
62 

85 
63 

90 
63 

89 
63 

61 
51 

83 
49 

86 
49 

89 
64 

66 
62 

74 
40 

78 
40 

84 
46 

86 
56 

77 
55 

83 
58 

89 
61 

87 
61 

35 
65 

78 
57 

78 
47 

89.2 
56.6 

BUTLER  *  WNW 

MAX 

Mm 

80 
62 

81 
59 

80 
59 

88 
56 

85 
62 

84 
63 

90 
65 

88 
62 

82 

50 

55 

59 

45 

46 

57 

68 

61 

61 

63 

63 

64 

54 

50 

58.0 

CLAVSVILLE  J  W 

MAX 

Mm 

91 
55 

97 
60 

99 

57 

95 
63 

85 
65 

86 
64 

86 
65 

84 
54 

69 
54 

87 
65 

85 
61 

80 
64 

86 
68 

93 
66 

63 
64 

84 
48 

87 
53 

90 
53 

88 
65 

85 
62 

80 
38 

84 
44 

87 
53 

78 
62 

38 
60 

91 
61 

90 
60 

86 

TO 

82 

67 

80 

57 

84 
46 

86.8 
58.8 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

MAX 

Mm 

aa 

52 

94 
57 

96 
55 

97 
59 

93 
63 

63 
63 

86 
64 

85 
60 

60 
51 

88 
57 

87 
63 

86 
64 

62 
63 

69 
64 

91 
64 

80 
49 

82 
50 

85 
56 

88 
56 

82 
62 

76 
41 

78 
45 

87 
49 

69 
56 

74 
61 

89 
60 

90 
61 

91 
62 

78 
66 

80 
55 

77 
47 

85.5 
57.2 

BERRY 

MAX 

Mm 

96 
56 

94 
57 

95 
60 

92 
68 

80 
66 

85 
65 

83 
69 

82 
61 

as 
5a 

as 

63 

88 
67 

83 
67 

90 
65 

88 
67 

81 
61 

63 
64 

66 
60 

90 
60 

86 
68 

80 
60 

76 
42 

85 
49 

66 
57 

80 
64 

89 
59 

88 
66 

92 
66 

S3 
66 

ao 

64 

78 
57 

S3 
49 

85.9 
61.0 

DONEGAL 

MAX 

Mm 

94 
51 

94 
55 

94 
55 

89 
63 

79 
62 

81 
62 

78 
62 

77 
55 

67 
52 

84 
51 

83 
50 

85 
49 

86 
50 

85 
49 

84 
47 

85 
51 

66 
54 

88 
52 

85 
65 

74 
55 

77 
36 

85 
41 

86 
53 

77 
62 

88 
57 

as 

59 

66 
59 

82 
66 

77 
57 

77 
55 

83 
44 

84.0 
94.2 

DONORA 

MAX 

Mm 

rom  CITY  *  s  DAM 

MAX 

Mm 

89 
56 

91 
58 

96 

58 

96 
64 

94 
65 

78 
64 

83 
67 

84 
59 

62 

57 

89 
63 

as 

61 

89 
66 

85 

64 

91 
64 

69 
63 

84 
48 

84 
48 

89 
49 

92 
60 

65 
69 

76 
43 

80 
41 

86 
51 

89 
57 

83 
60 

91 
62 

91 
65 

90 
65 

85 

67 

79 
56 

79 
49 

86.7 
58.4 

INDIANA  3  SE 

MAX 

Mm 

94 
56 

97 
55 

97 
57 

93 
61 

80 
65 

84 
60 

84 
65 

82 
58 

89 
55 

88 
63 

88 
62 

83 
64 

91 
61 

90 
62 

84 
62 

85 
48 

88 
50 

90 
54 

84 
64 

78 
61 

79 
40 

86 
45 

89 
53 

83 
61 

89 
58 

87 
60 

90 
63 

63 
65 

SO 
67 

79 
66 

83 

48 

36.4 
53.0 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 

Mm 

91 
63 

96 
60 

97 
62 

89 
66 

75 
62 

61 
63 

61 
63 

79 
58 

85 
56 

85 
60 

86 
62 

Bl 
65 

86 
62 

86 
63 

81 
59 

80 
54 

87 
59 

97 
57 

82 
64 

76 
53 

76 
43 

87 
48 

89 
57 

81 
64 

87 
59 

86 
61 

64 
63 

31 
63 

73 
63 

78 
56 

82 

51 

33.9 
59.3 

MONTGOMERY  L  AND  D 

MAX 

Mm 

95 

58 

97 
59 

98 
62 

93 
65 

84 
67 

85 
65 

86 
66 

84 
59 

90 
58 

69 
65 

87 
64 

S5 
65 

92 
66 

90 
65 

85 
60 

85 
56 

90 
51 

91 
58 

89 
69 

84 
63 

81 
46 

87 
48 

88 
56 

82 
62 

90 
61 

90 

64 

89 
64 

36 
68 

80 
66 

81 
59 

85 
52 

87.7 

60.8 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 

Mm 

93 
56 

97 
57 

99 
56 

95 
62 

83 
65 

84 
63 

as 

60 

83 
57 

90 

57 

90 
65 

9l 
59 

89 
64 

93 
64 

92 

64 

86 
60 

84 
45 

89 
47 

92 
54 

92 
66 

86 
49 

76 
44 

85 
46 

87 
52 

88 
61 

88 
62 

69 
64 

86 
63 

88 
66 

88 
63 

81 
55 

84 
48 

88.2 

57.6 

NEWELL 

MAX 

Mm 

94 
61 

96 
58 

97 
58 

96 
64 

94 
63 

86 
67 

88 
69 

88 
59 

86 

58 

92 
66 

90 
65 

88 
67 

85 
69 

92 
68 

94 
63 

83 

57 

87 
55 

90 
58 

93 
70 

87 
62 

78 
45 

82 
50 

68 
56 

90 
63 

85 
63 

91 
63 

93 
65 

95 

68 

87 
68 

83 
62 

33 
52 

89.1 
61.6 

NEW  STANTON 

MAX 

Mm 

95 
57 

99 
61 

99 
60 

94 
67 

62 
60 

84 
62 

86 
70 

83 
60 

66 
57 

90 
67 

89 
60 

84 
58 

90 
68 

89 
67 

83 
63 

88 
60 

85 
55 

86 
57 

92 
55 

80 
44 

80 
42 

82 
52 

98 
47 

82 
54 

88 
54 

39 
64 

39 
66 

88 
TO 

33 
56 

76 
56 

31 
52 

66.9 
56.6 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

MAX 

Mm 

93 
65 

97 
64 

96 
67 

94 
70 

82 
68 

86 
68 

87 
69 

85 
64 

91 
62 

89 
67 

87 
68 

84 
68 

93 
69 

92 
67 

64 
63 

83 
58 

89 
57 

92 
63 

92 
66 

77 
69 

80 
46 

87 
52 

89 
58 

79 
66 

91 
62 

91 
69 

92 
67 

87 
70 

31 
64 

81 
60 

64 
56 

87.6 
63.6 

PITTSBURGH  wB  CITY 

MAX 

Mm 

94 
65 

98 
66 

98 
69 

92 

70 

81 
69 

84 
70 

84 
70 

82 
66 

89 
66 

67 
69 

88 
71 

82 

71 

91 
70 

91 
71 

63 
64 

84 
60 

86 
59 

90 
66 

86 
66 

75 
61 

78 
52 

86 
55 

97 
60 

76 
69 

90 
65 

90 
71 

91 
70 

85 

70 

78 
68 

80 
61 

64 
57 

36.2 
65.8 

See  Releieoce  Notes  Following  S 
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Conlinutd 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


PUTNCVVtLLE  2  SE  DAM 

S<LIN<  1  N 
SLtPPERV  ROCK 
STOYSTOkN 

UNIONTOhN 
MAYNE58URG  1  F 

•      *      • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  M  RES 
BROOKVILLE  SEkiAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  <.  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRV 

eOUOERSPORT  4  Nta 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  8RADY 
ERIE  klB  AIRPORT 
fARRELL  SHARON 
PRANKLIN 
8REENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   I  NNE 
MEABVILlE  I  S 
MERCER 

TIONESTA  2  5E  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


I4AX 

MIN 


MAX 

MIM 


MAX 

MIN 


PENNSYLVANIA 
JULY  19«« 


Day  ol  Month 


91   92   99 
57   5*   57 


92   9T   96 
»6   55   58 


92   98 
63   58 


99   95 

61   6« 


94   85 
58   65 


93   81 
63   65 


93   93   92   90 
53   54   65   63 


90   94   96 
60   60   61 


MAX 

86 

90 

91 

Mm 

52 

54 

56 

MAX 

87 

91 

92 

MIN 

50 

51 

52 

MAX 

92 

97 

98 

MIM 

53 

51 

53 

MAX 

94 

99 

98 

MIN 

52 

51 

51 

MAX 

88 

93 

95 

MIN 

49 

46 

47 

MAX 

90 

95 

94 

Mm 

51 

52 

53 

MAX 

91 

95 

94 

Mm 

52 

54 

55 

MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


85   91   94 
49   49   53 


98   95 
60   63 


100  101 
58   59 


85   89   92 


98   95   84 
65   66   64 


85   85 

64   58 


84   82 
62   61 


86   84   89 
69   62   59 


86   86   84 
66   58   56 


10   11   12 


90   89   88 


62   65 

102  100 


63   64   66 


92   99 
58   57 


102 
58 


88   93 
46   48 


92   97 
56   55 


96   96 
58   55 


91   97 
58   57 


91   97 
49   49 


97   96 
55   57 


76 

81 

59 

65 

80 

82 

56 

61 

91 

85 

63 

60 

83 

84 

62 

60 

80 

84 

55 

54 

86 

87 

64 

59 

83 

84 

62 

57 

87 

89 

58 

66 

75 

80 

62 

61 

91 

86 

68 

66 

83 

85 

66 

66 

85   88 
67   65 


97   93   82 


87   88 
66   62 


90   84 
66   61 


86   80 
56   54 


88   84 
65   60 


84   82 
64   63 


92   83 
64   64 


90 

84 

64 

59 

86 

86 

61 

64 

72   83 
46   45 


74   82 
50   43 


82   86 
55   49 


82   90 
53   50 


76   85 
44   37 


78   88 
53   53 


75   85 
54   48 


74   83 
45   41 


78   85 
57   52 


86   92 
60   60 


75   84 
59   58 


84   94 
61   63 


83   81 
56   56 


84   92 
56   60 


82   81 
53   58 


74   75 
46   40 


79   78 
55   56 


82   89 
56   59 


91   80 
57   50 


79   80 
46   45 


84   84 
57   57 


90   90 
58   60 


13   U   IS   16   17   IS 


85   86 
63   62 


91   90 
64   62 


92   90   83 
65   65   61 


75   83 
62   63 


89   92   88 
72   69   65 


86   90   94 
68   67   65 


19   20   21 


62 
46 

83 
50 

91 
57 

88 

76 
40 

84 
54 

88 
50 

sa 

69 

85 
59 

79 
40 

83 
52 

90 
56 

89 
62 

80 
56 

78 
44 

60   56   55 


90   88 
56   60 


86   H4 
56   62 


84   84 
63   63 


93 

64 

89 
67 

9l 
6l 

90 
61 

92 

60 

89 
63 

90 
57 

91 
61 

85 
50 

85 
53 

89 
59 

91 
61 

90 
60 

85 
63 

90 
61 

90 
61 

89 
54 

90 
57 

86 
62 

88 
62 

75   75 
58   51 


83   75 
57   47 


88   85 
60   62 


90   82 
59   59 


85   78 
52   50 


85   78 
62   50 


82   78 
60   50 


86   75 
56   53 


75 

80 

48 

55 

87 

90 

61 

60 

84 

87 

54 

55 

83 

85 

44 

52 

84 

85 

42 

49 

86 

90 

46 

50 

91 

91 

43 

48 

85 

89 

35 

46 

88 

91 

44 

51 

86 

88 

47 

50 

22   23   24   2S   26   27   28   29   30   31 


63 

93 
65 

58 

90 
67 

77 
64 

76 
55 

87 
71 

85 
63 

94 
64 

85 
60 

91 
66 

85 
58 

95 
64 

84 
58 

86 
53 

79 
52 

88 
64 

78 
54 

86 
64 

83 
60 

90 
62 

82 
59 

89 
57 

81 
50 

81 
62 

80 
53 

83 
41 


85   89 
52   57 


92   90 
49   53 


82   86 
60   65 


97  101 
58   62 


83   90 
49   53 


92   95 
50   54 


82   89 
42   53 


80   84 
48   51 


82   89 
46   50 


82   89 
39   47 


39   91 
47   53 


80   69 
58   51 


84   75 
60   48 


90   82 
62   55 


85   80 
61   52 


87   78 
60   46 


87   75 
67   52 


83   72 
63   SI 


81   72 
64   47 


83   73 
63   53 


95   87 
60   54 


81   72 
68   55 


90   77 
71   62 


91   85 
55   55 


92   82 
68   55 


93   84 
67   54 


86   87   87 
48   55   64 


87   82 
56   44 


89   81 
55   55 


85   76 
66   56 


91   85 
56   52 


80   83 
52   48 


85   72 
68   50 


79   85 
46   51 


80   83 
42   49 


86   88 
42   48 


87   92 

40   47 


83   «3 
36   43 


83   85 
45   50 


82   83 
43   52 


81   83 
42   49 


84   87 
50   59 


88   91 
47   52 


79   83 
55   60 


91   98 
55   60 


79   87 
46   49 


87   91 
46   53 


76   83 
45   51 


90   94 
61   62 


90   91 
61   64 


93   84 
63   64 


85   85   80 
60   60   59 


85   82 
57   58 


90   92 
56   60 


92   16 

64   69 


•  6  ao 
92   41 


79   •» 
96   4( 


•  6   75   76 


89   62 
69   68 


81   72 
69   90 


79   BO   76   60 
49   97   4J   39 


83   60   60   63 

66   62   91   40 


88   84   89   82   79   80 
63   64   67   59   48   43 


86   82 

60   60 


85   SO 
54   96 


8S   83 
65   63 


75   82 
37   44 


74   82 
47   50 


83   86 
45   53 


79   85 
43   49 


80   85 
40   47 


86   88 
46   53 


94   94 
63   63 


85   82 
70   68 


86   89 
62   64 


84   86   86 
53   52   54 


85   85 
61   63 


60   79   81 
56   46   43 


77   74 
99.  43 


82   79   78 
69   57   53 


90   86   62   86 
69   67   97   92 


81   73   77   79   81,4 
67   60   96   93   62.1 


66. A 

96,9 


87.1 
60,1 


ao.s 

97.1 


67.0 
63.7 


67.9 

99,9 


60,2 
99.6 


61.9 
92.0 


67,3 

94.8 


63,7 
46.6 


69.6 

94.9 


63.4 

94,6 


62,0 
91,7 


63.6 
96.6 


90.9 
99.6 


84 
62 


78   86   74 
67   62   92 


87   82   74 
60   99   43 


69   74   79 

99   51   47 


92 

61 

91 
61 

90 
57 

89 
62 

84 
62 

82 
62 


82   89   77   60 
a      99   48   40 


86   78 
63   99 


90.7 
63.0 


66.7 
96.7 


69,7 
96,4 


69.3 
96.9 


83,0 
48,6 


83,9 
96,3 


86,0 
96,3 


66,4 
59.7 


89.0 
90.8 


69.9 
9*. 9 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,   io8-  ON  THE  2D  AT  EVERETT  1  SW 

LOWEST  TEMPERATURE,   31'  ON  THE  21ST  AT  CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,   7.04  INCHES  AT  BEAR  GAP 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,   .27  INCH  AT  HANOVER 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,   3.52  INCHES  ON  THE  27TH  AT  MT  GRETNA  2  SE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Inde; 
-    113    - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


PENNSYLVANIA 


Season  of  1965  -  1966 


POCONO  MOUNTAINS   01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELAND 

HAWLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  N 
SCRANTON 
STROUDSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

W  BARRE  SCRANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALHERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORO  1  E 

HOLTUOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  4  WNW 
LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 
PHI  LA.  1  TH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 

WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 


LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERS8URG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

MARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  Oi 

BERWICK 
ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 


July 


107 
12 
30 
19 
6S 


August 


5* 


109 
73 


100 
60 


37 

105 


101 
35 


49 
51 


September 


30 

62 

117 

67 


89 
113 


195 

155 

176 

90 

230 

247 
103 
140 
143 
188 


81 
104 
131 
155 
169 


55 

SI 
52 
74 
94 


75 
57 


86 
161 
102 

81 
133 

79 
91 

121 


167 
194 
151 
206 
109 

202 

113 
192 


120 
111 
190 
164 
106 


150 
138 
112 


614 
629 
562 
479 
648 

635 
480 
533 
642 
632 


432 
464 
546 
558 
562 


412 
395 

347 
434 
438 

325 
351 
475 


263 

400 
461 
307 
284 

342 
224 
368 
387 
320 

390 
403 


445 
419 
316 
415 
386 

381 
357 
421 
359 
358 


456 
682 
461 
419 
640 

430 
452 
484 


595 
675 
542 
642 
605 


611 

602 
606 


610 
631 
629 
693 
467 

627 

613 
501 
568 
494 


844 
796 
784 
740 
871 

897 
716 
790 
790 
876 


706 
711 
784 
806 
779 


659 
695 
641 
677 
685 

589 
622 
706 


648 
633 

572 
554 

614 
508 
641 
635 
594 

651 
644 


666 

661 
606 
666 
616 

601 
677 
641 
636 

610 


719 
791 
703 
666 
769 

687 
692 

702 


831 
831 
764 
883 
790 


1130 
1044 
1053 
972 
1153 

1162 

981 

965 

1036 

1120 

971 


967 
962 
1052 
1050 
1020 


908 
904 
871 
938 
937 


January 


839 
861 
933 


768 
878 

788 
796 

862 
723 
891 
920 
816 

893 

901 


870 
747 
859 


729 

767 
846 
801 
715 

798 
826 
741 
791 
723 


961 
1041 
936 
914 
1010 

920 
942 

937 


1061 
1067 
1010 
1111 
998 

1118 
970 

1095 


964 

978 

1092 

1037 

964 

1037 
996 
980 

1006 
942 


1381 
1343 
1296 
1224 
1371 

1457 
1270 
1197 
1330 
1414 

1270 


1197 
1197 
1284 
1359 
1296 


1155 
1208 
1197 
1161 
1157 

1114 
1119 
1214 

1213 

1041 
1106 
1198 
1079 
1061 

1110 
1029 
1106 
1121 
1094 

1179 
1131 


908 

1194 

912 

1187 

860 

1129 

857 

1186 

861 

1161 

834 

1142 

900 

1191 

864 

1176 

834 

1141 

834 

1135 

February 


1220 
1342 
1216 
1207 
1290 

1197 
1202 
1213 


1403 
1400 
1315 
1440 
1356 

1423 
1296 
1428 


1305 
1369 
1447 
1370 
1253 

1394 
1413 
1268 
1389 
1294 


1199 
1095 
1129 
997 
1199 

1243 
1054 
1000 
1094 
1188 

1053 


1017 
988 
1096 
1121 
1124 


971 
982 
962 
996 
999 

947 

945 

1069 


854 
961 
981 
888 
881 

931 
799 
980 
955 
887 


906 
977 


994 
971 
906 
969 
956 

945 
932 
959 
944 
938 


1018 
1157 
1021 
993 
1093 

1021 
1033 
1002 


1140 
1171 
1127 
1189 
1099 

iieo 

1068 
1163 


1061 
1093 
1174 
1138 
1042 

1137 
1106 
1046 
1119 
1047 


959 
916 
92  2 
812 
997 

1047 
843 
797 
862 
995 

799 


801 
805 
863 
923 
890 


719 
758 
705 
750 
769 

698 
647 
773 


641 
694 

747 
667 
633 

693 
694 
699 
737 
664 


April 


656 

703 


738 
734 
622 
715 
706 

678 
648 
710 
669 
661 


788 

941 
787 
749 
862 

754 
780 
783 


943 
951 
874 
973 
874 

991 
84  2 
981 


822 
871 
991 


929 
938 
818 
921 
822 


May 


722 
673 
689 
569 
767 

771 
673 
572 
638 
758 


573 
691 
674 
704 
678 


649 
577 
622 
681 
580 

508 
486 
611 


460 
698 
638 
486 

472 

509 
434 
517 
630 
483 

492 

650 


562 

671 
493 
658 
530 

515 
472 
644 
533 
612 


575 
697 
574 
566 
637 

648 
572 

648 


701 
700 
672 
723 
665 

730 
620 
735 


611 
663 

721 
670 
581 

675 
721 
594 
671 
616 


416 
388 
418 
281 
483 

604 
318 
279 
371 
419 


272 
283 
362 
396 
398 


228 
244 
196 
269 
276 

187 
171 
287 

244 

161 

234 
187 
176 

207 
147 
195 
223 
191 

196 
235 


232 
261 
168 
213 
208 

193 
166 
222 

201 
174 


286 
415 
303 
256 
372 


253 
309 
283 


471 
456 
415 


472 
363 
466 


315 
386 
483 
399 
324 

411 
426 
338 

438 
307 


100 

7729 

57 

7069 

97 

7260 

37 

6248 

129 

8030 

143 

8314 

40 

642  6 

45 

6412 

65 

6943 

106 

7849 

131 

102 

92 


6087 
6182 
6933 
7197 
7128 


31 

5703 

36 

5908 

22 

5519 

41 

5944 

46 

6005 

18 

5272 

25 

5290 

51 

6262 

5039 
4916 


5470 
6632 
6124 

5483 
6668 


Normals 
July-June 


6166 
7359 
6175 
6900 
6837 

5935 
6156 
6191 


7643 
7577 
7072 


7853 
6676 
7796 


64 

6540 

91 

6975 

143 

7942 

116 

69 

6364 

127 

7461 

122 

7531 

63 

6606 

125 

7335 

49 

6440 

6037 
6059 


6810 
6902 
5878 


5138 
5260 


4963 
6326 


4960 
6704 
4945 


5859 

5623 

6811 

5159 

6198 

5702 

6339 

5520 

5036 

5371 

6053 

5406 

5251 

5662 

6418 

5321 

6030 

6670 
6350 


7048 
6048 


See  Reletenco  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


SonHoii    of    1965    -    19B6 


Station 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


oa 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
SURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURC  SEMA6E  PL. 
EVERETT  1  SN 
HUNT  I NSOON 

JOHNSTOWN 

KESS 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

SAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  Z    H 
BUTLER 
BUTLER  4  WNW 

CLAVSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 

DERRY 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2    SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNE SBURG  1  E 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  w  RES 
8R0OKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 
DU  BO  IS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 

KANE   1  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


July 


5» 

5 
IS 

i 
3 

6 


23 

20 
15 
36 
2 

21 
19 
21 
5 
23 


125 
108 


63 

76 

U4 

28 


144 
51 


Auguit 


15 
71 
IB 
26 


27 
49 
25 


15 
19 
40 
15 
56 


141 
109 


52 
137 


September 


101 
82 

116 
67 


100 

115 

50 


92 
61 


114 
45 


175 
142 
93 

101 
154 

116 
116 
176 
129 


187 
118 
90 
126 
151 


PENNSYLVANIA 


October 


484 
365 
549 
430 
490 

426 
478 
478 


512 
542 


462 
492 
404 
520 
402 

496 
482 
504 
426 
436 

367 
417 
518 
393 
620 

462 
477 
564 
358 
498 


620 
571 
516 
546 
571 

516 
539 
620 
561 
405 

441 
341 
448 
434 
538 

599 
625 
483 
544 
601 

516 


712 
607 
734 
675 
695 

616 
688 
697 


724 
720 


663 
716 
614 
721 
595 

691 
686 
730 
606 
662 

558 
666 
702 
593 
742 

636 
706 
755 
561 
685 


853 
819 
704 
772 
813 

757 
774 
873 
787 
626 

573 
668 
737 
661 
767 

637 
769 
706 
770 
827 


Decembei 


906 
807 
964 
909 
894 

662 
844 
868 


940 
925 


645 
936 
816 
927 
826 

920 
666 
941 
626 
870 


780 
943 

851 
884 
965 
764 
692 


1054 

1053 

938 

967 

1037 

929 
987 
1108 
979 
626 

892 
769 
989 
880 
972 

1071 
972 
921 
991 

1043 

951 


January 


1294 
1165 
1361 
1246 

1241 

1299 
1266 
1271 


1341 

1354 


1285 
1320 
1253 
1352 
1225 

1293 
1285 
1342 
1224 
1264 

1173 
1299 
1293 
1230 
1350 

1279 
1289 
1373 
1164 
1256 


1446 
1391 
1260 
1364 
1404 

1339 
1369 

1441 
1404 
1243 

1302 
1190 
1412 
1279 
1361 

1405 
1341 
1330 
1375 
1440 

1330 


February 


1024 
930 

1064 
986 

1011 

959 
992 


1067 
1071 


984 
1046 

936 
1030 

930 

1052 
995 

1054 
929 
957 

914 
958 
963 
914 
1080 

970 
1018 
1091 

877 
1011 


1140 
1113 
1023 
1057 
1135 

1046 
1050 
1137 
1087 
999 

1068 
684 

1139 
978 

1124 

1149 
1084 
1013 
Ills 
1145 

1030 


766 
682 
846 
743 
778 


795 
642 


765 
82  7 
577 
809 
635 

817 
765 
82  3 
689 
737 

671 
710 
741 
706 
848 

766 
775 
870 
535 
774 


965 

92  7 
793 
850 
906 

847 
879 
954 
883 
707 

642 
537 
934 
765 
864 

957 
662 
794 

909 
937 


597 
536 
567 
546 
669 


522 
685 


509 
583 
514 
506 
463 

683 
569 
645 
494 
545 

436 
636 
510 
482 
618 

539 

571 
664 
453 
519 


730 
703 
604 
642 
732 

626 
556 
723 
656 

501 

509 
464 
672 
548 
521 

717 
612 
595 
660 
578 


May 


306 
222 
391 

277 

233 

333 


333 

397 


300 
317 
275 

354 
210 

345 
312 
336 
270 
326 

239 
314 
289 
261 
367 

303 
318 
401 
220 
310 


492 
450 
351 
364 
457 

389 
428 
495 
385 
255 

417 
241 
441 
324 
415 

477 
418 
384 
411 
475 


29 
87 


128 
37 
77 


127 
120 


145 
70 


94 
128 


Normale 
July-June 


6)09 
5466 

6924 


5835 

615* 


6533 
6780 


5992 
6489 
5636 
6610 


6432 
5150 
6611 
5569 
6985 

5261 

6046 
5453 
6746 

5994 
6236 
7030 
5152 
6182 


7881 
7505 
5470 
6846 


6796 

7074 
7921 
7036 


6*54 
5200 
5996 
6036 
7005 

7853 
6919 
6485 
7094 
7535 

6656 


6796 
5626 


sail 

5706 
4834 


5987 
5053 


6451 
5589 
6405 
6108 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY    1966 


Station 
and  Depth 


ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

LANDSVILLE  2  NW 

2  INCHES 
STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

4  INCHES 

5  INCHES 
12  INCHES 
16  INCHES 
20  INCHES 


Day  of  month 


MAX 
MIN 


MAX   96 
MIN   67 


77 
75 

78 

74 

78 
76 

78 
76 

67 

70 

74 

70 

S4 
68 

as 

63 

87 

69 

81 
69 

82 
69 

84 
65 

84 
70 

78 
69 

77 
71 

78 
68 

79 
71 

76 
71 

7* 
71 

74 
69 

74 
70 

73 
71 

73 
71 

72 

70 

72 

70 

73 
70 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

78   77 
76   73 


71 

70 

83 
70 

87 

68 

81 
71 

84 
69 

77 
73 

78 
71 

75 
72 

74 
71 

73 
72 

73 
71 

72 
71 

72 
70 

79   78 
76   76 


79   81 
71   67 


91   88 
61   67 


72   68   68 


90   92   84   84 
71   70   71   70 


81   88 
65   61 


77.8 
74.8 


87.7 
67.5 


84.2 
68.6 


78.1 
70.8 


74.2 
71.0 


72.7 
70.6 


ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAS 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


TlI.To.ThcLZ.'^'^t'"  Ioil'1ype."'la«"Ierrace  classified  as  conotton  gravelly  loam,  grcxjnd  cover,     ryegrass 

AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION.   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 

SLOPE  OF  GROUND,   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPE,   DUFFIELD  ^LAY  LOAM   GROUND  COVER,   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION,   WESTON  ELKTRIC  SOIL  THERMOMETER. 


HAGERSTOWN  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS 


-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

'kE^t'^LIP^eS^To'a  SI^Gh?  OF°bIt;ee;"i  ^rA"D';-IN?SES.''jNSTRjSiNTiT]0^.-C0PPER-C0NSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


EVAPORATION  AND  WIND 


POCONO  MOUNTAINS    01 
FRANCIS  E  WALTER  0AM 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


LANDISVILLE  2  NW 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  4  5 

•  •    • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
FORD  CITY  4  5  04M 

•  •    • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 


Day  Oi  Month 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.48  .3» 

20 

97  106 

63   &1 


EVAP  .25  .26 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 


9   10   11   12   13   U   15 


.32  .39  .39  .07  .21  .25  .32  .31 

25  19  37  Hi  20  40  S8i  25 
96|  101  96^  lOll  101  97,  8Bi  101 
»7l  71   70   62   62   63   58   59 


.30 


.28 


6l   61 


.24 


.22 

.30 

.34 

40 

49 

98 

82 

89 

89 

59 

60 

59 

.23 

.31 

.42 

40 

30 

38 

89 

102 

102 

66 

69 

62 

,35  .17  .37 
88.  54   66 


85;  93| 

67   67 


.21 


.30  .2*  .zi   .iS  .341  .231 
51   4«   59   57   82   *2! 


82   82 
50   50 


.18  .30 
48 
93 
55  i   56 


75   7&   72 
56|  45 


.31  .171  .251  .18  .40  .2* 

20  7  33   31   70   16 

91  91  91   90   85   96 

63  6L  62   63   50   54 


.31  .31  .29  .28 

31  35  43   71 

90  88  88   89 

57;  57  5e|   64 


■d. 


87l   86!   91   91 
62^  62'  631  64 


.13  .22 
52   66 


.26  .33 
82   58 


.ii    .oS  .45  .36  .17 
11   26   31 


,32  .31  .32 

67  54|   57' 

761  81   841 

52  55   59 


.62  .18 

48 
92 

571  65 


.29 


,15  8.55 

31  1569 
74  82.0 


.30  .271  .61  .03 
17  29  38  28 
91   92   90   84   92 

64  66   69 


33   - 
33 


36 

1 
•  27 

1 
.39 

44 

39 

el 

fl5 

88 

84 

5} 

57 

61 

1 

9.oaB 

916B 
93.9 
62.4 


.16.  .36  .30  .18  .18  .30'  .23  9.01 

45   43   55  »l  60  43   26  1537 

84   91   88  86  83  88   80  87.9 

61,  65  67  67  68  60   57  62.2 


'\t 


.281  .28 

22   34 


.04  .21 

4l  17 

.121  .23 

32I  33l 


281  .231  .231  .161  .IS, 


52   25;   27 


27 


.28  .24  .15  .21 

20   19  27  32 

89   91  89  78 

50   51,  5'SI  58 


.30  .12  .30  .15  .12 

29  22  17   16   24 

85  84  89   87   87 

35  47  52   62   5? 


.13  .22 

56 


.00 

6 


.21  .14  6.61 

38   24|  917 


.20  .19  7.46 

48'i  26  1243 


38' 


,27!  6.76 
34   857B 


.12  .13  .14  5.58 

18  26  17   624 

82  85  88  87.4 

55  65  54  58.6 


See  reference  notee  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


ACMCtI 


UA  LOCK   S 
NILI.9 


ALLCNIOWN    «•    AP 

j  ALlOONA   HOKi(»MOI 
I  At.V|N    K    BVif    PAN 

;  AOOCLO  ;  V 

I  ANfMOTSVILLI 
<  AIJ&TIN 

Au»iiNeu*a  i   w 


.  6CAM  OAP 
SEAVCR  FALLS 

i   BEAVE^TOVN 

BccHrci 

'  BELLCrONTC 
.  eERNE 


|«0V    li^   MARItCH 


LLC 


0ERMICK 


LEHIGJ 


Oft}' 


0»l  COLyMSlA 
Oil  NORIHAMPTOM 
OJ    NORImAMPTON 


'    >0 
lAJ  «1    II 

1»    )«    9» 

16   Al    )• 
19    AI    00 

1     AO    >« 


kl     AO 


'  BLAIN 

I  SLAIftSVILLE    A    CNE 

SLAkESkEE    CORNERS 

SLOSCRVILLE    1    H 

BOSWCLL    1    &V 
I  BRAPDOCK.    LOCK.    J 

BRAOFORO    FAA    A|ft(>OPT 

I  sraoforo  central  FS 

I  BRAOFORO    <•    ■    RES 
I  flR£ej£W)OD 

:  BROORVILLC  SEWAGE  PL. 
;  BRUCE  ION  1  S 
BUCKSTOhN  1  $E 


■  0JJ5|  Oi    PERRT 
07}fr|  09|    INOIANA 
07*3:  01    MONROE 
OTftJ    0*    CUNBEftLANO 
0821    09    SOMERSET 

.   0B6i     0-)    ALLEGHtNr 
Oat-b    10    MC    kEAf* 
086  7     IJ    MC    ICEAN 


100-.    10    JEFI 


■tlLi 
I  auRGETISTOWN    2    M 

BURKT    CABINS    2    NE 

BUTLER    A    HNH 

BUTLER   SUBSTATION 

CAMP  KLINE 
!  CANTON  1  NM 

'  CARLISLE 

I  CARROLLTOMN  2  SSE 
I  CARTER  CAMP  2  W 
;  CEOAR  RUN 

CHAODS  FORO 

CHAMBERSBUHG  1  ESE 

CMARLEROI 

CKARlEROI  LOCK  * 


CLArSVILLE  3  M 
CLEARFIELD 

:   CLERMONT 
CLERMONT  <.  NH 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  I  SM  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 

I  CONNEAUTVILLE 

I  CONNELLSVlLLE 

i  connellsville  no  2 
:  consmohoc«.en 

COOKSeuRG 
CORAOPOLIS    NEVILLE 

COUOERSPORI    «    NW 
COUOERSPOfil    6    E 
COVINGTON    2    WSH 
CREEJtSloe 
CRESSON    I    SE 

DANVILLE 

OERRT 

OE VAULT  1  w 

JINGMANS  FERRY 

DIXON 

DONEGAL 


RSON 

033  09  ALLEWENY 
073  09  SOMERSET 
087  09  SEOFORO 
105  09  HASMINOTON 
lis  0  8.  HUNTINGDON 
133,  09'  BUTLER 
13i'  09,  SUTLER 
203i  09,  LYCOMING 
OA;  BRADFORD 


121 


•  1  ST 
AI  ST 
AO  00 


AO  OS 
AO  S3 
AO  SI 


23A 

0*    CUMBERLAND 

2S5 

08    CAMBRIA 

262 

10    POTTER 

301 

3*2 

03    OELA-ARE 

3  J2 

09    WASHIf^GTON 

09.  wesTMORELANO 

*80 

07    CENTRE 

-«!> 

10    CLARION 

505 

021  LEH16H 

sw 

091  WASHINGTON 

071  CLEARFIELD 

10'  MC    KEAN 

101  MC    KEAN 

569 

03,  CHESTER 

09    SOMERSET 

710 

09    FAYETTE 

lIHPORT 


»G£ 


DU  301 S 

DU  301 S  T  E 

OUNLO 

oushqre  2  5sw 
eagles  mere 
east  brady 
ebensburg  sewage  pl. 

emporium  1  n 
english  center 
ephraia 

eouinunk  2 

erie  co  field  rsch  lj 
erie  wb  airport 
everett  1  sw 

farrell  sharon 

FORD  CITY  *.  S  DAM 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FRANKLIN 

FHEELANO 

GALETON 

GEIGERIOWN 

GEORGE  SCHOOL 

VSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GLEMCOE 

GLEN  HAZEL  2  N£  DAM 
GLENHOORE 
GLEN  ROCK 

OLENHILLARO  DASH  DAM 
GOULDSeoRO 
GRATERFORD 

GRATERFORD  1  E 

GREENSBORO  LOCK  7 

6REENSBURG  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISeURG  we  AP 

HAWLEY 

HAWLEY    1    S    DAM 

HOLLIDAVSBURG 

HOLLISTERVILLE 

(HOLT WOOD 
HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONESDALE  5  NNW 
HONEY  BROOK  1  w 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYNDMAN 
INDIANA  3  SE 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
IJ0HN5T0WN 
JOHNSTOWN  2 
KANE   1  NNE 

RThAUS 
KEGG 

KITTANNING  LOCK  7 
KRESGEVILLE  3  W 


'    10    POTTER 


2013;  05    MONTOUR 
2108    09l  WESTMORELAND 
2116    03|  CHESTER 

;  2160,  oil  PIKE 
2171    06    WYOMING 

I  2183:  09,  WESTMORELAND 
21901  09'  WASHINGTON 
2221.  03    BUCKS 
2245i  07'  CAMERON 

I  2260-  10;  JEFFERSON 

1  2265    07    CLEARFIELD 

2298  08]  CAMBRIA 
:  2325;  06  SULLIVAN 
I  23'.3:  06l  SULLIVAN 
I  2363'  lOl  CLARION 
,  i'>70|  08  CAMBRIA 
!  2635    07l  CAMER( 


1] 

AI  20 
AO  30 
AI  55 
AI    *9 

" 

AI  *.* 
AO    *1 

14 

40  98 
*0    20 

I    051  LYCOMlf 


STEfi 


I  26731  10|  ERIE 
I  26821   10|  ERIE 
i  2721,  08,  BEDFORD 
'  2814    lo'  MERCER 

I  3018  01  LUZERNE 
■  3028  10,  VENANGO 
.  3056  Oli  LU2ERNE 
I  3130|  10,  POTTER 
31891  031  BERKS 


3200<  I 


,■  buck: 


223:  04   ADAMS 
298|  09    SOMERSET 
311     OtI   £L»^ 
321    03'  CHESTER 


3437    03    MONTGOMERY 
3503    09]  GREENE 
3515,  09]  WESTMORELAND 
35261  lo!  MERCER 
3662:  041  YORK 
3699    04    YORK 
3758    01'  WAYNE 
3761    Oli  WAYNE 


01 
4008    Oil 


AIR 


,9  03  LANCASTER 
!7|  09  INDIANA 
.3!  Ol!  WAYNE 


NNA 


4325 


'    03|  CHESTEi 
'    06|  SUSOUEl 
'    08i  HUNTINGDON 
.    04(  CUMBERLAND 
)]  08,  BEDFORD 
>;  09!    INDIANA 

';  06]  TIOGA 

I.  CRAWFORD 


4390! 


CAMBRIA 
CAMBRIA 
32  10]  MC  KEAN 
50  07]  CLEARFIELD 
81  Oa;  BEDFORD 
11  09.  ARMSTRONG 
72    02|  CARBON 


\l\ 

n 

AI 

06 

17 

*I 

29 

AI 

59 

40 

32 

41 

AO 

10 

AI 

51 

A2 

lA 

A2 

05 

AI 

14 

40 

»1 

?3 

AI 

01 

13 

AO 

13 

AI  57 
AI  30 
AI  12 
AO    20 

40  19 
AI    41 

41  07 

39  59 

40  49 


41 

03 
12 

40 

37 

07 

41 

t! 

7S   9S 

7»   2* 

7t    3« 


7a  OS 

7«    St 

7*  02 
76  10 
BO    19 


76  00 
76  IS 
75    23 


79  09 
75  36 
77   22 


78    )• 

76  39 
78    4A 

78  1* 

79  OS 

79  99 
78    50 

78  39 

80  26 

77  52 

79  58 


77  12 

78  A2 
77    45 


79  5* 

79  54 

77  56 

79  26 

75    39 

80  28 

78  26 

78    30 


79  22 

80  22 
79    36 

79  35 
75    19 

79  13 

80  09 
79    39 

78  03 
77  53 
77    07 

79  12 


OBSERVATION  , 
TIME  AND       I 
TABLES 


OBSERVER 


CORPS  or  efwiMccRs 

I  CHARLES  H.  ALLEN 

.  HEATHER  UUREAU 


76  25 
76  35 
79    37 


78 

23 

/9 

79 

49 

75 

VA 

77 

^R 

75 

SO 

78 

51 

36 

J6 

AA 

80 

75 

75 

27 

75 

76 

79 

55 

31 

80 

75 

11 

24 

''> 

26 

76 

20 

06 

75 

19 

75 

56 

75 

/B 

01 

18 

AA 

IV 

07 

3A 

1900 

'      8A 

1381 

7^ 

400 

BA 

135 

8A 

50( 

9 

S3< 

162( 

1725 

a/ 

7/ 

62( 

/05 

7* 

189C 

7A 

155 

7A 

240 

6A 

aoi 

7A 

1225 

9BC 

6P 

60C 

8i 

88C 

7, 

7A 

120C 

96C 

1360 

8A 

187 

MfO 

BA 

1220 

1410 

9A 

700 

7A 

900 

7A 

71 

7A 

6l{ 

Bi 

96C 

7/ 

1102 

7P 

TA 

1690 

6i 

S41 

1,214 

9A 

9A 

1760 

SA 

eA 

960 

7A 

7a 

MIC 

MIC 

790 

720 

7A 

EUGENE    H 

TOUNG 

PA,    STAT 

MRS.    BET 

y  H.  M< 

OTTO   0. 

ACON 

COM.    CUT 

FLOWER 

CORPS    OF 

ENlilNeC 

ROARING 

HOWARD    R 

KEMP 

PAUL    W. 

ISMEH 

RWCKVIEW 

TT    Of    BETHLEHEM 
HIGH    UNIVERSITY 


FRST 


WTRS, 


U.S>  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILORICK 
MRS.  BESSIE  H.  WILLDERS 
MRS.  EMMA  SNAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PED>  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  DtPT. 
BRADFORD  WATER  OEPT. 
PA,  TURNPIKE  COMM. 

RAY  FORD 

U  S  BUREAU  OF  MINES 

ALVIN  W.  MANGES 


MRS, MILDRED  SPENCER 

CARROLL  G.  MILLER 
ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  T.  KREIGMBAUM 
£.  EARL  TOUCMTON 
CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  Of  ENGINEERS 
MRS  SUSAN  VERBITSKEY 
PA,  ELECTRIC  CO. 


,  DOTTERER 


LIE  I 


MRS. 

MRS. 

PHILA.  ELECII 

CORPS  OF  I 

JOHN  L.  R| 

FREDERICK  A.  HEYL 

WILLIAM  J,  HOSFELT 


ilNEERS 


MRS. 


ShlAW 


SHENANGO.  INC. 
RICHARD  T,  MOUNTA 
PAUL  L.  SNYDER 
FERD  IRISH 


MRS.  MARIE  H.  LlTTLi 
MISS  N.  DIXIE  WINEMj 
PA,  TURNPIKE  COMM, 
THOMAS  A,  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEODORE  F.  MAIMueS 
KARL  W  HISTAND 
SIDNEY  KENNEDY 
FED  AVIATION  AGENCY 


>   KERCHENSKE 
.LLIE  M.  BRlT' 
I  SUD6RS 


FIELD  RESEARCH  LAB, 
U,S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  Of  ENGINEERS 
GREGORY  L.  TOMPKINS 
ANDREW  6.  EVANSHA 
STANLEY  0.  LUSH 
WALTER  C,  WOLF 


GEORGE  I 


RI 


GETTYSBURG  NATL  MTY  P 
MRS.  MARY  M.  HARlMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  J.  SHRADER 
MRS.  E.  C.  MC  WILLIAM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DANA  L.  SHAY 
GEORGE  S  MANN  SR 

STATE  CORRECTIONAL  IN: 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT,  HIGHWAYS 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  Evening  sun 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATMEHINE  SATES 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  RjNGLER 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO, 

PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
WALTER  MASTERS 
S.  H.  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
JAMES  R,  GIENGER 
METRO  P.  DOROSH 
HAROLD  D.  SHERMAN 
CLYMER  WATER  SVC, 


CO, 


ARCHIE  LAIN 

PA.  DEPT.  FRST,  +  w 

george  r.  waddell 
johnstown  tribune 
'  of  johnstown 
rudolph  a.  anderson 
robert  k  bradford 
Pa,  Turnpike  comm, 
corps  of  engineers 
city  of  bethlehem 


LARC  MINI II NR 
LAKCVILLC  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PMP 
LANCASTER  2  NC  FIL1 
LANOISvikkl  I  NW 
LAURCLTOM  ST  VILLA( 
LAMRCNCEVILLC  2  S 
LEBANON  3  SH 
LEHIttHTON 
LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SC 

LEWISTOWN 

LOCK  MAVEN 

LOCK  MAVEN  2 

LONG  POND  2  M 

LYNCH 

MADERA 


MARCUS  HOOK 
MARIENVILLC 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MATAHORAS 
MC  C0NNELLS8URG 
MC  KEE SPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEAOVILLE  1  S 
MED IX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAV  SHED 

MERCERS8URG 


MILANVILLE 
MILLERSBURO  2  E 
MILLHEIH 
MILLVILLE  2  SW 

MILROY 

MONTGOMERY  L  AND  0 

MONTROSE 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MOUNT  UNION  1  N 


TERSTOWN 


NESHAMINY  F, 
NEW  CASTLE  : 
NEWELL 


NEW  TRIPOLI 
NORRlSTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
NORTH  PHILADELPHIA 

ORWELL  2  NW 
PALM 

PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 


"PHIL  DREKEL  INST  TECH 
ILADELPHIA  W8  AP 
ILA.  lOTH  CHESTNUT 
ILlPSeuRG  FAA  AP 

I  PHOENIXVILLE  1  E 

]  Pittsburgh  we  ap  2 
kPITISBuR&H  w8  citt 
I  pleasant  mount  1  w 
I  PORT  CLINTON 

TSVILLE 

ixsutawney 

NEYVILLE  2  SE  DAM 

iKERTOWN  1  E 


IfREAOINC  WB  Cr 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

filDGWAY 
I  ROCHESTER  1  H 
I  RUSHVILLE 

RUSSELL 
■   SAFE  HARBOR 
>A6AM0R£  1  S 


SAXTON 
SCANDIA  1  E 
SCHENLEY  lock  5 
'SCRANTON 
SELLERSVILLE  2  Nl 
SHADE  GAP 
SHAMOKIN 
SHEFFIELD  5  W 
SHIPPENSBURG 


SLIPPERY  ROCK 


SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STATE  COLLEGE  2 
STILLWATER  DAM 
STOYSTOWN 

;  STRAUSSTOWN 
;  SIRONGSTOWN 
I  STROuOseuRG 
I  STUMP  CREEK 
]  SUN BURY 


COUNTY 


LANCASTER 

LANCASTER 

LANCAATCR 

UNION 

TIOOA 

LEBANON 

CARBON 

BRADFORD 

MC  KCAN 

MIFPLIN 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 

DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

PIKE 

FULTON 

ALLEGHENY 

LACKAWANNA 

CRAWFORD 

ELK 

MERCER 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUHe 1  A 

MIFFLIN 
BEAVER 

SUSQUEHANNA 
BERKS 


WESTMORELAND 
LEBANON 
ALLEGHENY 
HUNTINGDON 

BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

PHlLAOEl 


1IA 

BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 
ARMSTRONG 

CLARION 

PIKE 

PHILADELPHIA 


HI 

PHILAOELPH 

CENTRE 

CHESTER 
93'  09j  ALLEGHENY 
971  09  ALLEGHENY 
29|  01  WAYNE 

02]  SCHUYLKILL 
021  SCHUYLKILL 
JEFFERSON 
ARMSTRONG 
03  BUCKS 
10  POTTER 


BERKS 

CLINTON 

CLINTON 

ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

WARREN 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 
WARREN 

ARMSTRONG 

LACKAWANNA 

BUCKS 

HUNTINGDON 

NORTMUHBLAND 

WARREN 

FRANKLIN 

CAMERON 

BUTLER 


>.  FRANI 


I  856 
8570]  ( 


I    04]  YORK 

•\  07,  CENTRE 

■I  07    CENTRE 

I  06    SUSQUEHANNA 

'1  09    SOMERSET 


61    1> 

AI  27 
AO  0) 
AO  03 
AO  07 
AO  SA 
AI    59 


AO  IS 
AI    22 

39  56 

40  21 
AI  13 
AI  38 
AI    17 


40  39 

41  50 

40    09 


39  44 

40  29 
40    13 


39  55 

40  46 
40    31 


H  BERKS 

I  65891  09!  INDIANA 
8596  01]  MONROE 
6610!  id  JEFFERSON 

I  3668,  05|  NORTl 


40  33 

41  00 
41  01 


SWEET  VALLEY 

TAMAOUA 
[  TAMAOUA  4  N  DAM 
I  TIONESIA  2  Se  DAM 


I  lUNNELTON  I 

TURTLEPOINT  4  NE  ] 
I  TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE  ! 
|.  UNION  CITY  FlLT  PLANT  1 

'   UNIONTOWN 

VAMDEHGRIFT 
■  VIRGINVILLE  ) 

WARREN 
;  WASHINGTON 

]  WATSONTOWN  ' 

,  WAYNESBURG  1  £ 
' WEBSTER  MILLS  3  SW 

WELLSBORO  3  S 

WEST  CHESTER 


,92j  C 


ISQUEh, 


Ol'  LUZERNE 
758!  02:  SCHUYLKII 
763'  02I  SCHUTLKIl 
873'  10  FOREST 


BRADFORD 
BRADFORD 
INDIANA 
NC  KEAN 


03  CHESTER 


7S  01 

75  1* 
7*  17 

76  17 

76  26 

77  II 


76  AI 

74  19 

77  J9 

77  2S 

77  27 

75  30 
79  0) 

78  26 


7S  38 

ao  10 

78  24 


76  34 

77  35 
80  23 

75  52 

75  54 

76  26 

77  S3 
79  42 

76  18 
79  43 

77  S5 


76  18 
75  32 
75  37 


75  30 
80  13 
80  00 


79  00 
79  17 
75  20 


80 

79 

79  40 
75  40 
75  20 


76  11 
78  55 

75  11 

78  50 

76  48 

75  36 

76  08 
75  58 
75  59 

79  26 

79  40 
79  42 

75  29 
79  32 

76  25 
76  47 


79  49 

79  44 
79  33 
75  52 

79  08 

80  1 


OBUCRVATION 
TIME  AWD 
TABLES 


52 


«■».  IRINI  roRCMAN 
MRl,  GLADYS  AtlNIKt 
LANCASrtM  HAICN  8UR. 
LANCASItN  WAltR  auN. 
*»A,  STATt  COtLlM 
RA.  OC»T.  or  WtLFAMI 
MARRY  P.  HOWLAND 
HARRY  KRALL 
QOODWIN  »,  OtrRIMN 
LtAMON  M.  BAUMAN 

RUtSELL  LINCHAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
OEORGE  H,  HAVFIELD 
HUOH  F,  PARKER 
THOMAS  MECKES 
CORPS  Of    ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J.  SMOfP 
KENNETH  E,  BUSH 
FRANCES  t.  SCMCIBNER 
MRS.  I.  S.  BUCHANAN 

SUN  OIL  CO. 
WILLIS  M.  SPEIRS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED,  AVIATION  AGENCY 
MARRY  (IISLAND 
DAVIO  W  SHIVES  JR 
U  S  STEEL  CORP. 
CLARENCE  e*  RENFER 
Clir  or   MEAOVILLE 
HRS.E.  M.  SNVDER 

K.  R.  MAXWELL 
PA,  OEPT.  HIGHWAYS 
MRS.  NORA  KANE 
ARTHUR  A.  SMITH 
ETC  SNYDER 
JOHN  MACAFEE 
CHARLES  W.  DAVIS 
RUSSELL  SHEPLEY 
NEvIN  E.  eOWERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 

JOHN  B,  KHEPP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RALPH  TAYLOR 
PA,  TURNPIKE  COMM. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

NION    WATER    WORKS 
C.    SHAW 
MRS. KATHLEEN    WANOELL 
CORPS    OF    ENGINEERS 
PA,    STATE    UNIVERSITY 

PMILA,  SUB.  WATER.  CO, 
LEWIS  W.  HAMILTON 

GENERAL  CHEMICAL  CO. 
CLINTON  J.  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K,  FRY 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
FRED  C,  OSWALD 
BOROUGH  OF  NORRlSTOWN 
ELLSWORTH  WEAVER 
AIRPORT  GUARDS 

ELMER  T,  MOORE 
FRED  C.  ESCHflACH 
NEW  JERSEY  ZINC  CO, 
LOUIS  A,  MALARKEY 
JOHN  £.  LJVERMORE 
MISS  L.  VETTERLEIN 
FRANCIS  K.  DAVIS,  JR. 
U,S.  WEATHER  BUREAU 
ELECTRIC  CO, 


DAVIC 


;  FED, 


I  AGENI 


ather  bureau 
ather  bureau 

I  POL IV 


>  E.  I 


:ICK 


:  WILL 

MRS. 
'  LLOYD  £. 

CARL  E.  ROTOLO 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
(  DENNIS  K,  FLUCK 

MRS,  RACH£L  LANGAN 

I  U.S.  WEATHER  BUREAU 
I  ELMER  G,  BATSCHELET 
' C.  F.  81LLETTE 

I  BOROUGH  OF  RIDGWAY 
]  OEOUESNE  LIGHT  CO. 
]  CARL  KOPATZ 
I  ALEXANDER  RITCHIE 

.  WATER  POWER  CORP. 
JOHN  W  FLEMING 

.  AUTh.  wSTMRLO,  CO. 


CORPS    OF 

ENGINEERS 

U.S.    POS 

OFFICE 

SELLERSV 

LLE    WATER    CO. 

■♦RS.    HEL 

N    H.    PYLE 

ROARING 

REEK    WATER    CO 

NORDIN 

KEITH  a. 

ALLEN 

MRS.    FRA 

CES    CALDWELL 

RAYMOND 

.    MILLER 

>A.    DEPT 

HIGHWAYS 

HOWARD   G 

PECK 

■UGENE    M 

'A,    DEPT 

OF    HEALTH 

TFELTER    CO, 

>A.    STATi 

UNIVERSITY 

PA.    SIAIi 

UNIVERSITY 

ENGINEERS 

VERNON    MC 

NO 

HARRY  R.  COULTER 
MARRY  M  TRAVIS 

MRS.  LAURA  A.  BENSON 
MRS.  ELIZABETH  COSSLETl 
MRS.  MARY  L.  ROBERTS 
PANTHER  VALLEY  WTR.  CO, 
CORPS  OF  ENGINEERS 


ELECTI 


i  Mis 
LEVER, 


:  CO, 

ITUSVILLE 

1  EL SON 


HOOT 


EUGENE 

MRS.  MAN' 

ROBERT  D. 

FREDERICI 

HAROLD  W,  HAMMOND 


TSOCK 

E,  WEIMER 

STRAIT 


TELLER 


STATION 


WEST   OROVE    I    SE 

MEST  HICKORY 

HHlTeSBURC 

WILKES-BARRE  *  NE 

W-BARRE-5CRANT0N  MSAP 

WILLIAMSBURG 

WILLIAMSPORT  MB  AP 

WIND  GAP  1  S 

WOLFSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


COUNTY 


INDIANA 

LUZERNE 

LUZERNE 

BLAlR 

LYCOMING 

NORTMAMPION 

BEDFORD 

YORK 


40  SO 
hO  03 
39  55 


STATION  INDEX 


75  18 
TS    32 

76  45 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


CONARO-PYLE    CO. 
MRS.    HELEN   F,    KINNEAF 
MRS.TALHAGE    MJLLER 
NICHOLAS    M.    SOUCMIK 
U.S.    kIEAThER    BUREAU 
ROBERT    GUNNEIT 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
FRANILLIN    B.    BUSKlftK 
WALTER    C.    RICE 
YORK.    WATER    COMPANY 


YORR    2    S    FILTER    PLANT 
YORK    HAVEN 
YOUNGSVILLE 
ZERBET    AIRPORT 
ZION      GROVE 
ZIONSVILLE    3    SE 


04  YORK 
03  YORK 
10    WARREN 


39  56 

40  07 

41  51 
40  42 
40  54 
40  26 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


YORK  WATER  COMPANY 
METROPOLITAN  EDISON  C0> 
WILLIAM  CARLETT 
KING  COAL  AVIATION 
lAMES  0    TeTER 


LESLIE  I 


TI 


J       DRAUIAGE  CODE: 


-ALLEGHENY    2.BEAVER    3-CONEMUNG    4-CONEMAUGH    5-DELAWARE    6-JUNIATA    '-'«^^?tf^,f  ^^'^^^^^^ 
[l-O^HIO    IZ-POTOMAC    13-LAKE  ONTARIO    I4-SCHUYLKILL    15-SUSQUEHANNA    Ifi-WEST  BRANCH    17-YOUGHlOGHENY 


)-MQNONGAHELA 


REFERENCE    NOTES 


niMRNSIONAL  UWITS:       Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  to  this  b«lletlr,  ar 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daUy  temperatures  from  55'  F.    In    Supplei 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observati< 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  (or  aU  ex. 
tion"  table,   "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  \ 

EVAPORATION  is  measured  In  th. 

refer  to  extremes  of  temperature  oi  water  m  pan  an  icwiut:"  ^^.  ...^  .,  ^  o  —  - 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  tl 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local 


Temperature  in  T.  precipitation  and  evaporation  In  mches  and  wind  movent 
ntal  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     Resultant  i 

some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
mow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m.  ,  E.  S.  T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Daily  Preclplta- 
d"  Uble,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


During  the 

For  these 

'Snowfall  and  Snow 


d  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  dlametei 


n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind" 


n  the  "Cllmatological  Data" 


SNOWFALL;       Entries  of  e 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-19G0. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  pubUcatlon,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mile. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  lh( 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWmC: 


ilvalent  of  snow    aleet,  or  Ice  on  the  ground.     Samples  for  obtaining  roeasi 
n  the  snowpack  may  result  In  apparent  Inconsistencies  In  the  record. 

und"  table,  and  in  1 


'Evaporation  and  Wind"  table 
e  taken  from  different  points 
mow  on  ground  include  snow. 


from  the  post  office, 
preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  Issue  of  this  t 


No  record  in  the  "Supplemental  Data' 

No  record  in  the  "Cllmatological  Data 

+      And  also  on  an  earUer  date  or  dates. 

■H-      Highest  observed  one  minute  wlndepeed.    This  station  is  r 

•      Amount  Included  in  following  measurement,  time  distnbui 

//      Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated, 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month 


"Dally  Precipitation"  table 
and  the  "Daily  Temperatur 


"Evaporation  and  Wind"  table,   "SnowfaU  a 
ble  Is  indicated  by  no  entry. 

n  instrument  to  measure  fastest  mile  d 


ng    a  ratio  of  I  Inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfaU. 

■ered.  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  Uble  for  deUUed  daUy  record.     Degree  day  data.  If  carried  f 


ientially 


but  may  vary  slightly  f 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AS      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


e  amounts  to  be  pubUshed  later  in  Hourly  PreclplUtion  Data.  1 


Recording  Rain  Gage  Ste 
"Cllmatological  Data"  b 
the  "Hourly  Preclpitatio 


Hourly  precipitation  values  » 


...    w  J  .-.-..  t»  th.  "Hfturlv  PreclDftatton  Data"  bulletin.    If  <JaUy  amounts  are  published  In 


d"  table.    Omission  of  c 


f  month  indicate; 


G      "Soil  Temperature" 

H      "Snowfall  and  Snow  c 

J       "Supplemental  Data"  table, 
SS       This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
'AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

e  generaUy  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    howeve 


I  ground  in  that  month. 


s  that  the  thermometen 


a  shelter  located  t 


Gen. 


Thermometers  s 
buUding. 

appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  i 

ral  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month 
1  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of 


t  Usted  in  t 
re  describe 


e  table 


p„.„„..o„.  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOOICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY.  .„d  STORM  DATA. 
'rinting  Office,    Washington,   D.    C.   20402. 


information  for  reguUr  Weather  Bureau  stations  may  oe  lou. 

the  address  shown  above,  


n  Price: 


20  < 


,py    monthly  and  annual;    S2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  incl 
;spondence  regardmg  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintend. 


s  the  Annual  Summary.)    Checks  and  money  orders  =j«»^'*^''^ -*^^\P^^'* 
of  Documents,   Government  Printing  Office.    Washington,   P.   C.    20402. 


le  Superintendent  | 
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pocono  mountains   01 
Francis  e  walter  dam 

fReEL*ND 
hawlEv 
matawqras 
"ilanville 

olEASAnt  mount  1  V< 
SCRANTON 
ST90U0S8URG 
SHEET  VALLEV 
ToaVHANNA 

w  barre  scrj^nton  wbap 
Division 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTOn 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   SROVE 


DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAUlT  1  W 
EPHRATA 
(SeORSE  SCHOOL 
SRATERFOrd  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

M0R6ANT0WN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP       R 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILUE  1  E 
OUAKERTOWN  I  E 
READING  WB  CITY         R 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  I  SE 

DIVISION 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

ChAmBERSBURG  I  E5E 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUN8URY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

DIVISION 
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Temperature 


T9.7 
79,9 
81.1 
86.8 
81.4 

77.6 
85.4 

65.7 
82.0 
78.8 

83.6 


85.8 
78.7 
82.5 


84.8 
84,1 
85.3 
85.3 
85.4 

84.7 
85,7 
83.5 


M 
B6.7M 
86.8 
86.9 
86.1 

88. OM 
88. IM 
87. 
86. 
86. 


90.4 
86.8 


87.5 
88.0 
88.5 


86.2 
83. 2M 
86.6 
86.5 
93. 9M 

86.7 
85.8 
83.2 


52.8 
56.1 
53.2 
55.7 

47.8 

51.9 


61.3 
60.8 
53.5 
60.3 
52.6 


60.8 
61.1 
63.7 
60.1 
59.8 

66.6 
62.7 
58.5 


60.0 
64.8 


70. OM 
61. OM 
50.5 


65.4 
61.2 
63.5 

63-.  3 
66.8 
60.9 
62.7 
61.4 


58.8 
50. OM 
58.6 
59.6 
55. 6M 

59.2 


68.0 
67.2 
71.3 
64.6 

64.8 
72.0 
71.0 
69.8 
66.2 

72.4 

68.5 


J 


72.8 
72.6 
74.5 
72.7 
72.6 

75.7 
74.2 
71.0 
74.2 

77.0 

M 
73. 4M 
75. 


79. OM 
74. 6M 


76.3 
74.1 


73.5 
74.5 


73.9 
74.1 
77.9 
74.0 
75.2 


75.6 
78.3 
74.2 
75.4 
75.0 


72, 
66. 6M 
72.6 
73.1 

69. 8M 

73.0 


2.0 
1.5 


.0 
1.8 


4.2 
1.0 
1 

1 
4.2 


85 

12 

88 

7 

89 

12 

94 

31 

89 

8 

85 

8 

92 

12 

93 

11 

89 

10 

86 

10 

No.  ol  Days 


Precipllalloa 


3.30 
3 

3. OR 
1.63 
1.87 

1.78 


4.76 
3.48 


3.14 
1.95 


1.02 

3 

4.29 
.94 
.98 

1.80 
2 

2.53 

1.19 

.90 


1.62 
2.82 


2, 
1.54 
2.14 
2.25 

1.27 


2.32 
2.40 


2.20 
1.53 
3.13 


3, 

2.09 

1.36 

2.80 

3.11 


58 


.79 
1.20 
2.61 


2.34 
,62 

1.04 


1.18 
.83 


1.79 
1.09 
1.41 


4.04 

.42 

3.80 


2.41 
2.53 


2.93 
3.31 
1.91 
2.88 

4.00 

2.66 


2,02 
2,45 

1.61 
2.83 
1.49 

1.94 
2.12 


2.63 
2,06 


.53 

1,90 
1.17 


1.49 
1.46 
2.09 
.91 
1.00 

.49 
3.28 
1.12 
3,55 
2,17 

3.18 


1.62 
1.53 
2.16 
1.02 
.58 


.47 

2.45 

3.10 

.61 

.32 

.59 
1.40 
1 

.27 
.37 

1.02 
.35 

1.30 

1.13 

.60 


.92 

.68 
1.29 
1.01 

.59 


1.78 
1.20 
1.46 
.63 
1.48 

1.04 
.88 

2.15 
.70 

1.20 


1.70 
.75 


1.74 
1.62 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTInBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MEBE 
LAWRENCEVILLE  2  5 

MONTROSE 
TOWANOA  1  ESE 
WELLSBORO  3  5 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBUrG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  MNW 
9LAIRSVILLE  6  ENE 
BuRGETTSTOWN  2  w 
BUTLER  *  WNW 
ClAySVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 
"JEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     / 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOwN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPOrT  4  NW 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 


Temperature 


S0.4M 
80.3 
83. 3M 


79.3 
85.2 
80.5 


83.9 
79.6 
78.1 
83. IM 
8A.4 

79. V 
77.3 
83.3 
79.9 
82.4 


82 
86. 5M 
80.4 
84.4 
87. 3 

84.8 

81.3 


77.6 
80.6 


81.0 
82.2 
30.1 


83.3 
82.9 
86.7 


83.9 
81.4 
82.5 
81.0 
82.2 

81.3 
76.3 
82.5 
83.5 


75.7 
78.0 
81.5 
82.9 
79.8 

79.2 
78.9 
78,6 
7S.4 
85.7 


50. IM 
55.3 
52. 2M 


53.5 
55.7 
54.4 


57.0 
53.8 
50.5 
47, 7M 
54.4 

50,9 
52,0 
55,3 
50.4 
59,3 


57.0 

58.0M 

51.4 

59.0 

57.3 

58.4 
57.0 
55.7 


50.1 
52.9 

55. 9M 
54.6 

55.5 


54.3 

56.0 
57.5 
58.4 
56.8 
60.1 

60.1 
60.7 
52.8 
54,7 
57.4 

58.3 
54.3 
61.2 
55.4 


51.2 
51.5 
53.7 
53,2 

47,8 

54.1 
53.4 
49,4 
55.6 
57.9 


65. 3M 
67, 
67. 8M 


66.4 
70.5 
67.5 


70,5 
66,7 
54,3 
55. 4M 
69.4 

55,0 
54.7 
69.3 
65.2 
70.9 

67.1 


66.7 
66.2 


57,5 
71,8 


72, 3M 

55,9 

71,7 

72,3 

71,5 

M 

69,0 

70,4 

58,9 

66.8 

M 

68,7 

58,3 

70,5 

57.4 

58. 1 

68.0 

6fl.3 

70.9 

59.9 

73.4 

72,0 

71,1 

72,7 

67.9 

69.8 

59.8 

65.3 

71,9 

69,5 

69,5 

64,0 

64.8 

67,6 

58,1 

63,8 

,3 

1,3 


89    10 
91 


No.  of  Days 


Si 


Precipitation 


1,23 

,88 

2,89 


2,10 
1,05 
1.52 


1.00 
3.93 
4,01 
1.17 
1.97 

3.45 
1.12 
4.04 
4,48 
.65 

2.58 


2.88 

.69 

3.53 

1.76 
1.21 

5.19 
1.72 
1.99 


4.56 
2.28 
1,76 
3,14 

4,98 
4,79 
5,07 

6.17 

2,85 
3.60 
3.52 
3.73 

4.09 

3.94 
5.13 
3.77 
3.45 
4.82 

2.34 
3.33 

2.94 
1.83 

3.73 


2,47 
3,08 
3,23 
2,01 
3.36 

7,40 
4.71 
2.54 
2.87 
2.30 


3.19 
2.23 
2,4<, 


.86 

.98 

2.68 


.84 


1.82 
.27 


1.06 
2.08 


.54 
.42 
.79 


.42 
.41 
.51 


.33 

1.00 

1.18 

.31 

1.72 

1.58 

.60 

1.87 

1.34 

.22 


1.06 

21 

.23 

14 

1.02 

15 

.90 

14 

.56 

15 

1.64 

15 

.88 

14 

.73 

14 

1.28 
.46 
.78 
.73 

1.68 
1.85 
2.03 

1.97 

.95 
1.45 
1.02 
1.60 
1.16 

2.00 
1.44 
1.26 
.76 
1.90 

.58 

1.58 

.50 

.51 


No.  of  Days 


■3-a 


Z  o 


.55 

2 

1.04 

11 

.93 

17 

.80 

17 

,86 

10 

2.30 

23 

2.00 

11 

.67 

10 

.80 

16 

,80 

14 

6 

7 

10 
6 
5 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 

ContlnuMl 

AUGUST  1966 

Tamparatura 

PradpllalloD 

ll 

'4 

1 

|z 

1 

1 

S. 
& 

t 

No.o 

D*ya 

1^ 

ex 

1 

Snow.  8U«I 

No.  ol  D.r> 

Sutloa 

Mm. 

Mln. 

^1 

1 

1 

1 

►1 

IB 

S 

a 

• 

1 

-A 

•:i 

•:J 

I 

U 

J 

• 

1 

s 

8 
Si 

8 

Erie  mb  airport 

FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOt<N  2  Nk. 

77.9 
85.9 

M 
S<>.2 
79.6 

60.7 
61.2 
5'.. 3 
56.5 
5*. 6 

69.3 
73.6 

M 
70.* 
67.1 

•      .5 

.  7 

.2 

88 
94 

91 
88 

9 
7. 

7 
8 

60 
49 
44 
43 

44 

13 
13 
4 
4 
4 

10 

0 

6 
32 

0 
9 

6 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.52 
3.39 
5.94 
4.22 
4.14 

•  54 

-   .50 

2.83 

.43 

.60 

1.60 
1.00 
1.57 
1.01 
1.51 

10 
16 
23 

n 

23 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

0 
0 
0 
0 
0 

KANE   1  NNE 

MEADVILLE  I  S 

MERCER 

TIONESTA  2    SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

77.9 
79.5 
80.9 
80.5 
79.2 

*6.* 
53.* 
56.3 
53.6 
49.1 

62.2 
66.5 
68.6 
67.1 
64.2 

-  2.2 

87 
87 
88 
90 
88 

10 

8 

8* 
10 

9 

33 
43 

44 
45 
37 

6* 
28. 

4 

4 
4 

118 
41 
18 
33 
70 

0 
0 
0 

1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

3.37 
6.79 
3.53 

4.10 
5.47 

3.33 

.94 
1.86 
l.U 
1.22 
1.35 

3 

3 
23 
17. 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

WARREN 

81.5 

55.8 

68.7 

-   .3 

90 

9 

45 

4 

16 

1 

0 

0 

0 

3.33 

-   .17 

.88 

11 

.0 

0 

0 

2 

0 

DIVISION 

67. L 

-  1.5 

3.89 

.43 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2   STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIP 
CONNEAUTVILLE 

LEAST  TOTAL  PRECIP 
LE  ROY 

Greatest  i  day  precip 

WILKES  BARRE  4  NE 


98 

DATE 

32 

DATE 

7.40 

.59 

4.40 

datr 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  2 

FR»NC15  E  H4LTER  DAK 

FREELAND 

(iOULOSeORO 

HAWLEV 

HOLLISTERVILLE 
HONESDALE  *  N« 
LAKE  "INISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LONG  POND  2  u 

MATAHORAS 
MRANVILLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  MOUNT  1  H 
5CRANT0N 

STROUDSeURG 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

UILKES  BARRE  >•    NE 

M  BARRE  SCRANTON  WBAP 


<».24 
2.96 


Day  of  Month 


.03 

.'3 


13      14      15    I   16      17      18  I    19      20      21      22      23      24      25      26      27 


.14   .33   .22 


.69 

01 

2.61 

■  43 

1.60 

.87 

.80 

.21 

.91 

.33 

.17 

.35 

2.26 

.49 

.11 

.68 

r 

3,28 

,79 

o<. 

1.12 

.43 

3,55 

.90 

2.17 

.0?   .03   .20 

.25 
.09   .02 


ALLENTOWN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRES6EVILLE  3  U 
LEHISHTON 

NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 

TAHAQUA  4  N  DAM 
2ERBEY  AIRPORT 
ZICN   GROVE 
ZIONSVILLE  3  5E 


3.14 
1.9' 
2.22 


.02 

r.62 

.06 

.75 

.11 

.21 

.80 

.03 

.75 

.35 

.55 

.75 

.40 
.16 


bechtelsville 

BERNE 

CMA0D5  FORD 
C0ATE5VILLE  1  SW 
CONSHOHOCKEN 

OEVAULT  1  W 
OOYLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENHOORE 

GRATERFORD 

GRATERFOfiO  1  E 

HOLTWOOD 

HONEY  BROOK  1  w 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NE5HAHINY  FALLS 

N0RRI5T0WN 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1 


YORK  HAVEN 


SE 


3.87 
1.29 
4.29 
2.26 
.94 

2.25 

1.79 
.98 
1.80 
3.05 


1.98 
1.62 
1.04 


2.00 
2.25 
1.27 


i.isl 

.611 


.03 
.26 

.06 


.01 

.04 

.17 

.27 

.09 

T 

.04 

.04 

T 

.35 

.03 

.05 

.03 

T 

.05 
.19 
.17 
.02 
.06 


.04 
.30 


LOWER  SU50UEHANNA   04 

ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HUNTSDALE 
MERCERSBURG 
NEW  PARK 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


.05 
.03 

.02 


.04 

.08   .01 

.05      I 


.02   .01 

.28 

.09 

.05  1.20 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

SEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 


MILLVILLE 

MILROY 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 


2  SW 


1.53 
l.ST 
3.65 

3.10 
2.57 

2.81 


.07   .04   .03 


I   .17 
1.74 


.06 
.31 
.02 


es  following  Slalion     Indt 
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DAILY  PRECIPITATION 


UPPER  SUSQUCHANhA   06 

AuSTINBUOO  2    t> 
CANTON  t  Nk 
COVINGTON  !    Hit, 
OUON 
OUSNODE  2  SSn 

EAOlES  "EPI 
HOP  SOI  TO"  I    if 

lAKSENCEvRLE  J  5 

LE  ROV 

"ONTSOSf 

ORNELL  i    NH 

rusmville 
Susquehanna 

InwANOA  1  ESE 
TROY 

KELLSSORO    J    S 


2.a<> 

,76 
.5» 
2.10 

1.70 
1.9« 
l.«6 
l.OS 
1.2S 

1.52 


.17 
.2) 
.12 


a     9 


10      It       12 


Day  ol  Monlh 
13  I   U  I   15 


18J19I20      21,2223242528127 


28     28     » 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

6ELLEF0NTE  *  S 
CLARENCE 
CLEAUFIElO 
Du  BOIS  7  E 
EMPORIUM  I  N 

OLEN  HAZEL  2  NE  DAN 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAMAFFEY 

MED  IX  RUN 

MILLHEIM 

PMILIPSBURO  FAA  AP 

RENOVO 

RIOOWAY 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREE2EW000 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARROLLTOWN  2  5SE 

CRESSON  I  5E 
EBENSSURG  SEuAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 
HYNDMAN 

JOHNSTOWN 

KEGQ 

MAPlETON  DEPOT 

MARTINSBuRG  FAA  AP 

MC  CONNELLSBuRG 

SAXTON 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

WOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACHETONIA  LOCK  3 
8AKESST0WN  3  WNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
eoSWELL  1  SW 

8RAD00CK  LOCK  2 
BRUCETON  1  S 
BURGETTSTOWN  2  w 
BUTLER  4  WNW 
CHARLEROI  LOCK  * 

CLAYSVILLE  3  w 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  Nw 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIDE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  t,    s  0AM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 

"EYERSDALE  1  w 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NATRONA  LOCK  <• 

NEW  CASTLE  I  N 

NEwELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  WB  AP  2     // 

PITTSBURGH  we  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  ^ 

schenley  lock  5 
Slippery  rock 

somerset  fairview  st 
stoystown 
uniontown 
vanoergrift 
waynesburg  1  e 

white5burg 


1.00 
2.56 
3.91 
3.93 


3.80 

3.5» 
3.53 

1.76 
1.21 
1.9* 

5.19 


1.^4 
1.30 
1.50 
2.27 


2.90 
*.56 
3.S5 


3.U 
4.9S 
6,03 


"..22 
*.79 
5.07 


*.09 
2.31 
2,85 


2.34 

4.32 
3.33 
2.94 
5.28 
1.S3 

5.02 


1. 00 
.12 


.15| 
.271 


.82      .08      .13 


.021 


•«l 


55 

,04 
,92 

.12 

.50 
1.18 

.70 

1.51 

0! 
03 

1.72 
.64 
.90 

.01 
.12 
.49 

.15 
■  90 

.16 


.30      .60       .02 


.03 

.<.o 

.04 

*76 

.11 

.86 

.23 

,71 

.24 

.04 

.05    1.36 

.02 

,20 

T 

T 

,19 

.50 

.80 

1.28      .13 

.67 

,02 

•  18 

' 

.43 

,36, 

T         1.80 

.07 

1.16 

.12 
.53 

.271 

.62; 

.12      .95 
.97 

.07 

.07 

.08 

•  46 
,06 

.10 
.27 

'M\ 

.44       .42 
.12      .78 

.05 

1 

.50 

.11 

.11       .63 

.15 

.05 

.08 

' 

,15 

.01 

.73' 

.09      .52 

.25 

.35 

,14 

,85 

.01 

.31 

.10    1.68 

.03 

.20 

,08 

1,41 

.42 

.20   2.90 

.16 

,23 

,17 

.57 

.16    2.50 

.04 

* 

,11 

,89 

• 

•         2.12 

.50 

,70 
,22 

1.12 

.30 
T 

.40    1,40 
1.85      .15 

.06 

.35 

,04 

.65 

.61 

2.03      .23 

.03 

- 

- 

- 

« 

• 

* 

. 

, 

1,41 

,79 

.21 

.09    1.97 

.25 

.45 

.15 

,43 

.04 

.63 

.16    1.37 

.85 

.02 

.15 

.08 

.36 

.06    I. 01 

.32 

.19 

.36 

.16      .95 

.10 

.91 

.56 

T 

.47 

.06    1.51 

.03 

.30 

.20 

,13 

.02 

.31 

.13    1.45 

.02 

.18 

.75 

.24 

.60 

.40 
,57 

,75 
.13      .95 

.04 

.56 

T 

,60 

,20 

,02 

.04    1.02 

.02 

.20 

.52 

,47 

.06    1.30 

•  22 

1.60 

,24 

.12 

.03      ,52 

.05 

.55 

.10 

,35      ,55    1,01 

T 

.10 

T 

.62      T 

2.0O 

T 

.63 

,06 

,12 

.12      ,52 

.06 

.12 

,66 

,46 

1.44       T 

.96 

.07 

,51 

.01    1 

,26 

I. 08 

.14 

.27 

.76 

,53 

.14       .68 

.04 

.14 

.98 

.18 

.09 

.84 

.14       .98 

.58 

.02 

.12 

,20 

.70 

.52 

1.90      ,06 

.46 

.30 

.23 

,09 

.35^ 

,08    1.48 

.41 

.06 

T 
,66 

.20 

.17 
.73 

.05      .58 
.15    2,04 

.38 

T 

.38 

,38l 

.21    1.58 

T 

•  11 

.16 

.15 

.46 

.01 

.50      T 

.45      .21 

.32 

.35 

.34 

.971 

,09    2.33 

.13 

.31 

.18 

.28 

.11 

.10 

.11       .23 

T 

.55 

•  O*.  1.37 
.36 
.40 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

Continued 

AUGUST 

1966 

Station 

3 

e2 

Day  of  Month 

1    1    2    1 

3 

4    1    5    1    6        7        8 

9 

10   1   11 

12 

13   1    14   1   15 

16  I 

17  1   18      19 

20         21 

22  1 

23  I  24 

25      26  1   27  '  28  1  29   1  30 

31 

•       *       » 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

3. 74 

.53 

,93      .03 

.24 

.44; 

1.21              : 

.33 

.03 

BARNES 

».38 

.70 

.01 

1.15      .10 

.80 

.60: 

.37 

.05 

.60 

1 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

2.4' 

.55 

T 

.38 

.07      .25 

.44     7 

,27 

.08 

.22 

.09 

T            ,12              ' 

BRADFORD    CENTRAL    FS 

2.71 

.44 

.46      .24 

.40 

7            .39 

.34 

.  13 

.26 

,05 

BRADFORD    •*    w    RES 

3.08 

.54 

.21    1.04 

.28       ,04 

.38 

.08 

.07 

.09 

.30 

.05 

BROOKVILLE    SEWAGE    PL* 

3.23 

.34 

.54 

.36 

.06 

7           .46 

.93 

.27 

.27 

.17    '. 

CARTER    CAMP    2    M 

5.17 

.46 

1 

1.81       .07 

.17 

,74 

1.32 

.34 

.09 

CLARION    3    SW 

2.01 

.30 

1 

.11       .07 

,05 

.10      .32 

.80 

.20 

•  06 

CLERMONT    <*    NM 

3.36 

T 

.69 

,12 

.86 

.17 

.32 

.50 

.70 

CONNEAUTVILLE 

7.'.0 

.84 

.11 

T 

,49    1.52 

,08 

.23       .26 

1.09 

.31 

.17 

2.30 

T 

COOKSBURG 

«.U 

.36 

,03 

.70      .09 

7 

1.03 

1.14 

.47 

.34 

CORRY 

4.71 

,79 

.06 

2.00 

.34      .04 

.46 

.03 

.02 

.35 

.57 

.03 

C0UDER5P0RT    *    NW 

2.54 

.43 

,67      7 

,09 

7                        .41 

7 

.53 

.04 

.37 

COUOERSPORT    6    E 

3.55 

,44 

,75      .06 

.36                   .43 

.78 

.51 

»ZZ 

DU    B0I5    FAA    AIRPORT 

2.87 

.39 

1     ,01 

.75 

7            .19 

.39 

.80 

.33 

.01 

7 

EAST    BRADY 

2.30 

.22 

j                  ,28 

.52 

.80 

.05 

.05                   .05 

.04 

.01 

.28 

ERIE    WB    AIRPORT 

3.52 

.78 

'                  ,03 

.17 

1.60      .05 

,02 

.25      .07 

.15 

.06 

.17 

.17 

FARRELL    SHARON 

3.39 

,40 

.40 

.88 

.49 

1. 00 

.01 

.21 

• 

FRANKLIN 

5.94 

,01 

.42 

1                  ,35 

.19      .SO 

,30 

.05    1.40 

.40 

.45 

T 

1.57 

T         . 

GALETON 

3.63 

.25j                                      , 

1.30      .09 

,31 

.48 

.78 

.30 

.10 

.02 

GREENVILLE 

4.22 

,52 

: 

.93 

I. 01 

.69       7 

.42 

7 

.03 

.20 

.17 

JAHESTOMN    2    NW 

4,14 

,25 

.54 

,01 

.01 

.11       .85 

,08 

.06       .47 

.16 

.05 

.04 

1.51 

KANE      1    NNE 

3.37 

,94 

,02 

,54      ,07 

.32 

.35 

.57 

.05 

.51 

LEWIS    RUN    3    SE 

3.05 

,04 

,57                                            ,02 

,73       .03 

.32 

.02                   .65 

.31 

.14 

.22 

7 

LYNCH 

2.48 

,67 

.18 

.31       .07 

.13 

.56 

7 

.56 

HEADVILLE    1    S 

6,79 

.18 

1,86 

T 

,68      ,77 

.44 

.01       ,56 

.05 

.62 

.02 

1.60 

MERCER 

3.53 

.09 

.36 

.05 

.11       .32 

.42 

,07       .76 

.17 

.07 

T 

l.ll       7 

NORTH    EAST    2    SE 

4.52 

.71 

.17 

.02 

.26    1.25 

.48 

7            .30 

.50 

.23 

.05 

.12 

.31       .13 

RAYMOND 

2.13 

.38 

.55      .15 

.OS 

.33 

.42 

,Z2 

RUSSELL 

4.69 

.02 

.65 

T 

.15    1.10 

.23 

7            7            .38 

T 

.50 

.75 

.86       7 

.05 

STUMP   CREEK 

5.10 

.40 

.51 

.17 

,76 

.02       .81 

.75 

.95 

.73 

TIONESTA    2    SE    DAM 

4.10 

T 

.47 

T 

.35       .18 

.0^ 

,05    1.22 

7 

1.22 

.02 

.50 

7            ,01       7           7           7           7 

T 

TITUSVlLLc    WATER    WORKS 

5.47 

.1) 

1,07 

,1' 

.72       .47 

.2* 

.02      .45 

.02 

.75 

7 

.06 

1.35      7 

TORPEDO   *    W 

4,61 

7 

,88;                                                        ,07 

.55       .65 

.1! 

7            .42 

.26 

7 

.96 

.70 

TURTLEPOINT    *    NE 

- 

- 

-      1 

• 

■ 

" 

- 

" 

"            "            " 

' 

■ 

" 

UNION   CITY    FILT    PLANT 

5.14 

7 

,831      ,01 

.04    2.29 

.0 

T            ,39 

.13 

.36 

.06 

.95 

,07 

WARREN 

3.33 

,68| 

.48      .88 

.IC 

.38 

7 

.20 

.13 

.48 

WEST    HICKORY 

5.38 

.74 

,20 

.32 

.15      .50 

.6* 

.35 

.70 

.15 

.47 

1.15 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity    averageB 
percent 

Number  o!  days  with  precipitation 

3  .  s 

S  5  s 

c 

SUtion 

a  o 

iH  y 

c 

« 

s 

< 

1     . 

o 

s 

a 

M 
£ 
To 

i 
Is 

EASTERN    STANDARD 
1     AM          7    AM           1     PM 

IIME 
7    PM 

8 

s 
s 

O) 
i 

81 

I 

H 

III 

•  Sis 

ALLENTOWN    WB    AIRPORT 

23 

2.5 

7.8 

2  5++ 

30 

17 

85 

87 

47 

60 

0 

3 

5 

0 

1 

0 

9 

- 

6.5 

ERIE    WB    AIRPORT 

25 

4.0 

9.3 

26++ 

30 

16 

82 

86 

68 

70 

0 

5 

5 

1 

1 

0 

12 

- 

4.9 

HARRISBUR6   WB    AIRPORT 

25 

2.2 

5.9 

22 

W 

U9 

71 

76 

45 

55 

5 

2 

1 

" 

0 

11 

73 

6.6 

PHILADELPHIA    WB    AIRPORT 

25 

3.1 

7.9 

28 

sw 

02 

34 

82 

50 

63 

1 

4 

1 

" 

u 

10 

7U 

6.7 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

26 

3.3 

7.0 

33  +  + 

31 

16 

87 

91 

60 

68 

2 

3 

2 

2 

0 

11 

64 

6.2 

PITTSBURGH   WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

2 

2 

" 

11 

60 

READING    WB    CITY 

- 

- 

- 

36 

NW 

27 

- 

- 

- 

- 

3 

4 

" 

1 

" 

9 

69 

6.0 

WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

20 

2.'. 

7.0 

26 

S 

16 

80 

86 

52 

61 

6 

3 

1 

" 

1 

13 

66 

6.6 

WILLIAMSPORT    WB   AIRPORT 

25 

2.7 

6.8 

26++ 

18 

U9 

89 

90 

62 

65 

4 

4 

0 

1 

0 

12 

- 

6.6 
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;$es^ 


DAILY  TEMPERATURES 


StaUon 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  0AM 

FREELANO 

HAHLEY 

MATAMORAS 

MILANUILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

5CRANT0N 

STROUOSeURS 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

W  BARRE  SCRANTON  WBAP 

•     «     * 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   SROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


0} 


COATESVILLE    I    SW 
DEVAULT    1    W 
EPHRATA 
SE0R6E    SCHOOL 

(iRATERFORO    1    E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2    NM 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

M0R5ANT0WN 

MT  (SRETnA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHIlA,  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 
NUN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


PCNNSYLVAniA 
AUGUST  19** 


Day  ol  Month 


80   (3 
»1   55 


(8    eo 

57   62 


81   85 

»9   50 


89   89 
51   59 


79   85 
«3  1,1, 


78   80 
46   52 


86   89 
54   5* 


91   S8 
50   52 


82   85 
55   63 


83   78 
*5   56 


88   78 
56   6-! 


77   80 
<.9   50 


85   85 

58   58 


80   82 
46   53 


87   98 
54   53 


80   83 


75   80 
46   52 


84   87 
49   59 


86   91 
55   53 


80   82 
57   59 


81   82 
51   51 


85   88 
60   60 


90 

83 

58 

65 

88 

81 

54 

64 

87 

91 

55 

80 
47   55   46 

79   83   75 
61   64   53 


82   85 
46   48 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


90   81 
62   60 


80   78 
65   55 


83   81 
66   56 


84   83 
62   58 


88   82 
60   57 


85   79 
69   62 


83 
49 


90   90 
57   58 


M  [  12   13  I  14  I  15   16  I  17  I  18  I  19  I  20  I  21  I  22  I  2J  I  24  I  25  I  26  I  27  I  28  I  29  I  30  I  3? 


82   85   85   76   75 
69   59   60   47   46 


89   88 
60   63 


85   85 

64   64 


85   87   89 
61   60   59 


92   92 
68   61 


84   87 
59   55 


80   82 
63   59 


89   92   92 
66   66   64 


89   88 
43   69 


84  83  92 

50  61  57 

82  84  90 

49  61  57 


80   83 
50   55 


73   78 
60   62 


75   80   82 
42   43   49 


89   82 
65   58 


89   83 
59   54 


91   86 
62   58 


84   80 
72   63 


89   85   92 


81   81 
52   59 


83   78 
55   62 


80   83 
50   55 


80   82 
50   53 


82   76 
58   63 


81   79 
52   63 


77   85 
49   59 


81   84 
53   60 


84   79 
60   63 


55   56   61 


89   87 
52   57 


85   87 
64   66 


87   88 
59   65 


89   88 
64   69 


87   86 
63   66 


82   88 
61   63 


87 
65 


90   83 

71   62 


92   93 

73   70 


83   83   83 
64   66   59 


76   76 
56   48 


71  ao 
53   60 


76   77 
46   46 


83   80 
47   46 


76   78 
40   46 


74   72   73 
46   41   1,9 


82   80   81 
54   59   62 


81   78 
56   55 


79   80 
58   48 


78   78 
55   53 


74   79   79 
99   98   52 


84   84 
63   60 


72   80   80 
52   56   46 


73   75   75 
56   57   90 


85   82 
64   61 


78 
55 


85   82   86 
57   60   60 


79   90 
64   64 


89 

87 

81 

84 

79 

B8 

57 

69 

59 

56 

64 

60 

93 

65 

86 

85 

SO 

91 

68 

71 

64 

67 

66 

70 

90 

87 

83 

83 

81 

91 

56 

62 

61 

51 

59 

57 

87   85 
67   72 


84   87 
65   68 


83   86 
59   66 


92   89 
64   69 


87   89 
70   71 


91   88   87 
58   62   60 


66  66  69 

87  87  87 

64  69  69 

87  91  85 

70  70  72 


96   90 
71   68 


89   88 
69   65 


90   89 
68   71 


87   90 
70   70 


86   90 
69   70 


89   98 
72   69 


89   88 
69   69 


86   87 
65   67 


90   88 
69   71 


88   89 
74   72 


74   81 
56   62 


87   86   89 
68   62   99 


70   62   65 


82   83   85 


83   81 
55   54 


82   84 
62   4t 


83   80 
59   99 


79   89 
94   67 


eg   88   89 
92   70   90 


78   87   82 
49   62   44 


81 
69 


89 
69 


82   88   85 
65   65   57 


63   61   60 


79   78 
55   64 


69   66   61 


89   90   63 
71   69   68 


74 


95 

71 


72 


73   83 
59   62 


80 

74 

52 

55 

80 

77 

60 

59 

80 

78 

64 

65 

77 

77 

55 

61 

82 

77 

66 

68 

86   89 
63   60 


87   85 
64   56 


83 
68 


86 
62 


90 
65 


92   85 
62   63 


83 
61   62 


84 
61 


90   92 
58   65 


87   84   83 
67   71   52 


79   71   79 

43   49   47 


90   89   77 
72   64   57 


89   86   91 
65   66   66 


88   86   90 
68   66   62 


84   85 
63   60 


86   88 
66   65 


93   83 
64   99 


94   85 
62   60 


86   86 
72   67 


88   85 
67   64 


90   83 
63   61 


94   89 
67   66 


87   86 
70   67 


90 

71 


86   82 
68   64 


87   86 
59   70 


86 
70 


70   71   66 


92   91   88   84 

55  I  55   56   63 
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75   73   69 


92   92 

68   61 


89 
70 


78   82 
48   90 


73   77 
43   42 


81 
90 


80 
60 


to   81   81 
90   99   56 


72   79   79 
90   93   93 


•  9   86 

99   60 


87   •»   91 
99   56   60 


85   81   89   87 
42   90   91   92 


76   82 
93   96 


89   89   90   90 

99   61   69   63 


86   89   89 
99   60   98 


73   81   87 
96   99   59 


75   84 
46   49 


87   87 
65   62 


90   92   92 
63   68   69 


86   89 
98   66 


88   90   90 
90   92   96 


78   85 
54   93 


91 
63 


88 
96 


«7   88   92   91 
57   60   61   63 


86   90   89   90 
61   63   66   65 


89   90   90   84 
65   64   68   66 


79,7 
52,8 


79,9 
56,1 


81.1 
93,2 


86,8 
55,7 


81.4 

47.8 


77.6 
51.9 


89.4 
58.9 


85.7 
56.3 


78,8 
53,5 


83,6 
61,1 


86,2 
61,8 


84,0 
60,8 


85,8 
93,9 


78,7 
60,3 


82,5 
52,6 


84,8 
60,6 


84,1 
61,1 


85,3 
63,7 


92   92   85,3 

62   61   60,1 


67   66   68 


93 
62 


92   92   94 

66   70   67 


66   68   71 


85,4 
59,8 


85,7 
62,7 


83,5 
58,5 


85,6 
68,4 


86,7 
60,0 


86,8 
64,8 


86,9 
66,6 


86,1 
63,4 


88,0 
70,0 


61   66   64  I  61.0 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUGUST    1956 


Station 


auAKERTOMN  1  E 
REABIN6  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

•     •     » 
LOWER  SUSQUEHANNA   0« 
ARENOTSVtLLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 
HARRISBURG  WB  AP 

MERCERS8URG 

SHtPPENSBURG 

YORK  J  SSW  PUMP  STA 
•     •     • 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

LEWISTOWN 

MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 

sunbury 

williamsport  wb  ap 

•     •     • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENcEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

•     •     • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  *  S 


Day  of  Month 


S<i   66   S6 


90   83 
65   71 


86   92   83 

59   63   57 


82   87   82 


MAX  86 
Mm   53 


MAX 

Vim 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


92   87 
63   63 


8*   92 
61   54 


83   79   91 
57   65   63 


83   8<>   78 
55   59   59 


88   SO 
55   61 


83   86 
53   60 


89   87 
55   68 


91   83 
67   63 


81   80 
62   <>9 


87   68 
(.6   47 


90   78 
58   51 


90   82 
54   58 


84   84 
52   61 


83   84 
54   61 


86   86 
57   59 


86   32 
57   67 


84   86 
51   60 


86   85 
57   62 


85   82 
49   61 


60   60 
88 


90   89 
68 


90   88 
67   71 


91   87 
63   63 


85   84 
64   65 


93  86  91 

55  64  65 

93  84  90 

60  66  67 

95  94  94 

63  70  73 

87  89  91 

58  65  67 

91  86  91 

59  66  70 

92  90  92 

60  66  67 

90  91  91 

64  69  72 

93  89  92 

58  64  67 

89  92  94 
60  65  68 

90  91  91 
58  63  70 


93   91 
70   68 


90   91 
69   65 


84   67 
68   70 


87 

72 

58 

50 

93 

83 

54 

56 

78   83 
45   50 


90   80 
52   53 


74   78 
61   51 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


86 
47 


82 
57 


94   93 
54   65 


91   92 
52   55 


93   90 
59   61 


95   92 
58   60 


92   91 
55   61 


82 
43 


84   86 
38   48 


72   78   79 
46   46   54 


84   90 
53   54 


84   87   74 
50   58   52 


78   83   86 
46   53   54 


93   92   91 
57   62   67 


89   88 
59   62 


89   91 
65   64 


86   90 
67   62 


93   84 
73   65 


89   82 
67   63 


91   90 

70   65 


92   89 
69   66 


92   87 

74   68 


90   91 
67   64 


89   82 
68   65 


92   B4 
69   66 


81   79   79 
56   55   60 


75   84 
60   65 


84   78 
58   60 


75   73 
59   64 


86 
61 


89   93   88 
64   66   60 

91   90   89 


90   89 
69   64 


87   89   82 


85   79 
54-   57 


81   75 
54   59 


82   74 
60   64 


78   71 
53   62 


83   60 
58   61 


85   SO 
59   59 


79   72 

61   64 


65   77 
54   60 


80   75 
54   61 


83   75 
53   61 


82   76 
50   55 


81   71 
43   43 


82   82 
51   52 


81   77 
53   63 


81   70 
48   62 


83   78 
54   56 


81   79 
52   52 


80   71 
50   51 


87   87   89 


86   86   90 
69   68   63 


87   88 
62   60 


85   64 
66   61 


19   20   21 


90 
60 


65   89 
60   63 


87   87 
60   60 


94   91 
59   62 


91   89   89 
55   55   56 


86   88   86 
56   60   60 


92   91   90 
60   62   60 


86   87   87 
60   59   60 


92   89   90 
59   58   63 


62 
60 


87 
63 


87   86 
60   60 


68   83   84 
63   63   56 


58   58   56 


90 
67 


92   65 
67   70 


96   83 

54   52 


28   29   30   31 


90 
60 


85 
60 

65 


94   85 
67   62 


91   87 
65   65 


92   90 
70   68 


87   89 
67   65 


95   67 
69   64 


88   88 
68   69 


65  88 

66  71 


93   67 
71   54 


76   85 
62   62 


61 

80   76   65 

57  57   58 

79   77   84 

58  56   59 


91   91 
73   71 


93   88 
64   66 


92   89 
66   64 


93   90 
68   63 


67   64   59 


39  43  49 

78  75  70 

45  50  60 

78  77  76 

47  44  43 


77   75   85 


69   86 
59   61 


35   85 
49   48 


89   91 
60   59 


87   91 
60   61 


87   64 
55   56 


93   85 
73   56 


89   94   87 
69   72   56 


89   82 
69   63 


93   84 

66   57 


93   82 
72   56 


90   86 
73   53 


80   79 
54   56 


86   65 
55   57 


80   86 
56   60 


78   77 
57   60 


82   89 
59   60 


79   78 
53   58 


78   85 
55   61 


76   87 
54   54 


69  92  93  93 

S6  63  65  63 

90  91  92  93 

66  66  72  71 

87  90  91  91 

60  64  65  65 

66  88  91  89 

65  62  66  66 


87 
61 


92   83 
66   69 


93   82 
70   63 


90   90   91 
62   61   64 


92   92 
63   63 


96 
63 


90   94 
61   64 


90   92 
64   64 


91 
60 


93 
63 


77   61 
45   46 


76   79   86 
51   64   57 


77   79   86 


93   90   87 
58   62   64 


89   85 
60   62 


85   81   86 
66   55   49 


80   77   77 
58   55   54 


85   82   87 
64   59   52 


63   81   79 
63   56   65 


86   89   86   78   78   67   87   67   84 
66   67   59   48   53   56   64   62   55 
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86   62 
61   57 


92   82 
60   50 


36   83 
55   47 


82   77 
54   48 


84   82 
57   51 


62   83 
56   49 


88   91   84 
65   71   57 

87   61   76 


85 
59 

75 

51 

85 
66 

78 
60 

87 
69 

85 
53 

78   86 
53   55 


79   64 
51   63 


60   82 
56   51 


70   74   76 
42   47   44 


87   89 
68   63 


68   91 
62   63 


67   90 
56   56 


86   88 
61   58 


85   90 
56   69 


88   89 
53   57 


65   85 
57   60 


90   90 
60   69 


87   89 
51   51 


92   91 

60   60 


92   93 

60   61 


87,9 
60.5 


86.2 
66,3 


86.0 
62.1 


84.3 
62.7 


87.3 

60.5 


66.6 
61,6 


90.4 
65,4 


86.8 
61.2 


86.9 
63,5 


67,8 
63,3 


89.7 
66.8 


87.5 
60.9 


68.0 
62.7 


88.5 

61.4 


66.2 
58.8 


83.2 

50.0 


86,6 
56.6 


86,6 
59.6 


83.9 
56.6 


89   92 
60   61 


90   93 
61   60 


88   88 
59   60 


86.7 
69,2 


86,8 
58.0 


83.2 
58.5 


64   69   44 


78 
47 


47   47   50 


82   86 
60   47 


50   55   54 


85   89 


91 
54 


60.3 
55.3 


83.3 

52.2 


79.3 
53.5 


84   87 
59   58 


57   56   67 


83.9 
57.0 


DAILY  TEMPERATURES 


Stallon 


OU  BOIS  1   E 

EMPORIUM  1  N 

KARTH«LIS 

LOCK  MAvEN 

MAOER' 

PMILIPS8UR6  FAA  4P 

RENOVC 

RIOGNAy 

STATE  COLLEOE 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


OS 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

9URNT  CABINS  2  NE 

EBENS8URG  SEWAGE  PL. 

EVERETT  I  SW 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

HARTINSBURG  FAA  AP 
•     •     « 

SOUTHWEST  PLATEAU   0« 

SAKERSTOWN  3  WNW 

BLAIRSVILUE  6  ENE 

BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER  4  MNW 

CLAYSVIlLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAH 

DERRV 

BONEG*L 

OONORA 

PORO  CITY  ft  S  DAM 

INDIANA  3  5E 

MARION  CENTER  2  5E 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  wB  CITY 


MAX 

MIN 


PCNNSYLVANIA 
AUCOSr  1966 


Day  of  Month 


**   46   *5 


iti      ftS   48 


83  es 

50   52 


7«   83 

41   49 


83   88 
42   47 


SS   87 
46   53 


80   84 
41   50 


76 
55   50 


78   75 
57   51 


86   78 
61   55 


79   73 
52   46 


79   77 
58   47 


91   79 
62   54 


88   75 
61   55 


76   75 
58   50 


MAX 
MIN 


71   70 
62   53 


Bl   70 
48   49 


78   77 
58   48 


81   76 
50   53 


79   75 
64   52 


72   81 
47   46 


79   82 
50   50 


84   86 
48   56 


80   85 
42   52 


81   84 
54   59 


85   85 
59   53 


86   85 
53   54 


90   90 
49   50 


91   91 
54   56 


85   87 
50   52 


85   84 
56   50 


90   90 
56   58 


87   87 
52   53 


91   87 
62   62 


62   80   74 
59   64   57 


13   14   IS 


61   83 
46   45 


81   86   89 
47   54   56 


82   85 
47   61 


85   89 
56   56 


47   58   54 


78   81   88 
45   55   55 


84   74   75 
48   59   50 


82 
58 

86 
68 

83 
55 

72 
62 

84   74   77 


45   46   53 


86   90 
55   54 


77   82   86 
47   49   52 


85   90 
56   56 


66   84 
55   60 


89   90 
64   64 


85   83 
50   55 


86   90 
58   60 


92   92 
58   61 


90   91 
60   61 


87   86   86 


85   80 
60   60 


92   83 
65   61 


60   58   61 


85   73 
62   56 


86   83 
50   58 


77   84   87 
48   50   56 


83   86   89 
46   54   54 


81   83   87 
53   56   57 


35   88   89 
47   55   57 


82   85 
43   51 


80   85   95 
53   58   59 


87   87 
59   59 


83   86   89 
54   59   60 


84   86   90 
55   62   63 


88   88 
59   58 


89   85   89 
55   60   58 


89   90   89 
61   61   64 


86   83   84 
50   57   60 


87   88   86 
57   60   61 


84   88   86 
62   59   64 


87   81 
56   66 


86   88   79 
60   60   58 


88   80   75 
62   65   59 


IB   17   18 


60   78   79 
62   53   52 


86   86   84 
63   57   56 


81   ai   77 
61   53   51 


73   82 
48   61 


76   B3   85 
47   58   68 


85   76 
57   61 


68   85   78 
62   64   56 


81   75 
63   58 


85   78 
60   67 


86   84   76 
63   65   56 


92   91 
63   63 


62   76   79 
54   66   56 


64   61 


86   77 


75   74 
51   52 


74   81 
47   56 


75   76 
45   58 


76   75 
49   50 


76   76 
45   53 


72   71   32 
47   56   66 


75   78   85 
52   56   65 


82 

60 


86 
60 


80 
52 


66   85 
61   62 


86   7s 
63   42 


61   90   77 
66   67   53 


68   90 
54   56 


65   60   58 


83   80   84 
65   58   54 


60   83   66 
58   54   50 


81   80 
58   57 


76   85 
58   65 


76   84   67 


62   67 


61   81 
70   60 


63   62 
56   52 


60   64 

33   83 
55   60 


91   79 
64   62 


91 
S2 


92 
65 


2S   26   27   28   29   30   31 


71   76 
41   42 


6S   71   76 
44   44   49 


72   74   77 


74   60 
50   52 


63   85   88   93 
53   52   55   55 


77   61   81   82 
46   54   54   54 


86 
49 


86   86   69   69 

53   57   57   57 


76   61   63   84 
49   49   91   92 


49   50   4S 


S3 
52 


82   86   as   S7 
99   60   60   62 


87   89 
56   99 


36   84   83 
56   56   60 


85   85 
59   65 


85   83   82 
61   62   67 


85   84 
68   58 


81   82 
63   58 


78   76   82 
65   56   55 


85  64  87 

68  58  SB 

84  61  86 

64  55  55 

83  87  92 

66  60  59 


62   60 


74      79      86      82      82 
64       64       61       55       63       69   I    68       62 
See  Reference  Notes  Foliowing  StalioQ  Index 
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64 
61 

85 
60 

88 

63  I 


82   82 
62   60 


85   75   71 
65   58   46 


81   65   73 
65   63   49 


66   79   72 
70   62   S3 


62   76   68 
64   60   48 


49   52   54 


50   52   57 


77   80   82 
51   57   58 


69   76   77 


49   52   56 


75   81 
46   48 


85   75 
60   51 


73   70 
62   47 


72   66 

56   47 


60   76 
58   51 


63   74 
55   51 


68   72 
62   51 


80   75 

65   50 


75   71 
58   52 


60   55   55   58 


87   89   66   88 
63   57   57   59 


56   58   58   61 


75   70 
61   55 


78   73 
52   51 


75   78 
50   48 


72   76 
50   54 


76   80   83 
51   51   57 


75   80   83 
50   53   54 


84   84 
55   58 


76   82 
56   53 


84   34 
52   55 


80   62 
54   58 


85   84 
57   59 


85   88 
58   54 


83   82 
94   54 


86   87 
98   61 


79.6 
53.6 


7a. 1 

50.5 


83.1 

47,7 


84.4 
54.4 


79.1 
90.9 


77.3 
52.0 


63.3 
55.3 


79.9 
50.4 


62.4 
59.3 


62.6 

57.0 


80.4 
51.4 


64.4 
59.0 


87,3 
57.3 


84.8 
58.4 


61.3 
56.7 


87   86 
62   99 


84   86 
62   61 


84   85 
62   59 


85   87 
66   63 


93   90 
63   62 


82   89 
60   62 


77,6 
60.1 


80.6 
52.9 


62.8 
54,6 


81,0 
55,5 


82.2 

56,8 


80.1 
94,6 


81,8 
54.3 


81.8 
56.0 


79.0 
97,5 


63,3 

98.4 


62.9 
96.8 


86.7 
60.1 


83.9 

60.1 


81.4 
60.7 


32,5 
62,8 


i 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AUGUST  1966 


Station 


PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYJTOWN 
UMONTOWN 
MAYNESBURQ  1  E 

»     »     • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVtLLE  SEWAGE  PL. 

CLARION  3  SW 

CLERMONT  ♦  NW 

eONNEAUTVILLE 

eORRY 

COUDERSPORT  *  NW 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

SREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 

KANE   1  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


Day  of  Month 


84   85   70 
48   S3   49 


84   79   75 
50   62   49 


85   78   75 
53   65   51 


78   79   71 
49   51   52 


84   81   75 
55   65   58 


84   86   75 
50   53   51 


65 
55 


84   84   74 
46   60   48 


45   59   46 


77   83 
43   46 


83   85 
45   57 


82   86 

47   54 


71   76 
45   46 


81   85 
52   59 


76   83 
47   49 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


49   64   47 


MAX 

MIN 

87 
51 

84 
55 

MAX 

Mm 

80 
56 

74 
65 

MAX 

MIN 

88 
55 

80 
65 

MAX 

MIN 

81 
48 

82 

51 

I^X 
MIN 

85 
50 

82 

64 

MAX 

MIN 

81 
48 

84 
61 

MAX 

MIN 

82 
40 

81 
44 

MAX 

MIN 

83 
49 

82 
52 

85   84 
42   47 


86   77 
46   62 


88   86 
63   66 


90   90 
57   60 


84   86 
53   56 


89   90 
58   56 


10   11   12   13   14   IS 


85   88 
67   64 


88   84 
61   63 


86   86 
60   68 


84   82 
62   65 


SO   83 
58   57 


87   85 
60   73 


88   87 
60   60 


78   69 
56   57 


78   78 
57   62 


87   81 
61   62 


85   83 
60   62 


79   78 
56   60 


82   71 
60   64 


80   74 
59   63 


79   75 
55   56 


74   73 
48   59 


78   85 
53   67 


74   84 
56   66 


70   71 
46   57 


80   82 
63   70 


73   63 
51   62 


73   73 

38 


88   83 
66   69 


89 
63 

85 
62 

85 
62 

83 
65 

88 
62 

86 
62 

81 
62 

83 

64 

84 
50 

85 
52 

87 
55 

80 
58 

87 
61 

86 
60 

85 
61 

83 
62 

88 
61 

87 
63 

84 
61 

80 
64 

89 
59 

89 
60 

90 
61 

83 
63 

87 
56 

88 
51 

87 
59 

81 
60 

89 
59 

90 
60 

80 
62 

73 
65 

64   77 
52   64 


73   79 
47   61 


74   81 
52   65 


75   86 
51   62 


75   80 
43   62 


70   84 
52   64 


74   80 
53   64 


79   82 
54   55 


79   84 
59   56 


78   78   75 
62   60   55 


81   85 
61   58 


80   84 
56   56 


76   79 
51   48 


19   20   21 


85   82   83   80   84 
57   56   56 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


80 
57 


69   80 
49   60 


67   82 
56   65 


78   80 
55   61 


74   82 
62   68 


76   86 
59   65 


72   85 
57   64 


76   72 

52   58 


77   66 
36   54 


76   70 
47   58 


73   83 
57   64 


78   68 
46   57 


77   68 
41   55 


69   83 
54   66 


76 
50 

80 
47 

79 
54 

S3 
50 

82 
54 

86 
51 

78 
50 

81 
42 

78 
52 

84 
53 

77 
51 

82 
50 

77 
52 

80 
45 

77 
56 

81 
53 

83 
56 

87 
55 

77 

85 

82   90 
62   56 


85   90 
57   54 


82   79 
59   54 


80   79 
58   54 


SO   84 
57   54 


77   80 
57   53 


79   78 
51   48 


81   85 
55   52 


76   60 
49   42 


79   79 
57   45 


83   83 
55   64 


81   87 
56   52 


80   80 
51   40 


84   77 
62   45 


79   SO 
60   46 


81   75 
51   40 


80   84 
62   54 


87   66 
57   58 


75   75 
58   55 


84   62 
64   55 


90   86 
56   56 


85   77 
57   49 


81   79 
62   41 


86   79 
55   46 


80   81 
61   54 


85   80 
54   50 


79   78 
60   44 


80   85 
61   49 


76   82   68 


66   81 
70   63 


82   88 
58   71 


79 
57 


78   72 
60   48 


70   76   79 
50   50   54 


75   79   83 
49   57   54 


74   76   61 
50   56   58 


63   69   74 
47   48   51 


73   81 
51   58 


73   76   61 
48   48   50 


Si   S3   84   85 
54   55   57   57 


85   85   85 

56   60   58 


S4   86   85   85 
;e   69   63   61 


76   76   SI   SO 
53   56   56   56 


85   85   85   85 

39   58   60   60 


83   87   89   89 
53   54   54   57 


74   77   78 


46   52   49 


72   76 
38   33 


73   69   71   76   79 
55   49   51   50   55 


70   66 
55   50 


S5   80 
66   56 


79   85 
57   55 


82   81 
50   58 


76   83 
56   56 


84   76 
67   54 


82   82 
56   58 


80   84 
53   65 


84   77 
68   60 


75   77 
50   51 


76   79 
45   45 


70   75   77 
47   56   56 


80   61 
50   52 


81   84 
55   52 


80   83 
53   51 


83   83   S3 

46   50   52 


85   83   62 
64   59   56 


82   84   83   84 
SO   52   56   54 


82   84   83   85 

47   46   50   49 


57   58   54   46   49   54 


80   85 
56   56 


74   79 
52   64 


72   76 
46   46 


75   77 
51   43 


76   82 
53   56 


56   60 


82 
66 


93 

61 


87   90 
55   64 


83   84 
54   53 


eo    S3 

43   54 


83   85 
55   55 


73 
4S 

81 
64 

84 
66 

72 
47 

79 
50 

81 
49 

78 
53 

86 
64 

86 
56 

90 

89 

66 

64 

56 

60 

88 

90 

59 

58 

86 

82 

58 

56 

82 

83 

50 

49 

86 

83 

58 

58 

85 

85 

60 

56 

85 

84 

56 

58 

64 

84 

52 

55 

64 

85 

57 

58 

78.0 
51.5 


81.5 
53.7 


82.9 
53.2 


79.8 
47.6 


79,2 
54.1 


76.9 
53.4 


78.6 
49.4 


85,9 
61.2 


54.3 


84.2 
56,6 


79,6 
54.6 


77,9 
46,4 


79,5 
53,4 


80,9 
56,3 


80,5 
53.6 


79.2 
49.1 


81,5 
55,8 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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D 

AI 

Vi 

'  s 

OI 

L  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
AlKWST    IMt 

SUUon 

Time 

Day  ol  month 

» 

»nd  Dcplh 

1 

3 

3 

4 

s 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

ERIE   CO  FIELD   RSCH   LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
72 

73 
71 

72 
«9 

72 
69 

73 
69 

73 
71 

74 
72 

7S 
73 

75 
74 

74 
72 

72 
71 

71 
70 

70 
68 

69 
68 

71 
69 

71 
71 

71 
70 

72 

70 

72 
71 

71 
70 

70 
69 

72 
70 

72 

68 

70 
68 

69 
68 

72 
68 

72 

70 

73 
70 

74 
71 

79 
72 

79 
72 

72.2 

70.2 

LANOISVILLE    2   NW 

2    INCHES 

8   AM 

67 

6S 

64 

64 

68 

67 

6» 

69 

70 

71 

72 

70 

66 

67 

67 

68 

68 

67 

68 

70 

70 

72 

72 

66 

65 

63 

66 

66 

66 

63 

67 

67.9 

STATE    COLLEGE    2 

2    INCHES 

MAX 

MIN 

92 
64 

73 

68 

89 
60 

84 
59 

88 

64 

98 
65 

94 
68 

94 

68 

92 

70 

93 
69 

89 
72 

83 
65 

83 
59 

67 
64 

85 
65 

85 
69 

84 
64 

86 
63 

86 
65 

89 
66 

80 
69 

86 
69 

87 
71 

75 
62 

80 
60 

83 
62 

80 
62 

86 

64 

90 
64 

87 
69 

90 
66 

85.6 
65.2 

♦    INCHES 

MAX 

MIN 

87 
66 

74 
69 

82 
62 

80 
61 

84 
65 

87 
66 

88 
69 

88 
69 

85 
72 

89 
70 

86 
73 

80 
67 

80 
62 

69 
65 

83 
67 

82 

70 

82 
65 

84 

65 

82 
67 

85 
68 

79 
71 

84 
70 

84 
72 

74 
65 

77 
62 

81 
64 

78 
64 

83 
69 

86 
66 

84 
67 

89 
68 

82.3 
66.8 

8    INCHES 

MAX 

MIN 

79 
69 

75 
71 

75 
66 

74 
66 

73 
68 

79 
69 

80 
71 

80 
71 

78 
73 

80 
72 

80 
74 

76 
70 

75 
67 

72 
68 

76 
68 

77 
71 

76 
69 

77 
66 

76 
69 

78 
71 

75 
72 

78 
71 

78 
73 

74 
69 

73 
66 

76 
67 

74 
68 

76 
68 

78 
69 

78 
70 

78 
71 

76.6 
69.5 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

74 

70 

73 
71 

72 

68 

71 
68 

72 
69 

74 
70 

74 
71 

75 
71 

75 
73 

75 
72 

75 
73 

75 
72 

73 
69 

72 
69 

72 
68 

73 
71 

73 
70 

73 
70 

73 
70 

74 
70 

73 
72 

74 
71 

74 
72 

73 
70 

71 
68 

71 
69 

71 
69 

72 
69 

74 
70 

73 
70 

74 
71 

73.2 
70.2 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

72 

70 

72 
71 

71 
69 

71 
69 

71 
69 

71 
70 

73 
71 

73 
71 

73 
72 

74 
72 

74 
73 

74 
72 

73 
70 

72 

70 

71 
68 

72 

70 

72 

70 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

73 
72 

72 
71 

74 
72 

73 
71 

71 
69 

71 
69 

70 
69 

70 
70 

72 

70 

72 
71 

72 
71 

72,1 
70.4 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

71 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

72 

70 

71      70 
70      69 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

71 
71 

71 
70 

72 
71 

72 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

71.0 
70.0 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  - 

LANOISVILLE  2  NW 
STATE  COLLEGE  2 


RYEGRASS 


MAX    AND   MIN    FOR    24    HOURS    ENDING   AT    MIDNIGHT. 

■  MAX   AND   MIN    FOR    24    HOURS    ENDING   AT    MIDNIGHT. 
r^SJ^^P^oS^S^rS'.    GENTLE    SLOPE    TO   THE    SOUTHEAST.      SOIL   TYPE,       HAGERSTOWN   SILT   LOAM.      GROUND  COVER.      KENTUCKY    BLUFr,R4« 
pItEN^^^ETEr!  '  °'    '""""   '    '"   *""    '    "''""•       ■NSTRUMENTATION,      COPPER^ONStZIJVan   ThISiWSSplE^   REcI^D^3g 


EVAPORATION  AND  WIND 


StaUon 


POCONO  MOUNTAINS    01 
FRANCIS  E  WALTER  DAM 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


LANOISVILLE  2  NM 


CENTRAL  MOUNTAINS   OT 
BELLEFONTE  4  S 


•   «   * 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 
FORD  CITY  4  5  DAM 


•   *   • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 


JAMESTOWN  2  Nw 
KANE   I  NNE 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Da;  Of  Month 


1       2 


EVAP  .27 

WIND  30 

MAX   I  90 

MIN  58 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


24 


•42    .15 

14      19 

911     87 
53      63 


.21  .18  .23 

40  26  38 

72  81 

49  55  58 


.22  .23 

35  39 

84  84 

55  56 


9      10      II      12      13      U      15      16      17      18      19     20     21      22     23     24     25     26     27     28 


.StI  .33 

561 

9ll     89 
61      61 


,13    .52 

9         1 
82 

69      66 


.24 

22|  39 
91 
64 


86      86 

6^ 


.35{    .26 
5J      49 

87      86 
aV      61 


.16|  .271  .16 
40  2^  32 
88  82 
62      63      67 


.20    .15    .13    .05 


.03 


.14!  .151  .28  .0l|  .111  .14 

2(4  ISi  12  I3|  24l     36 

861  81  89  81;  82      77 

56^  99  91  97  69      96 


74      72 
90      97 


6.08 
1421 
78.9 
99.9 


.19   6. SOB 
to      931 
96   90.4 
66   63.3 


141  .26    .30    .14 


60i  22;  34 
77  89  86 
58      60      61 


7.77B 
1498 
83.0 
59.5 


5.03B 
733 


5.0TB 
884 


k.336 
637 


.141  4,548 
li      573 
83i  83.1 
601  95.1 


See  leierence  notei  following  Station  tnde^ 
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STATION  INDEX 


BROOKVILLE  SEWAGE  PL 
BRUCETON  I  S 
euCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  HILLS 
BURGETTSIOWN  2  W 
BUfiNT  CABINS  2    HZ 
BUTLER  4  WNW 
BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NW 


CARROLLTOWN  2 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CMAOOS  FORD 
CHAMBERSBURG  1  ESE 
CHAftLEROI 
CMARLEROl  LOCK,  *. 
CLARENCE 
CLARION  3  SW 

CLAU5SV1LLE 
CLAYSVILLE  3  W 
CLEARFIELD 

CLERMONT 
CLERMONT  M    NW 
COATESVILLE  -  - 
CONFLUENCE  I  SW 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVIL —  .- 
CONSHOHOCKEN 
COOK.SBURG 
CORAOPOLIS  NEVI 
COHRY 

COUDERSPORT  <• 
COUOERSPOfiT  6 
COVINGTON  2  W 
CREEttSIOE 

I  1  SE 


OOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
OU  BOIS  FAA  AIRPOR 


eois  7  E 

DUNLO 

DUSHORE  2  SSW 
LES  MERE 

T  SRAOY 

EBENSaURG  SEW 
I  EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTE 
EPHRATA 
EOUINUNK  2 


^RIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  *  S  DAM 

FRANCIS  E 

FRANKLIN 

FHEELANO 
' GALETON 
I GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
WGETTYSBUftG 
I  GETTYSBURG  I  S 
I GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
I GLENMOORE 

GLEN  ROCK 

„w...lWtLLARD  DASH  DA 
1 GOULOSBORO 

GRATERFORO 

GRATERFORO  1  E 
GREENSBORO  LOC 

6REENSBURG  2  E 
GREENVILLE 

■   HANOVER 

. HARRISBURG  WB  AP 

'■  HAWLEY 

I  HAWLE'.  -  -  ..- 

ihollidaysburg 

i hollisterville 

■holthood 

I  HOME 

'.  MONESDALE  *  NW 
HOHESOALE  5  NNW 
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REFERENCE    NOTES 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  ot 
«r«  the  sums  af  the  neg«tivc  depart 
•nd  speeds  divided  by  the  number  o 


.«,...r...d..,,"::°;°;:;r.'^"rss-rf:'C'.";„j'^^:'^^^^^^^^  >..„,*„  .„„.,u,,o,.u 


a  of  degrees.    ReaulUnt  wind  1 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  ahows 
And  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time 
Hon"  table.   "Daily  Temperature"  table,   "Evapor 


a  local  sundard  time.    During  the 


-o.  .u  ..C.P.  .w...»„  B„„.„  .„.  r«  „..,o„./ ..vrh„7.  jrr,nr  Li;::;;r^!Si  ."■/e  :r™  ^^^^^ 

.lion  and  Wind"  Uble,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  t -<»  in  me     cxir« 


,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending 
n  by  footnote  foUowlng  the  "Evaporation  and  Wind"  Uble.     Max  and  Mln  in  "Evaporall. 


WATER  E9V1VALKNT  values  published  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet    . 
nsequenlly,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  varlabUlty  In  the  anowpack'may  resi 


SNOWFALL:       Entries  ot  snowfall  1; 


r  "Climatologlcal  DaU"  table,  the  "SnowftU  and  Snow  on  Grt 


n  the  "Seasonal  Snowfall"  I 


NORMALS  for  all  stations  are  cUmatological  standard  normals  baaed  on  the  period  1931-1960, 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  dau  for  September  1956. 

gTATlON  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  stotion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  directu 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  J 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totaU  may  be  found  In  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "DoUy  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,   "SnowfaU  an 
No  record  in  the  "Clima  to  logical  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  Is  indicated  by  no  entry. 


I  and  sleet.     Entries  of  snow 


f  this  bulletin. 


Wind  '  table 
n  from  different  points 
n  ground  Include  snow. 


Snow  on  Ground"  table, 


c  Station  Index. 


+  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  i 

*  Amount  included  in  following  measurement,  tim 

/  /  Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfaU  whoUy  or  partly  estimated,  using    a 

M  One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


equipped  with  a 
n  unknown. 


Instrument  t 


a  than  10  davs  r 


J  fastest  mile  6 


ilent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

s  missing.     See  "Daily  Temperature"  Uble  for  detailed  daily  record.     Degree  day  daU,  if  carried  for  this  sution. 


t  may  vary  slightly  from  t 


R     Amounts  from  recording  gage.      <These  amounts  are  essentially  ac 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  SUtion  Index  means  after  rain. 


E  published  later  in  Hourly  Precipitation  DaU. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipiUtlon  values 
"Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  n 
the  "Hourly  PreciplUtion  DaU"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Om: 

J  "Supplemental  Dau"  Uble. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  ij 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  ij 

*  Thermometers  are  generaUy  exposed 


processed  for  special  purposes,  and  are  pubUahed  later  in  the  "Hourly  PrecipiUtlon  DaU"  bulletin.    If  dally 
^cording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from 


on  ground  in  that  r 


n  SUtion  Index  c 
n  Station  Index  r 
shelter  located 


k  feet  above  sod-c( 


Stations  appearmg  I 


=  not  Ufited  ii 


cemmg  the  history  of  changes 

regular  Weather  Bureau  sUtione  may  be  found  in  the  latest 

wn  above. 


Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,   D,  C.   20402. 
locations,  elevations,  exposure. 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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•i 

.a 

J 

5. 

No.  0 

D«y« 

1^ 

Snow,  8U«t 

No.  of  D«yi 

Sutton 

Mu. 

Mln. 

H 

!; 

1 

i 

li 

1 

1 

1 

1 

2 

• 

1 

•:i 

•:i 

.'1 

ll 

1 

! 

1 

1 

1 

8 

X 

s 

Si 

ERIE  nS  airport 

69.1 

53.0 

61.1 

-  2.2 

83 

39 

16 

151 

0 

0 

n 

0 

3.24 

'       .32 

,74 

22 

•  0 

] 

0 

1 

0 

FARHELL  SHARON 

7*. 8 

51.9 

63.4 

-  2.7 

92 

3 

39 

26 

109 

2 

0 

0 

0 

1.59 

-  1.12 

1.23 

4 

•  0 

0 

FRANKLIN 

68. 9H 

47.0 

58.  OM 

-  4.6 

34 

18 

236 

0 

0 

0 

2.22 

-   ,91 

.75 

4 

•  0 

0 

2 

OREENVILLE 
JAMESTOMN  2  NW 

70.5 

48.2 
45.0 

61.3 
57.8 

-  2.4 

89 
86 

32 

30 

16 
16 

147 
240 

0 
0 

0 
0 

1 

2 

0 
0 

2.49 
2.49 

-  .61 

-  .72 

.66 
.85 

4 
4 

.0 
.0 

0 
0 

2 
2 

0 
0 

KANE   1  NNE 

6T.I 

42.2 

54.7 

84 

27 

16 

317 

0 

0 

4 

0 

2.54 

.58 

24 

.0 

0 

1 

0 
0 
0 
0 

I 

MEAOVILLE  1  S 

70.2 

45.4 

57.8 

-  4.3 

84 

4. 

34 

25 

235 

0 

0 

0 

0 

3.00 

-   .01 

.74 

4 

•  0 

0 

"ERCER 

70.0 

47,4 

58.7 

86 

30 

16 

2|1 

n 

0 

1 

0 

2.31 

.69 

,0 

0 
0 
0 

1 
1 
2 

TIONESTA  2  SE  0AM 

70.0 

46.3 

58.2 

86 

34 

17, 

225 

n 

0 

n 

n 

2.71 

.95 

4 

.0 

TITUSVILLE  WATER  MORKS 

69. S 

42.4 

56.0 

84 

29 

17. 

283 

0 

0 

2 

0 

3.19 

1.22 

4 

.0 

MARREN 

69.4 

48.2 

58.8 

•  3.8 

84 

2 

34 

16 

204 

0 

0 

0 

0 

4.43 

1.00 

1.45 

4 

.0 

0 

8 

4 

I 

DIVISION 

57,9 

-  4.2 

3.14 

•   .08 

•a 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


This  month  marked  the  turning  point  from  the 
hot,  dry  conditions  of  summer  to  a  more  normal 
weather  pattern.  Following  an  almost  uninter- 
rupted period  of  excessive  heat  and  subnormal 
rainfall  that  persisted  from  late  May  through 
early  September,  temperatures  cooled,  and  the 
long  overdue  rains  finally  came  to  most  of 
Pennsylvania. 

After  the  first  week  to  10  days  of  September, 
during  which  time  maximum  temperatures  con- 
tinued to  climb  into  the  eighties  and  nineties  on 
several  afternoons,  a  noticeable  change  to  cooler 
set  in  that  persisted  almost  uninterruptedly 
through  the  remainder  of  the  month.  Fall  was 
definitely  in  the  air  as  daily  readings  remained 
below  normal.  The  first  32°  temperatures  of 
the  season  were  observed  in  some  northern 
valleys  on  the  16th,  By  the  end  of  September 
frost  and/or  freezing  temperatures  had  been 
experienced  on  several  mornings  in  all  but 
extreme  southern  counties  and  in  the  area 
immediately  adjacent  to  Lake  Erie. 

Of  major  significance  was  the  abundance  of 
rainfall  in  the  previously  driest  areas  of  the 
State.  Two  coastal  storms,  one  on  the  14th 
and  the  other  on  the  20th  and  21  st,  plus  light 
showers  almost  dally  thereafter,  provided 
monthly    rainfall   totals   of   more   than  5  inches 


in  much  of  the  Middle  and  Lower  Susquehanna 
Divisions,  the  East  Central  Mountains,  and  the 
Southeastern  Piedmont.  Several  stations  near 
the  Mason-Dixon  Line,  such  as  South  Mountain, 
Gettysburg,  and  Media  measured  in  excess  of 
10  inches,  Gettysburg  having  the  wettest  month 
since  July  1949  and  the  second  wettest  September 
of  record.  Harrisburg  had  the  wettest  month  in 
more  than  5  years,  while  Philadelphia  reported 
the  greatest  rainfall  in  any  month  since  July 
1945.  The  Pocono  Mountains  and  the  Upper 
Susquehanna  Divisions,  with  3  to  5  inches,  re- 
corded above  normal  amounts  for  the  first  time 
since  February,  Western  areas  of  the  Common- 
wealth, being  further  removed  from  the  major 
storms,  received  less  than  normal  rainfall, 
with  totals  generally  in  the  1.5-  to  3.0-lnch 
range.  Exceptions  to  this  were  in  parts  of 
Armstrong,  Indiana,  and  Clearfield  Counties 
where  heavy  showers  and  thunderstorms  on  the 
3d  and  4th  brought  3-  to  4-inch  rainfalls,  boosting 
monthly  totals  to  over  6  inches. 

The  well- spaced  heavy  rainfall  during  September 
soaked  the  ground  to  reported  depths  of  as  much 
as  20  inches  in  the  southeast.  Water  shortages 
were  erased  or  eased  considerably  as  streams, 
lakes,  and  reservoirs  returned  to  near  normal 
levels. 


Nelson  M.  Kauffman 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New    Cumberland,     Penna.       17070 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


POCONO   MOUNTAINS         01 

EOUINUNK    2 

FRANCIS    E    WALTER   DAM 

FflEELANO 

GOULDSBOfiO 

HAWLE'' 

HOULISTERVILLE 
HONESDALE  <•  NW 
LAKE  HINISINK 
LAKEVRLE  1  NNE 
LONG  POND  2  W 

MATAM0RA5 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  MOUNT  1  H 
SCRANTON 

STROUOSBUHG 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

WILKES  SARRE  *  NE 

W  SARRE  SCRANTON  WBAP 


ALLENTOWN  NB  AP 
BETHLEHEM 
CLAU5SV1LLE 
KRESGEVtLLE  3  W 
LEHIGHTON 

NEW  TRIPOLI 
PALHERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 

TAHAOUA  A  N  DAM 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
2I0N5VILLE  3  SE 


BECHTELSVILLE 
BERNE 

CMAOOS  FORD 
COATESVILLE  1  SW 
CONSHOHOCKEN 

OEVAULT  I  W 
D0YLE5T0WN 
EPHRATA 
6EIGERT0WN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 

GRATERFOflO 

GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOD 

HONEY  BROOK  1  W 

LANCASTER  2  NE  PHP  STA 
LANDI5VILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

HT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  I  E 

READING  WB  CITY 
5TRAUSSI0WN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

YORK  HAVEN 


LOWER  5U50UEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARHISBURG  wB  AP 
HUNTSDAlE 
HERCERS8URG 
NEW  PARK 

SHIPPEN5BUR6 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 

MlLLVlLLE  2  SW 

MILROY 

NEWPORT 

5HAM0KIN 

SUNBURY 


Day  of  Month 


4.84 
9.09 
3.42 


T.50 
6.4T 


S,26 

4.92 
S.Ot 


S.40 
4.57 
4,79 
7,84 


4,85 
5,02 
6,71 
6,68 


9.38 
5,88 

8.27 

10. u 

7,25 
6.12 
7,46 
5,92 
6,83 

6,02 
10,57 
6.96 
5.41 


4,88 
4.77 
4.43 
5.27 
4.13 

5,36 


5 

37 
73 

5 

72 

4 

46 

5 

97 

4 

.31 

6 

.23 

.22 

.20 

1.56 

.26 

1.08 

.24 

.14 

.22 

.76 

.25 

1,22 

.06 

1.30 
1.95 
1.42 


10  I  11  I  12   13  I  14   15   16   17   18  1  19   20  |  21  I  22  |  23  |  24 


30 

.15 

19 

.76 

,04 

15 

.72 

.03 

71 

,04 

24 

.33 

.03 

19 

T 

23 

22 

1.07 

.03 

12 

19 

1.17 

.03 

.48 

.63 

.28 

,42 

.40 

.56 

.90 

,20 

.08 

T 

.60 

.92 

.96 

.48 

.39 

.62 

.47 

.47 

.65 

1.56 

,02  4,26  ,05 

1,82  1,13 

2,80  ,12 

.61  2.05 

.58  2,73 

.54  3.61 

.51  1.01  .61 


.87  1.81  .02 
.65  1,83  ,01 
,45  2,90   ,02 


T 
.07 

7 

2.08   .04 
2.40   .10 

.61  2,24 
3,10   .20 

.43  2.84 

7 
T 
•  02 

.50  2.80 
3.64   ,01 
4,69   ,01 
3,76   .10 

,04  2.78   .05 


,03  1,05  2,32 


•07  2.45  4.85 

1,67  3.29 
.20  4,07  ,25 
T    1.25  3,81 


.261  .1!  •<>*      7 


,79 

,77 

.19 

1,86 

,32 

.94 

,53 

.92 

.19 

1.86 

.59 

1,19 

,26 

,78 

,08 

l.5» 

,16 

2.00 

•  4< 

1.08 

.72 

,90 

,06 

.10 

.59   .17   .09 


.08   .02   .06   7 

.04 
T 

.01 
.01 


•  49 

.04 

.09 

.06 

.,00 

.09 

,01 

,01 

,07 

.11 

,09 

.04 

.88 

.36 

.05 

•  07 

.93 

.21 

.03 

7 

.11   .02   .11   .09 


,27   .30   ,19   ,01   .04 


.07 

•  09 

•  0* 


73 

•  3> 

.3* 

28 

,99 

•  29 

75 

.38 

.21 

25 

.44 

2.10 

•  44 

.64 

71 

.50 

,39  3 

24 

,71 

2,05 

37 

,49 

1,51  1 

.50 

.56 

.87 

.29 

,41 

,90 

,76 

.36 

,43  2 

.10 

.51 

,56 

,77 

.73 

,12  2 

.04 

.59 

2.27 

.39 

,06 
.03 
•  03 


,071  •IS  .22  .01 

T   I  .27  .23      : 

.081  .15  .18 

.09  .12  .19| 

.11  .19  .21] 

,20  ,18  .221 


,60   .44  ,tt     •49 


.36   .97   .19   ,23 


.64  1,05   ,19 


,43   ,40   .17 


.56  2.17   .21 
.45   .27  3.30 


,08   ,60  1,59   ,08 


,14   ,64  2,06 


.93 

T 

,40 

.26 

,62 

.42 

•  50 

.22 

.50 

.48 

.32   .44   .28   ,08 


2,16  4,80   ,05 
.02  1.62  2,56   .01 


.77 

.50 

,40 

.82 

.69 

,93 

• 

,80 

1.30 

,51 

.93 

,55 

.23 

.38 

,,60 

.19 

1,01 

.75 

1.00 

.74 

.63 

.80 

1.91 

.55 

.94 

.08 

Iso 


.03   .07   •la   ,24 


39 

21 

U07 
1^88 

.20 
.16 

.79 
.48 

19 

.38 

.45 

,89 

32 
35 

,71 

.26 

.19 

.15 
.36 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Dny  i)(  Monlh 


UPPER  SUSQUCHANN*   06 

»U5TlN»ur((S  1    a 
CANTON  1  NN 
COVINOTON  I    mSm 
01  ION 
CUJHORC  ]  SSa 

EA<a|.EJ  HERE 
MOP  BOTTOM  I    SE 
LAHRENCCVILLE  t    i 
LC  ROV 

MONTROSE 

ORMEIC  2    NN 
RUSMVIILE 
SUSQUEHANNA 
TOrtANOA  1  ESE 
TROY 

"ELLSBORO  I  ) 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  »  S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
OU  BO  IS  1  E 
EMPORIUM  1  N 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

(ARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAHAFFEr 

MEDIX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSBURS  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGHAV 


MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREEZEhOOO 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CRESSON  I  SE 
EBENSBURG  SEuAGE  PLt 
EVERETT  I  Sti 
HUNTINGDON 
HYNDMAN 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  fAA  AP 

MC  CONNELLSOURG 

SAXTON 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

MILLIAMSBURG 

NOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCK  5 
3AKERST0WN  9  WNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BOSWELL  I  Sw 

6RA0D0CK  LOCK  2 
BRUCETON  I  S 
BURGETTSTOWN  2  w 
BUTLER  h    WNW 
CHARLEROl  LOCK  <. 

CLAYSVILLE  J  w 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  15 

CREEKSIDE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  5  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  T 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEYERSOALE  1  w 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NATRONA  LOCK  4 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  WB  AP  2     /> 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  w 
SCHENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK 


SOMERSET  FAIRVIEW 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANOERORIFT 
WAYNESBURG  I  E 

WHITESeuRG 


ST 


A. 21 

S.6t 
J.62 
l.lt 
*.2« 
J.62 

4.*T 


2.>9 

5.32 

s.a2 


A. 47 
4.29 
5,03 
4.19 
3.50 

4.98 


1.84 
3.01 
1.49 
3.04 

3.01 


3,04 
2.97 
3.03 


2,15 

1,33 
2,19 
2,67 
1.92 
1.99 

6.4? 
4,07 
2,04 
2,42 
2.22 


1.48 

1.01 
.69 
1.38 


1.30  .46 
2.09  1,12 
.38  1.47 
3.70   .02 


.02 
.34 


24 

1.79 

.08 

1.05 

.10 

2.2! 

.12 

.13 

.04 

.30 

.20 

.25 

.09 

20 

1.75 

.69 

.73 

I.IO 

,63 

.22 

.01 

06 

1.95 

.76 

.32 

05 

1.64 

.04 

1.21 

.83 

1.14 

.98 

.40 

.48 

•  79 

.22 

1.04 

.25 

.04 

T 
1,03 


IBJlTTlir    19  I  W]  21      22  [23  ]  24      25  [  28  [  27      28  |  29   |  M 


.09      ,99      ,49      .40 

.09      .40      .91      .90 
.01      ,42       ,15      ,97 


,16      ,20      ,62      ,10      ,09 


.24      ,20      ,06      ,96 


,29      ,68      ,01       ,91 


,12    1.37      .01      ,01 


.79       ,18       ,15      ,11 


,05      ,01       ,22 


.44      ,18      .11      .18 


.07      ,06      T 


,36    1,03      ,22       ,03 


.57      .03      .39      .02 


.47      .29      .22      .32 


.09      ,07      T 


1.10 

.16 

.89 

.11 

.07 

.12 

.02 

,09 

.02 

.27                . 

.80 

.25 

.09 

.04 

.87 

.25 

.04 

.25 

.09 

.07 

1.22 

.39 

.10 

.10 

.03 

.69 

.20 

.09 

,87 

.09 

.11 

.06 

.05 

.52                , 

.70 

.80 

.11 

,20 

.10 

.05 

.12 

.02 

.17 

.99 

.17 

.17 

,97 

.03 

1.74 

.13 

.02 

.20 

■  80 

.03 

.11                . 

.41 

.22 

.11 

.5? 

T 

T 

T 

T                     . 

.92 

.98 

,30 

T 

.04 

.10      T 

,73 

.09 

.14 

.07 

.07 

.05 

.01 

.01                . 

1.92 

.40 

.30 

.08 

.06 

.42 

,48 

.07 

,41 

.01 

.01                . 

.61 

,19 

.49 

.05 

.01 

T 

.39                . 

.87 

,00 

.07 

,18 

T 

.11 

.08 

.53 

,25 

.02 

,57 

,02 

T           T 

,49 

,40 

.11 

,05 

.10 

.04 

.01 

.19                . 

.56 

.24 

.08 

.82 

T 

.02 

T 

.01                . 

,86 

,81 

.02 

.42 

.01 

,08 

.04      .01 

T                     . 

DAILY  PRECIPITA  TION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

BARNES 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRADFORD  4  W  RES 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CARTER  CAMP  2  W 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 
CONNEAUTVILLE 

CO0KSeUR<s 

CORRV 

COUOERSPORT  i*    NW 

COUDERSPORT  6  E 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADT 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
SALETON 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
LEWIS  RUN  3  SE 
LYNCH 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

RAYMOND 

RUSSELL 

STUMP  CREEK 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  A  W 
TURTLEPOINT  *  NE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

WARREN 

WEST  HICKORY 


5.06 
4.30 
2.TB 


2.«9 
2.*« 

2.;« 


3.72 
A. A) 

2.T* 


Day  of  Month 


.09 
.17 

.IS 


13       14       15 


16   17   18  I  19   20   21   22   23   24   25   26   27 


?« 

.32 

.12 

.6S 

.33 

15 

.30 

.09 

.39 

.99 

19 

.15 

.59 

.66 

.02 

.09 

.05 

.6S 

.61 

10 

T 

.32 

.50 

.16 

75 

.36 

.31 

.35 

.03 

21 

.61 

.09 

.67 

.29 

7i 

.37 

.56 

11 

.20 

.OS 

.56 

.61 

17 

.5' 

.36 

.62 

.01 

25 

.32 

.10 

.69 

40 

•  2< 

.92 

.90 

.u 

06 

.26 

.0> 

.92 

.32 

29   30   31 


23 

.93 

T 

23 

.17 

T 

.29 

.09 

17 

.26 

.30 

19 

.69 

7 

11 

.61 

.03 

.76 

2.00 

.33 

28 

.29 

.10 

06 

.30 

.02 

.05   .66   .06 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

111 

'4 

station 

-p  a 
c  o 

3    0) 

tc  a 

c 
Si 

1 

< 

1     . 

.21 

0       1 

s    J 

Jl 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1    PM          7    PM 

t- 

8 
1 
S 

8! 

4 

N  9 

0 

allentown   wb  airport 
erie  wb  airport 
harrisburg  wb  airport 
philadelphia  wb  airport 
pittsburgh  wb  airport  2 
pittsburgh  wb  city 
reading  wb  city 
wilkes-sarre-scranton  wbap 
williaksoort  wb  airport 

3p 
25 
31 
34 
30 

22 
27 

2.0 
2.9 
2.4 
2.5 
2.0 

1.1 
2.7 

8.5 
10.7 
7.4 
9.4 
7.7 

7.0 
6.6 

25  +  4- 

26++ 

26 

29 

25++ 

56 

30 
20++ 

26 
29 
E 
NE 
32 

E 
NE 
24 

24  + 
22 
21+ 
21  + 
22 

21 
21 
23+ 

86 
32 
75 
82 
86 

88 
97 

91 
84 
78 
84 
89 

93 
97 

63 

54 
55 
60 
59 

67 
65 

72 
73 
53 
73 
70 

74 
84 

2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
3 
3 

4 
2 
6 
4 
4 
5 
8 
6 
2 

5 

7 
5 
3 
5 
4 
3 
5 
4 

0 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 

2 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 

1 

1 

0 

1 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

14 
14 
16 
13 
14 
11 
15 
15 
14 

51 
55 
53 
49 
49 
48 

6.6 
5.3 
6.9 
7.3 
5.9 

5.4 
7.5 
7.3 

See  Belerence  Notes  Following  StatloD  lodsx 
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DAILY  TEMPERATURES 


SittlOD 


POCONO   MOUNTAINS        01 

FRANCIS    E    NALTeR    DAM 

FREELAND 

MAULEY 

MATAMORAS 

MKANVILLE 

PLEASANT    MOUNT    1    W 

SCRANTON 

STROUDSBURG 

SNEET  VALLEV 

TOBVHANNA 

M  8ARRE  SCRANTON  WBAP 

tt     •     • 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


PENNSYLVANIA 

i  I'll  '-IliCR    1966 


Day  of  Month 


SOUTHEASTERN 
PIEC^ONT 


03 


C0ATE5VILLE  1  SW 

OEVAULT  1  W 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  1  E 

HOkTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVILLE    2    Nt< 

LEBANON  i    SM 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOMN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


85   90 
57   57 


76   70   73 
60   60   40 


75   78 
55   52 


61   76 
52   «5 


9       10  I   11  I   12      13  I  14  I  li      is]  17  I   18      19  I  20  111 


71   64   70 
43   49   46 


68   71   74 
48   48   49 


44   43   47 


72   65 

51   50 


74   75   76 
45 


73   78 
46   48 


71   70 
44  '-'■ 

79 
51 


84   80   86 
61   60   62 


64   59   53 


93 

S6 

77 

81 

79 

62 

66 

67 

65 

59 

69 

82 

74 

78 

75 

57 

62 

65 

63 

56 

87 

91 

90 

75 

81 

52 

55 

60 

55 

48 

80 

83 

81 

70 

71 

64 

65 

62 

61 

55 

83 

89 

85 

74 

75 

50 

50 

55 

58 

49 

73   77   79 
45   53   48 


73 
52 


74   78   79 


79   76   73 
50   49   42 


76   76   73 
39   39   34 


72   72   69 
46   48   37 


78   75   78 
50   50   52 


75   77   72 
50   54   49 


64 

62 

54 

57 

60 

62 

53 

44 

68 

62 

56 

56 

72 
45 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


89 
68 


56 
90 


67  65   60 

90  82   84 
64  64   60 

91  82 
66  63 

84  85 


82 
62 

80 
74   69   63 


74 

79 

56 

51 

74 

77 

54 

41 

62 

69 

50 

47 

65 

72 

43 

39 

76 

80 

57 

54 

77 

77 

56 

54 

81 

62 

56 

55 

77 

77 

51 

57 

77 

79 

56 

55 

75 
61 

76 
58 

73   73   72 


75   75   75 
39   43   46 


83   83 
51   53 


80   81 
54   56 


84   84   75 
56   58   56 


74   70   74 
51   55   58 


63   68 
34   43 


73   70   73 


54   55   57 


60 
54 


65 
59 


69   65   67 
61   59   46 


74   68   65 
53   55   55 


75   74 
39   42 


70   55 

46   47 


63   59   57 


60   59   69 
34   35   37 


70   71 
34   36 


64   71   75 
40   43   47 


65   73   75 
39   39   45 


67   70   75 
31   34   38 


74   55 

46   47 


73   57 
53   47 


75   55 
43   43 


72   56 

42   44 


no   60 

48   48 


72   56 
55   49 


74   55 

50   46 


63   50 
4  7   44 


62   60 
53   52 


74   57   55 
51   52   51 


77   77   58 
40   46   49 


59   59   67   69   66   55 


79   81 
50   50 


80   S3 
60   52 


90 

91 

93 

87 

84 

61 

61 

63 

65 

60 

90 

94 

92 

63 

83 

67 

65 

66 

67 

67 

87 

92 

93 

84 

86 

67 

67 

65 

67 

67 

86 

91 

91 

66 

86 

64 

62 

63 

69 

65 

89 

96 

92 

66 

86 

70 

72 

69 

69 

72 

93 

92 

91 

63 

84 

62 

58 

63 

67 

62 

66   86   83 
69   71   69 


74 


77 


56  46 

74  78 
56  46 

75  78 
62  62 


60  81  73 

60  63  63 

84  85  80 

53  50  62 

80  82  80 

46  45  52 

60  63  83 

50  49  55 

84  85  78 

63  64  64 


56   54   62 


73 

80 

80 

63 

83 

78 

47 

51 

53 

50 

55 

56 

77 

78 

82 

63 

86 

76 

57 

62 

56 

57 

57 

60 

80 

76 

81 

85 

67 

76 

60 

63 

60 

61 

61 

63 

76 

79 

80 

64 

86 

76 

56 

59 

59 

51 

51 

60 

79 

76 

81 

87 

84 

76 

64 

65 

63 

64 

66 

65 

79 

77 

85 

S3 

83 

79 

50 

59 

53 

50 

49 

55 

64   62   54 


69 

73 

70 

63 

52 

45 

69 

73 

69 

64 

56 

45 

70 

73 

68 

65 

51 

46 

76   70   74 
63   64   54 


70   68 
43   41 


66   74 
39   44 


69   75 
43   44 


66   67 
41   42 


72   67 
40   41 


67   76 
45   46 


69   76 
42   43 


67   66 
36   38 


66   66 
42   43 


68   76 
48   53 


74   75   60 


76   60 
54   56 


57   58 
48   43 


53   61 

48   48 


63   65 
49   44 


53   58 
45   44 


58   63 
50   46 


56   58 
49   43 


57   58 
49   42 


62   61 
55   49 


66   65   61 


60   61   67 
52   52 


60   63 
54   63 


75   61 
53   56 


75   60 
66   54 


65   66 
59   59 


71   63 
57   66 


73   59 
53   63 


76   60 
57   55 


65   70 
60   60 


68 
50 


57   59   58 
35   34   34 


57   56   57 


44   39   39 

65   66   62 
40   33   37 


57   61   62 


47   41   42 


54   58   54 


62   56 

4T   46 


63   66   67 


79       72        70 
54       66  I    42 
B  Notes  Following  Station  Inde: 
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77 

'1 

46 

50 

79 

75 

49 

66 

79 

77 

63 

58 

77 

'5 

47 

56 

80 

76 

60 

61 

76 

'6 

45 

53 

70  69  66 

56  54  50 

64  64  63 

68  49  45 

62  66  67 

54  46  41 

60  67  69 

66  61  48 

66  70  65 

60  56  53 


65   6S   65 
46   50   47 


69   69   64 


68  70  66 
60  57  53 

70  70  66 

60  62  46 

69  72  67 


65  63  67 

45  41  39 

61  65  53 

46  41  43 

62  66  54 
49  43  43 

67  66  65 

44  40  40 

63  64  65 


52   46   45 


69   67 
49   42 


63   62 
45   36 


65   66 
51   39 


65   67 
54   47 


64   65   55 
47   36   39 


66   68   56 
54   49   45 


65   66   56 


67   71   59 
56   51   53 


58   57 
49   49 


63   66 
46   51 


57   57 
42   42 


57   55 
42   45 


58   65 
47   51 


67   55 
47   46 


58   54   56 


56   69   64 

51  52   53 

52  67   58 


49   53   53 


54   57   60 
46   52   53 


59   60   69 
49   52   50 


56 

67 

60 

46 

62 

52 

64 

66 

60 

43 

63 

49 

5B 

61 

70 

53 

55 

55 

58 

69 

70 

51 

54 

52 

52 

57 

59 

45 

50 

45 

54 

59 

60 

60 

51 

54 

58 

60 

73 

52 

57 

59 

72   64   69   70   66   65   68   65 
56   56  I  58   63   48  |  49   40   42 


44   48   50 


59   61   72 


53   57   57 


59   63   76 


62   60   72 
46   55   52 


66,2 

4S,0 


66.2 

45,4 


72.5 

47.6 


67.4 
39.9 


65.1 
43,9 


71.2 
49,8 


71.9 
48.9 


67.6 
48.8 


65.3 
46.6 


68,8 
51.5 


69.4 
51.4 


72.5 
45.3 


64.9 
50.5 


68.8 
44.8 


74 
52 

.0 
.5 

71 
52 

.4 
.3 

73 
54 

.2 
.5 

73 
52 

,7 

,5 

74 
52 

>o 

,3 

73 
58 

0 
1 

74 
53 

6 

S 

72. 

49 

4 
7 

73. 
53, 

8 

3 

73. 

59. 

6 
9 

73.3 
51.1 


74.6 
56.4 


75.2 

58.8 


74.6 
55.6 


76.3 
61.4 


75.8 
I  52.8 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER    1966 


Station 


aUAKERTOWN  I  E 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  I  SE 

•     •      • 
LOWER  SUSQUEHANNA   0» 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 
SETTYSBURG 
HANOVER 

HARRI5BUR6  WB  AP 
MERCERSBURG 
5HIPPENSBURG 
YORK  3  S5W  PUMP  STA 

•     •     • 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  5W 
NEWPORT 
5UNBURY 

WILLIAM5P0RT  WB  AP 
•     •     • 
UPPER  SUSQUEHANNA   0( 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  5 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

•     »     » 
CENTRAL  MOUNTAINS   OT 
8ELLEF0NTE  4  S 


Day  oi  Month 


63   67   63 


MAX 
MIN 


93   89 
67   69 


92  69 

6<>  62 

91  87 

62  65 


91   92 

69   67 


78   82   80 
68   67   64 


66   6! 
92 


83   84 
60 


89   87 
64   61 


91 
63 


68   69   71 


91   92   93 
67   67   64 


94 
58 


93   76   86 
65   67   55 


94   86   84 


77   77   79   81   80   79 
48   49   56   56   50   55 


79   82 
62   57 


82   77   79 
54   57   54 


82   76 
56   59 


81 
51 

74 
55 

77 
52 

80 
51 

72 
53 

72 

51 

79 
56 

82 
55 

86 
50 

82   83 
58   56 


85 

82 

53 

56 

83 

82 

57 

58 

68 

82 

54 

61 

79 

86 

72 

66 

95 

83 

66 

63 

86 

82 

64 

66 

90 

85 

73 

60 

87 

94 

83 

76 

79 

76 

59 

54 

59 

58 

55 

49 

89 

88 

90 

84 

77 

74 

56 

50 

50 

56 

58 

45 

80  75  80 
52  52  49 

78  81  85 

58  57  53 

81  73  76 
51  50  46 

74  78  61 

49  47  46 

77  60  84 

46  57  4* 


47   45   44 


73   72   67 
39   40   40 


85 
53 


66   86 
60   50 


MAX 
MIN 


85   72   76 


88   85 
54   55 


)8   84   87 
)7   60   62 


89   83 
56   50 


90 
50 


81   85 
54   54 


57   57   44 


77   72   76 


47   47   45 


79   71   76 


77   72   76 


75 
50 


40 
71 


85   85 
46   47 


73   70 
55   64 


77   74 
55   56 


75   78 
38   42 


75   74   68 


78   71   65 
59   59   59 


69   75 
45   46 


70   69   77 


69   70 
43   46 


19   20   21 


70 
43 


72   76   78 


72   65 
59   59 


40   40   45 


71   70   74 


40   43   45 


75   73 
53   55 


51   53   54 


75   73 
54   55 


65   67   67 
55   50   45 


57   55   51 


53   51   47 


65   67 
58   51 


64 

66 

66 

60 

42 

35 

38 

50 

64 

67 

54 

60 

52 

45 

47 

52 

63 

64 

68 

55 

46 

44 

45 

48 

69 

69 

65 

53 

49 

44 

43 

47 

60   65   68 
53   45   45 


60   60   69 
55   56   52 


76   73   60 
51   55   55 

76   63   63 


66 

67 

59 

43 

71 

63 

57 

57 

71 

63 

56 

58 

70 

67 

60 

41 

70 

62 

57 

57 

70 

65 

60 

60 

63   72   78 
36   41   43 


66 
33 


70 
42 


70   75   77 
40   43   46 


'4   71   59 


73   70   59 
53   55   53 


53   58   58 


65 

62 

46 

42 

65 

60 

50 

41 

64 

68 

54 

43 

28   29   30   31 


60 
54 


60 
54 


65   63   66 

49   46   45 


66   68   55 
53   45   46 


66   68   66 


63   64  1  62   65   62 


55   57   68 


65 
55 


75 

70 

50 

37 

79 

70 

53 

44 

79 

73 

43 

42 

69 

42   45 


MAX  94   88 

MIN   58   56 


90   77   75 


70   62   69 


73   69 
50   43 


63 
36 

65 
35 

71 

38 

67 
40 

71 
41 

75 
42 

65 
38 

69 
38 

74 
43 

75   77   69 


77   77 
43   48 


72   72   63 


49   56   50 


66   69   60 


72   66   64 
52   57   49 


72   66   60 


74   68 


63 
35 


62 
40 


32   36   40 


57   68   69 


73   75 
35   41 


77   77   60 
52   52   54 


76   74   57 
40   46   49 


77   79   59 


72  72  58 

36  44  47 

71  72  65 

45  46  47 

75  76  69 

40  45  47 

75  76  59 

43  52  49 

71  73  62 

44  46  46 

74  67  58 

43  52  49 

71  72  65 


57   61   62 
51   42   38 


59   63   67 
51   47   46 


65   68 

54   49 


60   66   69 


63   62   61 
52   46   42 


59 
46 


57   63   63 


65   66   66 


63   63 
44   39 


62 
34 


64   59 

45   39 


53 

47 

56 
51 

53 
49 

57 
51 

61 
54 

64 
56 

52 

47 

57 
51 

56   60   66 


67   54 
42 


65   59   66 


63   6E   72  1  74 


68 


67   61 
48   41 


63   60 
47   35 


56   57   59 

40   34   37 


56   63 
52   49 


62   57 
43   41 


58   59 
45   46 


62   61 
51   50 


56   56 

47   48 


56   61 
52   50 


56   60 
60   49 


57   61 

48   47 


56   58   54 


60   64   64  1  65   58 
39   32   33  1  37   45 


59   64   65  '  62   60   60 
35   32   32   33  I  39 


67       63 


52      58      56  I   36      38      40  i   43      48      62  1   53      47      45 
3  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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67 

59 

32 

32 

62 

66 

33 

37 

57 

59 

34 

34 

67 

62 

33 

34 

59      69      53 


74.1 
61,7 


73.3 
63.1 


73,2 
53.3 


73.4 
55.1 


74.5 
53.7 


75.8 
57.5 


74.1 
52.9 


73.5 
53.3 


75.5 
52.2 


70.7 
49.0 


69.8 
43.7 


72.9 
50.1 


73.5 

51,1 


69,9 

47,0 


73.2 
61,1 


72,0 
49.0 


69.3 

49.4 


67 

43 

67 

47 

69 

44 

71.4 
44.5 


65.8 
45.1 


69.7 
47,2 


67.0 
45,6 


70,5 
46.6 


^iSS^^^^i 
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DAILY  TEMPERATURES 


OU  BOIS  T  E 

EMPomuM  1  N 

KARTHAuS 

LOCK  hAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIQOnAY 

STATE  COLLEGE 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURO  SEWAGE  PLi 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 
JOHNSTOWN 
KEGG 

MARTIN5BURG  FAA  HP 
•      •     * 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOWN  3  wNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2    W 
BUTLER  *  WNw 
CLAYSVILLE  3  ta 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
OERRV 
DONEGAL 
OONOOA 

FORD  CITY  4  S  DAM 
INDIANA  3  5E 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
P|  TTSBURGH  WB  CITY 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


PENNSYLVANIA 
'.CPTEMDER  l»tt 


Day  ol  Month 


8<>  81  83 

»a  56  56 

88  85  88 

53  52  52 


S3  81  S5 

5*  52  52 

80  83  82 

53  5*  52 

88  69  89 

62  59  59 

85  83  8* 

57  55  56 


85   88 
59   60 


91   92 
56   58 


32   85 
56   53 


89   90   91 
61   62   6fc 


69   69 
5*   ^9 


f5   69 
57  <••, 

78   75 


76   76 
60   «7 


71.   71 
56   «6 


69   65 
55   »7 


79   78 
62   51 


77   70 
5»   *<> 


76   73 
61   54 


75   71 
58   52 


MAX 

MIN 


M^.X 

MIN 


MAX 

MIN 


93   91 
58   56 


89   87 
58   58 


59   60   61 


86   90   90 
58   58   62 


80 
61 


58   59   60   62 


71   69 
55   43 


76   75 
54   44 


81   80 
58   40 


65   69  12 
44   41   40 


77   63   70 
46   43   40 


73   71   75 
44   40   40 


74   69   75 
47   44   45 


68   65   69 
41   41   39 


66   69   72 
44   38   35 


77   72   74 
49   47   47 


69   65   71 
45   43   42 


72   69   73 
48   47   47 


65   74   77 
47   44   46 


66  71  73 

39  35  35 

70  69  76 

44  50  54 


10   11   12 


41   41   40 


80   77 
45   48 


57   55   57 


63 
54 

54 
52 

76 

74 

55 

52 

77 

74 

60 

56 

70 

67 

57 

53 

78 

73 

54 

45 

54 

49 

75 

72 

53 

41 

79 

73 

62 

50 

77 

74 

59 

55 

70 
45 


68   74   77 
47   42   43 


69   73 

41   38 


79   79 
48   49 


74   73   76 
42   41   43 


77   75 
50   52 


77  78  76 

47  49  52 

81  82  83 

44  45  53 

73  77  76 

39  39  46 

89  86  82 

50  50  58 

83  83  85 

43  48  51 


13   14   15   16   17   18   19   20   21 


80   79 
47   46 


72   66   78   78   84   82 


80   67 
55   49 


86 
59 

84 
58 

86 
59 

86 
61 

60 
56 

73 
50 

85 
56 

88 

54 

87 
57 

79 
67 

73 

56 

71 
46 

82 
59 

84 
57 

83 
61 

78 
65 

71 
54 

67 
50 

86 
60 

87 
61 

89 
62 

80 
69 

75 
55 

72 

50 

86 

86 

86 

87 

79 

74 

MAX 

MIN 


90   89   91 
62   61   61 


80 

82 

78 

60 

60 

62 

85 

87 

87 

62 

66 

66 

85 

87 

87 

64 

65 

67 

68   53   50 


91   82   78 
71   60   53 


78 

78 

72 

57 

60 

50 

75 

72 

70 

56 

54 

50 

73 

71 

69 

67   61   57 


46   46   47 


71   74 
40   38 


67   72 
47   40 


61   68 
39   37 


73   72   72 

41   39   38 


47   47   46 


69   65   73 


71   69   73 
46   46   46 


68   74   75 


67   71   73 
45   44   44 


70   75   77 
46   46   48 


71   74   76 
44   40   42 


72   70   78 
44   46   46 


52   49   51 


47   47   56 


75   77   77 
39   41   42 


64   63 
57   50 


70   63 
50   56 


71   75 

48   54 


71   63 
57   58 


67   65 
55   56 


61   58 
55   33 


74   65 
56   58 


54   57   57 


72   65   62 
60   54   50 


78   70   68 
61   56   57 


73   63   59 
56   53   56 


80   66   66 
58   58 


81   75   64 
60   59   60 


81   74   70 
55   58   59 


72   61   62 
56   56   43 


63   70 
31   94 


58   64 

32   32 


61   66 
29   31 


63   68 
36   36 


59   60 
29   28 


61   67 
28   29 


64   66 

40   40 


60   56   47 


77 

78 

81 

48 

49 

55 

80 

82 

75 

42 

45 

47 

76 

79 

78 

48 

48 

50 

73   78   79 


74   78 
39   55 


76   74   78 
44   47   47 

75   79   80 


73   76   76 
44   46   50 

76   80   81 


66  70  73 

34  39  43 

65  72  74 

34  37  41 

65  72  73 

28  29  36 

76  79  87 

39  46  45 

65  71  76 

35  38  41 

64  70  79 

34  37  43 


37   37   42 


66   70   72 
36   39   43 


73   63 

48   52 


22   23   24   25   26   27 


61   61 
51   43 


57   56 
50   42 


60   65 
46   36 


58   64 
52   43 


58   60 
51   43 


58   59 
47   43 


59   63 
53   45 


59   62 
53   43 


57   63 
53   46 


60   67 
37   41 


66   56 
49   50 


70   59 
52   52 


78   77 
45   56 


79   77   64 
47   56   55 


53   54   54 


57   55 

54   52 


72 
59 


80   74 
53   54 


74   70 
58   58 


78   80   82 
43   47   53 


78   80 
42   46 


49   47   59 


78  80 
53  52 
See  ReIeK 


68   65   62 
55   56   51 


75   72 
53   59 


86   76 
54   60 


75   82   64 
60   45   43 


75   72   64 
59   60   43 


66   67   77 
36   34   45 


62   67   73 
39   39   37 


71   75   79 
32   34   42 


64   70   74 
34   37   43 


68   73 
39   42 


66   75   77 
33   34   39 


81   78   64 
57   46   55 


74   60   58 
55   52   52 


76   75   64 


78   76   60 
45   50   54 


59   65   62 

54   47   41 


65   69   68 
55   47   45 


59   61 
50   41 


60   70   72 
47   47   52 


60   66 
58   45 


65   65 
56   47 


56   50   42 


62   64   59 
49   47   45 


57   60 
32   36 


60   60 
35   38 


59   61 
31   33 


61   62 
38   38 


56   49 
28   35 


63   63 
41   41 


58   59 
36   37 


56   62 
38   37 


68   64   64 
46   37   38 


28   29   30   31 


60   9« 

)B   46 


62   5« 

42   42 


65   61 
40   38 


59   60 
44   47 


60   62 
46   44 


56   53 
43   41 


63   56 
46   46 


62   62 

3?   40 


58   60 
49   48 


59   62   61 


63   59   69 
46   41   39 


'5   66   63 
53   56   55 


66   72 
36   39 


69   73 
38   42 


66   75 
42   44 


74       72       62 
63       60       48 
Noles  Following  Stalion  Index 
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'8   76 
35   48 


78   65 
48   55 


72   64 
52   52 


77   71 
51   51 


77   74 
44   56 


85   79 
58   58 


'7   65 
42   56 


'6   63 
55   57 


76   64 
56   56 


59   62   54 
47   44   41 


47   37   42 


65 
40 


62   63 
34   37 


68 
50 


65 
55 


61   66   67 
43   49   46 


56   62   61 
46   49   43 


66   65   62 


56 
42 


63 
55   53 


63   62 
55   51 


64   65 
58  I  54 


65 

64 

46 

42 

64 

61 

45 

36 

61 

58 

44 

38 

65 

64 

48 

41 

66 

64 

46 

39 

64 

70 

46 

40 

62 

61 

43 
66 

43 

64 

66   67   65 
53   40   47 


60   64   65 
46   45   46 


64   65   60 
56   45   47 


64   63   59 
49   36   43 


49 

42 

66 

63 

51 

45 

63 

56 

63 

66 

66 

65 

42 

40 

39 

44 

43 

43 

56 

65 

65 

65 

64 

58 

47 

38 

40 

54 

42 

47 

52 

60 

63 

62 

62 

53 

40 

35 

37 

47 

43 

42 

60 

61 

66 

65 

67 

62 

48 

42 

53 

45 

48 

61 

65 

66 

66 

59 

47 

40 

43 

44 

43 

65 

59 

68 

69 

69 

49 

43 

57 

46 

54 

58 

65 

65 

66 

56 

48 

40 

40 

42 

42 

56 

63 

64 

65 

55 

42 

42 

48 

47 

44 

56 

64 

66 

65 

67 

57 

47 

43 

47  1 

55 

49 

43 

46.1 


»7.7 
44,3 


71.5 
41.4 


70.9 
47,7 


67.2 
43.3 


64,3 
43.6 


71.6 
49.2 


69.0 
44,2 


69.2 

49.7 


69 

,4 

49 

,2 

73 

9 

49 

8 

68 

2 

45 

3 

73 

7 

50 

7 

74 

6 

49 

7 

73 

0 

49 

5 

69.0 
48.7 


74.2 
50.0 


66.1 
51.4 


72.1 
44.3 


68.7 
47,9 


72.4 
46.3 


70.2 
48.6 


70.6 
49.8 


68.6 
45,7 


71.6 
47.6 


71.1 
47.6 


67.6 
47,6 


72.5 

51.0 


73.6 
47.8 


75.6 
51.9 


71.9 
47.9 


71.3 
51.2 


71.4 
53.5 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER    1966 


Station 


PUTNEYVILLE  2  5E  DAM 
5ALINA  3  W 
SLIPPEfV  ROCK 
STOYSTOWM 
UNIONTOWN 
HAYNE58URG  I  E 


NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <>  W  RES 
BROOKVILLE  SEwASE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
DU  B0I5  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

QREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 

KANE   1  NNE 

MEADUILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  5E  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


80   T9 
54   56 


63   SA   81 
52   48   52 

85 
55   55   55 


82 
57 

92 
51 

81 
53 

86 
51 

81 
58 

82 
59 

89 
68 

91 

58 

81 
62 

93 
65 

89 

90 

60   58   58 


99   98 
57   61 


94   96 
57   59 


91   94 
53   56 


81   94 
57   57 


85   86 
55   62 


Day  ol  Month 


78   72 
56   48 


84   74 
68   55 


74   69   72 
45   42   41 


82  81  70 

68  55  52 

90  71  67 

61  59  52 


95   79   73 


63   56 


85   75 
57   49 


72   66 
64   50 


74   70 
65   51 


84   76 
65   53 


78   76 
65   50 


67   73 
44   40 


68   72   72 
49   44   44 


63   58   68 
42   39   39 


73   75 
43   44 


70   70 
40   40 


60   68 
42   35 


71 

72 

55 

48 

74 

70 

66 

49 

73 

70 

63 

52 

73 

69 

63 

55 

87 

75 

66 

55 

76 

72 

68 

59 

82 

78 

68 

56 

61 

53 

85 

76 

68 

53 

93 

84 

59 

59 

82 

93 

54 

54 

84 

81 

59 

59 

61   70 
47   40 


69   73 
46   41 


65   74 
45   40 


63   70 
43   36 


69   71 
43   40 


66   72 
48   39 


61   69 
47   36 


63   72 
48   44 


82   77 
49   44 


10   11   12   13   14   IS 


75   75   79 
42   45   45 


76   78   92 
44   44   55 


74   76   71 
45   45   55 


69   71   74 
41   43   43 


79   78   80 
47   48   61 


78   61   79 
40   43   44 


71   71 
39   42 


69   74 
42   42 


70   76 
41   44 


78   75 
44   49 


72   75 
36   40 


77   78 
43   47 


77   78 
43   46 


70   74 
41   39 


75   73 
50   52 


83   82 

50   54 


70   68 
58   58 


72   68 
57   51 


78   68 
57   56 


74   64   60 
50   54   54 


60   49   50 


84   77   73 
65   50   50 


69 
53 

71 
49 

71 
47 

75 
52 

74 
53 

75 
52 

71 
49 

75 

45 

78 
45 

77 
47 

80 
45 

86 
56 

70 
49 

67 
44 

74 
44 

76 
45 

76 
45 

76 
48 

60   47   46 


73   79 
49   41 


70   69 
43   39 


67   61 
43   34 


69   68 
45   42 


68   72 
44   40 


68   67 
49   43 


68   67 
45   39 


66   73 
51   45 


82   83 

44   53 


75   79 
41   45 


72   73 
36   39 


74   72 
39   45 


79   78 
41   55 


72   77 
45   47 


73   77 
41   42 


75   79 
46   46 


69   63 
56   53 


74   66 
49   53 


76   65 
51   57 


72   66 
52   57 


73   67 
44   50 


77   71 
58   56 


75   67 
56   57 


69   62 
56   54 


65   63 
57   56 


79   74 
54   60 


79   72 
63   58 


79   75 
52   56 


79   70 
57   59 


80   77 
55   57 


76   70 
48   53 


79   78 
52   57 


76   66 
57   54 


77   74 
60   54 


78   75 
43   53 


74   67 
56   56 


67   71 
32   37 


68   74   78 
34   36   41 


72   77 
38   47 


66   60 
32   32 


34   37   47 


65   70 
29   30 


61   72 
28   32 


62   70 
31   31 


65   73 
30   32 


67   74 
31   33 


65   72 
24   28 


63   69 
31   35 


66   70 
29   34 


63   71 
27   31 


63   70 
36   39 


71   76 
40   41 


65   70 
39   46 


72   68 
50   53 


76   68   63 
42   55   56 


75   70   63 
51   55   55 


71   66   57 
47   52   52 


62   65 

54   47 


64   65 
53   46 


78   67 
54   58 


73   56 
41   51 


71   70 
42   56 


65   64   60 
54   46   40 


56   60 
45   42 


66   68 
57   50 


65 
41 

67   65   68 
58   44   36 


57   58 
42   40 


52   62 

38   39 


59   64   65 
47   39   40 


28   29   30   31 


67   63   64 
43   40   42 


64   65   64 
52   43   48 


63   64   56 


47   35   44   47 


50   60 
37   36 


75  73   60 
44   55   54 

76  71   62 
42   52   53 

74   69   57 
42   50   50 

66 
53 

63 
52 


75   63 
42   55 


75   69 
43   54 


74   62   83 


60   67 
36   36 


72   78 
32   35 


60   67 
30   32 


54   63 
27   28 


57   66 
36   35 


66   72 
30   33 


59   66 
34   34 


59   65 
29   29 


66   73 
34   38 


72   64 
39   51 


80   76 
49   56 


58   69 
56   40 


64   63 
54   43 


69   56 
51   40 


64   61 
56   44 


66   59   66 

36   44   40 


63   56 
32   30 


72   63 

52   57 


55 

64 
56 

70 
52   58   59 

77   77   60 
44   48   51 

77   72   67 


77   72   60 
44   45   54 


76   67 
50   54 


76   63 
47   55 


63  61  66 

53  44  37 

56  57  64 

52  41  37 


59   58 

47   43 


68   65 
45   44 


55   50 
63   65 


68   66 
56   46 


64   62 
56   47 


57   60 
53   46 


64   66 
56   45 


61 
54 

62   62 


59   58 
42   30 


68   61 
40   34 


57   58 
38   31 


53   69 
39   34 


61   60 
46   42 


66   69 

46   46 


66 
62 


45   44   46 


62   39   35 


62   61 
53   43 


57   51 
35   38 


60   64 
37   45 


60   56 
34   44 


64   66 

41   42 


61   64   70 
46   39   44 


62   67 
43   37 


66   63 
40   36 


47   56   58 


53   55 

34   38 


53   61 

46   36 


60   56 
39   36 


59   56 
39   35 


41   44   39   41 


73  1  71 
42  ;  49 


57   63 

34   43 


59   61 
40   41 


66   61 
45   48 


66   57 
49   46 


66   62 

49   46 


66   64 
43   43 


64   69 
46   49 


65   63 

39   46 


62   60 
33   35 


66   64 

40   46 


63   56 
44   46 


61  I  67 
42 


55   63 
42   42 


65   63 
39   39 


72.5 
62.1 


74.3 
46.2 


64,9 

42.7 


66,7 
44,2 


70.5 
46.2 


70.6 
45,4 


66.3 
41,5 


68.2 
46.3 


69.3 
46.5 


66.1 
43.1 


66.9 
47.8 


75.6 
49,9 


69.1 

53.0 


74.8 
51.9 


68.9 

47.0 


74.4 
48,2 


70.6 
45.0 


67.1 
42.2 


70.2 
46.4 


70,0 
47.4 


70.0 
46.3 


69.6 
42.4 


69.4 
48.2 


EXTREMES 


HI5HEST  TEMPERATURE 
HARRIS8URG  wB  AP 

LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL 
PRECIPITATION 
SOUTH  MOUNTAIN 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
CHARLEROI  LOCK  4 

GREATEST  1  DAY 

PRECIPITATION 

GETTYSBURG 


97 

DATE 

03    ♦ 

24 

DATE 

16 

10.67 

1.26 

4.85 

DATE 

15 

See  Heference  Notes  Following  Station  Indei 
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iK^^afe 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


fr  ^■•:^Yl  v/iijIA 


StaUoo 

Time 

Day 

ol  mouUi 

25 

K 

und  Depth 

1     a 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

2> 

22 

23 

24 

20 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 
HIN 

7S 
72 

75 
73 

75 
7S 

7S 
72 

73 
70 

70 
68 

69 
67 

69 
66 

69 
66 

69 
66 

69 
67 

68 

67 

69 
67 

68 
67 

67 
65 

65 
63 

64 
62 

65 
62 

65 
63 

65 
64 

04 
62 

52 
60 

50 
SB 

58 
56 

57 
55 

58 
56 

58 

57 

59 
57 

58 

se 

SB 
56 

65. B 
63.8 

LANDISVILLE  2    NE 

2  INCHES 

e  AM 

66 

6S 

67 

69 

67 

64 

60 

62 

60 

60 

59 

60 

62 

61 

62 

57 

55 

57 

58 

60 

57 

58 

58 

56 

56 

54 

54 

5S 

55 

55 

59.6 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

90 
66 

89 
66 

87 
68 

76 
69 

75 
65 

71 

60 

70 
55 

73 
56 

76 
56 

73 
58 

77 
58 

74 

60 

66 

63 

63 
61 

63 
55 

68 
50 

68 
52 

71 
53 

71 
57 

62 

58 

59 
56 

61 
56 

61 
52 

59 

50 

58 
52 

61 
48 

55 

51 

58 
53 

59 

54 

57 
51 

6B.4 
57.0 

*  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
68 

85 
68 

84 
69 

75 
69 

73 
66 

70 
62 

68 
59 

72 
58 

74 
58 

71 
60 

74 
60 

72 
61 

66 
64 

63 
61 

63 
57 

66 
52 

66 
54 

68 
55 

68 
58 

63 
59 

59 
57 

60 
58 

60 
54 

59 
51 

58 
53 

60 
50 

55 
52 

57 
54 

58 
55 

57 
52 

67.0 
58.5 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

79 
71 

78 
71 

78 
71 

74 
71 

72 
68 

69 
65 

67 
63 

69 
62 

70 
62 

69 
63 

70 
63 

70 
65 

68 
66 

65 

64 

64 
62 

63 
57 

64 

58 

65 
59 

66 
61 

64 
61 

61 
59 

51 
60 

60 
57 

60 
55 

58 
55 

59 
54 

57 
55 

57 
55 

58 
55 

57 
55 

65.7 
61.5 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

74 
71 

7* 

71 

73 
71 

73 
71 

72 
69 

70 
67 

68 

65 

67 
64 

67 
64 

67 
65 

68 
64 

68 
65 

67 
66 

66 
64 

64 

63 

63 
60 

62 

60 

63 

61 

54 
52 

64 
62 

61 
60 

61 
60 

60 
59 

61 
57 

58 

57 

58 
56 

58 
57 

57 
56 

59 
57 

58 
57 

64.8 
62.7 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
71 

73 
71 

73 
72 

73 
71 

72 

70 

70 
68 

69 
66 

68 
66 

67 
66 

67 

66 

67 
66 

68 
66 

67 
66 

66 

65 

65 
64 

64 
62 

63 
62 

63 
52 

64 
63 

64 

63 

63 
62 

62 

61 

61 
60 

61 
59 

59 

59 

59 
58 

59 
57 

58 
57 

59 

58 

59 
58 

65.2 
63.8 

20  INCHES 

MAX 

MIN 

71 

71 

71 
71 

71 
71 

72 

71 

71 
70 

70 
69 

69 

67 

68 
66 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

68 
66 

67 
66 

66 
65 

55 
65 

65 

63 

54 
62 

53 
63 

64 
63 

64 

63 

53 
62 

52 
52 

62 

51 

52 

50 

50 
50 

60 
59 

59 

58 

59 
58 

59 

58 

59 
58 

65.2 
54.2 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

LANDISVILLE  2  NW 
STATE  COLLEGE  2 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPEi   LAKE  TERRACE  CUSSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 

AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION!   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 

-  SLOPE  OF  GROUNDi   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPEi   OUFFIELO  CLAY  LOAM.   GROUND  COVER i   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 

-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND!  GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.  SOIL  TYPEi  HAGERSTOWN  SILT  LOAM.  GROUND  COVER!  KENTUCKY  BLUEGRASS 
KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.  INSTRUMENTATION!  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Dd7  Ol  Month 


POCONO  MOUNTAINS   01 
FRANCIS  E  WALTER  CAM 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


LANDISVILLE  2  NM 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  4  S 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 
CONFLUENCE  1  Su  DAM 

FORD  CITY  4  S  DAM 

#   •   • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


EVAP 
WIND 

MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


.08  .23 

16|  26 

78|  83 
69   60 


.lOi  .26 

60  34 

eil  89! 

50'  45' 


.03  .04 
40;  43 

61   60 
4T|  51 

1 


.13  .13 

42  26 

66  691 

38j  411 


02  .07 
153  114 
55 


.02,  .09  .10 
50'  74   67 


55i  56 

43'  38 


>09  .13  .001  .04'  .03 

49   37  30!  21  54 

59   61  47'  55  51 

39   38  391  39  41 


.11  .10  - 

38   30  53 

7ll   69  65 

56|  6l!  61 


.14,  .13i  .12  .11  .09  .04  .15;  .18  .17  ,05  .11  .02  .00  .03 

4!   6i  10  22  116   11  le!  «3  60    2  i  3  1    2 

751  78!  82:  61  63   61  67   50  67   45  75  63  63   62 

431   47  56  56  54   54  50   45  45   44  45  46  51   51 


,30|  .241  .25  .11'  .30| 

S7j  55   56  58'  66^ 

89;   85   82:   75  77i 

63   64  62  54 


.\i   .10 
30   31 


.09  .13 
23i   29 


08 

.13 

24 

76 

67 

80 

50 

50 

.19  .26  .13  .07  .00  .12  .13 

34   22   58   52   36  50  28 

78   62   75   66   62  60  73 

55   55,  56.  57;  57,  41  41 


.14  .14 

32  <•^ 

78  78 

50  53 


•  23[  * 
47|   3' 


.52 

34<  381 


,101  .08; 
29(  27 


.121  .10 

38!  33; 


.12]  . 

38!  21! 


.09!  .12 
11:  24 


.06  .10  .18 
II   25   50 


.151  .14! 
30   6 


.101 

4el 

70; 

52] 


,07  .10:  .10;  .14!  .09 

18!  IT  22!   14   14 

66  79'  80;  74  75: 

48  46,  49!   '"'   49: 


12 

.07 

.04 

55t 

35 

'*! 

10 

.11 

.05 

22 

43 

22 

1 

.14 

.05 

20! 

" 

26 

14 

.08 

.06 

'S 

21 

14 

78' 

72 

72  1 

501 

[ 

56 

58, 

.14  ,04  .10 
61  26;  20 


.01  ,13  ,11  ,23  ,07  ,08  ,00  ,02  - 

28  72  108  113  37  24  27  12  6 

57  60  60  62  57  65  52  58  6, 

51  46  iZ  42  40  40  46  49  4 


.01   .   .21  ,15  ,01  ,11  .00  .06 
19   55   72   57   20   21    3   14 


.10  .06  .03  ,06 
42   71   12   67 


.16!  ,11  ,10  .09  ,11 
43   21'   15    4   44 

.06  .15  .13  .07  .08 

31   21  11  12   16 

64  70  72  75   68 

39   41  46  44  51 


.06  ,06  ,05 
17   16   62 


60   61 
46   45 


.01  ,11  ,30  ,03  .03  ,06  .06  .09  .05 
8   44   32   46   14   11   12   14   37 


,02  ,04  ,02  ,05  ,13  ,05  .07  ,06  ,08 
19   37   46   55   14   14   10    9   33 


64   57   62   65   64   56 
42   42   41   44   45   44 


o  oj: 


3,23 
1636 


4.11B 

674 
73,8 


4,388 

1389 

70.5 


3.34B 
942 


2.93B 
1032 


3.24 
713 

2.80 

679 

70.2 


See  reference  notes  (oUowing  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACMETONtA  LOCK  3 
ALLENS  HILLS 

allentown  we  ap 

ALTOONA  HORSESHOE 
ALVIN  R  BUSH  DAM 
APOLLO  I    W 
ARENDTSVILLE 
AUSTIN 

AUSTlNBUfiG  i    W 
BARERSTOyf*  J  WNH 

BARNES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
BEAVERIOWN 
BECHTELSVILLE 
BELLEFONTE  4  S 


BERWICK. 


BLAIN 

BLAIRSVILLE  6  ENE 
BLAHESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  1  SW 
BRAODOCK  LOCK  2 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CENTRAL  FS 
BRADFORD  4  M  RES 
BREEZEWOOO 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
BRUCETON  I  S 
13UCKST0WN  1  S£ 

iLO  MILLS 
SURGETISTOWN  2  W 
BURNT  CABINS  Z    NE 
SUTLER  t  WNW 
BUTLER  SUBSTATlOf* 
CAMP  ULiNE 
CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CARROLLTOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 

CEDAR  HUN 

CHAOOS  FORD 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

CMARLEROI 

CMARLEROI    LOCK   'f 

CLARENCE 

CLARION  3  SW 

CLAU5SVILLE 
CLAYSVJLLE  3  W 

CLEARFIELD 
CLERMONT 
CLERMONT  4  NW 
COATESVILLE  I  SW 
CONFLUENCE  1  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  NO  2 

CONSHOHOCKEN 

COOKSBURC 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRV 

COUJERSPORT  <*  NW 

COUDERSPORT  6  £ 

COVINGTON  2  WSW 

CREEKSIDE 

CRESSON  1  SE 

DANVILLE 

DEVAULI  1  W 
OINGMANS  FERRY 
DIXON 
DONEGAL 

DONORA 

DOYLESTOWN 

ORIFTWOOO 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

DU  eois  7  E 

DUNLO 

DUSHORE  2  SSW 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADY 

EBENSeuRG  SEWAGE  PL. 

EMPORIUM  1  N 

ENGLISH  CENTER 

EPHRATA 

EQUINUNK.  2 


ERIE  ( 


LD  RSCH  LA8 


ERIE  we  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

FORD  CITY  4  S  0AM 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FRANKLIN 

FREE LAND 

6ALET0N 

CEtGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
(GETTYSBURG 
GETTYSBURG  I  S 

GLENCOE 

CLEM    HAZEL    2    NE    DAM 


GLENWlLLARD    DASH    04 

goulosboro 
graterforo 

ERFORD  1  E 
GREENSBORO  LOCK  7 
GREENS8URG  2  E 
GREENVILLE 
HANOVER 

IISBURG  we  AP 
HAWLEY 
MAHLEY  1  S  0AM 

.lOAYSeuRG 

.iSTERVlLLE 


HONESDALE  &  NNW 
HONEY  BROOK  1  W 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HYNDHAN 
INDIANA  3  SE 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  Z    NW 
JERSEY  SHORE 
IJOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE   1  NNE 
KARTHAUS 
KECG 

KITTANNING  LOCK  7 
KRESGEVILLE  3  W 


COUNTY 


WESTMORELAND 
ADAMS 

POTTER 


WARREN 

NORTHUMBLAND 

BEAVER 

SNYDER 

BERKS 

CENTRE 

BERKS 

COLUMBIA 

NORTHAMPTON 

NORTHAMPTON 

PERRY 


40  20 

40  Z7 

41  06 

<.0  16 


JEFFERSON 

ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 

HUNTINGDON 

aUTLER 

BUTLER 

COMING 
BRADFORD 

lUMBERLAND 


DELAWARE 
FRANKLIN 
WASHINGTON 
HESTMORELANi> 


MC  KEAN 
MC  KEAN 
CHESTER 
SOMERSET 
FAYETTE 
CRAWFORD 
FAYETTE 

FAYETTE 

MONTGOMERY 

CLARION 

ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 

INDIANA 

CAMBRIA 

MONTOUR 

WESTMORELAND 

CHESTER 

PIKE 

WYOMING 

WESTMORELAND 

WASHINGTON 


CLARION 
CAMBRIA 
CAMERON 
LYCOMING 


ERIE 

ERIE 

BEDFORD 

MERCER 

ARMSTRONG 

LUZERNE 

VENANGO 

LUZERNE 

POTTER 

8ERKS 

BUCKS 
ADAMS 
ADAMS 
SOMERSET 


MONTGOMERY 

MONTGOMERY 
GREENE 

WESTMORELAND 
MERCER 


WAYNE 

CHESTER 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

TIOGA 

CRAWFORD 

LYCOMING 


CLEARFIELD 
BEDFORD 
ARMSTRONG 
CARBON 


79  02 
76  30 
SO  19 


77  30 
79  09 
75  36 


41  20 

40  30 

41  55 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


79  22 
79  22 
SO    22 


10651 
2460{ 

i3ie 

980      7A|      7A 


465|      6P 

Z040J 
2030 


OBSERVER 


CORPS    OF    ENGINEERS 

CHARLES    H.    ALLEN 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
ALTOONA    WATER    BUH. 

EUGENE    R.    YOUNG 

PA.    STATE    COL.    EXP. ST, 

MRS.  BETTY  H.  MOREAN 

OITO  i>.  OACON 

PGH.  cut  flower  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ROARING  CREEK  WATER  C' 
HOWARD  R.  KEMP 
GUY  F  RHTER 

PAUL  w.  Fisher 


ROCKVIEW 


RlSi 


40    18 

75    08 

78   08 

41    11 

78    54 

41  06 

40  17 

41  29 
41  24 


79   35 

::i 

75    19 

70 

79    13 

1180 

720 

1440 

77    53 

2533 

77    07 

1745 

1030 

78    34 

2230 

76    37 

460 

79    18 

"50 

78  38 

78  43 
76  25 
76  35 

79  37 
76  44 
78  14 


40  14 

39  47 

40  18 


41  57 
41  30 
41  12 


75  27 

75  26 
79  55 

79  31 
BO  23 

76  59 
76  51 
75  10 
75  11 
7$  24 
75  26 


,  TRUMP 
BERWICK  IND  OEV  ASSU 
CITY  OF  SeThLEHEM 
LEHIGH  UNIVERSITY 

PA,  OEPI.  FRST.  4  WT* 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  WILORICK 
MRS.  BESSIE  M.  WlLLDt 
MRS.  EMMA  SHAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FlRt  DEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT . 
PA.  TURNPIKE  COMM. 

RAY  FORD 

U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVlN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 
SMITH  TWP.  MUN.  AUTH 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
MRS.  LUCILLE  SwlGART 
WEST  PENN  PUWER  CO. 


WEST  PENN  POWf 
CORPS  OF  ENGIf 
I  MRS  SUSAN  VERI 
I  PA,  ELECTRIC  I 


LAKE  HINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  N£  PMP  ST; 
LANCASTER  2  NE  FILT  PI 
LANDISVILLE  2  NW 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
LEBANON  3  SW 


LEWIS  RUN  3 

LEWI  ST OWN 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  : 
LONG  POND  2 
LYNCH 
MADERA 


HARCUS  HOOK 
MAREENVILLE 

MARION  CENTER  2  SE 
MARTINS6URG  FAA  AP 
MATAMORAS 
MC  CONNELLSeuRG 
MC  KEE SPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
MEDIX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAT  SHEO 

EflseuRG 


lILLERSdURG  2  E 
IILLHEIM 
IILLVILLE  2  SW 


HFGRS. 
IRA  TA' 


CO. 


'^.  SIMONuS  I 
MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS  \ 
PHRA.  ELECTRIC  CO.  I 
CORPS  OF  ENGINEERS  ] 
JOHN  L.  REID 
FREDERICK  A.  MEYL  I 
WILLIAM  J.  HOSFELT      I 

1  MRS.  JANET  L.  Shaw     ! 
I  PMILA.  ELECTRH 

PA,  DEPT.  FRST. 
1  SHENANGO.  INC. 
\   RICHARD  T.  MOUl 

PAUL  L.  SNYDER 

FERD  IRISH 

CALVIN  I 

MRS  MELVIN  P  THOMAS 

CRESSON  ST.  SCHOOL  hOSI 

MRS.  MARIE  H.  LITTLE 


mTRS 


MURRYSVILLE 

MYERSTOWN 
NATRONA    LOCK 


.1  LEBANON 

CARBON 
J  BRADF OBD 


EW 

STANTO 

£w 

mSTOWN 

' 

OR 

TH    PHIL 

AOELPH 

SIDNEY  KENNEDY 


CITY  OF  OM  801S 
MRS,  D.  I-.  WHITE 
ROBERT  J,  OBERT 


BERNARD  KERCHEN: 
MRS.  TALLIE  M.  I 
WILLIAM  SUOERS 


ield  research  1 

,S.  WEATHER  BUf 

A.  TURNPIKE  C0( 


ORWELL  2  NW 

PALM 

PALMERTON 

PARKER 
PARKER  1  t 
PAUPACK  2  Wl 
>PnlL  DRExEL 


IfPlTTSBURGi 


SUTAWNEY 

EVVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN  1  E 

AYMOND 

EAOING  WB  CITY 
RENOVO 
ENOVO  5  S 


MONROE 

SOMERSET 

BRADFORD 


,'  SUSQUEHANNA   j  15 


BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 


CORPS    OF    ENGINEERS 
CORPS    Of    ENGiNEtfiS 
GREGORY    L.    TOMPKINS 
ANDREW    B.    EVANSHA 
STANLEY    G.    LUSH 
WALTER    C.    WOLF 

GETTYSBURG    NATL    MIY 
MRS.     MARY    M.     HARTMA 
CORPS    OF    ENGINEERS 

JOHN    J.    ShRADER 

CORPS    Of 
DANA    L. 
GEORGE    S 

ENGINEERS 

STATE    CURRECIiONAL 
CORPS    OF    ENGINEERS 

c.'earl  miller 

HANOVER    EVENING    SUN 

SAXTON 

schenley 


SHEFFIELD  5  W 
SH1PPENS8URG 
SINNEMAHONING 


IPPES 


ROCK 


.1  BRADFORD 
ll  MONTGOMERY 
I    CARBON 


IILAUELPMIA 
IILADELPHIA 

ULAOELPHIA 


ALLEGHENY 


40  18 

41  22 
39    56 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


75  38 
80  10 
78  24 


40 

32 

76 

56 

40 

77 

06 

76 

34 

40 

43 

77 

40 

39 

80 

75 

40 

09 

75 

76 

40 

24 

77 

40  07 
42  12 
40  05 


LL 


PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
MRS.  EONA  M.  eUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
WALTER  MASTERS 
S.  M.  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
JAMES  R.  GlENGER 
METRO  P.  OOROSM 
HAROLD  D.  SHERMAN 
CLYMER  WATER  SvC.  Cu, 

ARCHIE  LAIN 


RUDOLPH  A.  ANDERSON 
ROBERT  K  BRADFORD 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
CORPS  OF  ENGINEERS 


SMETHPORT  HIGH* 
SOMERSET  FAIRvl 
SOUTH  CANAAN  I 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
E  COLLEGE 
E  COLLEGE  i 


STRAUSSTOWN 
STRONGSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUN8URY 

SWEET  VALLEY 


TOBYHANNA 

TORPEDO  4  W 

TOWANDA  1  ESE 

TROY 

TUNNEL TON 

TURTlEPOINT  4  NE 

TYRONE  4  NE  BALO  EAGLE 


8379 

04 

8449 

0  ' 

8452 

0'' 

8560 

09 

6570 

03 

8596 

01 

10 

05 

8725 

01 

02 

8763 

02 

BB/i 

10 

WAYNE 

SCHUYLi 

SCHUYLI 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 


BEAVER 

SUSQUEHANNA 

WARREN 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 
WARREN 
ARMSTRONG 
LACKAWANNA 

BUCKS 

HUNTINGDON 
NORTHUMSLANC 
WARREN 

FRANKLIN 
CAMERON 

J  BUTLER 


MONROE 

JEFFERSON 

NORTmUMBLAND 


80  22 
79  54 
76    30 


76    18         1340 


75    11 
75    15   I 
75    10  I 
7a   OS 


;  8Ai 

IIP.  Hll> 
lIOl  Hia 


1918i  Ml 


1137    HID  HID 


39  55 

40  46 
40    31 


LUZERNE 
SCHUYLK 
SCHUYlK 
FOREST 


40    48 

40  51 

41  29 


80   00 

75  27 

76  02 


79  17 
75  20 
77    52 


76  23 
79  1* 
79    33 

78  15 

79  02 
79  40 
75    40 


80    03 

78  27 

79  05 
75    24 


MILLS    3    SW 


9ii; 

09 

9380 

08 

9408 

06 

NOR T HUM 
GREENE 
FULTON 


79  40 
79    42 

75  25 
79    32 

76  25 
76  47 
79  23 
78    16 

78  12 

79  49 


79  06 

80  14 

76  52 
80  10 
78    05 

77  16 
75    36 


MRS*  IRENE  FOREHAN 
MRS,  GLADYS  REINEKE 
LANCASTtR  WATER  BUR, 
LANCASTER  WATER  BUR. 
PA.  STATE  COLLEGE 
PA.  OEPT.  OF  WELFARE 
HARRY  P.  HOWLANO 
HARRY  KRALL 
GOODWIN  S,  DEFREMN 
LEAHON  M.  BAUMAN 

RUSSELL  LINEMAN 
AMERICAN  VISCOSE  CO. 
GEORGE  M.  MAYFIELD 

HUGH  F.  Parker 

THOMAS  MtCKES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS.  JULIA  J.  SHOFF 
KENNETH  E.  BUSH 
FRANCES  t.  SCHtlBNEB 
MRS.  1.  S.  BUCHANAN 

SUN  OIL  CO. 
WILLIS  M.  SPEIRS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
SLAND 


OAVH 


IIVES  JR 


CORP. 

.  RENFER 
CITY  OF  MEADVILLE 
MRS.E.  M.  SNYDER 

PA,  DEPI,  HIGHWAYS 
MRS,  NORA  KANE 
ARTHUR  A.  SMITH 
ETC  SNYDER 
JOHN  MACAFEE 
CHARLES  W,  DAVI^ 
RUSSELL  SMEPLfcT 
NEVIN  E.  BOwERSOX 
KENNETH  LEIGHOW 


pa.  turnpike  comm. 
'  pa.  turnpike  comm. 
'  mT.  union  water  work; 
i  daviu  c.  shaw 
'  mrs. kathleen  wanoell 
'  corps  of  engineers 


I  PA.  Turnpike  comm. 

FRED    C.    OSWALD 
,   BOROUGH    OF     NURHlSTOt 

ELLSWORTH    wtAVER 
i   AIRPORT     GUARJS 

I  ELMER    T.    MOORE 
I  FRED   C.    ESCmBACM 
'  NEW    JERStT    ZiNC    CO. 
LOUIS    A.     MALARkEY 
JOHN    E.    LIVERMORE 
MISS    L.    VETIERLEIN 


"C   HJ  I 


WEATHER  BUREAU 
..  ELECTRIC  CO. 
AVIATION  AGENCY    | 

I.  SUB,  WATER  COMM,! 


MRS.    ADA    E.    RARICK 
.   LLOYD    £.     WELLEH 
I  CARL    E.    ROTOLO 
CORPS    OF    ENGINEERS 
DENNIS    K.    FlUCK 
MRS.     RACHEL    LANGAN 


BOROUGH   i. 

F    Rli>6-AY 

DEOU 

LIGHT    CO. 

CARL 

ALEX 

.NDfl 

R   POWER   CORP.  1 

MON. 

AyTh 

,   wSTHRlO. 

MRS. 

alverta  l.  holmes 

MRS. 

LE    WlNERl 

LR 

S    OF 

ENGINEERS 

OFFICE 

SELL 

RSV 

LLE    WATER 

CO. 

MRS. 

H£L 

N   H,    PYLE 

ROAO 

NG    CREEK    WATER    CO. 

WILBUR    R 

NORDIN 

MRs.  FRANCES  CALDWELL 

RAYMOND  E.  MILLER 
PA.  OEPT.  HIGHWAYS 
HOWARD  G.  PECK 
EUGENE  M.  COOK 
PA.  OEPT.  OF  HEALTH 
p.  H.  GLATFElTER  CO, 
PA.  STAIL  UNIVERSITY 
PA.  STATE  UNIVERSITY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  HONG 

JACOB  kLAHR 
HARPY  F.  BENNETT 
hARRt  R,  COULTER 

MRS.  LAURA  A.  BENSON 
MRS.  ELIZABETH  COsSLEIT! 
MRS.  HART  L.  ROBERTS    j 
PANTHER  VALLEY  wTR.  CO, 
CORPS  OF  ENGINEERS      I 

pa.  electric  co.  i 

city  of  iitusville  , 

mrs.  julia  grady  i 
miss  barbara  danielson  i 

levern  root  [ 
eugene  hartsock 

mrs.  mart  £.  weiher  i 

robert  d.   strait  i 
frederick  l.  friday 
harold  w.  hammond 


BOROUGH  OF  WAYNESBURl 
JAMES  L.  OE  ShONG 
MARION  L.  SHUMHAY 
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MESr  ftROVI   1    sc 
NEST   HICKORY 
1C$»UR0 
ikCS-OANlit     *    HI 
-0AKRt->t.KANION 
.lANMIuRO 

,iAM<>PoitT  wa  . 

iINO   OAP    1    & 
YOOK    >    5SM   PUMP    : 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


.TEH    C. 


RICE 

I   COMPANY 


CONARD-PYLC   CO. 
MR».   HCLEN  P.   KINNCAR 
HRS.TALMACC    MILLtR 
NICHOLAS    H.    :>0UCH1K. 
U.S.    ilEAlMER    ttUHCAU 
ROBE"!    QUNNCTT 
U.b.    MEAlHER    BUREAU 
FRANKLIN    a.    auSKIRK 


YORK   2   $  PILTCR   PLANT 
YORK    HAVCN 
YOUNQSVILLC 
2EH0EY   AIRPORT 

21 ON    aRove 

ZtONSVILLE    )    SE 


YORK 

MAMREN 

ICHUYLKI 

ICHUVLK] 


T*  «1 

Tf   it 

Tk  a> 

Tt   IJ 
7>  27 


;  OBSERVATION 
TIME  AND 


TAILES 

t 

5 

t 

Ki 

.. 

'.  WATCR  COMPANY 
lOMLITAN   [01  KM   CO. 
.lAM   CARLCII 
i    COAb    AVIATION 

;*  i>  TiiiM 

.IE    NOWATT 


REFERENCE    NOTES 

Additional  lnfonn»tloii  i^o^^lns  ^*^*  climtte  of  PennoylvanlB  may  be  obt«ln«d  by  writing  Xo  the  Weather  Bureau  Stale  Cllmatologlat.  Weather  Bureau  Airport  Station.  HarHabur«  State  Airport,  New  Cumberland, 
PennaylvanU    11070.    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECTPITATION  DATA  PENNSYLVANIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  buUetln  are:  Temperature  in  "F,  preclplUtion  and  evaporation  in  Inches  and  wind  movement  In  mUea,  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  68*  K.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  lens  of  degrees.  Resultant  wind  Is  the  vector  aum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  Ihr  number  of  observations. 


OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  limes  in  local  aUndard  time.  During  the  summ* 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these 
tlon"  Uble.  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 


some  observers  take  the  < 
mow  on  ground  values  are 
d"  table,  when  published. 


aservatlons  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
t  7:00a.m.,  E.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Preclplta- 
re  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


n  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  In  "Bvaporalloi 


SNOWFALL: 
NORMALS  tor  . 


Entrj 


s  of  s 


"Climatologieal  Data"  table,   t 


■  "Snowfall  and  Snow 


the  snow  pack  may  r 

id"  table,   and  In  the  "Seasonal  Snow 


1  stations  are  cUmatologlcal  standard  normaU  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS.  B6  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sWllon  name,  such  as  12  SSW,  Indicate  distance  In  miles  a 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  healing  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  p 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  Uble,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table. 
No  record  m  the  "C  lima  to  logical  Data"  Uble  and  the  "Daily  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 

*     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 


i  direction  from  the  post  office. 

seeding  June  data   will  be  carried  i 


++  Highest  observed  one  minute  windspeed.     Thii 

•  Amount  included  in  following  measurement,  t 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated, 


equipped  w 
unknown. 


aUy 


but  may  vary  slightly  frc 


>  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

ing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  t 


arried  for  ihls  s 


R      Amoimts  from  recording  gage.      <These 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  meai^  after  rain. 


n  Hourly  Precipitation  Data. ) 


in  any  month  indicate! 


Recording  Rain  Gage  Swtion.  Hourly  precipitation  values 
"Clunatological  Dau"  bulletin  they  are  from  a  separate  n 
the  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin. 


"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble, 

"Supplemental  Efeu"  table. 

of  observation  column  in  Station  Index 
of  observation  column  in  Station  Index 
;  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet 


e  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.     If  daily  a 
recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  r 


SS       This  entry 
VAR      This  entry 


Stations  appearing  ij 


;  for  which  d 


t  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  t 


I  late  to  be  included  u 


weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOUXJICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  ol 
I  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  Z0402. 

in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  65  cents.    Similar 
enl6.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  a 


B  per  copy,  monthly  and  annual;    $2.  50  per  year.      (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money 

Id  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  OHice,    Washington.  P.  C, 


hould  be  made  payable 


:  Superintendent 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE-  11/3/66-1025 


^9&^ 
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U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 
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ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperation  with  CommonwcnUh  of  Pennsylvania,    Department  of  Foresla  and  Watera 
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Temperature 


Preclpltalion 


POeONO  MOUNTAINS   01 

FRANCIS  C  NALTCR  0AM 

FRfELAND 
MAMLEY 
MATAMORAS 
MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  N 
SCRANTON 
STROUDSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

H  BARRE  SCRANTON  WBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOWN  KB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
HON  aROVE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SN 
OEVAULT  I  W 
EPHRATA 
6E0RSE  SCHOOL 
SRATERPORD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NM 

LEBANON  3  SM 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  1  E 
aUAKERTOWN  1  E 
READING  MB  CITY 

KEST  Chester 

NEST  6R0VE  1  SE 
DIVISION 


LOMER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 

MERCERS8URG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAuRElTON  ST  VILLAGE 
LEMISTOWN 
HILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUnBURY 
WILLIAMSPORT  MB  AP 

DIVISION 


ST.SM 
9«.S 

*1.9 
6*.S 
60.3 

96. S 

62.1 
63.9 
»».«M 

98.0 

60.9 


6U9 
62.2 
64. « 
59, » 
99. t 


69.3 

62.9 
63.6 
63.9 

66.6 

62.9 
64.3 
62.2 
63. S 
69.2 

63.9 

63.0 

69. a 

69.8 

64.8 

68.0 
66. 2M 
69.8 

64.3 
69.9 

63.6 


63.4 
63.1 
69.2 
63.4 
63.9 

64.6 
69.8 

64.0 
64.0 
69.9 


62. S 
60.9 
63.9 
64.0 
60.6 

63.0 
62. 9M 
99.7 


32. 4M 
97.9 
32.8 
36,9 

29.0 

33.0 
37.9 

37,6 
36. IM 
39.0 

39.8 


38.0 
37.8 
30.9 
19.2 
32.3 


38.7 

40,8 
43,4 
37,3 
38.1 

44.4 
41,0 
36,1 
39,4 
47.1 

38.9 
38.1 

42.8 
46.6 
61.6 

90.2 

40.6 
39.6 
44.3 
41.6 

41.0 


38.1 

41.0 
42.3 
39,6 

40,8 

40,9 
63.9 

37.9 
40.7 
39,7 


36,9 
31.1 
37,1 
37.6 
33.7 

37.9 
36.  9M 
39.9 


49.  IM 
48.7 

47.4 
90.9 
44.7 

44.8 
49.8 
90.8 
47. 9M 
46,9 

90,2 

47,8 


49.8 

90.0 
47.9 
47.6 
46,1 

48.2 


92.0 
91.7 
93.9 
90.4 
91.3 

93.7 

92.7 
49.2 
91.9 
96.2 

51.2 
90.6 
94.3 
96.2 
93.1 

99.1 
93. 4M 
92.7 
94.3 
93.8 

92.3 


90.8 

92.1 
93.8 
51,9 
92.2 

92.8 

56.7 
91.0 
92.4 
92.8 

92.4 


49.9 
49.8 
90,9 
90.8 
47,2 

50.3 

49. 7M 
47.6 

48.9 


2,6 


•  3.2 

-  1.7 


4.0 
2.9 
9.3 


9.1 


2.1 
5.2 


3.7 
1.3 


2.6 


2.9 
.5 

2.9 
2.6 


•  3.1 


.  3,6 

•  1.6 
-  3,2 

•  3.9 

•  3.3 

.  1.0 


24  3 
27  3 
30 


618 
499 
942 
440 
623 

621 
*63 
434 
535 
969 

*91 


635 

394 
343 
»12 
i«96 

370 
312 
♦26 
384 
375 


473 
587 
4*3 
433 
545 

*51 
*67 
531 


3.02 

2.94 

3.77 
2.62 

2,59 
2.39 
2,95 
2,21 
3.59 

2.04 

2.77 


2.77 
2.26 
3,09 
2,79 
2,63 

2.70 


3.53 

4,10 
2.89 
5,59 

4.01 

2.92 
3.23 

2.99 
2.26 
4.61 

3.87 
2.97 
4.82 

9.71 
9,12 


3,86 
3,99 
2,99 
6,16 

6,36 


2,32 
2,14 
2,23 

1.88 
1.98 

2.92 
2.12 

2.11 
2.04 
2.49 

2,18 


2.03 
1.46 
1,93 
1.39 

2.01 

2.08 
1,92 
1.43 

1,78 


,84 

,3; 


1.23 
•  99 

,70 

,77 

1,46 

.84 


.20 

1.00 

,48 


,34 


.31 

2.61 


.26 
.01 


1.74 


,63 
,68 
,29 

1.00 

1.34 

.67 


1.29 
1.38 
I. 08 
1.27 
1.33 

,75 

,85 

1,22 

.89 

1,08 


1.36 
1.31 

1,89 


,68 

1.71 
.73 

.69 
,70 

1,67 
.69 

1.98 

1.12 


1.23 

1.19 

1.40 

.90 

1.00 


1.33 
2.43 

1.30 
2.32 
2.42 

1.20 

1.62 

.77 

.66 

3.38 

1.18 
1.10 
1.86 
3,79 
3,99 


2,40 
1,10 
1,19 
1,89 

1.90 


.69 

.78 
1.32 

1,10 
,68 

.69 

1.07 

.69 

1.20 
1.01 


1.09 
.71 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Conticued 


UPPER  SUSQUEHANNA  06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EA5LES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TO.^ANOA  1  ESE 
WELLSBORO  3  5 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEMAGE  PL> 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTIN5BURQ  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU  09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETT5T0WN  2  w 
SUTLER  *  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

DERBY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY       R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  «  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 


Temperature 


S8.0 
55.2 

60. <> 

62.1 

56.4 
61.2 
56.4 


60.1 
59.6 
57. 0 
61. IM 
61.9 

57. J 

57.0 
61.6 
58.5 

60.2 


61.9 
6*. 8 

60,7 

6*. 7 
64.5 

59.9 


65. J 
57,5 

61.9 
59.7 
63.1 

to.s 

63,3 

61.4 

65. 3M 
61.6 

62.1 
58.8 

63.0 
65.1 
65.5 

65.0 
62.0 
62.4 
60.2 
62.9 

61.4 
S4.9 
64.2 
63,4 


55,1 
58,5 

62. 4M 

62.2 

59.8 

59.7 
60.0 
56.8 

57.9 
67.3 


32.9 
36.1 
32.2 

33.6 

34.0 
35.8 
35.4 


35.3 

35.2 
31.0 
26. 3M 
33.5 

30.3 
33.0 
35.0 
31.2 
37. 7 


37. 9 

38.4 
32,3 

33.7 

35.8 

36.3 
37.2 


38.1 

40.5 
31.9 
35.7 

32.9 

33.9 
38.7 
36.3 

40.  OM 
33.7 

35.2 
37,8 

39,2 
36.5 

38.3 

39.0 
39.5 
42.6 
33.9 

36.9 

38.9 
33.5 

39.1 
31.7 


33.6 

34.0 
37. OM 
33.2 
30.3 

36.5 

36.0 
32.9 
36.6 
37.0 


45.5 
45.7 
46.3 

47.9 

45.2 

48.5 
45.9 


47.7 
47.4 
44.0 
43. 7M 
47.7 

43.8 
45.0 
48.3 

44.9 
49.0 

46.2 


49.9 
51.6 
46.9 


49.2 
50.2 
48.6 
49.3 


51.7 
49.0 
46,9 
47,7 
48,0 

47.2 
51.0 
48.9 

52, 7M 
47,7 

48,7 
48,3 

51,1 
50,8 
51,9 

52.0 
50.8 
52.5 

47,1 
49,9 

50.2 
44.2 
51.7 
47.6 

49.5 


44.4 
46.3 
49. 7M 
47.7 
45.1 

48.1 
48,0 
44.9 
47,3 
52,2 


3,1 


3,3 


4,3 
3,6 


4,6 


-  4,0 
•  4,1 


3,5 


2,3 
3,6 


4.1 

6.4 


2.9 


73  10 
72   9 


2.8  78 

75 
74 

80 

79 

74 


24  30* 
23  26. 


599 
592 
575 

525 

604 
505 
584 


526 
535 

640 
651 
529 

»5l 
612 
510 
616 

4S7 


499 
414 
566 


450 
500 


405 
487 
553 

530 
5l8 

542 

434 
497 
373 

930 

499 
512 
428 
433 

399 

397 
435 
386 
>48 

463 

457 
637 
♦12 
532 


632 

571 
466 
528 
612 

519 
521 
616 
941 
393 


Precipitation 


1.50 
1.58 
2.36 

1.30 

2.44 
1.99 
1.38 


1.57! 
2.04 
1.75 
1.69 
1.28 

1.99 
1.16 
1.61 
1.99 
1.71 

l.*4 


1.96 
1.84 
1,87 
1.41 
1.95 

1.86 
1.28 
1.43 

1.60 


2.42 

1.69 
1.66 

2.09 
1.44 

2.27 
1.83 

1.81 
1.45 
2.46 

1.50 
1.74 
1.60 
1.48 
1.66 

2.58 
1.38 

1.26 
2.28 
1.32 

1.56 
2.25 

2.01 
1.66 

1.81 


l.tl 

1.62 

1.87 
1.93 
2.05 

1.91 
2.20 
1.79 

1.79 
1.79 


1.49 

.96 

1.32 


1.86 


1.42 
1.01 
1.22 


1,69 


1.28 
.88 


1.32 


1.09 


1.07 


1.29 


1.14 
1.24 


.89 
1.00 


•   1.03 


-    1.27 


.60 
.60 
.69 

.66 

.99 

.97 
.72 


.81 
.95 
.78 
.88 
.59 

.90 
.62 
.86 

.72 
.81 


1.09 

1.17 

1.02 

.76 

.86 

1.01 

1.09 

.95 


1.02 

l.Ot 

.94 

.73 

.95 

l.U 
1.21 

1.10 

.90 

1.07 

1.00 
.93 
.82 
.96 

1.30 

1.26 
.47 
.67 

1.00 
.86 

.60 
1.13 
1.36 

.96 


.49 

.90 
.89 

.67 
.78 

.47 
.36 
.70 
.89 

.78 


&§ 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1966 


Temperalurs 

Praclpllallon 

•  1 

1 

< 

las 

h 

1 

s 
a 

2 

« 

& 

t 
& 

No.  of  Diy. 

1 

1^ 

1 

• 

Snow.  Sl.at 

No.  of  Dty* 

SUtlOD 

M.X. 

Mln. 

1 

• 

s. 

1 
i 

a 

1 

i 
s 

1 

■A 

^1 

•:j 

X 
i 

ERIE    HB    AIRPORT 

59. T 

*2.a 

51.3 

-    1.3 

15 

»20 

0 

0 

0 

1.73 

•    1.57 

.    . 

10 

.0 

0 

, 

— % 

~r 

0 

FARRELL    SHARON 

66.8 

♦  2.T 

5<>.8 

.0 

15 

120 

0 

0 

0 

1.17 

•    1.28 

.0 

0 

0 

f RANKUIN 

60. « 

)6.2 

67,5 

•    6.1 

16. 

511 

0 

0 

0 

1.59 

•   l,'n> 

.0 

0 

0 

GREENVILLE 

64.6 

38.4 

51.* 

•    l.l 

16 

*26 

0 

0 

0 

1.68 

•    1.69 

.0 

0 

0 
0 

JAMESTOHN    2    NM 

60.6 

3».l 

*7.8 

16. 

527 

0 

0 

0 

1.62 

-    1.35 

16 

.0 

0 

KANE       1    NNE 

S6.6 

10.5 

63.5 

10 

26* 

660 

0 

0 

0 

2.09 

.0 

0 

MEAOVILLE    1    S 

60.0 

56.1 

♦  T.l 

•    6.3 

16. 

5*8 

0 

0 

0 

2.31 

•    1.00 

16 

T 

0 

MERCER 

60.6 

3T.» 

♦  8.9 

15. 

27« 

♦  91 

0 

0 

0 

1.52 

.0 

0 

TIONESTA   2    5E   0AM 

S9.6 

33.0 

66.1 

16. 

570 

0 

0 

0 

1.96 

T 

0 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

S9.S 

29.3 

66.3 

15 

27* 

»!♦ 

0 

0 

0 

1.16 

.0 

0 

0 

WARREN 

60. S 

36. 6 

68.5 

•    3.5 

T6 

9 

25 

21 

505 

0 

0 

11 

0 

l.tl 

•    1.60 

.51 

I 

.0 

0 

8 

1 

0 

DIVISION 

6T.9 

•    3.6 

l.Ti 

-    1.37 

T 

EXTREMES 


highest  temperature 

nemEll 

lowest  temperature 
2   stations 

greatest  total 

precipitation 

phil  orexel  inst  tech 

least  total 
precipitation 
mc  keesport 

greatest  i  day 
precipitation 
neshaminy  falls 

greatest  total  snowfall 
15   stations 


86 

DATE 

16 

• 

15 

DATE 

31 

* 

5.71 

.36 

3.88 

DATE 

19 

T 

See  Reieience  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


POCONO  MOUNTAINS    01 

EQUINUNK  2 

FRANCIS  E  WALTER  OAH 

FREEUAND 

GOULDSBOHO 

HAWLEv 

HOLLISTERVILLE 
HONESDALE  *  NW 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LON(J  POND  2  W 

HATAMORAS 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  WNM 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 

STR0U05BUR0 

SWEET  VALLEY 

TOBTHANNA 

WILKES  BARRE  A  NE 

W  f»RRE  Sff'MTON  WBAF 


ALLENTOWN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESGEVILLE  3  W 
LEHICHTON 

NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 


TAHAOUA  4  N  DAM 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  5E 


BECHTELSVILLE 
BERNE 

CHADDS  FORD 
COATESVILLE  1  Sw 
CoNSHOHOCtCEN 

DEVAULT  I  W 
DOTLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGEPTOWN 
SEOROE  SCHOOL 

6LENM00RE 

6RATERF0R0 

GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOO 

HONEY  BROOK  1  W 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 
LANDI5V1LLE  2  NW 
LEBANON  3  Sw 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

HT  GRETNA  2  SE 

MYEflSTOWN 

NE5HAM1NY    FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
QUAKERTOWN  1  E 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 


YORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

AHENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HUNTSOALE 
MERCERSBURG 
NEW  PARK 

SKlPPENfPUP; 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  5SW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

BEAR  GAP 

BEAVERTOWN 

BERWICK 

camp  kline 
cedar  run 

danville 
English  center 
jersey  shore 
laurelton  st  village 

LEWISTOWN 


MILLVILLE 

MILROY 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 


2  SW 


2.27 

.55 

3.02 

1.00 

3.33 

.98 

2.51. 

.68 

2.83 

.85 

2.5'! 

.70 

2.67 

.70 

3.0') 

.72 

2.39 

2.95 
2.21 
3.55 

2.32 

2.04 


2.99 
3.3 


Day  of  Month 


2.93 
2.79 
2.63 


.90  .71 
I. 00  .50 
.36  1.25 


3.53 

.87 

5.29 

1 

.07 

4.10 

1.14 

<>.66 

1.00 

•  25 

2.8^ 

1.10 

,10 

4. AC 

.15   2 

.02 

5.59 

1.15 

3.42 

.01 

.93 

3.82 

1.02 

4.01 

1.06 

.05 

2.92 

T 

.82 

2 

2» 

.50 

4 

87 

4 

61 

.91 

3 

87 

.12 

2 

51 

I.IO 

2 

31 

.43 

5 

45 

1.20 

2.69 

1.06 

2.52 

.53 

.72 

3.35 

.31 

.48 

4.16 

.93 

4.34 

.04 

2.32 
2.14 
2.23 


2.19 

.65 

.62 

2.11 

.62 

.50 

3.07 

.80 

2.04 

1.20 

.01 

2.2' 

.35 

.'0 

2.48 

.35 

.68 

1.38 

.40 

1.7! 

.67 

2.0! 

1.09 

1.81 

.72 

1.42 

.70 

1.95 

.66 

1.46 

.71 

1.2" 

.62 

1.93 

.64 

10   11   12   13   14   15 


.02  .02 
.09  .04 
.09   T 


16    17    18 


19   20   21 


22   23   24 


.03 
T 

.04 
.02 

.02 

.01 

T 

.02 

1.J8 

.70 

2.32 

.81 

1.27 

.71 

1.27 

.04 

2.42 

.03 

1.20 

.66 

.07   T 
.01 


1.86  1.53 

1.00   .95 

3.75 

3.59 

2.40 

1.10  i.oe 

1.19 
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DAILY  PRECIPITATION 


SitUon 


UP>C*  iUSQUCHlNNt   06 

•USTIXBURO  ;  k 
CANTON  I  NN 
COVIN«TON  ]  kSk 
Ot«ON 
OuJHOaC  2  SSa 

EAtLCS  HCni: 

HOP  eOITOM  2  St 
ItHRENCEVILLE  2  i 
LE  ROr 
MONTBOJE 

ORMELL  2  NM 
RUSHVILLE 
SUSOUEHINNA 
TOwANO*  I  E5E 
TROV 

HELLSeORO  }  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   OT 

eELLEroNTE  A  S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
OU  BOIS  T  E 
EMPORIUM  1  N 

>LEN  HAZEL  2  NE  CAM 

KARTMAUS 
LOCK  HAVEN 
MADERA 
MAHAFfEY 

MEOIX  RUN 

MILLHEIM 

PMILIPSeuRG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDSaAT 


MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREEZEhOOO 

Buffalo  mills 
Burnt  cabins  2   ne 
carrolltoun  2  sse 

CRE550N  1  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SU 
HUNTINGDON 
-  HVNDMAN 

JOHNSTOWN 
KEGS 

MAPLETON  DEPOT 
MARTINSSURG  FAA  AP 
MC  C0NNELL5BURG 

SAXTON 

Tyrone  k  ne  balo  eagle 

HILLtAMSBURG 
*OLPSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCK  S 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BEAVER  FALLS 
8LAIRSV1LLE  6  ENE 
eoSWELL  1  SW 

braodock  lock  2 

8RUCET0N  1  S 
SURGETTSTOWN  2  w 

butler  '>  wnw 
charleroi  lock  » 

CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  5W  DAM 
CONFLUENCE  1  Nw 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIDE 

OERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  »  S  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNINS  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEYERSDALE  I  w 
MONTGOMERY  L  AND  0 
NATRONA  LOCK  4 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  U6  AP  2     // 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  w 

schenley  lock  i 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEw  ST 
STOYSTOWN 
UN  ION  TOWN 
VANDERGRIFT 
WAYNESBURG  1  E 

WHITE5BURG 


Day  of  Month 


1.90 
!.»♦ 
2.AA 

1.61 
2.01 

2.og 
l.« 

l.AA 
1.3« 


1.A3   .72   ,33 


l.AA 
1.60 
1.75 
I.TB 


2.A2 

i.aa 

1.69 
2.31 

1.37 
1.3B 
1.66 
2.09 
1.5* 

I.AA 


1.97 
1.83 
1.81 
1.A5 
2.A6 

1.99 
1.98 
1.50 
2.2 
1.7A 


2.28 
2. A3 
1.32 
2.25 


2.2! 
2,01 
1.50 


.74 
.85 

.90 


.90 

.16 

1.07 

.15 

.87 

.08 

1.07 

.31 

1.00 

.02 

.97 

,06 

.47 

.67 

1.00 

,07 

1.18 

,50 

.86 

.02 

.95 

.06 

,60 

.07 

1.05 

,17 

1,13 

.17 

1,36 

.04 

10   U   12 


.80 
.54 

.08 
.22 

.20 
•  lA 
.27 


13   14   IS 


.03 

.03 

.07 

.28 

.05 

.01 

.0, 

.07 

.32   .01   .01 


ea  lollowing  Slation   Indsx- 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

BARNES 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRADFORD  <•    «  RES 

brookuille  sewage  PL. 

CARTER  CAMP  2  W 

Clarion  3  sw 

CLERMONT  4  NW 
CONNEAUTVILLE 

COOKSBURG 

CORHY 

COUDERSPORT  »  NW 

COUDERSPORT  6  E 

DU  S015  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 
Erie  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GALETON 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   I  NNE 
LEWIS  RUN  3  5E 
LYNCH 

WEADVILLE  1  S 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

RAYMOND 

RUSSELL 

STUMP  CREEK 
TI0NE5TA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  *  W 
TURTLEPOINT  »  NE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

WARREN 

WEST  HICKORY 


l,50|      ,50      .03 


,01      .OS      .09 


Day  of  Month 


10      11      12 


.36 

.IT 
,08 


,24 
.29 

,69 


13      14      15 


16      17      18      19      20      21      22      23      24 


.7T      .01       .08 


25      26      27      28      29      X 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Win 

d 

HeUlivs    humidity   «voi«ge«       | 

Number  of  dayi  with 

precipitation 

o 

(speed   - 

m.p.h.) 

pexcent 

ill 

9 

Station 

v  a 
e  0 

• 

s    1 

j5 
1 

s 

3 

2 

s? 

$ 

• 

> 

3  a 
CD  m 

2 

li 

s    J 

1% 

EASTERN    STANPARD    TIME 
1     AM          7    AM          1     PM          7    fi 

1 

i 

i 

h 

§i 

H 

lit 

ALLENTOWN    «B    AIRPORT 

27 

3.9 

B.l 

28  +  + 

32 

u 

80 

82 

5C 

tl 

3 

2 

1 

0 

2 

0 

8 

" 

4.5 

ERIE    WB    AIRPORT 

23 

6.8 

13.2 

25++ 

22 

22  + 

68 

72 

57 

64 

7 

^ 

^ 

~ 

■3 

0 

17 

" 

5.7 

HARRISBURG   WB    AIRPORT 

28 

3.1 

7.4 

31 

NW 

29  + 

77 

79 

52 

64 

5 

4 

2 

1 

1 

'^ 

13 

62 

4.5 

PHILADELPHIA    W3    AIRPORT 

29 

3.2 

9.0 

30 

NW 

20 

82 

83 

52 

71 

2 

1 

3 

1 

0 

1 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

25 

4.1 

9.1 

2  9++ 

32 

10 

69 

75 

44 

■^3 

4 

3 

5 

' 

0 

" 

12 

55 

_ 

2 

4 

3 

1 

A 

0 

10 

52 

- 

PITTSBURGH    WB    CITY 

- 

NW 

29 

. 

_ 

_ 

. 

2 

3 

2 

0 

7 

0 

9 

READING   WB   CITY 

WILKES-BARRE-SCRANTON   WBAP 

25 

3.2 

8.0 

26 

W 

29 

81 

P5 

57 

65 

4 

7 

0 

1 

1 

'^ 

13 

66 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

27 

2.3 

7.8 

21++ 

31 

29  + 

94 

92 

60 

77 

4 

4 

3 

1 

0 

0 

12 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER   1M6 


SliUon 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  MALTER  0AM 

rREELAND 

HAKLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

SCRANTON 

STROUOSBURG 

SHEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

W  BARRE  SCRANTON  MBAP 

*     ft     * 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOMN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   SROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


OJ 


COATESVILLE  1  SH 

DEVAULT  1  W 

EPMRATA 

SEORSE  SCHOOL 

SRATERFORO  1  E 

HOLTWOOO 

LANCASTER  Z  NE  PMP  ST/ 

LANDtSVILLE  2  NM 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

M0R6ANT0WN 

MT  SRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHlLA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


Day  ol  Month 


72   50 
«9   40 


5»   60 
40   36 


5*   65 

«s    <vo 


70   50 
49   36 


70   51 
46   37 


56   64 
45   43 


67   63 
47   36 


69   48 
45   33 


69   49 

48   37 


59   64 
44   45 


68   58 

45   36 


68   62 
41   36 


59   64 

44   40 


60   62 
43   41 


59   63 

41   39 


64   69 
46   46 


72 

47   37 


65   63   51 
43   46   35 


66   70   64 


76   72 
42   42 


63   56 
45   38 


66   60 
56   43 


74   65 
44   41 


75   65 
43   43 


65   57 
53   44 


73   61 
45   44 


74   63 
47   36 


75   66 
53   45 


66   59 

52   47 


73   65 
37   40 


64   59 
46   40 


67   60 
51   44 


70   60 
58   45 


68   59 
47   39 


69   63 
53   48 


72   60 
56   43 


63   70 
37   37 


54   69 
29   29 


75   72 
30   39 


53   62 
24   25 


49   63 
31   35 


55   68 
34   35 


70   74 
29   36 


55   64 

31   36 


29   32   37 


65   71 
36   41 


36   38   42 


58   69 
33   35 


66   74 
36   45 


67   74 
40   42 


57   65 
33   33 


58   66 
34   37 


67   75 
40   43 


67   74 
36   37 


58   66 
31   31 


59   66 
37   37 


67   72 

44   50 


57   65 
31   40 


65   72 
34   37 


66   76 
39   42 


70   75 
43   48 


67   73 
37   45 


72   79 
47   52 


66   76 
34   37 


66   57 
28   29 


60   49 
42   37 


69   59 
Jl   31 


65   58 
27   27 


62 
35 


67   58 
31   46 


57   49 
33   38 


60   51 
43   39 


70   62 
39   34 


72   65 
25   30 


62 
43 


73   67 
37   38 


65   62 

44   41 


66   65 
39   50 


70   66 
35   36 


73   65 
39   43 


66   64 
43   46 


70   65 
31   36 


71   65 
37   40 


72'  66 
39   38 


67   61 
40   40 


67   65 
42   46 


69   65 
48   52 


68   66 
38   44 


71   62 
53   53 


63   63 
29   48 


59   65 
44   39 


64   68 
29   44 


64   65 
41   50 


63   67 
30   39 


66   69 
34   52 


68   66 
44   53 


62   65 

37   45 


62   60 
41   47 


67   69 

51   50 


26   27   50 


65   70 
35   35 


67   71 
36   46 


41   50   52 


60   67 
33   34 


67   71 
36   47 


69   70   65 
42   54   56 


67   70 
37   47 


30   38   52 


67   70 
37   55 


72   74   66 


65   66   70 
35   46   50 


66   70   62 
35   41   52 


71   76 
38   50 


75   69 
52   48 


73   70 
50   48 


74   76   71 


69   64 
38   48 


72   67 
45   47 


67   67   52 

44   40   32 


67   60   48 
42   39   29 


66   50 
44   38 


57   47   30 


64   59   47 
45   42   30 


47   46 
38   52 


65   50   47 
48   39   37 


65   52   50 


67   67 
53   57 


61   58   49 
46   45   35 


TO   52 
46   33 


66   68 
49   43 


54   52 

42   37 


65   53 

52   48 


64   51 
45   26 


65   53 

46   32 


54   54 
46   40 


65   54 
38   40 


64   51 
46   42 


54   54 
44   36 


55   54 

47   40 


56   57 
49   44 


53   49 
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46   53 
32   35 


50 
36 


55 

42 


49 

36 


54   54 
34   46 


50   56 
43   46 


49   49 
34   42 


56   56 
36   32 


56   59 

45   45 


59   60 
45   45 


62 
49 


57   59 
26   29 


6Z   64 

40   40 


61   66 
27   28 


64   66 
28   33 


60   59 
22   24 


55   60 

29   39 


62   68 
33   33 


63   66 
29   36 


59   65 
32   40 


64   66 

37   46 


64   61   65 
31   38   46 


63   67 
31   36 


63   67 
32   33 


65   64 
38   49 


65   60 
39   46 


2S   26   27   2S   28   30   31 


66   62 
40   46 


6B   69 
45   95 


60   63 
32   39 


67   67 
38   46 


74 


57 

66   66 
35   40 


63   60 
29   22 


64   99 
40   39 


66   63 
26   26 


64   61 
26   26 


64   99 
22   20 


61   59 

26   24 


63   62 
28   27 


63   99 
33   33 


99   60 
27   27 


99   60 
33   30 


97   67 
36   34 


64   61 
38   35 


66   64 
41   37 


57   63 

36   32 


59   65 
33   33 


63   60 

44   41 


69   62 
35   33 


99   63 
29   28 


60   64 
32   33 


66   64 
46   44 


57   65 
30   34 


65   63' 
34   34 


68   69 
39   37 


65   65 

46   44 


65   62 
40   38 


68   65 
51   48 


66   64 
34   32 


68   60 

26   31 


64   44 
29   25 


72   63 

26   29 


67   52 

29   30 


70   61 
21   29 


69   99 

33   24 


69   60 

37   30 


61   SI 
31   32 


67   62 
34   21 


60   42 
30   27 


60   40 
35   27 


49   99 
29   23 


74   68 
29   28 


60   69   61   42 

24   24   30   20 


71   70 
31   39 


69   48 

48   29 


68   48 

46   31 


68   70 
32   39 


70   6» 
33   34 


68   49 

44   39 


»•   98 

36   34 


68   66 
32   29 


69   68 
39   34 


72   92 
49   38 


67   69 
36   33 


68   48 
32   27 


70   90 
41   33 


TO   90 
49   38 


71   48 

41   29 


73   92 
45   39 


70   97 
32   30 


97.6 
32.4 


99.5 
17.9 


61.9 
32.8 


64.5 
36.5 


60.9 
29.0 


56.5 

33.0 


62.1 
37.5 


63.9 
37.6 


58.8 

96.1 


98.0 
35.0 


60.5 
39.8 


61.5 
38.0 


62.2 
37.8 


64.4 
30.5 


99.9 
39.2 


99.8 

32.3 


41   69.3 

23   38.7 


62.9 

40.8 


63.6 
43.4 


63.9 
37.3 


64,4 
38.1 


62.4 

44.4 


64.3 

41.0 


62.2 

36.1 


63,9 

39.4 


69.2 

47.1 


63.9 
38.9 


63,0 
38.1 


69.8 

42.8 


69,8 

46,6 


64,8 
41,4 


68.0 
90,2 


66,2 
40.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER    1966 


Station 


QUAKERTOMN  1  E 
REA0IN6  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  6R0VF  1  SE 

•     *     * 
LOWER  SUSQUEHANNA   0* 
ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISBURG  NB  AP 
MERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

•     •     • 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  o; 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWI5T0WN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
•     •     * 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
BIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANOA  1  ESE 
WELLSBORO  3  5 

•     •     * 
CENTRAL  MOUNTAINS   OT 
8ELLEF0NTE  *  S 


Day  of  Month 


62   66 
36   33 


53   6<> 

«6   42 


Ti      51   65 
<.?   39   *0 


71   50   67 
49   40   <>0 


SB   63 

36   37 


60   65 
37   37 


75   59 
56   '>2 


75   65   60 


78   69 


6*   7* 


MAX   56 

MIN   «* 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


62   66   75 
3*   35   *6 


4e   63 
37   37 


65 
42 


65   67 
35   35 


50   61   67 
39   36   35 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


73   65 

50   38 


75   63 
49   45 


66   60 
51   ** 


76   63 
51   45 


76   65 
53   42 


69   62 
55   47 


68   74 
33   37 


38   39   45 


56   65 
36   41 


67   75 
36   41 


59   66   77 
37   37   48 


77   6* 
46   47 


72   59 
57   45 


75   62 
55   38 


78   SO 
38   47 


69   62 

3*   48 


65   63 

48   45 


45   43   43 


75   71 
47   41 


68   72 
30   46 


71   66 
53   54 


65   70   73 
40   43   47 


76   73   67   67   67   70 
46   37   38   37   38   49 


66   74   77 


59   67 
35   37 


60   66 
37   37 


45   34   33 


56   49 
38   34 


58   45 
38   35 


63   45 
43   32 


60 
30 


57   42 
38   35 


55   59 
41   32 


56   45 
35   34 


74   63 
51   48 


66   75 
35   46 


65 

42 


76 
42 


77   69 
52   44 


74   70 
56   41 


69   65 
56   43 


79   70 
58   44 


79   72 
53   45 


75   70 
54   43 


77   70 
47   46 


69   74 
32   38 


70   73 
36   41 


69 
36 


56   54 
47   29 


66   52 
51   44 


70 
52 


61 

34 


65 
30 


68 
39 


67   63 
37   37 


57 
33 


43 
62 


57   66   71 
35   37   37 


71   68   53 

46   45   36 


66   68   52 
51   43   35 


66   62   51 
55   40   33 


67   63   52 

54   45   34 


55   57 
42   44 


52   57   63 
45   46   40 


53   55 

45   36 


50   50 
35   42 


63   64 
39   48 


66   66   66 
40   46   52 


64   67   68 
38   40   47 


64   65 
39   45 


64   65 
34   41 


48   51   54   60   64   T4 
3S   42   31   35   37   42 


64   59   52   50   55   62 
56   49   35   41   41   32 


65   52   49 
48   45   31 


68   60   50 
57   45   33 


63   52 
44   33 


56 
43 


68   51   50 


66   54   52 


63   67 
31   37 


68   68 
32   45 


61 
35 


61 
33 


60 
40 


68 
36 


65   65 
29   45 


67   68 
35   54 


68   68 
33   48 


65   65 
44   32 


50   54   60 
42   43   30 


49   51   54 
40   43   32 


51   50   55 
33   43   32 


47   53 

34  42 


66   51 
48   39 


65   48 
47   ♦» 


TO   60 
53   47 


67   59 
56   46 


60 
34 


60 
35 


69   66 
42   52 


59 
35 


65   59   61 


68 


64   49 
47   36 


62   65   65 

34   45   42 


66   68   60 
32   42   43 


66   66 
30   39 


67   65 
39   39 


71   69   »»   56 
28   35   32   22 


50   43   41 


62   55 

48   42 


55   64 
36   IB 


62   58   65 

42   36   36 


63   66   71 
44   33   34 


69   ♦*   57 
*>   >6   2« 


65   72   71   51 
38   42   34   29 


61   66   66   57 
36   60   3*   27 


64   Tl   »•   **   69.4 
S4   S6   11   2*   18.1 


65.6 

39.6 


64.3 
44.3 


65.9 
41.6 


63.6 
41.0 


65   71   *•   11 

36   61   »   27 


69.1 

41.0 


70   56   96   16  41.2 

42   16   10  10   42.1 


56   64   64   66   6T   90   96 
40   33   12   11   1*  92   21 


61   65   67   61   56   65 
33   36   47   45   36   35 


63   67   67 
33   39   50 


68   68 
39   46 


56 

61 

36 

30 

53 

52 

40 

27 

50 

54 

40 

10 

53 

53 

42 

32 

46 

52 

39 

29 

50 

55 

43 

30 

49 

55 

42 

30 

69   66   69 


66   67   69 
16   19   66 


62   56   67 
47   36   36 


40   11   12 


48   43 
39   27 


65   47   46 
46   40   29 


68 


75 

45       46       46{     31        32       42|     51 
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50 
40 


93   96 

17   29 


54   52   62 
39   36   23 


45 
35 


52 

59 


68   65 
41   36 


69   65 
26   26 


69   66 
33   39 


67   69 
33   37 


62   66 
30   36 


65   68 

31   40 


65   68 

32   39 


66   63 
42   33 


64   71   66   6« 
14   19   16   2* 


69   72   69   90 
16   16   16   12 


72   71   90   60 
17   61   16   11 


70   69   66 
12  12  29 


6«   69   90   19 
16   67   11   29 


71   70   99  96 
30   19   11   29 


67   69 
34   31 


64   69 
26   29 


66   68 
35   33 


67   64 
36   32 


69   69 

32   29 


64   62 
40   30 


63   66 
15   12 


63   60 
11   29 


69  66 
34  26 


6«   62 
26  21 


72   64 

10   29 


71 
30 


69   62 
29   26 


69   69 
11   11 


9?  69 

33   29 


59   67   61   61   62   51 


65   67 
29   32 


66   68   63 
27   48   24 


56   60   63 
26   35   33 


65   67   63 

30   47   30 


60   62 
40   36 


58   62   54 

33   31   29 


63   64   59 
26   24   23 


65   70   52   40 
23   29   21   21 


64   68   57   40 
30   37   21   26 


62   69   98 
24   24  26 


63.4 
19.6 


61.5 

60.6 


64.6 
40.9 


69,6 
61.9 


64.0 
17.9 


66.0 
40.7 


62.1 
16.5 


60.9 
11.1 


61.9 

17.1 


66.0 
17.6 


60.6 
13.7 


61.0 
17,1 


62.9 
16.9 


99.7 
19.9 


58.0 

32.9 


55.2 

36.1 


60.4 
32.2 


64 
22 

61 
21 

65 
23 

47 
29 

58 

33 

60 
31 

54 
28 

55 

26 

64 
27 

58 

27 

60 
26 

69 

27 

60 
30 

61 
29 

54 

29 

16 

21 

16   66 

30   24 


60.1 
35.3 


iss^ 


DAILY  TEMPERATURES 


SuUon 


OU  SOI»  1   E 
CMPORIUM  1  N 

KAKTHAUS 
LOCK  HAVCN 

PHILIPiBURS  FAA  IP 

HtNOVO 

RID6WAY 

STATE  COLLE«E 

•     •     • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURS  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINOOON 
JOHNSTONN 
KESS 

MARTINSeURC  FAA  AP 
*     *     • 
SOUTHWEST  PLATEAU   0« 
BAKERSTOMN  3  NNM 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  M 
BUTLER  *  MNW 
CLAYSVILLE  3  M 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
OERRv 
DONEGAL 
BONORA 

FORD  CITY  4  5  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  W9  AP  2 
PITTSBURGH  we  CITY 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

Mm 


PtmSYLVANIA 

ocTOUR  i«e6 


Day  oi  Month 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

MIN 


50   55 

57   JT 


52   »5 

JT   37 


59  «e 

36   29 


60   »7 
»3   31. 


55   45 

37   35 


**   53 

36   31 


60   50 
«1   39 


5»   «7 
39   36 


59   *6 

40   39 


51   65 
40   32 


55   60 

41   29 


55   45 

42   36 


49   59 

40   37 


46   53 
35   31 


55   60 

44   39 


55   49 
40   35 


47   59 
40   36 


44   52 
37   36 


55   60 

42   39 


53   61 
42   35 


58   53 

41   39 


56   56 

44   44 


53   60 

42   37 


52   60 

41   41 


65   62 
50   43 


61   63 
32   37 


65   69 

30   36 


65   71 
37   43 


60   69 
29   46 


65   58 
49   41 


66   63 
32   40 


62   72 
34   49 


8    9   10   11 


42   47   40 


73   62   55 

48   45   37 


63   62 
45   39 


59   49 
42   37 


66   57 
43   34 


63   53 

43   39 


64   55 

42   30 


69 

57 

41 

40 

64 

60 

42 

42 

63 

65 

46 

42 

67 

57 

52 

40 

69 

56 

47 

39 

62 

55 

43 

38 

55 

51 

41 

36 

65 

55 

45 

40 

68 

55 

44 

40 

71 

60 

52 

41 

69 

62 

47 

37 

59 

54 

44 

40 

TO   74 
32   44 


65   71 
26   29 


67   74 
25   29 


12   13   U   IS   le   17   18 


60   67 
27   21 


70   72 
30   42 


68   75 

34   36 


69   73 
39   43 


59   54 

47   42 


76 
40 


34   34   47 


70   74 
36   40 


60   68 
37   46 


58   65 
28   30 


54   65 
35   35 


65   72 
26   28 


54   61 
31   31 


66   73 
33   35 


62   68 
44   50 


62   75   TO 


56   66 
32   32 


65   72 
33   36 


69   75 
30   33 


67   70 
30   32 


65   73 
35   40 


67   73 
39   41 


TO   59 

50   42 


74   62 
37   34 


69 

24 


55 

43 


67 
30 


57 
32 


67 
49 


60   61 
44   37 


65 

40 


62   59 
43   38 


63   65 
35   28 


62 


67 
39 


60 
35 


62 
43 


62   61 


55   41   39 


61   75 
44   30 


63   63 
45   39 


70   69 
52   53 


60   TO 
31   45 


59   61 
24   26 


70 
42 


64   75   77 


66   71   68 
33   44   53 


74   78   79 
38   50  .  51 


64   72   75 
32   34   36 


78   78 
59   59 


73   76 
31   51 


60   75   77 


67   94 
36   42 


68   59 
49   49 


49   39   29 


59   42 
40   35 


74   45   46 


51   52 
46   30 


76   48 
43   42 


48   4} 
39   29 


74   52 

43   40 


51 
40 


77   90 
49   40 


67   46 
44   41 


99 

42 


84   47 
47   44 


79   56 
56   43 


64      61      63      75      79 
52      47      44      42      57 
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19   20 


49   47 
39   35 


4J   51 
33   41 


42   52 

30   35 


42   53 

34   41 


44   52 

32   39 


48 
35 


45   53 

34   40 


24   25 


52   50   59 
40  31   29 


53   64 
38   28 


46   58 
35   35 


48   54 
40   19 


47   52 

36   30 


55   63 

41   24 


50   51 
38   28 


53   67 

39   27 


45   62 
29   30 


59   66 
40   31 


49   55 
39   29 


53   69 
35   24 


49   61 
35   28 


53   62 

43   29 


54   62 
59   27 


50   99 

42   28 


56   68 
30   41 


54   61 
36   32 


52   63 
39   35 


63   64 
34   36 


57   64 
26   26 


62   69 
22   23 


63   67 
29   29 


57   63 
21   27 


61   62 
33   35 


60   69 
32   32 


60   64 
23   28 


60   65 

32   37 


28   27   28   29 


61   64 
26   29 


65   77 
31   31 


69   64 

19   19 


61   99 
24   24 


99   62 
23   24 


68   69 

29   29 


64   61 
23   23 


61   61 
32   32 


63 
32 


60   64   64 
38   32   29 


69   66   67 
31   29   26 


69   69 
32   27 


29   45   32   39   30   30   29   J9   2*   21 


69   64   60   99   60   61   66   5k   49   99 
34   47   33   32   27   31   99   »6   2t   li 


67   62 
26   41 


62   4* 
24   29 


69   68 

19   19 


69   70 

26   30 


59   62 

22   24 


64   51 

25   32 


64   69 
29   29 


64   66 
23   2* 


64   6* 
33   32 


49 

22 


60 
26 


56 
28 


69   97   46   96 
36   42   21   29 


70   68   6* 


69   63   47 
24   31   21 


68   73   42   93 

27   27   27   22 


99   92 

29   26 


70   68 
36   46 


63   99 

38   46 


63   67 
29   38 


61   66 

30   40 


67   69 

30   47 


69   66 
28   31 


69   69 
35   52 


69   64 
34   38 


70   98 

39   49 


44   66 

24   31 


67   63 
30   49 


69   61 
37   48 


68   66 
37   49 


69   69 
32   43 


68   71 
32   93 


92   69 
46   41 


67   63 

42   41 


68   63 
49   49 


65   65 
32   30 


58   57 
40   38 


63   59 

23   23 


65   60 
34   31 


62   64 
21   21 


67   63 

30   30 


63   64 
29   27 


70   70 
28   27 


32 

66 
29 

31 

61 
26 

63 

27 

64 
29 

60 
31 

61 
33 

60 
34 

63 
32 

61 
24 

64 
27 

70 
31 

66 
30 

52 

30 

66 
32 

61 
33 

64 
32 

61 
37 

69 
36 

68   99 

42  22 


9)   39 
36   29 


47   94 

24   IB 


47   90 
32   24 


94   47 
33   19 


44   99 
31   22 


99   4t 

39   29 


41   41 
33   22 


71   92 
42   29 


67   94 
28   24 


94   49 

33   24 


90   43 

42   24 


62   48 
42   28 


69   48 
36   26 


71   99 
34   21 


69   66 
34   32 


99   44 
34  29 


97   49 
38   91 


99.6 
19.2 


97.0 
91,0 


41.1 
26.3 


61.9 
33.5 


97.9 
30.9 


97.0 
33.0 


61.6 
39,0 


96.9 

31.2 


60.2 
37,7 


41,9 
37,9 


44.6 
16,4 


40,7 
32,3 


44,7 
39,7 


44.9 
99,6 


94,9 


99.9 

97,2 


49,1 

36,1 


97,9 

40,9 


41.9 

31.9 


99.7 
99.7 


41.1 

32.9 


40.9 
93.9 


41.3 

39.7 


41.4 
36.1 


69.) 

40,0 


61,6 
31,7 


62,1 
19,2 


99,9 
17,9 


63,0 
19,2 


65.1 
36.5 


65.5 
39.1 


65.0 
19.0 


62.0 
19.9 


62.4 
42.6 


Continued 
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^iSK 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


ocroaiK      i«t» 


Slotlon 


POCONO  MOUNTAINS    01 
H  tARRC  SCRANTON  MBAP 

•  •    • 

UPPER  JUSauEHANNA   06 

MONTROSE 

•  •   • 
CENTRAL  MOUNTAINS   OT 

MEOIX  RUN 
PHILIPSSURS  FAA  AP 


•   •   • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 

CARROLLTOWN  2  SSE 


•   •   • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

CORRY 

DU  BO  IS  FAA  AIRPORT 

MEAOVILLE  1  S 

TIONESTA  2  SE  DAM 


Day  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  6N0 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 


SNOWFALL    T 
SN  ON  SNI 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


25      26      27      28      29      30      31 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER  1966 


Time 

Day  oi  month 

SUtion 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

55 

56 

54 

56 
54 

57 
55 

56 
55 

55 
54 

55 

53 

56 
54 

58 
55 

58 
58 

58 
55 

55 
53 

54 
52 

55 
54 

58 
55 

58 
54 

54 
53 

53 
50 

50 
50 

50 
50 

50 
49 

51 
49 

52 

51 

52 

50 

51 
49 

50 
48 

50 
48 

51 
48 

51 
50 

50 
48 

46 
47 

LANDISVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AM 

55 

50 

48 

54 

55 

50 

48 

49 

45 

53 

59 

50 

48 

50 

52 

54 

52 

47 

48 

47 

45 

46 

46 

48 

45 

46 

46 

46 

46 

44 

40 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

52 

48 

59 

45 

58 
46 

62 

51 

57 
51 

56 
47 

60 

45 

61 
47 

65 
51 

62 

54 

55 
49 

56 
48 

58 
45 

60 
49 

60 
52 

58 
49 

50 
46 

46 
42 

51 

45 

49 
45 

53 
41 

55 
42 

56 
48 

56 
43 

55 
42 

54 
41 

54 
41 

i4 

41 

49 
43 

49 
39 

47 
36 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

53 
50 

56 
46 

57 
47 

60 
52 

57 
52 

55 

48 

58 
47 

59 
49 

63 
52 

61 
55 

55 

50 

55 

49 

57 
46 

58 

50 

59 
53 

58 
50 

50 
48 

48 
44 

51 
46 

49 
47 

51 
42 

53 

44 

54 
49 

52 

45 

53 
44 

52 
43 

52 
42 

52 

43 

49 

45 

48 
40 

46 
38 

8  INCHES 

MAX 

MIN 

55 
53 

55 

50 

56 

51 

58 
53 

57 
55 

55 
52 

56 
50 

57 
52 

59 
54 

60 
57 

57 
53 

54 
52 

55 

50 

57 
52 

58 
54 

58 
54 

54 
51 

51 

48 

51 

48 

51 
49 

50 
46 

51 
47 

53 

50 

52 

48 

51 
47 

51 
47 

50 
46 

50 
46 

49 
48 

48 
44 

46 
42 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

57 

54 

55 
53 

55 
53 

57 

54 

57 
56 

55 
54 

55 

53 

56 

54 

58 

55 

58 
58 

58 
55 

55 

54 

55 
53 

56 
53 

57 
55 

57 
55 

55 
53 

53 

50 

52 

50 

52 
50 

50 
48 

51 
49 

52 

51 

52 

50 

51 
50 

51 
49 

50 
48 

50 
48 

50 
49 

49 
47 

47 
45 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

57 
56 

56 
55 

55 
54 

57 
55 

57 
57 

57 
55 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

58 
56 

58 
56 

56 
55 

55 
54 

56 
55 

56 
55 

57 
56 

56 
54 

54 
52 

52 
52 

52 
52 

52 

50 

51 
51 

52 

51 

52 
51 

52 
51 

52 

50 

51 

50 

50 
50 

50 
50 

50 
49 

49 
47 

20  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
57 

57 
56 

56 
55 

56 
56 

57 

57 

57 
56 

56 
55 

56 
55 

56 
56 

58 
56 

58 

56 

56 
56 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

57 
56 

56 
55 

55 
53 

53 

53 
53 

53 
52 

52 

52 

52 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

51 

51 

51 
51 

51 
51 

51 
50 

50 
49 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


53.7 
51.9 


55.4 
45.5 


54.2 
47.0 


53.7 

50.0 


53.7 
51.8 


54.5 
53.8 


TLlpTo^i'^cLZ'^'Si'''   IS?f'?vPE.'"L*«'^ERRACE   CLASSIFIED   AS   CONOTTON  GRAVELLY    ">*«     GROUND  COVER .      RYEGRASS 
AND^?^vi   S^EOS.    m5we6   SEVERAL    TWES   EACH   SEASON.       INSTRUMENTATION,      TAYLOR  RECORDING   THERMOMETER. 

<=,  noc   nc   roniiMn        GFNTLF    SLOPE    TO   THE   WEST        SOIL   TYPE,       DUFF  I  ELD   CLAY   LOAM.      GROUND   COVER,      PERMANENT    BLUEGRASS    SOD 
■  SmCH  ?S   KE^^LIPpId   TO  I'SeIG^   ^2    I^HES         INST-njMENTATION,      WESTON   ELECTRIC    SOIL   THERMOMETER. 

-  MAX   AND  MIN   FOR    24   HOURS    ENDING   AT   MIDNIGHT.  uinFR^TOWN   SILT    LOAM        GROUND  COVER,      KENTUCKY    BLUEGRASS 

Hr.'cZ.nr.V.   '^nl'^    'c!^°lhll.Jrl    !5^\"rD^;-IN!S^L"?SsTRS*MiS?l??S::."^JpPEr-i0NlTANTAN   THERMOCOUPLE   ON   RECORDING 
POTENTIOMETER. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  01  Month 

1 1 1 1 ] r 

_ 

M 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

«   ft   • 
POCONO  MOUNTAIN!    01 

FRANCIS  e  WALTER  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.10 
47 
55 

41 

.02 
4S 
42 
37 

.07 
42 
99 
35 

.12 
75 
60 
S9 

.10 
74 
63 

44 

.14 
96 
94 
39 

.12 

104 

92 

32 

ft 
ft 

ft 
ft 

• 

.44 

196 

68 

34 

.14 
69 
68 
34 

.12 
79 
90 
99 

.00 
42 
48 
33 

.12 
40 
S3 
S3 

.09 
90 
97 

49 

.07 

li'i 

61 
41 

1 

103 
99 
32 

.03 
61 
42 
32 

.02 

4» 

4T 
32 

.01 

70 
49 
37 

.09 
91 
44 
32 

.10 
49 
99 
32 

.07 
97 
96 
32 

.07 
3* 

57 
40 

• 

« 

• 

; 

• 

'• 

• 

2.826 

20816 
54. 3 
3S.6 

•    •    • 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT           OS 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.IS 
38 

71 
49 

36 
63 
38 

.18 
27 
69 
39 

.12 

19 
69 
42 

.11 
39 

76 
47 

.16 
93 

62 

41 

.19 
46 
69 
3* 

. 

• 

m 

I 

I 

m 

* 

m 

I 

• 

m 

- 

• 

- 

* 

; 

• 

m 

'- 

\ 

\ 

m 

: 

■ 

• 

•   ft    ft 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 

FORD  CITY  ♦  S  0AM 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

.02 
48 

.10 
40 

.02 
21 

.09 
IB 

.12 
29 

.OS 
33 

.U 

40 

.14 
99 

.11 
69 

.12 

91 

.19 
•  6 

.10 
93 

.06 
9« 

.07 
40 

.11 
26 

.10 
26 

.09 
21 

•  09 
29 

.09 
42 

.07 
39 

.20 
■0 

.20 
96 

US 

.18 

129 

.12 

46 

.19 

91 

.07 
17 

.06 
2S 

.11 

37 

.16 
S6 

.14 

76 

.19 
98 

58 

.11 
94 

.03 
30 

.01 

48 

.00 

4 

28 

.01 
97 

.01 
69 

.06 
3 

.09 
66 

.09 

71 

.06 
13 

.06 
42 

.08 
99 

.06 
13 

.14 
31 

.07 
19 

.05 
13 

.06 
9 

.07 
26 

.06 
14 

.OS 
8 

.11 

9 

.04 
11 

,04 
20 

.04 
24 

.01 
6S 

.04 
TO 

26 

.10 

*0 

2,906 
1247 

2.806 
1519 

ft    ft    ft 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 

WIND 

.09 
39 

.27 

IC 

.71 
22 

.09 
90 

iOl 

47 

.01 

20 

.13 

16 

.12 
33 

.11 
31 

.09 
61 

.22 
97 

.08 

60 

.08 
27 

.09 
33 

.13 

49 

.01 
136 

.09 
l! 

33 

.03 

i      U 

ft 
3C 

.0! 

1  ft 

.06 
69 

.01 
81 

.22 

31 

.09 

e 

30 

1 
• 

• 

r 

- 

m- 
m 

3.496 
11986 

KANe   I  NNE 

EVAP 
WlNC 
MAX 
MIN 

.0« 
31 
9! 
4! 

.02 

1 

46 

4C 

.04 
IS 
91 
3( 

.04 
26 
64 
it 

.01 
31 
9« 
4! 

.02 
5C 

91 

4C 

.09 
24 
96 
31 

.06 
1« 
63 
3( 

.10 
16 
66 
39 

.13 
30 

6S 

i  *^ 

.10 
46 
69 
41 

.10 
31 
90 
40 

.04 

92 

1  3! 

.03 

6 

1  63 

34 

.19 

t  ""> 

1  ** 

.0! 

6( 
9( 

.OC 

>  3 

>  9< 

>  4 

>  .0 

1< 

I       4 

J 

.0! 
>      1 
)   4( 
S   3' 

.11 

2( 

)   4< 

,    J 

)  - 
)     • 

• 
• 

\ 

i 

- 

- 

!  • 
1  • 

!  - 

• 

• 

* 

m 

See  reference  notea  lollowing  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STAnON 


ACWCTONU   LOCK    » 
ALIENS  MILLS 
ALiCHTOMN    V»    kP 

ALTOONA  NOAscsMoe  ctve 
~  IN  n  eusN  DAM 

A»OLL0    1    «l 
A^CIOTSVILH 
AUSTIN 

AUST|N»U«C    t    M 
BAKC*STOirN    »   NVM 


76  ".S 

75  36 

1020 

76  08 
75  58 

1340 

7A 

75  5  = 

1120 

79  26 

1200 

RA 

79  40 
79  42 

1550 

75  25 

1950 

79  32 

1740 

76  25 

1100 

7P 

79  23 

890 

78  16 

78  12 

1020 

79  4,9 

1400 

79  4*. 

1040 

6P 

75  52 

350 

1280 

80  14 

1200 

76  52 

80  10 

77  16 

910 
1920 

" 

WM,  W. 

■"AOSTELLER 

NG.  •  FNDRY. 

MRS.  MA 

y  M.  WRIGHT 

GILBERT 

H.  ReiER 

.  HIGHWAVS 

BIRO 

eoffousH 

OF  WAY\ES3UR 

JAMES  L 

DE  5M0NG 

MARION 

.  SHUMWAT 

STATION 


WEST    CHESTER 
WEST    GROVE    I    SE 
■rfEST    HICKORY 
WHITESBURG 
WIL<eS-aARRE    <.    Nl 
W-6ARRE-SC=»ANT0N 
WILLIAMSBURG 


COUNTY 


CHESTER 
CHESTER 
FOREST 
INDIANA 

LUZERNE 
LUZERNE 
BLAIR 
LYCOMING 


M  17 

61  20 
40  27 


75  36 

75  48 
79  25 


78  12 
76  55 
75  18 


STATION  INDEX 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


OBSERVER 


DAILY  LOCAL  NEWS 
CONARD-PYLE  CO. 
MRS.  HELEN  F.  KlNNEAf 
WftS.TALMA&E  MILLER 
NICHOLAS  M.  SOUCHIK 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
ROBERT  GUNNETT 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
FRANKLIN  8.  SUSKIRK 
WALTER  C.  RICE 


YORK  3  SSW  PUMO  STA 
YORK  2  S  FILTER  PLANT 
YORK  HAVEN 
YOUMGSVILLE 
ZERBEY  AIRPORT 
ZI01   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 

CLOSED  STATIONS 
MONESOALE  5  NNW 
NEW  STATION 


COUNTY 


SCHUYLKl 
SCHUYLKI 
LEHIGH 


WAYNE 
WAYNE 


39  55 

39  56 

43  07 
fcl  51 


OBSERVATION 

TIME  AND    - 

TABLES 


J      DRAINAGE  CODE: 


;;^^r;o.^o^^i.';sroiJi^vi=s.=-rsSS,^^^^ 


I    EDISON    CO. 


WILLIAM  CARLET' 
KING  COAL  AVlA 
JAMES  D  TETER 
LESLIE  HOWATT 


CLOSED    5/1/66 
r    S    COOPS    OF    ENGINEERS  I 


ir  ;^°;^:"^s:::^^^'ls^=^~^  ^r  ::^"i^;s;^: 


REFERENCE    NOTES 

.«,„  B„r„u  St.<.  Clto....ojl.,,  We..l„r  B.r..u  Alr^  SUUo,,.  H.rri.burg  S...,  A>n~r,.  N^  C>,»i..rU=d. 
conUWrf  !!.  "HOnBl-V  PBEaPITATION  DATA  PENNSYLVANIA  . 


nmF.NSlONAL  UMTS;       Unless  othemlse  Indicated    dtoensioml  m 

ire  the  sums  ol  the  nepiU.e  depeHur.s  ol  a.et»g.  daily  temperatur, 

and  speeds  divided  by  the  nuinber  of  observations. 

n„..RVATIONTlME:       The  St.Uoh  Ihde.  shows  f";^l^'"^':2^'°^;^:''^T;S:;J:iT  \ 

rn.?x;^^"S"eCrr\^-r'w'.«»tnrs.i"r,!^hd  s„o.,.u .  .K. ..»,,., 


, this b.,... .re;  ^'^^'^::^r.J.i,rz'S^^'^"'::^^r,£.'^^::^^^^^^ 

•  F.     In  "Supplemental  Data"  Uble  directions  entered  in  iigures  arc  «.  a 

K  ,  ,r«  lake  the  observ-atlohs  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  Ihe  "SnowIaU 
•unutier  months  some  observer,  take  ^_«^°^'«™™'  °^  /^  ^.^  „'„,  "EWremes"  table.  "0.11,  PreclplU- 
d's«w  »  0™ln"d"^"e!"'ren  published,  are  <or  the  ji  hour,  ending  a,  time  o<  observation. 


EVAPORATION  1=  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pa.  o,  ,-,oot  ■"-"".-"/^'■•"'S:,;'^"  "'  '~'"°"  "'"°'""'  ""  "'"'"""°"  """ 
retoTf™!.  o"  temperature  o<  water  In  p«.  as  recorded  during  24  hour,  ending  a.  .toe  of  ob.erv.Uon. 


Ground"  tabl 
Entries  of  snowfall  in  the  "C limalologlcal  DaU"  Uble.  the  "Snowfs 


WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  In  the  "Snowfall  and  Sr 
(or  successive  observations;    consequently,  occasional  drifting 


ind"  table,  i 


snow    sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining 
pack  may  result  in  apparent  incona latencies  in  the  record. 

"Seasonal  SnowfaU"  table.  Include  snow  and  s 


Max  and  Min  in  "EvaporaUon  and  Wind"  table 
meaeurementa  are  taken  from  different  points 
leet.     Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


,      ■      1     .„    ^„^  nnr-mnln  haBPd  on  the  period  1931-1950, 
NORMALS  for  all  sWtlona  are  cllmatological  standard  normals  based  on  tne  peno 

DIVISIONS,  as  used  £n  this  publication,  became  effective  with  daU  for  September  1956. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  m 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  wiU, 
n..AV..n  DATA  AND  CORRECTIONS  Will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 
,MT.«POLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totaU  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TAB- .^.  THE  SYMBOLS  APcni.KTTERS  WHEN  USFP  INDICATE  THE  FOLUDWINC: 

-      NO  record  In  the  "SupplemenUl  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU 

NO  record  In  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  -DaUy  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
4      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
«      Highest  observed  one  minute  wtndspeed.     This  station  Is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest 
•      Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unlmown. 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  fuU  month, 
o     water  .,ulv...«  of  showf.U  whoU,  or  p.r,ly  ...l»...d.  uslhg    a  r..,o  of  1  Inch  water  .,ulv..e.»  .o  ever,  10  1.=...  of 


and  direction  from  the  post  office. 

preceding  June  datt  will  be  carried  in  the  July  I 


Snow  on  Ground"  table. 


f  snowfall. 


.l.h.ofshOWf.UwhoU,orp.r<ly...lm.t.d.usl»g    a  r...o  0.1  mo„  ..«..,  ,^  ,„.  h.Uv  record.     Degree  day  data,  U  carried  for  .M.  .f.lon. 

M      one  or  more  day.  of  record  m....    U  average  vlu,  1.  e^ered.  le..  tl-n  .0  days  recot.  1.  rnUslng.    See  "OaUy  T.mp.r.,ure    table  for  detailed  daily  recor.     Oeg 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


isentially  e 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amoui 
T      Trace,  an  amount  too  amaU  to  measure. 
V      Includes  total  for  previous  month. 
.M  THK  STATION  INn.^.  TH1.  SYMBOLS  ^>^r.  ,.,=rrTERS  WHEN  US^D  TNDirATE  THE  FOLLX^WING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ram. 


Lghtly  f 


e  pubLlshei 


n  Hourly  Precipitation  DaU. ) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  preclpitatio 
"Cllmatological  Data"  buUetip  they  are  from  a  ee 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


G  "Soil  Temperature"  Uble. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table, 

J  "Supplemental  DaU"  Uble. 

SS  ThiB  entry  in  time  of  observation  col 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  c 


n  Station  Index  i: 
n  Station  Index  t 


rocessed  for  special  purposes,   and  are  p 
ording  gage,  except  where  indicated  by  t 


a  observation  made  r 
s  variable. 


A,  ,   .i.th^  "Hourly  Precipitation  DaU"  bulletin.    If  daUy  amounts  are  published  m 
'    R'.    ?uS.  amols  iTdlffer  from  amounts  publiahed  fr«n  the  recording  gage  in 


e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground: 


General  weather  conditions  in  the  U.   S.  for 
which  may  be  obuined  from  the  Supe 


;ach  month 


t  Ksted  in  the  tables,  w 
re  described 


n  ground  in  that  month. 


this  reference  Indicates  that  the  thermometers  are  exposed  1 


o  be  included  in  this  i 


a  shelter  located  c 


e  publication.   MONTHLY  WEATHER  REVIEW.   MONTHl-V  CLIMATOUX=.CAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY 
Printing  Office.  Wa.hlngton,   D.  C.   2M02 


d  CTORM  DATA.  aU  of 


.  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  enpo.ure.  etc, . 
r  Weather  Bureau  .Utlons  may  be  touhd  to  the  latest  «»ual  lasue 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 

NOVEMBER  1966 
Volume  71        No.  11 


iw>- ^.1^  lif  iLU« 


Temporoturt 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELAND 

HAKLEY 

MATAMORAS 
MIUANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 
STROUDSBURC 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

H«BARRE-SCRANTON  NBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  I  SW 
DEVAULT  I  W 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
6RATERF0RD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  iNST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 
PMOENIXVILLE  I  E 
OUAKEHTOWN  I  E 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

DIVISION 


LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPtNSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
MILLIAMSPORT  WB  AP 

DIVISION 


.  I 

II 


«9.8 

so.o 

53. 4 
55.2 
50.6 

47.8 
52.6 
54.0 
49.1 
49,9 

51.8 


53.7 
53,6 
53.7 
47.3 
51,2 


55.8 
54,6 
53,8 
55.7 
55,5 

54,9 
55,9 
53,9 
54,0 
56.5 

53,8 
54,1 
57,5 
56,5 
55,9 

58.5 
57,6 
65.9 
55.7 
56,8 

54, 2M 


53,4 
52.4 
54.5 
53,7 

54.0 

55.7 

55.0 
53.2 
54.6 
56.6 


53.7 
51. 9M 
53.1 
53,3 
51,2 

53,7 
52, 7M 
50,6 


<  s 


27.7 
32.9 
28.2 
32.8 
24.3 

27.6 
32.4 
33.3 

32.3 
30.5 

34,9 


33,2 
33,5 
25.5 
32,3 
28,3 


32,3 
33.9 
36.6 
32.3 

32.7 

36.9 
34.8 
30.4 
33.6 
40.1 

33.4 
32.0 
37.7 
40,0 
37,7 

43.5 
34.2 
35.2 
38.2 
37.1 

35. 2M 


31.9 
34.1 
36.8 
31.7 
33.9 

34,2 
35,1 
30,9 
34.1 
34,1 


32,2 

26, 9M 
29,9 
30.8 
29.0 

29.9 
30, 8M 
31,9 


38,8 
41,5 

40.8 
44.0 
37.5 

37.7 
42.5 
43.7 
40.7 
40.2 

43.4 


43.5 
43.6 
39.6 
39.8 
39.8 

41,3 


45,2 

44,0 
44,1 

45,9 
45,4 
42,2 
43,8 
48,3 

43.6 
43.1 
47.6 
48.3 
46.8 

51.0 
45.9 
45.6 
47.0 
47.0 

44. 7M 


42.7 
43.3 
45.7 
42.7 

44.0 

45.0 
45.1 
42.1 


43.0 
39. 4M 
41.5 
42.1 
40.1 

41.8 
41. 8M 
41.3 


«l 


3.8 
1.6 


1 

2.0 

2.2 


.6 
2.3 


3.1 
1.9 
1.8 


2.2 
.3 


No.  of  Day. 


779 
701 
719 
624 
819 

811 
667 
633 

719 
736 


640 
636 
754 
750 
750 


622 
614 
587 
621 
620 

555 
584 
682 
629 
494 

636 
651 
513 
494 
538 

413 
565 
577 
533 
535 

601 


662 
645 
572 
663 
626 

595 
592 
682 
613 

582 


655 

761 
696 
682 
738 

687 
692 
703 


19 
16 
13 
19 

20 

0  11 

0  14 

20 

16 

5 


4,29 
5,39 
3,49 
4.13 
2.70 

3.91 
2.42 
4.00 
3.68 
5.78 


Preclpilation 


li 


1.24 
.16 


2.97  .03 

3.89  .19 


3.05 
2.84 
3.22 
5.29 
4.90 

3.86 


2.63 
2.65 
2.99 
2.15 
2.81 

2.26 
2.75 
3.28 
4,02 
2,46 

2.57 
4,21 
3,07 
2.85 
2.36 


2.72 
3.24 
2.82 
2,32 

2.08 


2,98 
3.67 
3.38 
2.83 
2.67 

2.71 
3.56 
3.00 
3.27 
3.25 

3,13 


3,29 
5,95 
5,72 


4.30 
3,50 
5,77 


1,44 
,67 


,93 

,14 

2.32 


1.71 
2,00 
1,47 
1.41 
1.05 

1,40 
.86 
1.13 
1 
1.72 

1.37 


1.24 
1.21 
1.68 
2.03 
1.93 


1.32 
1.12 
1.40 
.86 
1.21 

.90 
1.42 
1,02 
1,56 

.76 

1.28 
1.68 
1.34 
1.22 
1.07 


1.08 

1.20 

1,84 

,91 


,90 


.98    28 

1.35    28 

.95    28 


1.83 
.99 

1.04 
1.47 
l.OS 
1.85 
1,05 


1,30 

2 

2,75 

1.93 

1.31 

1.96 
1.85 
3.40 


l.O 
.2 


0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 

T      30 
T      30 

0 


30 


T 

T 

30 

.2 

T 

30 

.6 

1 

30« 

.5 

T 

30 

.5 

0 

.6 

0 
0 

.0 

0 

T 

29 

0 

.0 

0 

.3 

T 

29* 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS  07 

BELLEFONTE  *  5 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  I  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGMAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
E8ENSBUR6  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU  09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  4  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2    //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL« 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUOERSPORT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


Temperature 


47.8 
<i8.0 
52.6 


-.T.l 
53.3 
*7.9 


50.3 
SO.O 
'>6.S 
SO.O 
51.0 

48.2 
47.6 
49.4 
49.3 
50.5 


51.9 
56. 6M 
50.8 

M 
54,7 

54.2 


55.4 
49.4 
52.6 
49.9 
55,2 

53.2 
55.0 
50.1 
58, 5M 
52.0 

53.6 

50,0 
54.3 
53,4 
56.0 

56.8 
52.1 
53.5 
51.6 
54,5 

51.6 
47.3 
57,4 
54.7 


45.6 
48.1 
54. OM 
51.8 
49.4 


49.6 
46.7 
47.6 


29.4 
31.9 
28.0 

30.6 

29.2 
32.0 
29.6 


29.4 
30.6 
26.3 
21.3 
28.6 

25.0 
29,4 
29,7 
28.0 
31.0 


31.5 
32. 8M 
27.8 


32.5 
29,4 
32.0 


33.6 
34.3 
28.4 
30.6 
29.3 

27.1 
33.9 
30.1 
34. 7M 
29,2 

30.8 
32.6 
34,5 
32.5 
33,6 

33.3 

33.4 
36.6 
29.7 
32.9 

34.4 
29.3 
35.7 
28.6 


29.1 
29.4 
29. 8M 
28.8 
27,3 


31,9 
27,7 
30.9 


38.6 
40.0 
40.3 


38.2 
42.7 
38.8 


39.9 
40,3 
36.4 
35.7 
39,8 

36.6 
38.5 
39.6 
38.7 
40.8 

38.6 


41,7 
44, 7M 
39.3 

M 
42.9 

43.4 

I 

41.6 

42.3 


44.5 
41.9 
40.5 
40.3 
42.3 

40.2 
44.5 
40.1 
46. 6M 
40.6 

42.2 
41.3 

44.4 
43.0 
44.8 

45.1 
42.8 
45.1 
40.7 
43.7 

43.0 
38.3 
46.6 
41.7 

42.7 


37.4 
38.8 
41, 9M 
40.3 
38.4 


40.8 
37.2 
39.3 


2.0 
.6 


2.3 
.9 


9 

10 
11 
10 
27. 

11. 

10 

10 

10 

11. 

10 
10 

9 

9 
28 

8 

9 
10* 
11 
10. 

9 
10 
10. 
28* 


No.  of  Days 


785 
743 
733 


799 
664 
781 


748 
736 
851 
873 
747 

846 
787 
755 
783 
721 


694 
603 
762 


13  20 
15  20 


20 

22. 

20    698 


608 
686 
729 
734 
677 

736 
611 
740 
547 
725 

675 
704 
611 
655 
600 

594 
659 
593 
720 
630 

657 
791 
549 
694 


823 
782 
683 
734 
792 


719 
826 
762 


Precipitation 


4,50 
4.10 
3.70 


3.78 
4.66 
2.65 


3.92 
5.13 
5,12 
4.15 
4.74 

3,85 
3.78 
5.31 
4.86 
3.98 

4.48 


4.24 
3,41 
4.99 
2,73 
3.59 

3.97 
2.60 
3.08 


4.44 
4.71 
4,46 
5,00 
3.33 

2,95 
4,67 
3,90 
3.64 
4.34 

4.66 
5,26 
4.01 
4.44 
4.62 

4,98 
3.39 
3.99 
4,35 
4,56 

5,76 
3,20 
3,97 
3,42 

4.25 


4.52 
6,15 
4.51 
4,64 
5.18 


6.45 
5.75 
4,76 


2.34 
2.04 
1.10 


2.29 

1.80 

.93 


1.26 
.96 


1.90 
1.24 
1.53 


1.61 

1.86 

.58 


1.86 
1.33 
1.63 
1.22 
2.41 

1.22 
1.89 
1.97 
1.11 
1.64 


1,51 
1.74 
1.00 
1.26 
1.23 

1.18 

.96 

1.42 


1.10 
1.46 
1.09 
1.11 
.57 

.90 
1.83 
1.02 
1.72 


1.04 
1.14 
1.18 
.83 
1.77 

1.15 
,87 
.65 
.90 

1.25 

1.31 
.91 

1.53 
.92 


1.59 
1.26 
1,09 
1,18 


1,18  29 


1.05 
1.53 
1.77 


1.5 

T 
1.0 


1.0 

T 
3.0 


2.3 
13.0 
11.0 

2.5 

T 

.0 
5.7 

T 
8.8 
4.1 

4.7 


2.0 
7.0 


3.5 

3.0 
1.8 


6.0 
9.4 
6.5 

6.0 
7.0 

6.5 

4.0 

5.0 
8.0 

5.0 
11.3 
5.0 
4.9 
4.5 

4.0 
5.1 
2.9 
13.0 
4.5 

2.5 

5.5 

4.5 


11.0 

10.3 

7.5 

5.0 

10.0 


13 

16.5 

13.0 


0 
10  29 


2 
3 
5 
3 
6   3 


3  30* 

2  30 


29 
29 

30 
30 
30 

30 
30* 

29 

30* 

30* 

30 

30 

30 

30 

29 

30 

8  30 
29 


9 

2 

14 

4 

6 

5 

9 

4 

11 

5 

13 

5 

11 

3 

8 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 

PENNSYLVANIA 
NOVEMBER       19*6 

Temperaluro 

Preclpllatlon 

Sioilon 

,   1 

n 

11 

< 

•    E 
Q   u. 

1 

X 

i 

• 

1 
t 

? 

<lo.  of  Oayi 

■5 

■5 
«   F 

1! 

1 

i 

8 
0 

Sno 

w.  SImI 

No.  of  Day. 

Mas. 

Mifi. 

1 

1 0 

Q 

1 

0 

1 

i 
S 

t  ; 

■:j 

li 

■:i 

EAST    BRAOr 
ERIE    hB    AIRPORT 

FARRELL  Sharon 

FRANKLIN 
GREENVILLE 

56.7 
50.2 
5*. 2 
50.0 
52.1 

31.6 
36.3 
36.5 
30.9 
33.6 

'•'•.2 
<i3.3 
45. <> 
',0.7 
*3.0 

2.1 

3.0 

.5 

2.2 

71 
66 
70 
66 
67 

9 

9 
10. 
11 

9 

18 
19 
21 
14 
14 

20 
20 
20 
20 
20 

618 
644 
583 
722 
654 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 

0 
2 

1 

17 
12 
12 
18 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

3.51 
5.34 

5.41 
6.66 
6.22 

1.98 
2.90 
3.59 
3.22 

.72 
1.15 
1.15 
1.37 

.85 

10 
2 
9 

28 

10 

T 
7.2 

T 
5.0 
4.5 

0 

5 

0 
5 
4 

29 

30 
29 

9 
13 
12 
13 
13 

3 

2 
5 
5 
6 

0 

1 
1 

2 

0 

JAMESTOWN    2    NW 

KANE       1    NNE 

MEADVILLE    1    S 

MERCER 

TIONESTA   2    SE   DAM 

*9.<, 
*6,7 

50.4 

30.9 
27.3 
32.2 
33.2 

40.2 
37.0 
*0.7 
41.8 

1.2 

66 
65 
64 
65 

10 
11 
lU 

9 

U 

8 

15 

18 

20 
20 
20 
20 

740 
833 
725 
691 

0 
0 
0 
0 

2 
1 
2 

I 

17 
20 
16 
17 

0 
0 
0 
0 

5.36 
4.79 
5.67 
6.03 

2.59 

2.58 

.95 
1.04 

.91 
1.37 

9 
29 
U 
U 

5.5 

12.5 
8.5 

T 

4 
6 
6 

T 

30 

29 

29 

6 

14 
10 
12 
13 

3 

5 
5 

4 

0 

I 

0 

2 

TITUSVILLE    NATER    WORKS 
WARREN 

<>9.0 
50.8 

26.8 
32.3 

37.9 
41.6 

1.5 

65 
67 

11 
10 

9 
U 

20 
20 

806 
697 

0 
0 

2 
0 

24 
17 

0 
0 

5.48 
5.79 

2.20 

.86 
.94 

28 
29 

8.0 
6.8 

7 
5 

30 
30* 

10 
13 

5 

5 

0 
0 

DIVISION 

40.5 

1.0 

5.38 

2.14 

7.6 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
FRANKLIN 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
WEST  GROVE  1  SE 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
COUDERSPORT  6  E 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
3    STATIONS 


73 

DATE 

28» 

5 

DATE 

20 

6.66 

2.08 

3.40 

DATE 

26 

17.1 

10 

DATE 

30* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


POCONO  MOUNTAINS    01 

EQUINUNK  2 

FRANCIS  E  HALTER  0AM 

FREELANO 

6OUL0SB0R0 

HAMLEY 

H0LL15TERVILLE 
HONE50ALE  *  NW 
LAKE  HINISINU 
LAkEVILLE  1  NNE 
LONG  POND  2  W 

MATAM0RA5 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  MOUNT  I  W 
SCRANTON 

STROUOSBURC 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 
WILKES-BARRE  **    NE 
W-BARRE-SCRANTON  WBAP 


allentown  «b  ap 
bethlehem 
claussville 
hresgeville  3  u 
lehiohton 

NEy  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
P0TT5VILLE 
TAMAOUA 

TAMAOUA  4  N  DAM 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

BECHTELSVILLE 
BERNE 

CHAOOS  FORD 
COATESVILLE  1  SW 
CONSHOHOCKEN 

OEVAULT  I  H 
DOYLESTOMN 
EPHRATA 
SEIGERTOHN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 

GRATERFORD 

GRATERFORD  1  E 

HOLTHOOO 

HONEY  BROOK  1  U 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NK 
LEBANON  3  SH 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

HORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOHN 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAKERTOWN  1  E 

READING  KB  CITY 
STRAUSSTOHN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

YORK  HAVEN 


LOWER  SUSOUEHANNA   04 

ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HUNTSDALE 
MERCERSBURG 
NEW  PARK 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSOUEHANNA  OS 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAORELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 


4.22 

2.87 

5.n 

;.B6 
5.09 

4.13 


MILLVILLE 

MILROY 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 


2  SW 


Day  of  Month 


3.0! 
2.94 

2.ei 


2.6! 
2.2C 
Z.IH 


2.76 
3.03 
2.81 
2.2e 


3.3C 
3.0C 
3.71 


T  1.67 
.04  1.09 
.05  ; 


3! 

5( 

2' 

4; 

6< 

70 

9; 

2: 

7; 

.41 

.64 

.31 

.81 

.50 

13   14   15 


16   17   18 


19   20   21 


12   .04   .49 


22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


.0^ 


1.24      T 
T        1.25 
.02    1.43 


.21 

.01 

.06 

1 

,68 

.02 

2 

.04 

.04 

1 

.89 

.02 

1 

.99 

.02 

1 

.03 

.20 

1 
1 

.93 
.36 

1.40      .07      .02 


1.42  .14 
,13  1.02 
.24  1.56 
.18      .59 


1.68  .03 
.24  1,60 
1.01 

1.34 


1.84      T 
.07    1.80 
1.26 
.91 


1.35  1.28 
1.95  .20 
1.83  .06 
.99      .91 


1.85  .34 

,48  1.52 

.34  .86 

1.05  .08 


.15  1.45 

.90  2.44 

.77  2.36 

1.10  2.75 

1.93 


.26    1.96      .03 


« toUowing  Slabon    Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


ContlauMi 


UPPCR  SUSQUEHANNA   06 

•USTlNauRO  2  U 
CANTON  I    NM 
COVINGTON  i    NSW 
OI«ON 
OUSNOAE  2  SS>I 

CA&LCS  HERE 
HOP  60TT0H  2  SE 
LAiOENCCVILLE  2  S 
LE  ROT 

MONTROSE 

ORdELL  2  Na 
RUSHVlLLE 
SUSQUEHANNA 
TOKANOA  1  ESE 
TROY 

KELLSBORO  i    s 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  »  S 

Clarence 
clearfield 

DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 

OLEN  HA2EL  2  NE  DAM 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

NADERA 

MAhAFFEY 

MEDIA  RUN 

HILLHEIM 

PHILIPSflURO  FAA  AP 

RENOVO 

RIDOaAY 


MOUNTAINS  oa 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREEZEaOOD 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CRESSON  1  SE 
EBENSSURO  SEHAGE  PL. 
EVERETT  I  SK 
HUNTINGDON 
HYNDMAN 

JOHNSTOHN 
KEGS 

MAPLETON  DEPOT 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TYRONE  4  NE  BALO  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

MOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 
ACMETONIA  LOCK  3 

bakErstown  a  wNw 

BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BOSWELL  1  Sw 

BRADDOCK  LOCK  2 
BRUCETON  1  S 
BURGETTSTOWN  2  N 
BUTLER  »  WNW 
CHAHLEROI  LOCK  * 

CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
C0NNELL5VILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIDE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  »  S  DAM 

GLENNILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEE5P0RT 

MEYERSDALE  I  w 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NATRONA  LOCK  4 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  WB  AP  2     // 

PITTSBURGH  MB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  w 
SCHENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAlRVIEw  ST 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
WAYNESBURG  1  E 

WHITESBURG 


.09   .9! 

•S3   .AC 


S.06 

A.i; 

A. 7* 

3. as 


7  I  8  I  9 
.6a  .io  .1< 

.12   .30   .13 


10   11   12 


:;: 


.U 

.9' 

.7^ 

.51 

.71 

.91 

3   2 

.6( 

.31 

0( 

2S 

91 

91 

7< 

ae 

A 

64 

A 

A4 

A, 

o: 

4. 

71 

3. 

9<i 

4, 

OC 

A. 

0! 

AS   .08   .S5 


2.99 

3.S4 

A.ed 


A. 6 
3.9< 
3.6A 
A.3A 


A.8C 
A.Se 


•80   .50   .80   .06 


Day  of  Month 

13  I  14  I  IS 


6   I    17 

18 

•  10 

02    .oa 

T 
T 

.10 
T 

.09 
.01 

.22 

.>: 

.!( 
.21 
.20 

. 

^ 

.AS 

7 

.07 

T 

•  5« 

•  13 

•  31 

•  lA 

T 
.09 

.02 

T 

.27 

•  u 

.3< 
.37 

.02 

•  la 

T 

T 

19   20  '  21  '  22   23   24 


2S   28 

•oT 


•  90 

.90 

•  38 

.2A 

.60 

.00 

T 

.93 

.02 

•  AO 

- 

2. AD 

•  91 

.37 

T 

T 

1 

I 
I 
1 

1 

•  82 

•  61 

.38 

•  07 
.02 

86 

.26 

2 

10 

T     .01   .09 
.08   T 


•78  1.A3 

1.06  2.31 

1.89  .09 

.70  1.97 

.70  l.Il 


.08   .03 


•  87 


•  6A 


.10   .01 

.05  1,00 
.02  1.26 

•  86  U23 


•  U 


.07 


.90   .A9 


09 

.oa 

1.83 

21 

.5! 

1.02 

01 

T 

T 

1.72 

.07 

.08 

.85 

•  05 

.11 

•  38 

•  05 

.2( 

•  76 

.10 

•  05 

UOA 

•36   ^27   ^23   •OA 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

BARNES 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRADFORD  *  W  RES 

BHOOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CARTER  CAMP  2  W 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 
CONNEAUTVILLE 

COOKSBURG 

CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 

COUDERSPORT  6  E 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FAHHELL  SHARON 
FRANKLIN 
GALETON 

GREENVILLE 
JAHESTOWN  2    NW 
(CANE   I  NNE 
LEWIS  RUN  3  5E 
LYNCH 

MEADVlLLE  I  S 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

RAYMOND 

RUSSELL 

STUMP  CREEK 
TIONESTA  2  SE  DAM 
T1TU5VILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  *  W 
TURTLEPOINT  A  NE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

HARREN 

MEST    HICKORY 


5,67 
6,03 
S,8<< 


Day  of  Month 


6.2! 

.IS 

.26 

».»! 

.17 

.01 

5.7! 

T 

.31 

S.82 

.78 

4.76 

.03 

.22 

3.51 

.24 

.20 

5.3< 

.33 

.15 

5.41 

.21 

.SO 

6.66 

.30 

.58 

06 
12 

.35 

.47 

1.01 
.03 

T 
1.09 

20 

.36 

.61 

.92 

01 

1.09 

.02 

.59 

11 

.54 

.06 

.75 

35 

.li 

.01 

.03 

20 

.56 

.05 

.79 

- 

• 

- 

1.35 

.05 

1.21 

23 

.49 

1.09 

.04 

10      U      12 


13      14      15 


16      17      18 


19      20      21 


222324      2526      27      282930      31 


.14      .16      .03 


.69    1.53 

1.23 

1.77      .24 


1.37      .40      .20 


.35 

.23 

.60 

l.O* 

.71 

1.21 

.91 

.U 

.4S 

.50 

.94 

.22 

.19 

.•7 

.63 

2.06 

OJ      .64    l.Ot 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  B.p.h.) 

Relative    humidity   averaget  - 
percent 

Number  of  days  with 

preclpitatiOD 

Hi 

1 

a 

SUtion 

■M  a 
0  o 

la 

a  73 
a  m 

1 
< 

ll 

o 

a 

_2 

a 

-s 
« 

J 

EASTERN    STANDARD 
1     Am          7    AM           1     PM 

riME 

7     PM 

S 

p 

0) 

A 

i 

8! 
1 

1 

Hi 

ALLENTOWN    WB    AIRPORT 

25 

2.3 

8.2 

28*  + 

16 

28+ 

76 

80 

55 

64 

7 

4 

5 

1 

1 

0 

18 

- 

6.2 

ERIE    WB    AIRPORT 

20 

7.7 

13.9 

30t+ 

23 

03 

68 

70 

66 

70 

5 

4 

11 

1 

1 

0 

Z2 

- 

8.4 

HARRISBUR6    WB    AIRPORT 

25 

1.7 

6. 9 

29 

W 

10  + 

82 

S4 

62 

74 

5 

7 

3 

1 

2 

0 

18 

65 

6.7 

PHILADELPHIA     WB    AIRPORT 

25 

2.2 

9.4 

28 

SW 

28 

74 

77 

56 

64 

" 

5 

5 

0 

1 

0 

15 

53 

5.7 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT     2 

23 

4.6 

9.9 

35++ 

23 

U2 

72 

75 

62 

67 

5 

5 

8 

1 

0 

0 

19 

29 

8.0 

PITTSBURGH    WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

5 

7 

3 

0 

0 

19 

27 

READING    we    CITY 

- 

- 

- 

44 

E 

28 

- 

- 

- 

- 

4 

8 

3 

0 

1 

0 

16 

48 

6.2 

WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

20 

2.2 

8.2 

3^ 

S 

10 

77 

80 

61 

69 

5 

5 

8 

0 

1 

0 

19 

42 

6.9 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

24 

0.8 

7.4 

39  +  + 

28 

10 

92 

93 

69 

82 

4 

8 

" 

2 

0 

1 

19 

- 

7.0 
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Station 


POCONO  MOUNTAINS    01 
FRANCIS  E  KALTER  DAM 
FREELANO 
HAMLEr 

MATAMOBAS 
MILANVILLE 
PLEASANT  MOUNT  1  M 
SCRANTON 
STROUOSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 
W-BARRE-SCRANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  UB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   SROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESvILLE  I  SW 

DEVAULT  1  M 

EPHRATA 

6E0R6E  SCHOOL 

GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  W6  AP 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBCn   1«6« 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


11 


MAX 
MIN 


90   60   6J 
il      ♦»   ♦» 


59   S9 
it      *l 


5*      63 
19   39 


66   63 
3*   69 


93   61   63 

17   32   48 


69   3B 
23   23 


68   65 
22   29 


57   62 
27   23 


53   36 

23   21 


40   *7 
28   30 


67   67   67 
60   53   36 


66   67 
♦5   56 


63   51 
27   28 


52   59 
28   39 


*l   68 
28   29 


38   66 
23   27 


66   52 
30   31 


50   58 
25   65 


61   66 
28   35 


63   55 

27   38 


50   57 
28   60 


62   63 

69   66 


61   61 
53   63 


63   66 
65   69 


67   56 
50   62 


53  I 
62  I 


u 


15 


57   56 

36   66 


53   68 
23   33 


51   66 
23   29 


69   65 
20   17 


26   25   32 


60 
21 


57   66 

66   69 


62   66 
69   48 


60   60   48 


67   65 
66   68 


57   70 
26   65 


56   69 
62   65 


68   65 
38   68 


65   67 

22   66 


97   68 
36   67 


69   66 

68   56 


55   66 

39   46 


67   67 
32   47 


71   66 
44   93 


70   67 
38   55 


71   68 
50   57 


70   65 
37   69 


66   54   49 
27 

55 

30 

57 
27 

46 
31 


43   56 

24   26 


55   51 
35   39 


64   48 
25   27 


50   52 
26   28 


51   59 
26   39 


50   59 
27   40 


50   92 
28   32 


90   52 
25   28 


53   58 

32   41 


53   59 

25   40 


49   51 
21   29 


SO   50 
26   30 


50 

39 


41 

16   23 


68   39 
23   28 


68   54 
U   18 


49   47 
21   27 


45   53 

14   16 


60   45 
17   19 


45   50 
23   24 


47   45 
20   28 


42   45 
23   30 


47   39 

19   28 


le 


45   60 
25 


4b   41   49 
26   30  28 


47   47 
26   23 


67   62 
51   66 


65   52 
48   36 


67   66 
53   67 


64   62 
46   61 


66   52 
19   40 


64 
31 


64   60 
38   42 


52   60 
35   43 


57   62 
41   46 


56   60 
26   41 


66   66 

48   49 


69   55 

55   43 


40 

26   28 


48   49 
29   24 


54   49 
29   25 


54   49 
31   24 


50   60 
32   25 


65  67  63 

52  60  45 

64  66  51 

62  38  35 


62   47 
36   26 


92   47 
30   20 


66   56 
95   43 


67   55 
53   43 


57   46 
69   59 


60 
28 


58   54 
33   43 


59   59 
42   47 


48   62 
25   26 


50   61 
27   39 


47   62 
23   25 


34   44 
14   12 


44   44 
16   26 


60   44 
15   13 


43   67 
17   16 


34   41 
12    9 


31   42 
13   13 


36   41 
19   21 


43   45 
17   15 


35   43 
16   21 


40   42 
16   13 


41   46 
21   21 


60   45   46 


60   39   44 
35   15   12 


60   45   45 
43   20   18 


54   42   47 
24   24   23 


50   42 
39   22 


60  65   42 

61  20   19 


60   45   44 
43   20   19 


67   56   44   49 
47   33   26   27 


50 
26 

65 
36 

45 
23 

49 
28 

47 
27 

50 
31 

53 

34 

62 
66 

48 

27 

50 
30 

48 
25 

63 
31 

56 
29 

66 
43 

54 
32 

62 
46 

62 
29 

62 

44 

54 
37 

64 
48 

69   46 
32   28 


49   47 
10   13 


49   53 

26   29 


69   53 

12   12 


49   54 
16   16 


49   49 
13   14 


49   49 
20   22 


46   91 
13   16 


43   46 
23   26 


49   58 
11   15 


47   50 
23   26 


57   64 
19   29 


51 
20 


48   50   62 
24   24   31 


49   53   62 

19   21   27 


Si   26   27   20   2'l   30   31 


99   61 
28   42 


60   52 

40   39 


63   66 
26   39 


66   59 
39   45 


60   65 
23   34 


56   69 

37   40 


60   69 
34   46 


66   66 
41   42 


69   60 
39   43 


59   55 

38   42 


64   63 

47   37 


57   61 
36   31 


62 

43 


58   59 

44   45 


52   34 
29   27 


43   32 
26   24 


90   39 
34   31 


47   41 
35   32 


49   37 
31   28 


47   33 
29   28 


55   41 
32   31 


48   39 
34   31 


61   33 
28   25 


44   33 

27   25 


40   38 
34   31 


39   32   31 


67   52 

19   25 


49   50 
18   18 


44   43 
20   20 


48   46 
32   25 


47   50 
29   24 


47   52   59 
28   28   32 


48   50   50 
20   22   28 


65   66 

38   49 


65   55 
48   38 


66   65 
27   43 


50   30 
26   25 


46 
34 

50   52   30 
26   30   27 


54   55 

26   29 


63   66 

26   33 


52   62 
36   38 


58   66 
29   26 


60   65 
36   48 


64   65 

40   34 


67   59 
43   41 


63   60 
47   46 


63   60 
42   43 


66   62 
55   49 


66   60 
38   47 


45 
38 


40 
31 


40 
34 


49.8 
27.7 


90.0 
32.9 


93.4 
28.2 


99.2 

32.8 


90.6 
24.3 


47.8 
27.6 


52.6 
32,4 


94.0 
33.3 


49.1 
32.3 


49.9 
30.5 


91.8 
34.9 


53.7 

33,2 


63,6 
33,6 


93.7 

25,5 


67,3 
32,3 


61.2 
28.3 


55,8 
32.3 


54.6 
33.9 


53,8 

36.6 


99.7 
32,3 


56,5 

32,7 


54,9 
36,9 


55,9 

34,8 


53,9 
30,4 


56,0 
33,6 


56.6 

60,1 


93,8 
33,4 


94,1 
32,0 


97.5 
37,7 


96.9 

40,0 


99.9 

37.7 


58.5 

43,5 
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Continued 


OUAKERTOWN  I  E 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  SROVE  1  SE 

»      •      • 
LOWER  SUSQUEHANNA   0* 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
MERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

»      •      • 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAuRELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
•  *  • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTIN8URG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANOA  I  ESE 
WELLSBORO  3  S 

«      tt      ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  *  S 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER 


Day  Oi  Month 


MAX 

MIN 


67   6«   62 
36   51   *3 


70   67   68 
i>e      57   35 


56   66 
35   *8 


55   6* 

28   39 


54   63 
30   47 


66   64 
42   69 


62   68 
37   45 


57   67 
35   41 


58   69 
38   46 


71   70 
43   59 


55   61 

27   40 


60   66 
37   47 


70   65 
41   52 


43   55   50 

27   24   40 


45   55   49 
31   31   36 


48   55 
31   38 


66   48   43   54 
45   23   29   35 


52   58   67 
25   44   51 


50   60 
31   48 


53   55 
31   36 


52   58 
34   41 


IS 


65   57   50   50   46 
53   51   44   33   34   28 


69   62   54 1  50   51   50 

61   50   42  I  35   30 


65   67   69   64   52 

51   52   50   36   29   32 


63   72   61   62   48   49 
50   62   48   33   2a   31 


46 
26 

45 
23 

52 

29 

49 
25 

46 
30 

55 

36 

43 
26 

45 
29 

52 
33 

50 
27 

42 
32 

62 

40 

44   53 

30   30 


44   55 

26   26 


68   43   43 
43   28   28 


52   47 
4l|  28 


48   46 
35   22 


65   49 
40  !  25 


54   68 

38   49 


701 

46 

59 


46   46 
28   30 


48   57 
33   30 


43   45 
30   25 


43   51 
28   29 


46   66 
28   25 


68   42 
32   25 


65   53 

48   26 


64   66 

50   50 


68   65 

47   50 


66   62 
63   44 


66   67 
53   51 


68   67 
64   60 


55  I  59 
44  '  35 


16 


17 


50   55 
23   39 


63   62 
43   52 


51   54 
29   34 


46   60   64 
28   31   42 


61   43   50 
37   23   17 


50  49 
29  24 


60   70 
43   62 


45 
26 


56   69 

34   46 


61   66 
36   51 


56   63 
26   42 


59   63 
27   43 


64 
42 


61   67   66 
44   53   33 


50   48   47   56 
23   29   25   40 


45'  41   40 
22   22 


46   47 
27   24 


42 
22 


47   44   54 
22   24   38 


67   67 
53   61 


67   67 
59   49 


69   5t 

54   40 


63   66 
46   48 


70   67 
46   61 


67   69 
46   46 


65   68 
47   50 


70   66 
50   61 


56   49   55 

44  1  37   28 


52   46   49 
35   29   23 


61   63   47 

46   33   25 


62   64   50 
46  !  33   26 


64;  60   50 
42   31   29 


59   54   49 

43   30   23 


51   49   50 
38   29   23 


55,  49   51 

42  1  28   22 


60   46   62 
28   35   43 


46   60   60 
29   38 


46   49 
26   24 


45   46 
24   27 


44   43 
22   23 


62   43   43 


58   66 
19   26 


55   65 
26   35 


49   52   58 
2g   28   36 


46   48   54 
25   27   33 


65   52 
48   28 


58   50 
41   33 


67   64   56 
43   44   38 


69   50   40 
46   30   30 


66   42   40 
37   35   33 


54   59   44 


63   63 

44   48 


44   46 
24   23 


42   43 

20   20 


61   58 

47   23 


49   49   66   62   43   44 
25   30   42   42   22   20 


60   45   46 
42   23   22 


61   50   50 
26  29   30 


53   47 
35   27 


49   46 
22   29 


45   65 

19   19 


62   67 
25   24 


49   55 

24   24 


50 
30 


62 

40 


48   58 
33   43 


62   66 
42   33 


56   62 

40   40 


'I 
39 


43 
23 

31 
24 

37 
31 

38 
19 

45 
28 

48 
24 

35 

26 

40 
30 

40 
26 

40 
30 

64 
26 

42 
25 

47 
25 

42 
21 

49 
23 

41 
22 


53   69   67 

30   47   39 


36   38 
22   27 


40   40   46 
26   26   28 


52 
38 


68   68. 
48   50 


67   68 
56   43 


54;  61 


60 
53 

63 
40 

45 
38 

58 

60 

61 
43 

45 
40 

67 
48 

69 
42 

53 

39 

37   42 
26   27 


58 
36 


36   44 
25   27 


43   40   49 


62   46 
42   41 


60   64   60 


46   46 
21   21 


47   52 
22   22 


45   52 
22   22 


47   46 
22   28 


63   44   47 


46 
18 


46 
24 

49 
23 

54 
27 

46 
26 

47 
26 

52 
28 

44 
19 

50 
21 

62 
34 

48 
20 

52 
22 

61 
30 

44 
22 

49 
23 

55 
28 

46 
23 

50 
23 

57 
25 

46 
21 

51 
21 

62 
30 

45 
20 

48 
21 

52 
23 

60   60   66 
36   44   35 


59   57 

44   45 


59   41 
30   29 


61   62 
37   31 


54   50   41 
45   35   32 


60   65   50   51   38   39 
40   35   30   33   30   29 


47   52 
19   23 


60   67   66 
19   20   27 


63 
38 

62 

46 

45 
23 

58 
36 

48 
23 

63 
35 

48 
26 

64 
33 

46 
23 

60 
38 

49 
24 

64 
34 

48 
26 

64 
42 

56   59 
39   44 


40 
18 


39 
23 


49   45 
27   17 


59   45 
13   13 


62   44 
37   18 


65   43 
42   19 


58   37 
34   14 


64   44 
41   20 


61   40 
38   18 


47   41 
24   18 


47   48 
17   19 


48   62 
13   17 


50   53 

19   20 


47   47 
19   23 


47   48 
17   17 


46   49 
16   18 


49   49 
17   19 


63 

47 

56 
32 

63 

36 

51 
33 

37 

30 

65 

44 

56 
33 

65 
40 

56 
32 

41 
29 

54 
31 

50 
30 

55 
34 

38 
32 

39 
30 

60 
40 

60 
39 

58 
31 

48 
31 

36 

29 

58 

40 

61 
31 

53 

46 

49 
31 

38 

30 

60 
40 

53 

28 

65 

47 

60 
32 

39 
29 

66   62 
33   30 


55   62 

24I  30 


66   37   40 
34   32   28 


57   33 

30   24 


S3   35 

29   28 


52   49   36 
30   31   28 


21   33   44 


39   47   53 
24   30   40 


38 
19 


53 

20 


48   47   42 


48 
29 


44   52 
22   24 


43   49 
20   26 


57 
37 


38   49 
25   29 


47   48   60 


59   39   42 


58   32 
28   13 


40   41 
14   16 


64   55 

43   28 


63   54 
45   29 


44   31   27 


54   54 
30   32 


53   35 

35   31 


61   61 
19   27 


46   53 

26   26 


47   54 
17   22 


60   53   50 

43   41   26 


37 
26 


58 

38 


64   60   50   46 
38   26   30   27 


55,9 
36.2 


65.7 

38.2 


66.8 
37.1 


54.2 
35.2 


62.4 
34.1 


54.5 

36.6 


64,0 
33.9 


66.7 

34.2 


55,0 
36,1 


53,2 

30.9 


54.6 
34.1 


56.6 
34.1 


53.7 

32.2 


91.9 
26,9 


63,1 
29.9 


53.3 

30.8 


51,2 
29.0 


53,7 
29,9 


52,7 

30.8 


47.8 
29.4 


48.0 
31.9 


52,6 
28.0 


62.1 
30.6 


53.3 

32.0 


47,9 
29,6 


50,3 
29,4 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Inde: 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


SUUon 


OU  BOIS  7  E 

EMPORIUM  1  N 

KARTHAuS 

LOCIC  HAVEN 

MADERA 

PHIUIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDSHAV 

STATE  COLLEGE 

»     •     • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSSURG  SENAGE  PL. 
EVERETT  I  SH 
HUNTINGDON 
JOHNSTONN 
KE6G 

MARTINSBURG  FAA  AP 
•      •      • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOWN  3  MNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOMN  2  W 
BUTLER  «  NNM 
CLAYSVILLE  3  w 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 
DERRY 
DONEGAL 
DONORA 

FORD  CITY  ♦  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


pemnSylvani 

NOVEMBER 


Diy  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


94   60 

*1   J« 


SO   ♦? 
32   «0 


MAX 
MIN 


a    62 

♦2   42 


2T   39   ♦♦ 


56   *6 
35   39 


29   AS   39 


58   62 

36   42 


64   65   63 


54   60 
32   39 


J7   37 

21   23 


3*   35 

22   22 


40   40 
20   13 


47   41 
26   21 


3«   37 
21   21 


35   39 

20   23 


44   40 
27   23 


37   37 
23   21 


40   40 
24   22 


10   II   12   13   U   IS  IS   17   IS 


53   65   65 

38   50i  93 


36   53 
27   30 


38   48 1  70 
19   30   43 


26   34]  46 


40   53 
20   341 


62  451 

39  35 1 

63  45 

41  35 

67  49 

42  37 

68  52 

90  44 

65  46 

41  38! 

52  43 


51  67|  61 

38  50 1  92  40  31  I 

38  49  1  66  66  50 

27  35  48  48  44 


60   65 
42   45 


41   56 
32   35 


39   48   40 
22   29   24 


37   48   69 
31   32   42 


44   62   70 
21   40   47 


44   54   67 
18   32   48 


68   47 
41   37 


65   49 

47   41 


64   60   44 
50   40   35 


68   53 

49   37 


43   51 

21   21 


40   42 
28   19 


46   48 
18   14 


51   48 

27   20 


43   41 
20   18 


44   52 
23   17 


47   48 
29   23 


43   46 
24   21 


47   43 
32   24 


58 
23 


59   58 

44   46 


52   58 

23   40 


32   60 

16   27 


47   60 
25   34 


94   59 
20   33 


57   57 
45   40 


50   58 
27   37 


IS  20   21 


54   40   41 
30   12   21 


33   40 
U   U 


58   39   44 

31    7    6 


60   39   44 
37   14   13 


58   35 

32   10 


22   23 


53   47 

18   20 


53   50   60   52 


55 

59 

23 

45 

48 

59 

32 

40 

1 

40   38   40 

15    6   23 


59   37   43 
36   16   16 


97   35   44 

32   10   11 


61   39   41 
35   19   18 


55   60   57 

20   29   42 


46   63   63 
36   39   28 


60   47   61 
29   28   27 


48   65   66 
37   40   30 


50   52 

38   29 


51   67 
40   30 


62   58 
48   42 


56   67   44 


43 
25 


41   55   68 

23   34   49 


59   58 
28   49 


52   57 
29   51 


39   56 
27   31 


63   62 
27   55 


56   56 
22   48 


64   62 
24   92 


52   59 

24   SO 


46   55 

28   44 


60   59 
29   46 


71   68 

49   44 


46   65 
25   42 


44   55   47 
28   25   29 


50   58   61 
30   43   45 


67   53   43 
53   40   34 


73   72   47 
58   43   38 


27   49   55 


51 

20 


47 
22 


51 
26 


43 
13 


42   42 
10   15 


48   58 

20   18 


41   49 
12   14 


49   49 
6    8 


48   47 
14   19 


40   44 
14   12 


42   58 
24   23 


46   46 
17   18 


46   52 
15   16 


48   46 
20   21 


2S   2S  27 


53   49 

31   26 


55   62   51 

25   28  22 


60   66 
29   39 


59   56 
15   29 


15   15 

40   43 
U   21 


51   58 

19   27 


56   67 
22   27 


2S  28   90  31 


32   24   16 


49   45   34 
25   22   18 


47   34 
31   29 


49   49   31 
35   24   22 


49   46   32 
31   30   27 


53   45   30 


58   46 
32   22 


40   44 
20   28 


94 
29 


99   60 
22 


39 
16 

44 
17 

36 
16 

45 

17 

45 
12 

53 
14 

50  54  56 

24  22  28 

46  55  47 
30  24  24 

47  54  48 
32 


59 
24 


62   59 
32   41 


59 

31|  32 


63   62 
41   55 


47   56   64 

22   23   36   51 


65   67 

44   44 


52   46 
33   27 


55 
35 

51 
29 

50 
30 

41 
25 

33 
25 

62 
41 

55 
28 

52 

41 

48 
29 

38 
29 

52 

30 

53 

26 

42 
30 

42 
22 

31 
24 

54   47   35 

38   30   26 


61   65   51 

33   43   33   40 


49   31   31 


61   50 
34   20 


40   45 
15   13 


41   45 
17   26 


60  44  49 

33  20  25 

56  46  50 

33  13  21 

62  46  51 

34  22  23 

60  42  51 

20  20  28 


54   61 
24   23 


48   55 
27   33 


50   53 

18   19 


49   52 
23   22 


57   61 
15   16 


47   55 

16   16 


58   62 

20   20 


56   58 
17   20 


57   62 
24   25 


43   50 
21   27 


50   54 
16   17 


55   60 

18   20 


50   58 
26   26 


54   60 
22   26 


53   61 

20   25 


56   59 
21   22 


55   62 

28   32 


53   60 
25   29 


53   62 

30   30 


53   54 

34   32 


56   65 
33   36 


48   54 
37   41 


48   28   32 
28   23   25 


63   37   34 
33   25   27 


51   27 
25   22 


59   53 
35   29 


52   60 
34   30 


49   56 
32   32 


55   65 

35   36 


54   62 
34   34 


60   59 
37   35 


50   62 
35   39 


53   67 

34   44 


56   67 
40   45 


59 
31 

67 
30 

58 
27 

30 
25 

56 
32 

59 
38 

39 
25 

27 
24 

57 
30 

55 

33 

33 

25 

35 

27 

61 
38 

60 
39 

46 
25 

30 
25 

55 

39 

57 
30 

31 
26 

34 
27 

49 
31 

60 
32 

50 
23 

27 
23 

29 

24 

57 
37 

72 
38 

64 
33 

35 

27 

36 
28 

42   32 
26   26 


54   30   33 
29   26   28 


47   27   31 
27   22   25 


61   35   35 

35   27   30 


57   35   34 
33   24   24 


73   36   33 

36   27   27 


64   60   40 
45   22   26 


50   29   32 
28   26   28 


53   31   34 

29   26   29 


90.0 
10.6 


46.9 
26.3 


50.0 
21.3 


91.0 
28.6 


48.2 

29.0 


47.6 

29.4 


49.4 
29.7 


49.3 
28.0 


50,5 
31.0 


51.9 
31.5 


56.6 
32.8 


50.8 
27,8 


54.7 
31.0 


54.2 
32.5 


29.4 


51.1 
32.0 


95.4 
33.6 


49.4 
34.3 


52.6 
28.4 


49.9 
30.6 


55.2 
29.3 


53.2 

27.1 


55.0 
33.9 


58.5 
34.7 


52.0 
29.2 


93.6 

30.8 


90.0 
32.6 


94.3 
34.5 


53.4 
32.5 


56.0 
33.6 


56.8 
33.3 


52.1 
33.4 


93.5 

36.6 


See  ReiereDce  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER   1966 


Continued 


Station 


PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTQWN 
MAYNESBUR6  1  E 

»     «     • 
NORTHHEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL» 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  •>   NW 
CONNEAUTVILLE 
CCRRY 

COUDERSPOUT  4  NN 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  MB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
fiREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  I  S 
MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


*5 
38 


46   39 
23   23 


42   44 
24   26 


40   40 
21   30 


35   37 
20   23 


49   46 
25   33 


34   46 
24   22 


51   56   68 

30   481  55 


70  I  70 
53   60 


57   67   63 
51   53   57 


49   55   65 

24   48   54 


62   72 
53   55 


64   63 
31   54 


15 


60 
38 


49   61 
39   33 


46   59 
41   37 


45   62 
38   38 


59   65 
3«   39 


94   51 
42   38 


59   48 

40   34 


92   49 
37   35 


51   47 
42   34 


52   43 
37   34 


50   44 
25   36 


52   44 
38   34 


47   61 
38   34 


52 

34 


49 
34 


47:  44 
28   25 


39   43 
34   33 


40   42 
32   35 


61   40 
25'  22 


33   34 
19   23 


41   35 
25   29 


37   42 
27   32 


38   53 

25   38 


60   65 
26   35 


56   61 
36   99 


55   98 

37   38 


42   91 
27   33 


92   97 
28   49 


41   54 
27   34 


57   57 
35   91 


50 
32 

45 
32 

63 
28 

32 

20 

38 
20 

52 

40 

63 
37 

65 
26 

37 
23 

37 
29 

57   45 
39   35 


68   52 
43   40 


71   49 
41   36 


45   46 
24   23 


46   54 
29   21 


45   50 
27   27 


42   43 
27   24 


50   58 
27   23 


50   49 
23   20 


45 
38 


60 
38 


63 
38 


16   17 


18   19   20   21 


50   55 
25   25 


58   62 
25   41 


54   62 

30   46 


43   52 
24   31 


62   64 

24   47 


51   62 
21   23 


60 
37 


47 
39 


45 
41 


57  I  66 
51   56 


65 
38 


45 
39 


93 
20 


92   44 
24   31 


91   41 
19   27 


90   45 
25   28 


55   64 

24   30 


49   42 
31   29 


55   62   57 
20   34   47 


19   40   44 


56   58 
45   39 


55   55 

36   45 


58   55 
46   38 


66   67 
34   43 


60   38   44 
33   13   15 


57   47   50 
29   15   19 


51   43   48 
29   18   25 


31   36 
12   13 


51   55 
21   33 


62   38   48 
33   16   16 


35   40   42 

14   10   20 


48   41 
26   10 


58   46   48 
33   a   17 


43   49 

13   19 


51   60 
22   22 


59   59 
23   37 


46   56 
19   23 


25   26   27 


59   50 
34   30 


53 

39 


28  29   30   31 


47   56   54 
19   24   45 


49   97   94 
15   17   33 


53   60   60 
IS   16   28 


59   52:  56 


47   94 
23   23 


99   90 
22   33 


46   53 
21   23 


44   42   50 


64   64   49   46 
57   40   37   38 


64   52   46 :  46 
52   39   35   22 


38   53 
25   27 


52   45 
22   29 


34:  40   52   52   61 
25   32   32 ,  49 


45  I  46   47   51 
34  1  22   l9   24 


43   54 
30   42 


63   67 
94 1  56 


57   45   46 
40   34   26 


60   60   38 
50   38   25 


64   64  I  46 
50   481  31 


57   62 

30   45 


60   62 
47   47 


46   56   59'  60 
26   31   44 


52   56 

36   44 


55   58 
31   47 


40   48 
13   21 


50   54 
18   20 


42   51 
19   31 


38   42 
14   21 


49   51 
14   23 


35   44 
11   14 


33   45 
15   16 


60   59   45 
46   45   27 


60   93 

30   49 


52   42   47 
41   28   30 


53   90   49 
49   30   25 


58   54   56 
49   32   27 


S3   49   59 

48   30   30 


40   25   24 


30 
26 


58   32   34 


45   29   30 
27   20   14 


46 
20 

54 
17 

54 
32 

53 

37 

49 
31 

45 
26 

47 
22 

57 
27 

57 

44 

56 
45 

92 
32 

49 
31 

55 
19 

60 
19 

61 
32 

60 
43 

95 
36 

61 
32 

54 
33 

62 
41 

97 
54 

96 
49 

48 
38 

61 
41 

46   33 

32   25 


55   33   34 

33   26   22 


63   59 
32   48 


53   60 

23   23 


60 
29 


52 
26 


50 
19 


58   62   62 
49   44   38 


50   54 
33   29 


50   31   34 
30   24   15 


44   32   30 
31   22   11 


45   27   31 
25   24   24 


59   41   36 
30   24   25 


47   32   37 
30   27   23 


33   38 
27   28 


60 
43 

56 
36 

53 

31 

57 
36 

40 
26 

30 
25 

55 

49 

55 

37 

55 
31 

32 
23 

35 

21 

96 
46 

53 

35 

60 
36 

37 
24 

30 
23 

56 

40 

53 

28 

50 
35 

42 
24 

29 
20 

58 
50 

54 
35 

57 

38 

38 
24 

29 

18 

54 

48 

51 
36 

57 
38 

54 
29 

29 
23 

33 
24 

94,5 
32.9 


91.6 


47.3 
29.3 


57.4 
35.7 


54.7 
28.6 


45.6 
29.1 


46.1 
29.4 


54.0 
29.8 


51.6 
28.8 


49.4 
27,3 


49.6 
31.9 


46.7 
27.7 


47.6 
30,9 


56.7 
31.6 


90,2 
36.3 


94,2 
36.5 


90.4 
30.9 


92.1 
33.8 


49.4 
30.9 


46,7 
27.3 


49.1 
32.2 


50,4 
33.2 


49.0 
26.8 


50.8 
32.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PtNNSTLVANIA 
NOVCMBCR   1«6» 


POCONO  MOUNTAINS    01 
PLEASANT  MOUNT  1  W 

W-BARRE-SCRANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOHN  KB  AP 


ZERBEV  AIRPORT 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


GEORSE  SCHOOL 
LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
PHILADELPHIA  MB  AP 

READING  MB  CITY 

*  *    tt 

LOMER  5US0UEHANNA   0* 

CARLISLE 
HANOVER 
HARRISBUR6  NB  AP 

SHIPPENSBUR6 

*  •    • 

MIDDLE  SUSOUEHANNA  09 

ENGLISH  CENTER 
NENPORT 
MILLIAMSPORT  NB  AP 

*  *    tt 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AJSTINBURG  2  M 
CANTON  1  NW 
LAMfiENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TONANDA  1  ESE 

*  •    tt 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

DU  BOIS  7  E 

MED IX  RUN 
PHILIPSBURG  FAA  AP 

ft  «  * 
SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  Oa 

CARROLLTOWN  2  SSE 

EVERETT  I  SW 

MARTINSBUR6  FAA  AP 

tt    ft    tt 
SOUTHMEST  PLATEAU   09 

BUTLER  <>  WNM 


Dty  ol  month 


SNOMFALL 
SN  ON  GND 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 
MTH  EOUIV 


SNOMFALL 
SN  ON  GND 
MTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOMFALL 
SN  ON  GND 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 

SNOMFALL 
SN  ON  GND 
MTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
MTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  175  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER   19&6 


uontinuea 

Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

DONEGAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

; 

; 

-_ 

I 

- 

I 

I 

; 

- 

. 

I 

I 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

FORD  CITY  4  5  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

6.0 

6 

2.0 

6 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

3 

2.0 

i 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

•  I 

Ul 

T 

Ul 

2.4 

2 
.2 

.4 
4 
.9 

SLIPPERY  ROCK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

1.; 

2 

WAYNESBURG  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

1 

4.0 

4 

... 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

3.0 

T 

T 

3 

T 

T 
T 

7.0 

T 
7 

1.0 

BRADFORD  <>  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.S 

2 

T 

3.S 
3 

3.0 

6 

•j 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

T 

T 

3.0 

3.0 

2 

6.0 

7 

•* 

DU  B0I5  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

4.0 

T 

2 

T 

T 

7.0 

2.0 

t 

T 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

t6 

•  3 

1 

T 

T 

T 

T 

3.2 

2.7 
S 
.6 

•  ' 

GALETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 

2 

2.0 
2 

KANE   1  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2 

T 

«.o 

1 

•  ! 

1 

MEADVILLE  I  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

.1 

•  2 

6 

2.« 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

Time 

Day  of  month 

1 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
47 

48 
45 

46 
44 

44 
42 

42 
41 

42 
41 

42 
41 

47 
42 

51 
47 

56 
51 

56 
52 

52 

50 

50 
47 

47 
45 

46 
45 

45 
44 

46 
45 

49 
46 

48 
45 

45 
42 

42 

40 

42 

40 

44 
41 

46 
44 

46 
46 

48 
46 

47 
45 

47 
46 

46 
42 

42 

40 

♦6.7 

44.4 

LANOISVILLE  2  NE 

2  INCHES 

8  AM 

42 

47 

50 

43 

41 

42 

46 

42 

45 

48 

49 

52 

45 

40 

40 

40 

41 

43 

43 

39 

36 

36 

36 

36 

39 

42 

40 

4i 

41 

40 

42.2 

STATE  COLLEGE  2 

2  INCHES 

MAX 

MIN 

51 
43 

56 
48 

56 
41 

43 
36 

41 
35 

43 
38 

39 
35 

45 
39 

54 
45 

56 
52 

53 

48 

48 
42 

45 
38 

44 
35 

44 
36 

42 
35 

46 
39 

49 
45 

46 
37 

41 
33 

37 
32 

38 
32 

40 
32 

44 
35 

49 
44 

48 
41 

43 
37 

44 
40 

40 
3^ 

38 

37 

45.2 
38.9 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

50 
44 

55 

48 

55 

43 

43 
38 

42 
37 

43 
40 

40 
36 

45 
40 

52 
45 

55 
51 

53 
49 

49 
44 

45 
40 

43 
37 

43 
37 

42 
36 

46 
40 

49 
45 

46 
39 

40 
35 

36 
34 

37 
34 

39 
34 

43 
36 

48 
43 

47 
42 

43 
39 

44 
41 

41 
38 

38 
38 

45.1 
40.1 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
45 

53 
49 

54 
47 

47 
43 

43 

41 

44 
43 

42 
40 

45 
42 

50 
45 

53 

50 

53 
50 

50 
47 

47 
43 

43 
41 

43 
40 

43 
40 

45 
42 

48 
45 

47 
43 

43 
39 

39 

37 

38 
37 

39 
37 

42 
38 

47 
42 

45 
45 

45 
42 

45 
43 

43 
41 

41. 
40 

45.6 
42.6 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
47 

51 
49 

52 
50 

50 
46 

46 
44 

45 

44 

44 
43 

45 
43 

48 
45 

51 
48 

52 

50 

50 
49 

49 
46 

46 
44 

44 
43 

44 
42 

45 
43 

47 
45 

47 
45 

45 
42 

42 
40 

40 
39 

ti 

42 
40 

45 
42 

46 
45 

45 
43 

45 
43 

44 
42 

42 
41 

46.0 
44.1 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
48 

51 
49 

52 
51 

51 
47 

47 
46 

46 
46 

46 
45 

46 
45 

48 
46 

50 
48 

51 
50 

50 
49 

49 
48 

48 
46 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

47 
45 

47 
46 

46 
44 

44 
42 

42 
41 

41 
41 

42 
41 

45 
42 

46 
45 

45 

44 

46 
43 

45 

44 

44 

43 

46.7 
45.3 

20  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
49 

51 
4-9 

52 
51 

61 
49 

49 
47 

48 
47 

47 
46 

47 
46 

47 

46 

50 
47 

51 
50 

50 
49 

50 
49 

49 
47 

47 
46 

46 

45 

46 

45 

47 
46 

47 
47 

47 
45 

45 
43 

43 
43 

43 
42 

42 
42 

45 
42 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

45 
45 

45 

44 

47.2 
46.1 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  ^, J^-^^.^^^^^S /MSV"'  IS^i^^YpL^'uKl^^ERRACE  CUSS.FIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 
AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION.   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


LANOISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


-  SLOPE  OF  GROUND.   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPE.   DOFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVER.   PERMANENT  BLUE6RASS  SCO 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 

■  TlSpe'Sf^'gRoCS'd.'^^lI  IlSp^ To'THE^siSTn^ST.  SOIL  TYPE.  HAGERSTOWN  SILT  LOAM.  GROUND  COVER.  KENTUCKY  BLUEGRASS 
KEPT  CLIPPED  ^0  A  HeYghT  OF  bItwEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.  INSTRUMENTATION.  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


See  Reference  Notes  Following  StaUon  Index 
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STATION  INDEX 


^ 

_  !  OBSERVATION 
5  :   TIME  AND 

i 

M 

M 

9 

■ 

§ 

E 

P 

p  1      TABi.ra 

STATION 

COUNTY 

< 

E 

5 

< 

OBSERVER 

1 

1 

3 

Q 

i 

i 

ft 

$ 

P 

<=* 

M 

B 

i 

& 

ACMCTONIk  LOCK  S 

0011 

01 

ALLCOHCNV 

AO  >l 

T»  49 

Ul 

COftPS  OP  ENGINCeRS 

AUCNS  HILLS 

OOM 

19 

JCPriRSON 

Al  11 

76  « 

1*00 

z 

CHARLES  H,  ALLEN 

ALLCNTOWN  M  *» 

010* 

01 

LCHIOH 

AO  S* 

75  ih 

S67 

MID 

MID 

Z   HJ 

U.S.  WEATHER  BURCAu 

ALTOONA  HoasCSHOC  CIIVC 

01  $• 

01 

BLAIR 

40  SO 

7B  J« 

1900 

»p 

•P 

ALTOONA  WATER  BuR. 

ALVIN  R  SUM  0*M 

ClAT 

07 

CLINTON 

41  tt 

77  56 

•It 

z 

ALVIN  R  BUSH  DAM 

APOLLO  I  If 

0I0« 

P9l  «STMOR(LAND 

40  )5 

79  36 

1060 

z 

EUGENE  B.  YOUNC. 

AtrwiSVULI 

oil* 

0*1  ADAMS 

»«  59 

77  16 

710 

•A 

•A 

PA.  STATE  COL.  EXP.STA. 

AUSTId 

0)10 

i:* 

POTTER 

*1  )8 

76  05 

ISSO 

■A 

MR9.  BfTlY  M.  MORCAN 

AusTiNtuita  ;  M 

o>n 

06 

TIOGA 

»l  00 

77  52 

1590 

TA 

OTTO  D.  BACON 

SAKCKStOMM  1  MNM 

0SB9 

09 

ALLtONCNV 

•0  3» 

T9  59 

1210 

)P 

SP 

POM.  CUT  FLOWER  CO. 

UHNCS 

0*0« 

10 

MARREN 

A)  AO 

T9  01 

1)10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BtA*  ftA» 

CAST 

NORTMUMBLAND 

40  50 

'•  SO 

•00 

91 

ROARING  CBEEK  WATER  CO. 

SCAVr*  rALLS 

0»T9 

Oi 

BEAVER 

AP  AA 

80  19 

7*0 

HOWARD  R.  KEMP 

BCAVCRTOWN 

OABI 

0* 

SNYDER 

TT  n 

I1 

GUV  F  RITTtB 

HCHTCLSVULC 

o: 

BERKS 

40  23 

75  36 

400 

PAUL  W,  FISHCR 

BCLLCrONTC  A  S 

0410 

CENTRE 

AO  51 

1110 

SA 

ti 

9A 

ROCKVIEW  PRISON  FARM 

StMC 

0»99 

0) 

BtRKS 

*'»  SI 

7»  00 

515 

FLOYD  W.  TRUMP 

«MKK 

OMt 

05 

COLUMBIA 

»l  0* 

74  15 

970 

MID 

MIO 

BERWICK  INO  OEV  ASSO  I^ 

•CTMLCHet. 

0*29 

02 

NORTHAMPTON 

*0  if 

75  l> 

240 

6A 

CITY  OF  BETHLEHEM 

BCINLCMCM  LtMlftM  UtIV 

OA)A 

02 

NORTHAMPTON 

40  SB 

75  22 

360 

: 

LEHIGH  UNIVERSITY 

U.AIM 

0T25 

05 

PERRY 

40  20 

77  50 

745 

: 

PA.  OEPI.  FBST.  »  WTRS. 

eLAIRSVILLE  A  CNE 

0756 

09 

INDIANA 

40  27 

79  P9 

104) 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLAKCSLtE  CORNERS 

01 

MONROE 

41  06 

1650 

: 

WALTEB  WILDRICK 

BlOSCRVIlLE  1  N 

0T6) 

0* 

CUMBEBLANO 

40  16 

77  22 

650 

BA 

MRS.  BESSIE  M.  WILLOEB? 

eO&MELI.  1  SH 

0B21 

40  09 

79  02 

1610 

: 

MRS.  EMMA  SMAULIS 

SRAOOOCK  LOCK  2 

og6i 

09 

ALLCGHENY 

40  24 

725 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MC  »,£AN 

41  46 

78  38 

2121 

HID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRAOroRO  CENTRAL  'S 

066' 

10 

MC  KEAN 

41  57 

79  )9 

1500 

BA 

BRADFORD  FIRE  DEPT. 

BRAOfORO  *  «  RES 

016* 

10 

MC  KEAN 

41  5? 

79  44 

5P 

9P 

BRADFORD  WATER  DEPT. 

BREEZEMOOD 

0905 

08 

BEDFORD 

78  1* 

1392 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BROOKVlLLE  SEMAGE  PL. 

100* 

10 

JEFFERSON 

41  09 

79  05 

1210 

)P 

BA 

RAY  FORD 

SR0C6T0H  I  S 

lOJ) 

09 

ALLEGHENY 

40  IS 

79  99 

106» 

U  S  BUREAU  OF  MINES 

B«KS»ONN  I  SE 

10T3 

09 

SOMERSET 

78  50 

24*0 

ALVIN  W.  MANGES 

BUFFALO  HILLS 

loa? 

BEDFORD 

59  57 

78  39 

1)18 

CLIFFORD  C.  ADAMS 

BUROETTSTOMN  ?  w 

UM 

0^ 

WASHINGTON 

40  2) 

80  26 

980 

7a 

7A 

SMITH  TWP,  MUN.  AUTH. 

BURNT  CABINS  i    NE 

1H5 

HUNTINGDON 

( 

40  05 

77  52 

990 

PA,  TURNPIKE  COMM, 

BUTLER  *  WNW 

US) 

BUTLER 

1160 

4P 

MRS.  LUCILLE  SWIGAHT 

BUTLER  SUBSTATION 

II3» 

09 

BUTLER 

40  51 

79  53 

1140 

WEST  PENN  POWER  CO. 

CAMP  KLINE 

120J 

LYCOMING 

41  19 

77  17 

990 

7A 

LESLIE  0.  OOWLING 

CANTON  \    NW 

12IS'  06 

BRADFORD 

41  *0 

76  92 

1520 

7A 

7A 

:  M 

MRS. MILDRED  SPENCER 

CARLISLE 

12)6|  0* 

CUMBERLAND 

40  13 

77  12 

465 

6P 

H 

CARROLL  G.  MILLER 

CARROLLTOWN  2  SSE 

1255 

09 

CAMBRIA 

40  35 

78  42 

2040 

H 

ROBERT  F,  MAURER 

CARTER  CAHP  I    M 

1262 

13 

POTTEB 

41  37 

77  45 

2030 

RICHARD  L.  MENKEN 

CEOAR  RUN 

1)01 

05 

LYCOMING 

41  31 

77  27 

900 

7A 

kathhyn  T,  KREIGHBAUM 

CHAOOS  FORD 

01  DELAWARE 

39  52 

75  37 

170 

E.  EARL  TOUChTON 

CKANBERSBURG  1  ESE 

1)4* 

04'  FBANKLIN 

59  56 

77  36 

640 

9P 

CHARLES  A,  SENDER 

CHARLEROl 

13T2 

C9J  WASHINGTON 

40  08 

79  55 

1040 

WEST  PENN  POWER  CO. 

CHARLEROI  LOCK  4 

1377 

09 

WESTMORELAND 

40  09 

749 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE 

1*80 

07 

CENTRE 

41  03 

1390 

MR5  SUSAN  VERSITSKEY 

CLARION  J  SU 

1*85 

10 

CLARION 

Al  12 

79  26 

1114 

PA.  ELECTRIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

1505 

02 

LEHIGH 

40  37 

75  )9 

670 

8A 

WILLIAM  J.  OOTTERER 

CLAV5VILLE  5  W 

1512 

09 

WASHINGTON 

40  07 

80  28 

1000 

MFGRS.  L.  *  H.  CO. 

CLEARFIELD 

1519 

07 

CLEABFIELO 

41  01 

76  26 

7A 

IBa  TAYLOB 

CLEBHONT 

1529 

10 

MC  KEAN 

41  41 

CLERMONT  4  NM 

15)* 

13 

MC  KEAN 

76  32 

1620 

5P 

MBS,  TILLie  M,  SIMONDS 

COATESVILLE  1  SW 

1569 

03 

CHESTER 

PHTLA.  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

1705 

09 

SOMERSET 

79  22 

1490 

8A 

8A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

CONFLUENCE  1  NW 

mo 

09 

FAYETTE 

39  50 

13)1 

JOHN  L.  REIO 

CONNEAUTVILLE 

1T20 

10 

CRAWFORD 

41  45 

80  22 

940 

c 

FREDERICK  A.  HEYL 

CONHELLSVILLE 

1723 

09 

FAYETTE 

40  01 

79  36 

670 

EUGENE  W.  OLOLAND 

CONNELLSVlLLE  NO  Z 

1726 

09 

FAYETTE 

40  00 

79  35 

960 

MRS.  JANET  L.  SHAW 

consmomocken 

1737 

03 

MONTGOMERY 

40  04 

75  19 

70 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

COOKSBURC 

17*9 

10 

CLARION 

41  20 

79  13 

1180 

8A 

PA.  DEPT.  FRST.  *  WIPS. 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

1773 

09 

ALLEGHENY 

40  )0 

80  05 

720 

8A 

SHENANGO.  INC. 

CORBY 

1790 

ERIE 

RICHARD  T.  MOUNTAIN 

COuOERSPORT  ft  NW 

1606 

10 

POTTER 

41  49 

PAUL  L.  SNYDER 

COUOER SPORT  6  E 

1609 

POTTEB 

41  47 

77  53 

2533 

FERO  IRISH 

COVINGTON  2  HSW 

1S33 

06 

TIOGA 

41  44 

77  07 

1745 

7A 

CALVIN  B.  PACKARD 

CREEKSIDE 

1681 

09 

INDIANA 

40  41 

79  12 

1030 

6A 

MRS  MELVIN  P  THOMAS 

CREssoN  1  se 

1B96 

08 

CAMBRIA 

40  27 

2230 

7A 

CRESSON  ST.  SCHOOL  HOSP 

DANVILLE 

201) 

05 

MONTOUR 

40  58 

76  37 

460 

7A 

MRS.  MARIE  M.  LITTLE 

DERRy 

2108 

WESTMORELAND 

40  20 

79  16 

1150 

6P 

&F 

MISS  N.  DIXIE  WINEMAN 

DEVAUUT  1  H 

2116 

03 

CHESTER 

40  05 

75  )) 

360 

MID 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

DINCMANS  FERRV 

2160 

PIKE 

41  13 

76  52 

430 

c 

THOMAS  A.  MOTALEN 

DIXON 

2171 

06 

WYOMING 

*1  32 

75  57 

7A 

7A 

HAROLD  J.  KUSCHEL 

DONEGAL 

218) 

WESTMORELAND 

1746 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

OONOBA 

2190 

09 

WASHINGTON 

40  10 

79  52 

900 

5P 

5P 

THEODORE  F.  MATHUCS 

OOYLESTOWN 

2221 

03 

SUCKS 

60  16 

75  08 

358 

5P 

KARL  W  HI  STAND 

DRIFTWOOO 

22*5 

CAMERON 

*1  20 

SIDNEY  KENNEDY 

t>U  BOIS  FAA  AIRPORT 

2263 

10 

JEFFERSON 

41  11 

78  54 

1814 

MID 

MIO 

M 

FED  AVIATION  AGENCY 

DU  60 IS  T  E 

2765 

07 

CLEARFIELD 

41  06 

76  3« 

1670 

5e 

5P 

C  H 

CITY  OF  DU  BOIS 

OUNLO 

2298 

78  4) 

2410 

: 

MRS.  D.  L.  WHITE 

OUSMORE  2  SSW 

06 

SULLIVAN 

41  29 

1910 

C 

ROBERT  J.  06ERT 

EAGLES  MERE 

06 

SULLIVAN 

41  2* 

7A 

7A 

c 

FRANCIS  6.  HANLEY 

EAST  BRADY 

2)63 

10 

CLARION 

40  59 

79  37 

820 

5P 

5P 

A.  B.  KEMPEL 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

2<.70 

CAMBRIA 

40  28 

1940 

5P 

9A 

BERNARD  KFRCHENSKE 

EMPORIUM  1  N 

2635 

CAMERON 

41  32 

78  16 

1560 

BA 

9A 

c 

MRS.  TALLIE  M.  BRITTON 

ENGLISH  CENTER 

26** 

05 

LYCOMING 

41  26 

77  17 

880 

C  H 

WILLIAM  SUDERS 

2662 

LANCASTER 

40  10 

76  10 

485 

6F 

6r 

EOUINUNK  2 

267ll  01 

WAYNE 

41  51 

75  13 

910 

It 

MRS  HENRIETTA  C  FLYNN 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAS 

267)'  10 

ERIE 

42  1* 

79  51 

7)0 

(3 

FIELD  RESEARCH  LAB. 

ERIE  we  AIRPOPT 

2682-  10 

ERIE 

42  05 

7)2 

MIO 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERETT  1  SW 

2721  OS 

BEDFORD 

78  23 

1010 

C  H 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

FARRELL  SHARON 

261* 

10 

MERCER 

41  I* 

855 

7F 

7f 

SHARON  STEEL  COflP. 

FORD  CITY  *  S  DAM 

29*2 

AfiMSTBONG 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

3018 

01 

LUZERNE 

41  07 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN 

3028 

10 

VENANGO 

*1  2) 

79  49 

987 

7A 

7A 

GRECOBy  L.  TOMPKINS 

FREELAND 

*1  01 

ANDREW  B.  EVANSHA 

galeton 

3130 

POTTER 

77  38 

1580 

7A 

STANLEY  G.  LUSH 

GEIGEBTOWN 

3189 

33  BERKS 

40  13 

600 

8A 

WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  SCHOOL 

)200 

03;  BUCKS 

40  13 

74  56 

135 

8A 

8A 

„ 

WILLIAM  M.  CRAIGHEAD 

^GETTYSBURG 

3218 

04  ADAMS 

12  39  50 

9A 

9A 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

GETTYSSUBG  1  S 

3223 

04,  ADAMS 

77  14 

530 

C 

GETTYSBURG  NATL  MTY  PK 

GLENCOE 

3298 

09  SOMERSET 

39  49 

78  51 

1620 

c 

MRS.  MARY  M.  HARTMAN 

GLEN  HA2EL  2  NE  DAM 

3311 

07  ELK 

41  34 

79  36 

1725 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENMOORE 

3321 

CHESTER 

40  06 

7A 

JOHN  J.  SHRADER 

GLEN  BOCK 

3)30 

04 

YORK 

39  48 

76  44 

620 

MRS.  E.  C.  MC  WILLIAMS 

GLENWILLARD  OASH  DAM 

3343 

40  33 

705 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GOULOSeofiO 

3)94 

41  15 

75  27 

1890 

DANA  L.  SHAY 

GBATEBFORO 

)435 

03 

MONTGOMERY 

40  14 

75  27 

155 

7A 

GRATERFOBD  1  E 

34)7 

03 

MONTGOMERY 

40  14 

75  26 

240 

6A 

6A 

STATE  CORRECTIONAL  INST 

GREENSBORO  LOCK  7 

350) 

09 

GBEENE 

39  47 

79  55 

806 

7A 

H 

GREENSBUBG  2  £ 

09  WESTMORELAND 

40  IB 

79  31 

1225 

GREENVILLE 

3526 

41  24 

6P 

6P 

C.  EARL  MILLER 

HANOVER 

3662 

041  YOSK 

76  59 

600 

8A 

9A 

H 

HANOVER  EVENING  SUN 

MARBIS8URG  W8  AP 

3699 

04!  YOBK 

40  13 

76  51 

3)8 

MID 

MIO 

C    HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAt_t 

3758 

41  29 

75  10 

880 

7A 

7A 

MRS.  KATHEBINE  BATES 

HAWLEY  I  S  DAM 

41  28 

75  11 

1200 

PA,  POWER  *  LIGHT  CO. 

HOLLIDAYSBURG 

4001 

08 

BLAIR 

40  26 

79  24 

960 

JOHN  M.  RINGLER          1 

HOLLISTEBvlLLE 

*00B 

0! 

WAYNE 

41  23 

75  26 

1)60 

8A 

PA,  POWER  *  LIGHT  CO. 

'HOLTWOOO 

*0I9 

03 

LANCASTER 

)9  50 

76  20 

187 

MID 

8A 

:  H 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

HOME 

40  45 

79  06 

1220 

c 

MRS.  EDNA  M.  8USH 

MONESDALE  U    NW 

WAYNE 

41  37 

75  19 

1410 

9A 

GEORGE  C.  WILLIAMS 

HONEY  BROOK  1  w 

4047 

03 

CHESTER 

*0  06 

79  56 

700 

S.  H.  KUBTZ 

HOP  BOTTOM  2  SE 

SUSQUEHANNA 

41  43 

900 

7A 

JOSEPH  J.  SANAUSKAS 

HUNTINGDON 

*I59 

08 

HUNTINGDON 

40  30 

79  01 

7A 

7A 

JAMES  R.  GIENGER 

HUNTSOALE 

4166 

CUMBERLAND 

*0  06 

77  18 

610 

8A 

c 

METRO  P.  OOROSH 

HYNDMAN 

4190 

08 

8EDF0BD 

960 

INDIANA  3  SE 

4214 

40  36 

79  07 

1102 

7P 

7A 

:  H 

CLYMEH  WATER  SVC.  CO. 

JACKSON  SUMMIT 

4304 

06 

TIOGA 

♦1  57 

77  01 

1690 

ARCHIE  LAIN 

JAMESTOWN  2  NW 

4325 

10 

CRAWFORD 

41  30 

80  28 

1050 

6A 

8A 

SA 

PA.  DEPT.  FRST.  4  WTRS, 

JEfiSET  SHORE 

4)63 

05 

LYCOMING 

*1  12 

77  15 

541 

7A 

GEORGE  R.  WAOOELL 

'JOHNSTOWN 

CAMBRIA 

40  20 

78  55 

1214 

9A 

9A 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

JOHNSTOWN  2 

4390 

08 

CAMBRIA 

40  19 

1275 

KANE   1  NNE 

4432 

10 

MC  KEAN 

41  41 

1750 

BA 

8A 

RUDOLPH  A,  ANDERSON 

KARTHAUS 

4*50 

07 

CLEARFIELD 

41  07 

78  07 

960 

7A 

7A 

ROBERT  K  BRADFORD 

KEGG 

BEDFORD 

78  43 

1280 

MID 

MIO 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

4611 

ARMSTRONG 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KRESGEVILLE  3  W 

4672 

02 

CARBON 

40  5* 

75  34 

720 

7A 

CITY  OF  BETHLEHEM 

LAKE  MINISINK 

4727 

BIKE 

*1  13 

75  0) 

1)60 

i 

^ 

OWiKBVATION 

1 

H 

M 

S 

s 

riMt:  AND 

g 

S 

> 

e 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

* 

1 

OBSERVER 

1 

3 

1 

g 

1 

t 

ii 

LAKEVILLE  1  NNE 

4T31 

01 

WAYNE 

41  2T 

75  16 

1440 

•J 

WR5*  OLADTs  pcturir 

LANCASIER  1  NE  PMP  STA 

4756 

03 

LANCASTER 

40  01 

299   * 

*l 

H 

LAI|CA9TtR  wATfP  BuM, 

LANCASTER  2   Ht    PILT  PL 

47*1 

01 

LANCASTCR 

T*  17 

270 

LANCAtfIR  WATCP  BU«, 

LANOISVILLC  I  NW 

o-» 

LANCASTER 

4"  07 

76  26 

uol  • 

•  A 

:o 

PA.  STATE  COiLC«C 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

40  94 

77  1) 

•79 

7 

7* 

PA,  DfP?.  Of  WfLPAPr 

LAWRtNCEVILLE  2  S 

41  99 

1000 

* 

*P 

HAPPY  P.  NOWLANO 

LEBANON  J  SW 

4B96 

0: 

LEBANON 

40  |9 

76  26 

490 

• 

»l 

NAPPY  KIIALl 

lEhiomton 

CARBON 

40  90 

79  41 

980 

TA 

OOOOWIN  S.  DCPPCMN 

LE  ROY 

4972 

BRADFORD 

41  41 

1040 

LrAMO*t  M,  BAUMAN 

LEWIS  RUN  }  se 

4964 

10 

MC  KEAN 

41  50 

78  If 

1740 

TJI 

•U99CLL  LIHCMAN 

LCWISTOWN 

*9«2 

05 

MIFFLIN 

40  99 

77  95 

460 

7 

:  M 

AHpPtCAN  Viscose  CO. 

LOCK  HAVEN 

9104 

41  09 

77  29 

700 

7 

oroBor  M.  HAVPieLO 

LOCK  HAVEN  2 

9109 

CLINTON 

41  OB 

77  27 

610 

: 

MtJGM  F,  PARkEP 

LONG  POND  2  W 

91*0 

01 

MONROE 

41  01 

T5  10 

1860 

THOMAS  MErKF', 

LYNCH 

9279 

10 

FOREST 

41  16 

7»  01 

1399 

CORPS  0'  rHf.ifttfS 

MAOERA 

9)9* 

07 

CLEARFIELD 

78  26 

1460 

7 

: 

MRS.  JULIA  J,  5M0FP 

MAHAFFEY 

9)42 

07 

CLEARFICLO 

40  51 

78  44 

1260 

KENNETH  f.  BUSH 

MAPLE  GLEN 

93*6 

03 

MONTGOMERY 

40  11 

75  11 

>I0 

tt 

FRANCES  t,  SCMriBNfi 

MAPLETON  DEPOT 

9361 

06 

HUNTINGDON 

40  24 

77  56 

980 

It 

MR^.  1.  9.  BUCHANAN 

MARCUS  HOOK 

9)»0 

03 

DELAWARE 

39  49 

75  29 

12 

Ml 

MIC 

SUN  OIL  CO. 

MARIENVILLE 

9400 

10 

FOREST 

41  26 

79  07 

17)0 

r 

WILLIS  M.  SPCIPS 

MARION  CENTER  2  SE 

09 

INDIANA 

79  02 

1*10 

CORPS  OF  ENoiNeeas 

MARTINSBURG  FAA  AP 

9*94 

BLAIR 

40  18 

76  19 

1676 

MI 

Mil 

r  M 

FfO.  AVIATIOH  AOeNCY 

MATAMORAS 

9470 

PIKE 

41  12 

439 

9 

MARRY  BISLANO 

MC  CONNELLSBUBG 

9526 

09 

FULTON 

78  00 

919 

DAVID  W  SHIVES  JP 

MC  KEE SPORT 

557) 

ALLEGHENY 

40  11 

79  52 

720 

U  S  STCEL  CORP. 

MEADOW  RUN  PONOS 

5601 

01 

LACKAWANNA 

41  13 

1910 

c 

CLARENCE  F.  BENfCR 

MEAOVILLE  1  S 

5606 

10 

CRAWFORD 

41  36 

80  10 

10*9 

8 

BA 

C  H 

CITY  OF  MfAOVILte 

MEOIK  RUN 

5627 

41  17 

79  2* 

1100 

C  M 

mRs.E.  m,  SNYDER 

MERCER 

5651 

10 

MERCER 

41  13 

80  1* 

1320 

K.  P.  MAXWELL 

MERCER  HIWAY  SHED 

5654 

MERCER 

4]  14 

60  19 

1250 

c 

PA.  OEPT.  HIGHWAYS 

MEBCERSBURG 

5662 

FRANKLIN 

39  90 

569 

8 

•A 

MR<;.  NORA  KANE 

MERWINSBURG 

5676 

01 

MONROE 

75  29 

969 

: 

ARTHUR  A,  SMITH 

MEVERSDALE  1  W 

5696 

09 

39  49 

79  02 

1960 

ETC  SNYDER 

MILAN  1  N 

57)1 

BRADFORD 

41  56 

7*  )1 

770 

c 

JOHN  MACAFFE 

MILANVILLE 

9738 

0] 

WAYNE 

41  40 

75  04 

7 

7« 

CMARLFS  W.  r.AVlS 

MILLERSBURG  2  E 

05 

DAUPHIN 

40  12 

76  56 

9*( 

MILLHEIM 

5790 

07 

CENTRE 

77  2« 

1079 

7A 

NEVIN  E.  BOWfOSOX 

MILLVILLE  2  SW 

5817 

41  06 

76  5* 

860 

71 

KENNETH  LflGMOW 

MILROY 

5825 

05 

MIFFLIN 

60  4) 

77  55 

785 

t» 

JOHN  B,  KNEPP 

MONTGOMERY  I  AND  0 

5902 

09 

BEAVER 

40  39 

80  23 

692 

CORPS  OF  ENGINEERS      ] 

MONTROSE 

5915 

06 

SUSQUEHANNA 

41  50 

75  52 

1960 

RALPH  TAYLOR 

morgantown 

5956 

0) 

BERKS 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

MT  GRETNA  2  SE 

6028 

03 

LANCASTER 

60  14 

76  26 

67( 

MI 

PA,  TURNPIKE  COMM.      | 

MOUNT  UNION  1  N 

6067 

05 

MIFFLIN 

4ft  24 

77  53 

620 

MT,  UNION  WATER  WORKS 

MURHYSVILLE 

6111 

09 

WESTMORELAND 

40  26 

79  62 

900 

DAVID  C.  SHAW 

MYERSTOWN 

6126 

0) 

LEBANON 

40  21 

76  18 

480 

8A 

MRS. KATHLEEN  WANDELL 

6151 

09 

ALLEGHENY 

40  37 

79  43 

800 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NEFFS  MILLS  )  NE 

6174 

02 

40  40 

77  55 

900 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

NESHAMINY  FALLS 

6194 

0) 

BUCKS 

40  09 

74  97 

60 

MID 

PHILA.  SUB.  WATER.  CO. 

NEW  CASTLE  1  N 

62)3 

09 

LAWBENCE 

41  01 

80  22 

825 

9 

7A 

LEWIS  W.  HAMILTON 

NEWELL 

FAYETTE 

40  05 

605 

12 

12f 

GENERAL  CHEMICAL  CO. 

NEW  PARK 

YORK 

39  44 

76  30 

780 

CLINTON  J.  ALLEN 

NEWPORT 

6297 

05 

PERflV 

40  29 

77  08 

400 

7A 

H 

MRS.  FRANCES  K.  FRY 

NEW  STANTON 

6)10 

09 

WESTMORELAND 

79  36 

1040 

MI 

PA.  Turnpike  comm. 

6)26 

LEHIGH 

40  41 

75  45 

570 

&P 

FRED  C.  OSWALD 

NORRISTOWN 

6)70 

03 

MONTGOMERY 

40  07 

79  21 

75 

MI 

8A 

BOROUGH  OF  NORRISTOWN 

NORTH  EAST  2  SE 

10 

ERIE 

62  12 

1060 

ELLSWORTH  WEAVER 

NORTH  PHILADELPHIA  AP 

PHILADELPHIA 

40  05 

79  01 

AIRPORT  Guards 

ORWELL  2  NW 

6622 

06 

BRADFORD 

41  95 

1)60 

ELMER  T.  MOORE 

PALM 

66B1 

03 

MONTGOMERY 

40  26 

79  32 

8A 

FRED  C.  ESCHBACH 

PALMERTON 

6669 

02 

CARSON 

40  48 

79  37 

4" 

MI 

NEW  JEBSEY  ZINC  CO. 

PARKER 

6721 

09 

ARMSTRONG 

41  05 

79  41 

11*0 

LOUIS  A.  MALAHKEY 

PARKER  1  E 

10 

CLARION 

' 

JOHN  E.  LIVERMOBE 

PAUPACK  2  WNW 

6762 

41  24 

75  14 

1350 

MISS  L.  VETTERLEIN 

'PHIL  OREXEL  INST  TECH 

6879 

PHILADELPHIA 

39  57 

75  11 

30 

MI 

MIO 

FRANCIS  K.  DAVIS.  JR. 

PHILADELPHIA  wa  AP 

6889 

03 

PHILADELPHIA 

39  53 

75  15 

5 

MI 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHILADELPHIA 

39  57 

75  10 

190 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

PHILIPS8UBG  FAA  AP 

CENTRE 

40  54 

76  05 

Mlt 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PHOENIXVILLE  1  E 

6927 

03 

CHESTER 

40  07 

75  30 

105 

PHILA.  SUB.  WATER  COMM. 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

699) 

09 

ALLEGHENY 

60  30 

80  13 

1137 

MI 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'PITTSBURGH  WB  CITY 

6997 

09 

ALLEGHENY 

40  27 

80  00 

767 

MIC 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

7029 

01 

WAYNE 

1600 

C  H 

WILLIAM  POLIVKA 

PORT  CLINTON 

7116 

02 

SCHUYLKILL 

40  35 

76  02 

450 

C 

MRS.  ADA  E.  RARICK 

716! 

02 

SCHUYLKILL 

690 

LLOYD  F.  WELLER 

PROMPT ON  0AM 

7186 

01 

WAYNE 

41  35 

75  20 

1225 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNXSUTAWNEY 

7217 

10 

40  57 

c 

CARL  E.  ROTOLO 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

7229 

09 

ARMSTRONG 

79  17 

1270 

9i 

9A 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUAKERTOWN  I  E 

7239 

03 

BUCKS 

40  26 

75  20 

490 

5f 

DENNIS  K.  FLUCK 

RAYMOND 

7310 

10 

POTTER 

41  52 

77  52 

2220 

c 

MRS.  RACHEL  LANGAN 

'BEADING  WB  CITY 

7)18 

03 

BERKS 

40  20 

75  58 

266 

MIC 

MID 

C  H  . 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RENOVO 

7409 

07 

CLINTON 

41  20 

77  45 

660 

ELMER  G.  6ATSCHELET 

RE NOVO  5  S 

7610 

07 

CLINTON 

41  14 

77  46 

2035 

c 

C.  F.  BILLETTE 

RIOGWAY 

ELK 

41  25 

78  45 

1360 

et 

8A 

ROCHESTER  1  N 

75*0 

09 

BEAVER 

90  18 

900 

c 

DEOUESNE  LIGHT  CO. 

RUSHVILLE 

7727 

06 

SUSQUEHANNA 

41  47 

870 

7A 

CARL  KOPATZ 

RUSSELL 

7729 

10 

WARREN 

41  56 

ALEXANDER  RITCHIE 

7732 

0) 

LANCASTER 

76  23 

270 

c 

S.H.  WATER  POWER  CORP. 

SAGAMORE  1  S 

77)9 

79  14 

1320 

MRS  JOHN  W  FLEMING 

SALINA  3  W 

7782 

09 

WESTMORELAND 

40  31 

79  33 

U09 

6F 

6P 

MUN.  AUTH.  WSTMRLD.  CO. 

SAXTON 

7846 

09 

BEDFORD 

40  12 

78  19 

780 

8A 

c 

MRS.  ALVEBTA  L.  HOLMES 

SCANOIA  1  E 

7899 

10 

41  55 

79  02 

2100 

MBS.  MYRTLE  WINEHITER 

SCH^NLEY  LOCK  5 

7863 

09 

ARMSTBONC 

40  41 

79  40 

783 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'SCRANTON 

7902 

01 

41  25 

75  40 

746 

7A 

7A 

U.S.  POST  OFFICE 

SELLERSVILLE  2  NW 

40  2  3 

75  20 

530 

SELLERSVILLE  WATgR  CO. 

SHADE  GAP 

7965 

09 

HUNTINGDON 

40  11 

77  52 

920 

c 

MRS.  HELEN  N.  PYLE 

NORTHUMBLAND 

8A 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

SHEFFIELD  5  W 

8026 

10 

1920 

WILBUR  R.  NOBOIN 

SHIPPENSBURG 

807) 

04 

FRANKLIN 

40  0) 

77  32 

709 

4P 

H 

KEITH  6.  ALLEN 

SINNEMAHONING 

8145 

07 

CAMERON 

41  19 

76  05 

790 

7A 

MRS.  FRANCES  CALDWELL 

SLIPPERY  ROCK 

8184 

09 

BUTLER 

41  04 

80  03 

1345 

7A 

H 

RAYMOND  E.  MILLER 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

10 

MC  KEAN 

41  46 

76  27 

1510 

PA,  OEPT.  HIGHWAYS 

8244 

SOMERSET 

40  01 

79  05 

2140 

HOWARD  G.  PECK 

SOUTH   CANAAN  1  NE 

8275 

01 

WAYNE 

41  31 

75  24 

14  00 

EUGENE  M.  COOK 

8308 

39  51 

PA,  OEPT.  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

YORK 

39  52 

P.  H.  GLATFELTER  CO. 

'STATE  COLLEGE 

8449 

0"' 

CENTRE 

40  48 

77  52 

1175 

7A 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

STATE  COLLEGE  2 

6452 

CENTRE 

77  52 

1180 

PA,  STATE  UNIVERSITY 

STILLWATER  DAM 

8491 

06 

SUSQUEHANNA 

41  41 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STOYSTOWN 

8560 

09 

SOMERSET 

40  06 

78  57 

1800 

9A 

VERNON  MONG 

STRAUSSTOWN 

6570 

0) 

BERKS 

40  29 

76  II 

600 

8A 

JACOB  KLAmR 

STRONGSTOWN 

6599 

09 

INDIANA 

40  33 

78  55 

1880 

MARRY  F,  BENNETT 

STROuDSBURG 

8596 

01 

MONROE 

41  00 

75  11 

460 

5P 

5P 

HARRY  R,  COULTER 

STUMP  CBEEK 

8610 

10 

JEFFERSON 

41  01 

7A 

HARRY  M  TPAVIS 

sunBuby 

8668 

05 

NORTHUMBLAND 

40  51 

76  4  8 

440 

7A 

JOhN  W.  NEWMAN 

SUSQUEHANNA 

8692 

SUSQUEHANNA 

41  57 

1020 

MRS.  LAURA  A.  3E1S0N 

SWEET  VALLEY 

6725 

01 

LUZERNE 

41  17 

76  09 

1340 

7A 

MftS.  ELIZABETH  COSSLETT 

SCHUYLKILL 

40  69 

75  58 

830 

MRS.  MARY  L.  ROBERTS 

TAMAOUA  4  N  DAM 

876) 

02 

SCHUYLKILL 

7A 

PANTHER  VALLEY  WTR.  CO, 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8873 

10 

FOREST 

41  29 

79  26 

1200 

8A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TITUSVILLE 

8885 

10 

CRAWFORD 

41  38 

79  40 

1550 

PA,  ELECTRIC  CO. 

TITUSVILLE  WAT£R-WORKS 

8888 

10 

CRAWFORD 

41  39 

79  42 

1220 

8A 

CITY  OF  TITUSVILLE 

88$) 

41  11 

75  25 

1950 

5P 

5F 

MRS.  JULIA  GRADY 

TORPEDO  4  W 

8901 

WARREN 

79  32 

1740 

MISS  BARBARA  OANIELSON 

TOWANOA  1  ESE 

8905 

06 

eflADFORD 

41  45 

76  25 

7A 

H 

LEVERN  ROOT 

TROY 

06 

41  47 

EUGENE  HARTSOCK 

TUNNELTON 

9989 

09 

INDIANA 

40  27 

79  2) 

690 

MBS.  MARY  E.  WEIMER 

TURTLEPQINT  4  NE 

90  02 

MC  KEAN 

41  54 

78  16 

1640 

ROBERT  0.  STRAIT 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 

06 

SLAIR 

1020 

7A 

FREDERICK  L,  FRIDAY 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

9042 

10 

ERIE 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

HAROLD  W.  HAMMOND 

UNIONTOWN 

9090 

09 

FAYETTE 

39  54 

79  44 

10*0 

6P 

6F 

WM.  W.  MARSTELLER 

VANDERGRIFT 

9128 

09 

WESTMORELAND 

40  )6 

79  33 

800 

7A 

UNITED  ENG.  ♦  FNDBY.CO. 

VIBGINVILLE 

9196 

03 

BERKS 

40  )I 

75  52 

)50 

BA 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

WARREN 

9298 

WARREN 

41  51 

1260 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

WASHINGTON 

9)12 

WASHINGTON 

1200 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

WATSONTOWN 

9)45 

NORTHUMBLAND 

41  05 

WILLIAM  BIRD 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

09 

GREENE 

)9  54 

80  10 

940 

9A 

8A 

H 

BOROUGH  OF  WAYNESBURG 

WEBSTER  MILLS  )  SW 

9380 

08 

FULTON 

)9  49 

78  05 

910 

JAMES  L.  DE  SHONG 

WELLSSOBO  )  S 

9406 

41  43 

1920 

7A 

MARION  L.  SHUMWAT 

WEST  CHESTER 

CHESTER 

75  )6 

*40 

9A 

BA 

DAILY  LOCAL  NEWS 

EST  GROVE  I  SE 
EST  HICKORY 

MIIESBUR6 


STATION  INDEX 


COUNTY 


9503 

CHESTER 

9%07 

FOREST 

9655 

09 

INDIANA 

970? 

LUZERNE 

9705 

LUZERNE 

9716 

oe 

BLAIR 

97?fl 

LYCOMING 

97fll 

NORTHAMPTON 

9B23 

OB 

BEDFORD 

OBSERVATION 
Q  TIME  AND 

P  TABLES 


390   5P   51 


CONAHD-PYLE  CO. 
MRS.  HELEN  F.  KINNEAI 
MRS.TALMAGE  MILLER 
NICHOLAS  H.  SOUCHIK 
BUREAU 


ROBEP' 


BUREAU 


YORK  2  S  FILTER 

YORK  HAVEN 
Y0UNG5V1LLE 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


76  23 
76  13 
75  27 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


I   EDISON    CO. 


KING    COAL    Avn 
JAMES    D    TETER 

LESLIE    HOWATT 


t      DRAINAGE  CODE:      1-ALLBGHENY    2-BEAVER    3-CONEMUNG    4-CONEMAUGH    5-DELAWARE    6-JUNIATA    7-KISKIMINETAS    B-LAKE  ERIE    9-LEHlGH    10-MONONGAHELA 
11-OraO    12-POTOMAC    13-LAKE  ONTARIO    14-SCHUYLKlLL    15-SUSQUEHANNA    16-WEST  BRANCH    17-YOUGHIOGHENY 


REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  PennaylvanU  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  CIlin»tologl«t.  Weather  Bureau  Airport  Station,  Harrisburg  State  Airport,  New  CumberUnd, 
Penreylvanla    17070,    or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  PENNSYLVANIA". 

DIMENSIONAL  UNITS:       Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are;       Temperature  in  *F.  precipitation  and  evaporation  In  inches  and 

are  the  sums  of  the  negaUve  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.     In  "Supplemental  DaU"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees,     Resul 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  stiows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  lak< 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values 
tion"  table,   "Dally  Temperature"  table,   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  a 


EVAPORATION  i 


SNOWFALL:       Entrie 


le  "Evaporation  and  Wind"  table, 
e  ground.     Samples  tor  obtaining  n 


I  "Evaporation  and  Wind"  table 
.re  taJien  from  different  polnU 


of  8 


wfaU  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  t 


wfaU  a 


il  variability  In  the  snowpack  may  result  in  apparent  Inconsistencies  in  the  record. 

j  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.     Bntrlea  of  snow  on  ground  Include 


ised  on  the  period  1931-1960. 

1  for  Septenaber  1956. 

le,  such  ae  12  SSW,  Indicate  distance  In  i 


NORMALS  for  all  stations  are  climatologlcal  standard  normals 

DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  t 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  n 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  buUetln. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totaU  may  be  found  In  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


1  from  the  post  office. 


-  No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Dally  Precipitation"  table 
No  record  in  the  "Climatologlcal  Data"  table  and  the  "Dally  Temperatur 

■t-  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++  Highest  observed  one  minute  wlndspeed.    This  station  is  not  equipped  w 

•  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unimown, 

/  /  Cage  is  equipped  with  s  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a   ratio 


"Evaporation  and  Wind" 
"  table  ia  indicated  by  no 


"Snowfall  a 


e  Station  Index. 


e  for  a 


of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 
Ihan  10  days  record  la  missing.     See  "Daily  Temperature"  ta 


issentlally  a 


ry  slightly  from  the 


for  detailed  dally  record.     Degree  day  data, 
published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 


R      Amounts  from  recording  gage.      <Thesi 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C      Recording  Rain  Cage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  pubUshed  later  In  the  "Hourly  Precipitation  Data"  buUetln,     If  daUy  a 

"Climatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.     Such  amounto  may  differ  from  amounts  pti»liBhed  from  the  r 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  In  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generaUy  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  Ihia  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 


Stations  appearing  in  the  Index, 
General 


icluded  in  this  i 


er  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  pubUcations  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA.  aU  of 

obtained  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.   C.   20402. 

>nceminB  the  history  of  changes  in  locations,  elevaUons,  exposure,  etc. ,  of  substaUons  through  1957  may  be  found  in  the  pubUcatlon  "Substation  Htatory"  for  this  State    price  65  crats.     Similar 

'r  re^ilr  Weather  Bureau  stations  may  be  f^d  in  the  latesVannual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  price  15  cents.    These  pubUcaUons  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 


of  Documents.     Remit! 


ecrlption  Includes  the  Annual  Summary.)    Checlcs  and  money  orders  should  be  made  payable 
f  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.    Washington.  D.  C.    20402. 


Q  the  Superintendent 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ALKXANDIH  14   TIIOWItntDGK     Avliag  H*.!,*).! y 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Coopemtion  with  Commonwealth  of  Pennsylvania,   Department  of  Foreata  and  Watera 


PENNSYLVANIA 


THE  LIBRARY  OF  W 


DECEMBER  1966 
e  71        No.  12 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


MAR  7     1967 


Temperature 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  0AM 

FREEUAND 

HAKLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  M 
3CRANT0N 
STR0U0SBUR6 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

M-BARRE-SCRANTON  HBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  W8  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
6RATERFOR0  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2    NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

PhILA.  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY  R 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

DIVISION 


LOWER  SUSQUEHANNA   0<. 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

MARRISBURG  W6  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSw  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSOUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE   ' 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  Sw 

NEWPORT 
SUNBUHY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


34.0 
3'>.6 
37,6 

39.5 
3*. 6 

31.9 
37.8 
39.3 
3S.3 
3*.l 

36.4 


37.9 
38.2 
39.9 
32.9 
36.7 


42.2 

40.3 
39.4 
41.3 
41.1 

40.9 
41.9 
38.2 
39.0 


40.2 
39.9 
43.5 
43.4 
42,6 

45.5 
43.7 
42.1 
41.6 
43.1 

42. SM 


39.4 
39.1 
40.4 
39.7 
39.9 

41.3 
38.5 
40.5 
40.4 
41.8 


38.8 
36.5 
38.4 
38.8 
36.7 

39.0 
39. 2M 
37.4 


16 
20. OM 
18.7 
21.2 
15.2 

17.2 
23.0 
22.6 
20.6 
19.6 

24.5 


22.6 
23.1 
18.3 
20.9 
20.5 


24.8 
23.8 
25.2 
23.4 
23.8 

27.4 
26.0 
21.9 
23.5 


21. OM 

22.6 

28.2 

30.9 

28.3 

33.3 

25.6 
24.4 
29.0 
26.1 

24. 8M 


23.8 
24.2 
25.5 
24,0 
24.9 

25.3 
24.9 
23.9 
25.6 
24.3 


22.4 
18.9 
22.6 
23.5 
20.5 

24.1 
24. OM 
22.7 


25 

27. 3M 
28.2 
30.4 
24.9 

24.6 

30.4 
31.0 
28.0 
26.9 

30.5 

28.0 


30.3 
30.7 
29.1 


33.5 

32.1 
32.3 
32.4 
32.5 

34.2 

34.0 
30.1 
31.3 


30. 6M 

31,3 

35.9 

37.2 

35.5 

39.4 
34,7 
33.3 
35.3 
34.6 

33. 7M 


31.6 
31.7 
33.0 
31.9 
32.4 

33.3 
31.7 
32.2 

33.0 
33.1 

32.4 


30.6 
27.7 
30.5 
31.2 
28.6 

31.6 

31. 6M 
30, 


1.0 
.6 
2 


.5 

1.2 


.3 

1.4 


,0 
1,1 
1 

1.0 
1.3 


71  10 
70 
67 
70 


1217 
1161 
1136 
1065 
1232 

1245 
1065 
1049 
1140 
1175 

1063 


1070 
1059 
1108 
1170 
1120 


970 
1010 
1007 
1006 
1001 

950 
954 
1076 
1039 


1077 
1038 
894 
855 
908 

763 
935 
977 
911 
935 


1028 
1026 
988 
1022 
1005 

975 
1024 
1010 
987 
981 


1061 
1146 
1065 
1042 
1122 

1030 
1028 
1075 


No.  of  Day. 


kl 


2,60 
2,79 
3.18 
3.72 
3.48 

3.00 
2.63 
4.13 
2.70 
3.30 

2.00 


3.99 
3.20 
3.76 
2.66 
2.51 

3.22 


4,18 
5.29 
3.07 
4.77 
3.62 

3.02 
2,76 
2,56 
3.10 


3.88 
2.79 
4,84 
4.61 
4.33 


3.76 
5.45 


2.69 
2.03 
2.19 
2.77 
3,21 

3.40 
3,06 
2,14 
2.61 
3.18 

2.75 


2.11 

1.79 

1.67 

2, 

2.33 

2.15 
2,28 
1.92 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


tr'"!g?cCT-DF  ILU 


.00 
1.42 


1.30 
1.22 


.90 

.94 

1.12 


.76 
1.00 
1.29 
1.81 
1.45 

.58 

1.00 
1.43 


1,29 
1,00 
1.06 


1.22 
2.00 
1.00 
1.27 
1.10 

.99 
.61 
,93 

•  90 


1.15 
.75 
1.43 
1.24 
1.09 


1.40 
1.72 
1.09 
2.09 


1.19 
.65 
.65 
.68 

1.22 

1.02 
.59 
.88 
.85 
.87 


.52 

.60 
.48 
.57 
.67 

.55 

.73 
.53 


22.0 

29.6 

30 

31.5 

33.8 

32.1 
21.0 
36.0 
19.3 
36.2 

17.7 

28.2 


28,4 
32.5 

23.0 
19.5 
19.5 

24.6 


35 

40.5 
24.5 
18.7 
28.0 

21.1 
14.4 
25.6 
24.5 


19.0 
18.8 


26.7 
30.2 
27.1 
37.0 


15.4 
11.2 
14.0 
13.1 
17.5 

26.5 
19.9 
10.2 
16.8 
28.3 

17,3 


12.9 

9.0 

11.6 

13.4 


1  o 


No.  of  Doyi 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER   1966 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AU5TINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  I  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBUR6  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


Temperature 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
8UR6ETTST0WN  2  W 
BUTLER  <>   WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


3*. 3 
35.1 
37.6 

37.9 

32. <• 
38.3 
32.3 


36.2 
3'>.S 
33.7 
37.0 
37.0 

34.4 
32.6 
36.2 
35.9 
35.7 


36.1 

<tl.6M 
36.0 


40.1 

I 

3*. 7 


39.5 
3*. 3 
39.1 
35.3 
'•l.l 

37.* 
'>0,2 
3<>.9 
37.2 
38.2 

38.7 
35. <> 
39.5 
38.6 

'>1.6 

41.8 
37.9 
39. <• 
36.3 
39.1 

36.5 
32.2 
43.1 
40.8 


19.1 
19.8 
19.1 


18.2 
22.2 
18.3 


21.1 
20.8 
18.3 
14.8 
21.5 

18.0 
18.6 
22.4 
19.6 
22.5 


21.9 

24. 8M 
19.4 


23.4 
21.9 
21.8 


24.5 
23.4 
22.4 
21.3 
23.1 

20.1 
25.7 
21.3 
25.1 
22.2 

23.1 
22.1 
25.8 
23.9 
28.1 

26.6 
24.8 
27.3 
20.1 
24.2 

22.9 
19.8 
27.8 
22.6 


31.8 
33.8 
37.6 
36.9 
34.9 

37. 6M 
34.3 
33.0 
33.3 


19.4 
20.5 
21.6 
19.5 
18.7 

23.2 
21.7 
18.6 
21.3 


«>  i 


26.7 
27.5 
28.4 


25.3 
30.3 
25.3 


28.7 
27.8 
26.0 
25.9 
29.3 

26.2 
25.6 
29.3 
27.8 
29.1 

27.6 


29.0 
33. 2M 
27.7 


31.8 

I 

28.3 

30.0 


32.0 
28.9 
30.8 
28.3 
32.1 

28.6 
33.0 
28.1 
31.2 
30.2 

30.9 
28.8 
32.7 
31.3 
34.9 

34.2 
31.4 
33.4 
28.2 

31.7 


.5 

1.4 


.7 
1.6 


72      9 
68      8 

70 


No.  of  Doys 


29.7 

65 

26.0 

68 

35.5 

.4 

75 

31.7 

-  1.6 

74 

31.0 

-  1.1 

25.6 

60 

27.2 

60 

29.6 

65 

28.2 

65 

26.8 

62 

30. 4M 

66 

28.0 

•   .5 

64 

25.8 

56 

27.3 

64 

-  7 
-12 

•  8 

•  6 
-17 

-11 
-10 
-14 

-  4 


1180 
1155 
1129 


1222 
1068 
1224 


1119 
1143 
1201 
1205 
1103 

1199 
1218 
1101 
1148 
1105 


1108 
979 
1146 


1023 
1134 


1019 
1113 
1054 
1130 
1014 

1117 
985 
1137 
1039 
1071 

1052 
1113 

993 
1039 

926 

948 
1035 

975 
1133 
1025 


Precipitation 


1087 

1201 

910 

1026 


1215 
1166 
1091 
1134 
1178 


1043 
1141 
1207   0 
1162   0 


1.18 
1.32 
2.84 

1.14 

3.34 

2.08 

.83 


1.54 
1.91 
2.15 
1.66 
1.31 

1.41 
1.78 
1.02 
2.72 
1.68 

1.72 


1  1.72 
0  D  2.27 
3    2.60 


26   0 

25  0 

26  1 


25 
26 
24 
25 
8  24 


1.64 
.15 

1.08 


9  26 

19  27 
21  26 

20  27 


4.18 
1.45 
1.43 

2.28 


2.65 
3.09 
1.88 
2.92 
1.88 

1.79 
2.10 
2.47 
1.71 
2.27 

2.16 
2.89 
1.67 
1.94 
2.25 

2.67 
1.70 
1.66 
2.74 
1.62 

3.18 
1.60 
1.88 
1.57 

2.18 


2.24 
2.85 
2.12 

2  3.16 

3  3.16 


.84 
1.04 


3.64 
4.71 
1.41 
3.22 


.59 
.55 

.54 
.39 
.60 

.37 
.41 
.39 
.82 
.46 


.64  29 
.55  11 

.51  29 


.50 
.50 
.80 


2.00 

11 

.40 

28 

.29 

10 

1. 10 

2 

.58 

20 

.56 

11 

.77 

8 

.85 

11 

.43 

29 

.57 

7 

.42 

7 

.50 

4 

.59 

11 

.47 

11 

.55 

8 

.80 

6 

.57 

10 

.65 

10 

.54 

8 

.56 

7 

.80 

8 

.32 

29 

.33 

10 

.77 

11 

1.04 

7 

.59 

7 

.38 

29 

.85 

8 

.79 

8 

.62 

11* 

.97 

7 

.60 

11 

1.10 

7 

5.5 

7.1 
22.0 

5.0 

26.0 

13.5 

7.2 

12.3 


13.0 

13.0 

7.5 

3.0 

9.6 

8.3 

5.1 

14.5 

8.9 

9.2 


9.5 

11.0 
24,5 


12.5 

7.7 
13.0 


8.2 
19,4 

6,5 
5.0 

15.3 
11.0 

12.0 
5.5 

9.4 

11.8 

5,0 

4.8 

2.0 


7.8 

3.0 

10.5 

2.0 

6.0 


6.0 
6.0 


11.0 
27.1 
13.5 

16,5 


53.6 

9.7 

10.3 


No.  of  Day. 


2   1 

0   0 
0   0 


See  Reference  Notes  Following  Station  IncJex 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


DNTINUED 

PENNSYLVANIA 
DECEMBER      1966 

T»n 

np«rature 

Prtclpllotlon 

,  1 

.   E 
if 

< 

s  I 
ii 

o  42: 

1 

• 
1 

1 

S 
a 

1 

s 

1 

No.  of  Doyi 

J 

ii 

H 

1 
I 

1 
o 

o 

5oo 

w.  SImi 

No.  of  Doyt 

Mox. 

MIn. 

1 

&  8 

JO 

i  0 

s 

1 

1 

o 

i 
8 

•^1 

■:i 

Si 

■°i 

EAST   BRADY 
ERIE   WB   AIRPORT 
FARRELL    SHARON 

PRANHlIN 
GREENVILLE 

38.1 
37.6 
39.3 
36.2 
37.* 

21.1 
26.9 
26.9 
21.9 
23.5 

29.6 
32.3 

33.1 
29.1 
30.5 

1.6 
.9 

-  .9 

-  .2 

60 
68 
68 
67 
67 

10 
8 
8 
9 
8 

-    1 

<> 
3 

4 

1089 
1006 
981 
1106 
1062 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 

e 

28 
24 
26 
26 
26 

1 

0 
0 
2 

1 

4.42 
4.32 
2.25 
2.62 
2.55 

1.71 

-  .16 
.05 

-  .03 

1.60 
.74 
.67 
.83 

1.01 

10 
7 

7 
8 

7 

31.4 

12.9 
9.8 

3 
16 

6 
5 

5* 

3 

3 
3 

3 

2 
1 
1 

1 

0 
0 
0 

1 

JAMESTOWN    2    Nw 

KANE       1    NNE 

MEADVILLE    I    S 

MERCER 

TIONESTA    2    SE    DAM 

36. <> 
33.5 

37. IM 
35.3 
35. J 

21.3 
18.8 
22. 7M 
22.6 
18.9 

28.9 
26.2 

29. 9M 

29.0 

27.0 

.8 

66 
62 
65 
6* 
6<> 

9 
9 
9 
8 
9 

-13 

<> 
<• 

* 

1112 
1198 

1082 

Hoe 

1171 

0 

0 
0 
0 
0 

27 
27 
23 
27 
28 

1 
3 
2 
I 
2 

2.89 
3.37 
3.45 
3.25 
2.81 

.53 

.74 

.68 
.65 
.74 
.60 
.66 

8 
8 
8 
8 
8 

16.4 
21.0 
16.9 
10,5 
12.5 

8 
8 
8 
5 

7 

27 

31* 

27. 

27* 

27* 

2 
2 
2 
2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 
WARREN 

30.5 
35.9 

18.3 

23.7 

26. <> 
29.8 

.0 

64 
6* 

9 
8 

-10 
-    5 

4 
if 

1188 
1083 

0 
0 

28 
27 

4 
1 

2.99 
3.12 

.09 

.73 
.67 

8 
8 

17.0 
20.8 

10 
9 

5« 
28* 

3 
2 

0 

0 

DIVISION 

28.6 

-      .5 

3.07 

.23 

18.3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MCRGANTOWN 

LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PITTSFIELD  9  WSW 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
WELLSBORO  3  S 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
2    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CORRY 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
DEVAULT  1  W 


76 

DATE 

10 

-    17 

DATE 

04 

5.800 

.83 

2.09 

DATE 

29* 

53.6 

28 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  2 

FRANCIS  E  KALTER  OAK 

FREELAND 

GOULOSBORO 

HAMLEY 

HOLLISTERVILLE 
HONESOAI.E  *  NW 
LAKE  HINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LONG  POND  2  W 

MATAMORAS 
HILANVILLE 
PAUPACK  2    MNM 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 

STROUDSBURG 
SWEET  VALLEY 
T06YHANNA 
HILKES-BARRE  4  NE 
W-BARRE-SCRANTON  WBAP 


ALLENTOWN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESGEVILLE  3  W 
LEHIGHTON 

NE«  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 


TAMAOUA  <*    N  DAM 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  I    SE 


BECHTEL5VILLE 
BERNE 

CHAODS  FORD 
COATESVILLE  I  Sw 

CONSHOHOCKEN 

DEVAULT  I  W 
OOTLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 

GRATERFORD 

GRATERFORD  1  E 

HOLTMOOD 

HONEY  BROOK  I  W 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 
PHILADELPHIA  WB  AP 
PHOENIXVILLE  I  E 
OUAKERTOMN  1  E 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  OROVE  I  SE 


VORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HUNTSDALE 
MERCERSBURG 
NEW  PARK 


10      11      12      13      14      15       16      17      18 


.OS  ,19      ,01 


.OS 
.08 
.0« 


.40 
.60 


10 

1.00 

2b 

.^e 

1.05 

.70 

1.00 

.08 

.34 

19      20      21 


222324      252627282930 


1.12   .10   .05 


SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVERTOMN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 


MILLVILLE 

MILROY 

NEmPORT 

SHAMOKIN 

5UN6URY 


2   SW 
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DAILY  PRECIPITATION 


8       9 


Day  ol  Month 

13  I  U  I  IS 


UPPiM  SUSOUEHAHNA   0* 

AUSTINtURO  2  H 
CANTON  I  N> 
COVINGTON  2    MiW 
OIXON 
OUSHORE  t    Six 

EAGLES  HERE 
HOP  BOTTO"  2    5E 
LAaaENCEVKLE  2    i 

le  hot 

kontrose 

ORhELL  2    NH 
RUSMVULE 
SUSOUEnANNA 
TOkANOA  1  ESE 
TROt 

■CILSSOBO  3  S 


CENTRAC    MOUNTAINS      07 

BEL.LEFONTE    *    S 

CLARENCE 

CLEARFIELD 

Du  eois  ^   E 

EMPORIUM  1  N 

GLEN  HAZEL  2  N£  OAM 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MAOERA 

MAMAFFEY 

HEDIX  RUN 

"ILLHEIM 

PH1LIPS8URG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGMAV 


l.S« 
l.'l 
2.22 
1.91 


•  04 
.12 
.02 


.09   .02   T 


.02   ,}e   ,06 


MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
B»£E2E»00D 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CA«ROLLTO»N  2  SSE 

CRESSON  1  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  Sa 
HUNTINGDON 
HVNOMAN 

JOHNSTOMN 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TTRONE  A  NE  BALD  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

WOLFSBURG 


1.39 
2.27 

1.7A 


l.»5 
2.03 
I. '•3 


1.60 
1.95 
1.72 
I.bO 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCK  3 
BAXERSTOWN  3  WNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
aoSWELL  I  SW 

6RADD0CK  LOCK  2 
BHUCETON  1  S 
BURGETT5T0WN  2  w 
BUTLER  *  WNW 
ChARLEROI  LOCK  t, 

CLAYSVILLE  3  w 
CONFLUENCE  I  Sw  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIDE 

OERRT 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANMNG  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEYERSDALE  I  w 
MONTGOMERY  L  AND  0 
NATRONA  LOCK  *. 
NEW  CASTLE  1  N 

NEwELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  MB  AP  2     // 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  OAM 
SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  w 
SCMENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK 


SOMERSET  FAIRVIEw 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
WAYNESBURG  I  E 

WHITESBURG 


ST 


>    .OSD    .10 
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Continued 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

BARNES 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRADFORD  *  W  RES 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL* 
CARTER  CAMP  2  W 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 
CONNEAUTVILLE 

COOKSBURG 

CORRY 

COUOEBSPORT  *  NW 

COUDERSPORT  6  E 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GALETON 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE   I  NNE 
LEWIS  RUN  3  SE 

LYNCH 


MEADVILLE  1  S 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

PITT5F:EL0  9 

RAYMOND 


SW 


RUSSELL 
STUMP  CHEEK 
TIUNESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  *  W 

TURTLEPOINT  *  NE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

WARREN 

WEST  HICKORY 


DAILY  PRECIPITATION 


3.20 
4.99 


Day  of  Month 


13 


14       15 


19      20      21 


.2> 

.20 
.16 
.100 


28      29      30 


.05     .o;     .07 


.3S0    .150    .10 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Win 
(Soeed   - 

d 
m.p.h.) 



Relative    humidity    averages 
percent 

Numb 

«r  ol  days  with  precipitation 

1 1 1 r 

III 

1 

SUbon 

^  a 
a  o 

W    %^ 

0)  -H 

OS  Q 

c 

> 

< 

1     . 
>|1 

g 

s 

J) 

a 

II 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    Am         7    Am          1    PM         7    PM 

8 

8 
s 

i 

I 

« 

<M   9 

1 

III 

III 

ALLENTOWN    WB    AIRPORT 

26 

5.2 

9.7 

35++ 

31 

24 

74 

76 

61 

59 

4 

8 

1 

3 

1 

0 

17 

— 

7.0 

ERIE    WB    AIRPORT 

23 

6.6 

13.9 

2  8++ 

26 

29 

72 

71 

71 

70 

6 

9 

8 

3 

0 

0 

26 

~ 

9.5 

HARRISBURG    WB    AIRPORT 

315 

4.3 

8.5 

28 

W 

25 

74 

77 

64 

71 

4 

'• 

3 

3 

Q 

0 

14 

47 

7.5 

PHILADELPHIA    WB    AIRPORT 

31 

<t.7 

10.7 

32 

N 

24 

70 

70 

58 

65 

4 

3 

3 

3 

1 

0 

14 

52 

6.3 

PITTSBURGH   WB    AIRPORT    2 

25 

5.4 

10.6 

30++ 

25 

29 

74 

74 

65 

70 

12 

9 

5 

1 

0 

0 

27 

20 

8.5 

PITTSBURGH   WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

10 

9 

3 

1 

0 

0 

23 

20 

READING    WB    CITY 

- 

- 

- 

40 

W 

25 

- 

- 

- 

- 

6 

4 

2 

3 

1 

0 

16 

47 

6.4 

WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

26 

2.7 

7.8 

26 

s 

10 

78 

79 

70 

73 

12 

7 

5 

0 

0 

0 

24 

34 

7.9 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

29 

3.7 

9.1 

23++ 

29 

11 

87 

89 

72 

80 

9 

5 

6 

1 

0 

0 

21 

8.1 
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POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  HALTER  0AM 

FREELANO 

NAWLEV 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  N 

SCRANTON 

STROUDSeURG 

SHEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

w-BARRE-SCRANTON  HBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   QROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  I  SW 

DEVAULT  1  W 

EPHRATA 

SEORSE  SCHOOL 

GRATERFORD  1  E 

HOLTHOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NH 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILAOELPHIA  MB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MtN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Month 


PCNNiYLVANIA 
OCCEMBCR  in* 


32   2S 


40 
17 


28   39 

2   21 


32   37 

e      9 


36   «1 
10   29 


29   30 

3    9 


31   37 

6   20 


M   15   16  I  17 


*l      62 
28   36 


37   37 
2«   29 


39   48 
28   34 


42   46 
30   39 


13   30   39   36   40 


37   39 
29   24 


40   46 
31   32 


43   36 

28   17 


32 
28 


40   40 
29   30 


39   49 
30   33 


46   44 
32   29 


39   46 
33   29 


39 
30 

43 

30 

45 
29 

39 

17 

46 
33 

44 
22 

46 
33 

42 
30 

49 
32 

42 
24 

90 
36 

49 
25 

49 
31 

43 
29 

34   41 
20   31 


60 
38 


60   40 
40   23 


58   49 

30   29 


63   44 
37   28 


59   41 
36   28 


59   41 

38   26 


58 
39 

56 
39 

57 
37 

90 
43 

49 
32 

55 
33 

47 
39 

58 

46 

49 
38 

63 

44 

50 
40 

66 

45 

64 

44 

70 
48 

98 
41 

67 
49 

92 
39 

65 

39 

91 

65 

55 

38 

61 

37 

38 
23 

64 
43 

67 
49 

46 
27 

63 
44 

96 
38 

39 
27 

63 
48 

63 

40 

42 
24 

58 

44 

98 

30 

31 
21 

65 

54 

96 

31 

35 
24 

64 
42 

96 
32 

40 
26 

6.4 
46 

98 

33 

39 
29 

63 

38 

65 

40 

47 
25 

35 

21 


61   59   38 
49   36   23 


64   43 
41   27 


71   69 
47   46 


67   59 
52   31 


34   40   49 


34   42 
14   20 


40   51 
21   34 


46 
36 

55 

37 

49 
37 

57 
38 

42 
30 

47 
32 

47 
32 

50 

40 

48 
38 

56 
31 

54 
41 

68 

44 

53 
39 

66 
48 

53 
39 

66 
46 

69   70 
39   48 


67   66 
50   49 


66   66 
46   49 


67   65 
42   47 


64   67 
44   44 


76   66   49 


48   42   29 


38   33   36 

16   21   29 


35   38 
29   30 


64 
47 

94 
34 

69 
52 

62 
36 

71 

50 

60 
38 

71 
44 

62 
36 

72 
58 

63 
38 

37   38 
29   29 


34   37 
29   30 


34   38 
29   28 


40   39 
33   28 


38   40 

29   29 


34   37 
26   21 


35   38 

30   28 


34   36 
28   27 


36   38 
28   21 


39   40 
33   30 


38   42 
33   33 


38  41 

39  31 


41   43 

36   34 


38   41 
30   29 


32   47 
10   12 


46   47 
26   30 


38   52 
12   IT 


49   53 

16   31 


35   41 

10   11 


33   43 
19   28 


38   49 
26   26 


48   53 

15   26 


35   46 

22   29 


20  I  31 


48   47 
20   33 


47   50 
24   31 


48   23 
19   13 


40   31 
15   15 


92   31 
17   19 


48   26 
19   19 


49   27 
14   10 


48   21 
12   11 


51   27 
19   17 


47   31 
21   19 


47   25 

19   14 


42   24 
13   13 


31   28 
20   21 


93   57 
18   29 


36   93 

23   25 


51   56 
28   33 


27 
IS 


58   34 
26   25 


22  I  23  I  24   29  I  26  1  27 


38   30   36 
19   18   21 


35   30 

23   22 


57   34 
26   24 


56   35   33 

25   23   26 


2B  I  2t  I  00  I  31 


31   26 

10      a 


26   22 

17   15 


20   24   27 
10   17   20 


22   23 

16   19 


33   33 

16   16 


33   39   30 


30   24 
19   13 


34   27 

19    0 


28   23 
13    4 


34   28 
18   19 


30   24 
10   16 


36   30 
18   13 


25   18 

13    7 


26   22 

14   17 


22   31   29 
16   19   22 


31   33 
10   21 


32   32 
22   22 


28   29 
16   20 


29   39 
■  2   23 


22   24   26 
15   14   19 


28   29 
21   21 


37   39 
18   20 


37   34 
18   19 


36   34 
22   24 


34   35 

14   14 


36   37 
14   17 


38   32 
22   28 


38   36 
16   22 


35   36 
25   16 


37   38 
18   22 


33   26 

22   11 


31   30 
15   19 


40   32 
29   21 


34   38 

29   10 


37   31 
22   10 


30   26 
21   20 


38   32 
25   23 


33   34 
29   17 


34   29 
22   14 


26   32 

17   17 


31   29 
26   21 


26   44   34 


32 

20 


34 
25 


38   40 
13   26 


42   34 
25   19 


35   33 

23   26 


47   41 
9   28 


39   39 
8   27 


39   34 
29   22 


38   34 
25   28 


30 
23 

31 

25 

28 
21 

31 
21 

32 
12 

30 
12 

35 

26 

34 
17 

33 
24 

33 
22 

33 
24 

32 
19 

37 
28 

38 
28 

34 
22 

35 
23 

33   36 

14   24 


32   35 

12   27 


34.0 
16. « 


34,6 
20.0 


37.6 
18.7 


39.9 

21.2 


34.6 
15.2 


31.9 
17.2 


37,8 
23.0 


39.3 

22.6 


39.3 

20.6 


34.1 
19,6 


36.4 
24.9 


37.9 
22.6 


38.2 
23.1 


39,9 
18,3 


32.9 
20,9 


36,7 
20.5 


42.2 
24.8 


40.3 
23.8 


39.4 
29.2 


41.3 
23,4 


41.1 
23.8 


40.9 
27.4 


41.9 
26.0 


38.2 
21.9 


31 
5 

39 
5 

34 
12 

40.2 
21.0 

30 
12 

35 

18 

32 
18 

39,9 
22,6 

31 
11 

36 
25 

38 
18 

43,9 
28,2 

32 
18 

37 
28 

37 
25 

43.4 
30.9 

31 

10 

34 
23 

34 
21 

42.6 
28.3 

32 
25 

40 
31 

38 
29 

45.5 
33.3 

29 

1 

43 
26 

48 
23 

43.7 
25.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER   1966 


OUAKERTOWN  1  E 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  SROVE  1  SE 

•     •     • 
LOWER  SUSQUEHANNA   O* 
ARENDTSVILLE 
8L0SERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURS  1  ESE 
0ETTYSBUR5 
HANOVER 

HARRISeURS  WB  AP 
MERCERSBURQ 
SHIPPENSBURC 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

•     »     • 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  09 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLA6E 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
•     •     * 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURS  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EASLES  MERE 
LAMRENCEVILLE  2  S 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

II      *      ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  *  S 


Da;  Of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


42   47 
30   31 


39   45 

30   28 


39   43 
30   24 


40   40 
32   24 


43   40 
33   20 


39   43 
29   29 


40   45 
29   30 


4S   42 
34   18 


38   44 
31   26 


43   41 
33   23 


44   41 
31   28 


41   37   25 
33   14   11 


37   36 
22   19 


38   «0 
29   23 


39   43 
28   24 


39   38 
27   22 


40   *3 
30   27 


40   32 
32   12 


26   28 

10   12 


27   30 
10   13 


28   35 

10   19 


29   37 
10   16 


26   29 
10   16 


28   31 
10   13 


28   33 

12   18 


27   29 
9   10 


28   35 

10   16 


30   35 
9   IS 


63   69 
40   41 


50 
39 


44   63 
36   38 


42   52 
35   39 


52   64 

34   40 


59   70 
34   40 


46   65 
37   41 


52 
35 


49   49   27 


67   45 
42   27 


67   65   44 
44   41   29 


69   64   44 
40   40   30 


69   53 
39   38 


70   66   44 
48   42   28 


73   69 
52   43 


43   35   37 


38   35 
24   28 


16 


63 
18 


39   37 
28   18 


63 
35 


26   37   39   *4   58   66 
7   18   29   37   38   39 


32   20 
5    4 


39   28 
19 


32   34 
6   16 


6   26 

6-2 


33 

12 


35   37   21 

27   17    7 


25 

2 


42   59 
37   38 


40   52 
34   36 


70   67   41 


54   38 

34   23 


62   65 

37   37 


37 

38 

42 
36 

93 

36 

40 
37 

55 

38 

53 

40 

61 

40 

54 
39 

61 
52 

46 
29 

57 
35 

53 
38 

63 
40 

65 
41 

64 
44 

43 
34 

59 
42 

61 
38 

66 
42 

65 

41 


67 
43 


41   34   39 


30 
24 


37   52 
19   23 


40   50 
20   30 


48   60 
19   28 


49   58 
22   37 


38   52 

20   26 


40   52 
21   29 


49   56 
20   28 


37   51 
18   23 


49   98 
23   42 


45  I  41 
23  i  13 


34   38   37 
21   29   23 


40   51 
18   19 


36   32 

17   16 


57   48 

36  I  25 


53   33 

25   21 


54  1  51 
17  I  21 


31 
22 

33 

26 

32 
22 

32 
24 

29 
26 

39 
26 

29 
23 

39 
15 

33 
25 

33 
27 

33 
25 

32 
26 

29 
24 

35 

23 

33 

25 

34 
22 

30 
24 

35 
24 

30 
23 

38 
27 

36   38 
20   21 


32   33   34 

25  26   23 

26  43   33 


25   25   29 


64   67   46 
40   43   30 


92 
33 


62 

24 


63   68 
40   40 


32   39 
26   32 


39 
29 


30   31 
13   11 


42   43 
20   19 


40   39 
21   19 


36   39 
18   18 


40   39 
19   19 


39   38 
22   21 


37   51 
21   21 


38   32 
26   19 


60   60 
45   50 


62 
36 


66 
33 


59 
36 


36 
26 


28 

30   31 


35   38 

20   20 


31   32 

20   20 


34   32 
18   24 


31   31 
24   26 


29   33 

21   16 


22   29   30 
13   20   19 


37   38 
21   25 


38   35 

18   26 


39   34 
17   23 


37   39 
19   20 


39   40 
21   20 


36   33 
19   24 


39   38 
20   20 


36   36 
19   25 


39   34 
12   19 


36   30 
11   17 


32   38 
15   17 


33   37 

23   25 


36   38 

21   20 


32   34 
15   18 


36   39 
20   23 


35   39 

17   21 


36   32 

17   14 


32   32 
23   22 


30 
-  1 


36 
26 


29   30 
23   22 


32   32 
11   18 


34   31 
15   13 


32   35 
14   24 


30   35 

12   27 


32   32 
11   18 


35   32 

11   17 


27   34 
11   27 


35   31 

16   20 


30   36 
12   25 


27   37 
2   25 


32   30   35 

14    8   24 


31 

33 

23 

24 

33 

35 

22 

24 

32 

33 

23 

19 

32 

32 

24 

24 

35 

34 

23 

20 

31 

31 

25 

IB 

34 

34 

24 

24 

30 

32 

24 

24 

33 

34 

22 

21 

37   33 
24   14 


36   39 

26   13 


28   28 
19   22 


29   29 
20   29 


28   32   29 

17   13   12 


32   34   29 


28   31 
22   26 


31 
23 


29   30 
20   23 


26   29 

17   17 


28   28 
13   13 


30   30 
14   14 


33   29 
13   13 


33   32 

27   18 


38   34 
26   15 


37   35 

23   18 


31   30 
20   15 


36   38 
26   17 


30   32 
25   18 


34   36 
23   10 


33   36 

19   20 


33   32 

22   13 


35   33 

26   16 


36   39 

28   22 


42.1 
24.4 


41.6 
29.0 


43.1 
26.1 


«2.9 

24.8 


39.4 
23.8 


39.1 
24.2 


40.4 
29.5 


39.7 
24.0 


39.9 
24.9 


41.3 
25.3 


38.5 

24.9 


40.5 
23.9 


40.4 
25.6 


41.8 
24.3 


38.8 

22.4 


36.5 
18.9 


38.4 
22.6 


38.8 

23.5 


30   31 
10   10 


35   31 

10   15 


30   36 
10   28 


27   36 
14   27 


29 

14 


33   30 
25   15 


35   34 

28   17 


33   31 

18   13 


27   25 
18   21 


29   31 
15   21 


36.7 
20.5 


39.0 
24.1 


39.2 

24.0 


37.4 
22.7 


34.3 

19.1 


35.1 

19,8 


37.6 
19.1 


38   30   37 

19   21   18 


15   22   32 


36  30  33   36  36  26   29  28  28  ,  29  33  31  29  37,9 

15  12  26   10  12  11  !  21  20  25  I  16  24  25  12  |  21.8 

46  21  24  i  28  28  24  I  21  24  25  27  28  33  27  I  32.4 

Ij  9  15  I  14  13  10   14  19  18  9  10  21  20  I  18.2 


29   32 
16   25 


44   21   25 
15   13   18 


30   25 
16   11 


32   20 
14   13 


30   29   28 
21   20   23 


26   23 
15   14 


29   35   32   32 

14   23   25   19 


24   25   27   29 

14   14   15   14 


51 

53 

28 

30 

35 

35 

28 

26 

36 

20 

20 

23 

24 

19 

12 

W 

20   22   12 


30 
14 


38.3 

22.2 


32.3 

18.3 


36,2 
21,1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Slatlon 


OU  ton   T  E 

EHPORIUM  1  N 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

PMILIPSBURO  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGMAr 

STATE  COLLEOE 

•     •     • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  06 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURC  SEWASE  PL> 
EVERETT  1  SN 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KESO 

MARTINS8URS  FAA  AP 
•      •      • 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BUROETTSTOWN  2  W 

BUTLER  4  WNW 

CLAVSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

OONESAL 

OONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
MIN 


»0     It 
iT        « 


MAX 
MIN 

12 

20 

.  2 

MAX 
MIN 

it 

22 

.  J 

MAX 
MIN 

it 

2« 

MAX 
MIN 

32 

24 

MAX 
MIN 

32 

24 

24 

_  1 

See  Befeience  Notes  FoUowlng  Station    lodei 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER   1966 


Continued 


Station 


PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAl:NA  3    M 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOHN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURO  I  E 

»     •     » 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
8R00KVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 

CLERMONT  ♦  NW 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COUOERSPORT  *  NW 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 

KANE   I  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


3S  31 
29   10 


33   23 

22    7 


21   25 
-5-5 


29   17 
17    2 


32   2* 
23   10 


33   30 
29    9 


33   23 

23    6 


31   25 
25   10 


32   23 
21    8 


31   21 
21    9 


30   2* 
23    6 


30   IS 
18    * 


35   33 

21   I* 


35   23 

22   13 


36   25 
2<t      12 


35   3* 

27   9 


32   22 
21    8 


3<>   35 

26    6 


33   30 
27   10 


29   37   4* 
5   21   27 


25   35   45 
>  1   14   26 


15   21   35 
4  -  <•   15 


34   39   56 
3   23   36 


24   33 

-3-3 


31 

10 


52   59 

32   50 


56   69 
40   54 


56   65 
44   55 


45   57 
32   43 


62   73 
54   57 


58   64 
34   54 


52   60 
39   52 


60   34 
22   27 


44   33 
32   26 


40   32 
28   27 


58   32 
30   23 


54   36 
34   28 


61   36 
33   27 


33   32 

17   20 


34   34 
le   29 


34   32 
20   28 


26   26 
14   19 


34   33 
23   29 


31   34 
18   20 


17 


23   34   38 


44   60   59 
35   36   43 


27 
13 


29   36   49 


22 
-  5 


w 

-13 


35   33 

24   8 


31   21 
21    6 


33   32 
22    9 


34   31 
22    6 


32   25 
2$   11 


26 
26 


29 

.  3 


53   64 

40   52 


34   42   47 


55   64   60 
37   54   54 


20 
-  7 


27 
.  5 


50 
28 


48 
30 


60  49  30 

37  22  25 

44  37  31 

37  28  28 

48  37  28 

36  28  26 


58   60 
38   29 


68   62   44 
56   44   35 


56   68 

49   56 


44   56   62 
33   37   43 


53   58   65 
33   51   57 


64   61 

54   46 


58 

36 


59 
49 


40 
29 


45 
17 


40 
30 


32   28 
25   20 


34   30 
26   25 


35   33 

28   26 


29   45 
21   24 


48   53 
21   29 


44   50 
24   32 


26   44 

20   28 


52   55 
23   38 


37   50 
20   20 


38   37 
17   26 


39   34 
22   29 


35   32 

23   27 


24   28 
21   23 


44   35 

30   31 


54   55 
28   27 


41   46   40 
21   32   23 


48   45 
33   32 


44   42 
27   31 


24   25   26   27   28 


34   24   24   24   25 
19   11   14   18   20 


34   27 
19   18 


30   27 
15   14 


31   19 
16   13 


36   28 
23   18 


40   30 
23   19 


25   27   30 
19   20   21 


25   27   26 
19   18   15 


27   35   29   30 

4   14   20   10  i 


34   42   31   37   39.1 
12   24   IB   11   24.2 


39   29 
23   17 


45   51 
16   23 


34 
26 

35 

21 

44 
18 

50 
22 

45 
27 

35 

25 

32 

25 

45 
15 

50 
32 

45 
35 

32 

23 

33 

25 

42 
27 

50 
30 

46 

30 

24   27   27 
14   19   22 


32   28   29 
14   16   23 


37   36   34 
14   20   22 


28 
21 

34  !  30 
21   18 

34  I  35 
19   21 

34   36 
25   22 


29 
22 

29 
18 

29 
19 

35 

26 

35 

28 

38 
26 

34 
25 

36 
24 

31  1 

40   49   44 
24   30   28 


47   42 
33   31 


42   47   42 
20   32   28 


36   33 

25   27 


33   33 

23   23 


49   55 
26   21 


31   25   28 
12   16   20 


28   30   28 
17   21   23 


43   40   37 
29   24   27 


18   19 
13   14 


26   29   32 
16   19   19 


29   29   29 
18   17   11 


30   26   2* 
18   17   12 


39   46   35   42 
15   25   22   17 


36.5 
22.9 


32.2 
19.8 


43.1 
27.8 


31   44   29   35   40.8 
10   24   20   14   22.6 


29   20 
20   11 


32   32 
16   13 


34   33 
14   12 


22   20   20 
10  I  15   15 


25  I  23 
11  '  16 


27   27 
20   18 


29  I  28   27 
7  I  16   16 


52   48 
34   27 


37   33 
27   28 


32 

19 

31 
23 

33 

17 

33 

25 

38 
19 

32 

24 

31 
26 

33 
23 

35 

15 

33 
25 

33 

14 

32 
24 

35 

28 

27 

49   56   SO 
32   30   30 


32   45   52 
24   29   34 


45   52   47 
27   24   33 


35   43   50 

24   25   27 


30   43   48 
17   21   28 


33   44   50 

24   26   33 


44   50   44 
25   29   30 


31   45   51 
20   21   26 


30   43   54 
20   21   31 


38   37 

28   25 


30  28  27 
23  6  10 

33  31  28 

31  16  19 

31  28  28 
22  17  16 

32  26  23 
18  8  6 

30  24  25 

21  12  11 


24   28 
20   18 


20   23   17 


27   28 
13   20 


27   30 
7   22 


30   28 
5   24 


30   35 

6   21 


23   30 
15   12 


24   32 
20   11 


29   34 
21    4 


29   34 

16    4 


26   31 
20    7 


18   IS   14 


43 

17 

30 
17 

35 
28 

33 
21 

35 

24 

33 

28 

41 
19 

36 

19 

35 

27 

41 
15 

26 

17 

28 
23 

42 

20 

31 
19 

35 
27 

30 
20 

34 
23 

33 

26 

44 
13 

28 
13 

33 
25 

42 
11 

27 
12 

35 

14 

34   30 
17   19 


35   26 

24   22 


37   33 
30   21 


34   34 
23   17 


33   29 
24   16 


33   32 

23   15 


30   32 
23   16 


33   33 
27   16 


32   27 
23   14 


32   32 
25   17 


32   32 
16   16 


23   23 

17   17 


22   22 
16   15 


28   28 
20   21 


30   28 
22   24 


30   35 
13   22 


28   28 
8   18 


30   32 
13   20 


25   32 
19   21 


38   39 
22   26 


27   32 

17    8 


25   27 
18    6 


25   29 

19   13 


37   36 
8   10 


30   36  1 
25   19 


31.8 
19.4 


33.8 

20.5 


37.6 
21.6 


36.9 
19.5 


34.9 
16.7 


37.6 
23.2 


34.3 
21.7 


33.0 
18.6 


33.3 

21.3 


38,1 
21.1 


37.6 
26.9 


31  I  3b   30   31 

21 '  24   24   24   23   23 


27   29   25 
17   19   19 


26   28 
20   20 


28   34 
19   19 


25   21 
12   11 


24   25 

18   19 


31   24 
15   18 


28   37 

18   20 


33   39 

10   26 


23   26 
18 


29   38 

18   20 


33   37 

9   23 


26   35 

14   17 


33   38 

20   10  i 


30   37 
19   10  I 


26   28 
19    6 


26   25 

20   0 


26   30 
21    7 


29   33 
17    9 


27   29 
21    5 


39.3 
26.9 


36.2 
21.9 


52   45 
32   31 


31   34   34 
16   23   25 


24  '  27   23 
5   16   17 


27   25   26 

16  I  19   18 


24   26   35 
19   15   17 


37,4 
23.5 


36.4 
21.3 


33.5 
18.8 


37.1 
22.7 


35.3 

22.6 


35.1 
18,9 


34,5 

18.3 


30   29 
15   24 


29   32 
20   11 


35,9 

23,7 


Sm  Releienc,  Note,  FoUowljig  Station    Isdex 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


POCONO  MOUNTAINS    01 
M*T«MOR«S 

PLt«S*NT  MOUNT  1  H 

l<-BARRE-SCR»NION  MBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOKN  MB  AP 


ZERBEY  AIRPORT 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


GEORGE  SCHOOL 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

PHILADELPHIA  HB  AP 

READING  WB  CITY 

»   «    tt 
LONER  SUSQUEHANNA   0<> 

CARLISLE 
HANOVER 
HARRISBURG  WB  AP 

SHIPPENSBURG 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
ENGLISH  CENTER 

LENISTOMN 

NEWPORT 

HILLIAMSPORT  MB  AP 

tt   *   * 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  M 

CANTON  1  NN 

LAWRENCEVILLE  2  S 

MONTROSE 

TONANDA  1  ESE 

«    «    tt 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

OU  BOIS  7  E 
MEOIX  RUN 
PHILIPSBURG  FAA  AP 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


CARROLLTOWN  2  S5E 
EVERETT  1  SW 


PENNSYLVANIA 
OECexseil   19*4 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  6ND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Ul   T 
1    1 


T 
I   T 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


liO 
8 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T        T 
1 


Dtf  olmoDtb 
17 


IS 


16 


2 

3      »Z 


3.0 
2         1 


13.1 


12.2 
12 


28       27       28       29      30       31 


3|        3|        2 
T 


l.C 


2.0    2 

2 


12.<>| 
T 


10.0 
I* 


-t- 


2.0 
IT      It 


2.S    2.0 
5 


.4 


3        2 
3 


T        T 
1 


•2         3 


T 

6 

1.3 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYUVANU 
DECEMBER      1966 


Continued 


Station 


MARTINSBUR6  FAA  AP 

«    tt    ft 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BUTLER  *  WNW 

DONEGAL 

FORD  CITY  <i  S  DAM 

GREENSBORO  LOCK  7 

INDIANA  3  SE 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SLIPPERY  ROCK 
NAYNESBURG  1  E 

NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  <<    M  RES 

CORRY 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

ERIE  WB  AIRPORT 

6ALET0N 
KANE   1  NNE 
MEADVILLE  1  S 
TIONESTA  2  SE  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


7,3]  9.2 
U 


1.0 
T        T 

T 

.8 
1      T 

T 

T        T 
T        T 

T        T 

T 


1.0 


1.0|     ,s 
2 


1.0 
2 

1.2 
3 

1.9 

( 

T 

1.9 
2 
.2 

T 
3.0 


1.0 
3 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Time 

Day  oi  month 

s. 

Station 
and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
40 

40 
38 

39 
38 

45 
39 

50 
45 

51 
50 

50 
46 

46 
42 

42 
41 

41 
39 

39 

38 

38 
37 

37 
36 

39 
37 

40 
39 

40 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
37 

37 

36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 

35 

39.9 
38.6 

LANOSVILLE  2  NW 

2  INCHES 

8  AM 

39 

39 

33 

32 

32 

32 

34 

36 

38 

40 

42 

38 

37 

37 

36 

33 

32 

31 

34 

33 

34 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

33 

34 

32 

32 

34.5 

STATE  C0LLE6E  2 

2  INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 

33 

33 
32 

32 

31 

31 
31 

32 
31 

32 
31 

42 
32 

48 
40 

48 
42 

47 
39 

41 
35 

35 
33 

35 

33 

35 
33 

33 
33 

36 
32 

41 
34 

35 
33 

33 
32 

33 

33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

33 

32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

35. S 

33.2 

4  INCHES 

MAX 

MIN 

38 
37 

37 
34 

34 
33 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

41 
32 

47 
40 

47 
42 

47 
40 

40 
35 

35 

34 

36 
33 

35 
34 

34 
33 

36 
33 

40 
35 

36 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
32 

34 

33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

33 
32 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

35.8 
33.8 

8  INCHES 

MAX 
MIN 

40 
39 

39 
37 

37 
36 

36 
35 

35 

35 

35 
34 

35 
34 

40 
34 

44 
40 

46 
42 

46 
41 

41 
39 

39 
37 

37   37 
36   36 

36 
35 

36 
35 

39 
36 

38 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

34 
34 

35 

34 

34 
34 

37.3 
35.8 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

41 
41 

41 
40 

40 
38 

38 
37 

37 
37 

37 
36 

37 

36 

39 
36 

42 
39 

44 
42 

45 
43 

43 
41 

41 
39 

39 

38 

38 
38 

38 
37 

37 
37 

39 
37 

39 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 

36 

37 
36 

36 
36 

35 

36 

36 

36 

36 
35 

36 

35 

36 
35 

% 

38.4 
37.4 

16  INCHES 

MAX 

MIN 

43 
42 

42 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

42 

38 

44 
42 

44 

43 

43 
42 

42 
40 

40 
39 

40 
39 

39 
38 

38 
38 

39 
38 

40 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

38 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

3'in 

36 

36 

36 

39.3 
38.4 

20  INCHES 

MAX 
MIN 

44 
43 

43 
42 

42 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

42 
39 

43 
42 

44 
43 

44 
43 

43 
41 

41 
41 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 
39 

39 
38 

39 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

3e 

31 

40.3 
39.5 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB   -  f, J^f  g,"^^,^^ /%t5V"^   |S?i'1vPE.'"S!Kl"lERRACE   CLASSIFIED  AS   CONOTTON  GRAVELLY   LOAM.    WOUND  COVER.      RYEGRASS 
InD^?^vI   S^Ss.    M^ED   sISeSaL   niES   EACH   SEASON.       INSTRUMENTATION,      TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


IJkNDISVILLE    2   NW 


STATE   COLLEGE   2 


<;,  nPF   OF   GROUND.      GENTLE   SLOPE   TO   THE   WEST.      SOIL   TYPE.       DUFF  I  ELD   CLAY   LOAM.      GROUND   COVER.       PERMANENT    BLUEGRASS   SOO 
WH?rH  ?^   KF?V   C^IP^eS   tI  I   Se^GHI?   of    2    IScAeS.       INSTRUMENTATION.      WESTON   ELKTRIC    SOIL   THERMOMETER. 


WHICH    IS   KEPT   CLIPPED   TO  A    HEIGHT    OF 

MAX   AND  MIN   FOR    24   HOURS    ENDING   AT   MIDNIGHT. 

^EP^'c^^PPeHo-A   fz;k\^   relTiEE^l    !^^"rD';•INcSEL'''NSTR5;;IN?ATI5S.--•S.P?E-R^ONiTA^^^AN   THERMOCOUPLE   ON   RECORDING 

POTENTIOMETER. 


HAOERSTOWN   SILT    LOAM.      GROUND  COVER.      KENTUCKY    BLUEGRASS 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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I 


DAILY  PRECIPITATION 


DICCMCtll    1*66 

DtLAItO   OAT* 


Station 

JUNE  l«tt 
TURTLE^INT  «  NE 

•  •         • 
JULT    1U6 

ruDTlCPOINT    «   NE 

•  •         • 
•USUST    1«>» 

TU«Tl.E»01NI    «   NE 

OCTOaEI)    \Ht 
►OTTJVILH 


HI 


Day  of  Month 


T  .06      .02 


•0*      .09      .0! 


•  90  .1! 


13      14      IS 


IB      17       18  1    19      20      21   :   22      23      24   I   2S      28      27   I  28      29      » 


S««  Relflraoc*  Notoa  FoUowliig  StaHon  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACHETOfilA  LOCK  3 


SAONES 
BEAR  GAP 
BEAVER  FALLS 
SEAVGRTOWN 
8ECHTELSV1LLE 
9ELLEF0NTE  U    S 
BERNE 
BERWICK 


BLAIN 
BLAIRSVILLE  6  ENE 

BLAKESLEE  CORNERS 
BLOSERVILLE  1  N 
BOSWELL  1  SW 
BRADDOCK  LOCK  2 
8RADFOH0  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CENTRAL  FS 
BRADFORD  '•  W  RES 
BREE2EW00D 

BROOKVlLLE  SEWAGE  PL. 
BRUCETON  1  S 
SUCKSTOWN  1  SE 
BUFFALO  MILLS 
6URGETTST0WN  2    W 
BURNT  CABINS  i  NE 
BUTLER  '.  WNW 
BUTLER  SUBSTATION 


CAMP 


LINE 


CANTON  1  I 

ISLE 
CARROLLTOWN  2  SSE 

CAMP  2    W 
CEDAR  RUN 
CHADDS  FORD 
CHAM8EHSBURG  I  ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROI  LOCK  <■ 
CLARENCE 

RION  3  SW 


Clermont 

CLERMONT  4  Nt 
COATESVILLE  I 
CONFLUENCE  1 
CONFLUENCE  1 
CONNEAUTVlLLf 
CONNELLSVILLf 

CONNELLSVILLf 
CONSHOHOCKEN 
COOKSBURG 
CORAOPOLIS  Nl 
CORRY 

COUDERSPORT  • 
COUOERSPORT  ( 
COVINGTON  Z    \ 
CREEKSIDE 
CRESSON  1  SE 

DANVILLE 


DOYLESTOWN 
DRIFTWOOD 
OU  BOIS  FAA 


IRPORT 


CENTER 


OU  BOIS  7  E 

OUNLO 

DUSHORE  2    SSW 

EAGLES  MERE 

EAST  BRADV 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

RIUM  1  N 
ENGL  I  SI 
EPHRAT, 
EOUINUNK  2 

IE  CO  FIELD  R; 

IE  W8  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
ARRELL  SHARON 
ORO  CITY  4  S  D. 
RANCIS  E  WALTEI 

HEELANO 
.AlETON 
GEIGERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
'GETTYSBURG 

TTYSflURG  1  S 

ENCOE 


GLfNwIl-LARD  DASH 

GOULDSeoRO 

CRATEPFORD 

GRATERFORD  1  E 

GREENS60R0  LOCK 

GREENSflURG  2  E 

GREENVILLE 

HANOVER 

HARRISSURG  WS  AP 

HAWLEV 

HAWLEY  1  S  DAM 


IHOLTWOOO 
HOME 

HONESDALE  4  NW 
HONEY  BROOK  I  W 
HOP  BOTTOM  2  5E 
HUNTINGDON 
HUNTSOALE 
HVNDMAN 

JACKSON  SUMMIT 

JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
PJ0HN5T0WN 
JOHNSTOWN  2 
KANE   I  NNE 
KARTHAUS 
KEGG 

kittanning  lock 

ILLE  3  W 


MIN 


WESTMORELj 

AOAMS 

POTTER 


NORTHAMPTON 


MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 
ALLEGHENY 


JEFFERSON 
ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 


BUTLER 
LYCOMING 

BRADFORD 


ALLEGHENY 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 

INDIANA 

CAMBRIA 

MONTOUR 

WESTMORELAND 
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i-tZn^JSToTo7w1'X:x^^^^  "^^  A*,;,^!""*;'  ""'  T?^."  V'  *""^*'"  ^^""^  ^"  Cllm.,olo«la,,  W«ther  Bur..u  A.rport  Station.  H.rrl.burg  St.te  Airport     N^  Cumb.rUnd 

renn.yivMi.    i  /«7W.    or  to  my  Wc.ther  Bur*«u  Office  nMr  you.     Additional  preclpU.tlor.  data  >r«  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  PENNSYLVANIA"  '-umoeru.na, 


HOURLY  PRECIPITATION  DATA  PENNSYLVANIA". 

Temperature  In  'F,  preclplUtlon  and  evaporation  In  inches  a 
s  ol  average  daily  temperaiures  from  65*  F.    In    Supplemental  Data"  table  dlrectiona  entered  in  figurea  are  tens  of  degret 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  ot 
are  the  sums  of  the  negative  depaH 
and  speeds  divided  by  the  number  o 

QBSERVATipN  T|MK:  Th*  Station  Index  shows  observation  times  in  local  sUndard  time.  Duping  the  summer  mont 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observTttion  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  station 
tlon    table.     Dally  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  and  snowfall  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Cro 


e  of  water  1 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  v 

ather  causes  of  local  var 

ftlologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno^ 


Uble,  i 


Ground    table,  when  published,  are  for 
by  footnote  following  the  "Evaporation  s 


t  Inconslstencle! 
i  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,   Inch 


Resultant  wind  1 


>  on  daylight  saving  lime.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
I.,  E.S.T.  Data  In  the  "Extremes"  table,  "Dally  PreciplU- 
24  hours  ending  at  time  of  observation. 


J  Wind"  table.     Max  a 


•w  and  slei 


'  Evaporation  and  Wind"  table 
re  taken  from  different  polnljs 


als  based  on  the  period  1931-1960, 

Ih  data  for  SeptenUier  19S6. 

n  name,  such  as  12  SSW,   indicate  distance  in  miles  a 


i  direction  from  the  post  office. 


NORMALS  for  all  stations  are  cUmatologicat  standard  norir 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  wi 

STATION  NAMES;       Figures  and  letters  foUowlng  the  static 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  h 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetln. 

DTTERFOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  toUls  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 

Pi  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.   "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table.   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*+      Highest  observed  one  minute  windspeed.     T 
*      Amount  included  in  following  measurement, 
//      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B      Adjusted  to  a  f\ai  month. 
D     Water  equivalent  of  snowfaU  whoUy  or  partly  estimated, 


e  of  this  bullelir 


e  Station  Index. 


equipped  with  a 


M      One  o 


■  equivalent  to  e 


ing.     See  "Daily  Teniperatu: 


itially  a 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C      Recording  Ram  Gage  Station.     Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpose 
Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,   except  wl 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  Uble.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snoi 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  nea 

VAR  This  entry  in  time  of  observaUon  column  in  SUtion  Index  means  variable. 


ry  slightly  from  I 


for  detailed  daily  record.     Degree  day  d 
published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  I 


;  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daUy  amounts  are  published  i 
/  reference  'R'.     Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 


>ncemlng  the  history  of  changes  In  tocatlc 
r  regular  Weather  Bureau  stations  may  b 


CORRECTIONS 


FEBRUARY  1966 
SEPTEMBER   1966 


XIMUM  TEMPERATURE   34.6 
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LEBANON  3  StI 

itARCUS    HOOK 

tORGANTOHN 

■IT    GRETNA    2    SE 

^ORRISTOWN 

»HIL    DREXEL    INST    TECH 

PHILADELPHIA    WB    AP 

>HILA.    lOTH    CHESTNUT 
>H0EN1XVILLE    1    E 
aUAXERTOWN 
tEADING    WB    CITY 
"EST    CHESTER 

(EST    GROVE    1    SE 

DIVISION 


.OWER    SUSQUEHANNA      0* 

iRENOTSVILLE 
ILOSERVILLE    1    N 
ARLISLE 

iHANBERSBURG    1    ESE 
lETTYSBuRG 

lANOVER 

ARRIS8URG    MB    AP 

lEfiCERSBURG 

HIPPENSBURG 

ORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


17.8 
23. « 
26.1 


FabiuajY 


lODLE  SUSQUEHANNA  05 

ERWICK 

NGLISH   CENTER 
AURELTON    ST    VILLAGE 
EHISTOWN 
ILLULLE    2    SB 

EWPOHT 
UNBURY 
ILLIAMSPORT    WB    AP 


'PER    SUSQUEHANNA      06 

JSTINBURG    2    W 

*NTON    1    Nw 

IXON 

^GLES   MERE 

mRENCEVILLE 

JNTROSE 
WANDA    I    ESE 
LLLSBORO    3    S 


ANTRAL    MOUNTAINS      07 

ILLEFONTE    A    S 
I   60IS    7    E 
IPOHIUM    I    N 
iRTHAUS 
)CK    HAVEN 

iDERA 

IILIPSBURG    FAA    AP 

NOVO 

OGWAY 


27.5 
25. « 

26.2 
27.3 
27. » 

28. S 
28.7 
25.6 
25.7 


29.1      -    3.2 


3.9    27.2      .    i.i 
3.8    25.0      -    1.2 


28. A  . 
29.5  • 
25. 7M   .    , 


5.2    26.6  ;  .    3.1 


30.8 
29.2 
29.1 


33.9 
35.3 

35.0 
38.6 
32.6 

31.1 
37. 6H 
39.1 
37.0 
32.7 


39.0 
38.8 
37.0 
35.0 
36.1 


ApiU 


2.2 

'•2.2 

1.4 

A3, 8 

39.8 

A1.2 

2.2 

AA.l 

t2.A 

40.  6H 

43.5 

32.5  I   .    1.0 


Ze.AH 
28.2 


26.3      •   4.4 


27.2      -    4.6 


25.4  1 

21.7IIJ 

25.6 

25.9 

23.2 


42.0 
42.2 


40.9 
41.1 
44.8 


31.3  .  .    2.4 
30.8  I  .    1.9 


21.1      -    5.0 


20.2      -    4.9 


19.9 
19.2 
24.0 
19.9 


27.6      .    2.6 


26.6      •    l.ol  : 


24,0      .    1.2 


27.6      -    2.5 


34.8 
34.5  i 
38.4  I 


39. IM 
45.7      . 
45.6  :   - 
43,4 


May 


64.3 

67. 7H 
64.3 
69.5 
62.6 


61.8 

4.6  6e.6ri 

68.0 
66.6 
63.5 


3.0 


55.7      -    3.9 


1.5 


.5  46.5 
45.5 
1.3    47.3 

.7  45.4 
45.4 


47.8 
4S.6 
44.4 
46,3 
49,4 


47,8 

50.4 
47,6 
47.1 
48,7 
48.3  I 

46.  5H 


58.7 
57.8 
60.1 
57.0 
56,7 

59,9 


61,5  ,  -    4.1 


70.1 


July 


68.2 
71.4 
69.3 
74.2 

67.4 

66,7 
74,1 
73,6 

68,2 

75,0 
70,8 


47.2      .   4.6 


4,2    59,5      -    3,1 


2  60,2 
9  58,6 
9  60.5 
e(   59.2  I 

57.a»| 

59.2  I  ' 


46.0  !  .    4.8 


47.1      .    5.5 


45 

.7 

41 

.51. 

45 

.6 

46 

43 

.5 

46 

4 

45 

7 

46 

6 

58.1  i   -    3,4  70,7 

57.3  I  71.5 

61.2  -    2,1  74.2 
59.2      -    2.9  70.6 

59.4  -    3.6  72.2 


70.8 
70.6 
73.1 


68.8 
71.1 
73.9 


75.8 
74.9   I 
78.0MI 


77.6 
74.9 
77.0 


74.  5M 

78.2 

79.5 


S«pt«mb«t 


60.2 
57.5 


69,9 
71.6 


75.6 
78.9 
78.2 


44.4   I 
42,6 
40.7 
42.  5M 

45.4  . 

42.3 
40.7 

44.9  : 

42.5  i  . 


.7 

73.0  1,5 

74.6  3.3 

71.1 

71.4 

71.3      . 


57.5 
55.  5M 
55.9 


49.8 
50.2 
51.5 


52.7  ;  -    4.9 


55.2 
52.5 
49.2 

51, 9H 
54,5 


51.6 


72.1 


69.9 

63. SH 
69,4 
69,9 
67.0 


1.1 


72.8 
72.6 
74,5 


74 

.2 

77 

lO 

M 

73 

4» 

75 

8 

76 

8 

74 

8 

79 

ON 

74 

6f 

74 

2 

I 


44.8 

49.8      .    3.2 

50.6      .    1.7 

47.5m 

46.5 

50.2 

47.8   I  .    3.0 


70.6 

68.  5M 

66.3      .    2.9 


63.8 
66.9 

64.0 


68.5 
64.6 
61.9 
63. 2M 


74.1 
77.9 
74,0 
75,2 

75,6 
78,3 
74,2 
75.4 
75.0 

75.4 


66 
72 

6M 
6 

73 

1 

69 

8M 

63.2 

65.6 
64,2 
61.1 
63.6 
66.9 


.2.2" 


62.9 
65.0 
64.2 


63.2 

63.3 
66.5 

64,3 

64,1 
66,7 
63,5 
63,4 
63,9 

64,3 


53,7 
52,7 
49.2 


1,5 

59.1 
3.0    53. 4H 
.9    52 
54.3 
53.8 


67.6   i 

70.6 

70.5 

69.6   i  -    1.0 


66.8  :   -    2.9    72.4    I  -    1,1 


62.9 
62.6 
67.2 
62.7 


67.0 
72.7 
68.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


65.3M> 
67.8 

67.BmI 


66.4 
70.5 
67.5 


52.3 


50,8 
52.1 
53.8 


37.7 
42.5 
43.7 
40.7 


43.4    I 
! 
41.0 


43.6 
39.6 
39.8 
39,8 


30.3 
,(3(  30,7 
2,2    29,1 


45,9 
45,4 
42,2 
43,8 


43,6 
43.1 
47.6 


45.9 

45.6 

47.0 

6l  47.0 


42.7 
43.3 
45.7 
42.7 


44. 3M 
46. 6M  I- 
45.8      , 
49,6 
43,3 


49,5 
3|  46.5 


47. 2M  , 
46.  3M 
46.0 


50.6 
52. 2M 

50.5 


49.5 
45.8 
50.5 
50.8 


55.5 

57.2 
56,9 


59.6 
56.7 
56.0 
56,5 


55,3 

54.0 

60.4 

1,6 

56.6 

2.5 

39. i 
34.7 
33,3 

,9{   35,3 
l,e{   34,6 

33. 7M 

33.7 


45.5 

45.7 
46.3 


45.2 
48.5 
45.9 


-  3.1 

-  3.3 


46.4  !  .    3. 


47.7 
47.4 
44,0 
43.7m 


41.8 

41. aH 


38.6 
40.0 
40.3 


38.2 

42.7 
38.8 


43.8 
45.0 
48.3 
44.9   I 


36.6   < 

38.5 

39.6 

3|  38.7 


31.6  I  •      .5 


33.3 
31.7 
32.2 

33.0 


30.5 

31.2 
28.6 

31.6 

31.6H 
30.1 


51. 6M 
52,3 


50,9 
51.2 
53,9 

52,1 

52,7 

53,6 
51.4 
52.1 
52.5 

52.2 


-    1.7 

1-1.1 


49.6 
45. 2M 
49.6 
50. 3H 
47. 2M 


50.' 


26.7 
27.5 
28.4  I 


25.3 
30.3 
25.3 


27.8 
26.0 
25.9 
29.3 


44 

.3H 

45 

.1 

46 

»0M 

46 

6 

43 

9 

47 

S 

44 

4 

ae.OM 

46.0 
43.3 


44.0 
48.0 
.5    44.7     L    1. 


Table  1- Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


STATE  COLLEGE 
DIVISION 


08 

JLTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CteiNS  2  NE 
EBENSBURO  SEMAGE  PL 
EVERETT  I  SH 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSeuRG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNH 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  6  KNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SU  DAM 

DERBY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  »  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  HB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAVNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL* 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  '•    NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  A  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 

KANE  1  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


23.0 
21.3 


;.2 

7.0 


23. eH 

2A.2 

23.7 

2A.1   -  S.A 


.aV 


22.3 

2*. A 

21. 2n 

25.2  I 

22. eH 

23.3 


27.3   •  2.0 
25.6   -  I. A 


2S.1  I  ' 
31. 6M 
26.8 
29. SM 
26. 7M 


30.5 


7.7^  29. 7^  . 


3.oJ 

3.1 
5.1 


23.2 

20.5 
26.6  I  - 
23.9  I  -  8.7 


31.5   -  3. A 


25.7 

33.4  • 

28.6  - 

29.3  -  1.8 


38.1 
36. A 


39. A 
A2.8 
37.6 
A1.2M 
39. 7M 

41.1  I 

41.3  I 


"  1 
40.4 

38.1 
43.0 
38.7 


Apiil 


44.2   *  4.5 
43.0   •  3 


44.8  :  .  3. a 

46. 6H 

42.6 

46.6 

45.8   .  3.8 

46.4  I  ■  3.8 

45.1 

45.4   -  3.7 


1.6  47.9   •  2.0  55.6  |  - 


55.7   -  4.2 
52.7  -  5.1 


55.4  -  3.7 
59. IM 
52.3 

M 
56.6   -  3.8 

58. 7M  -  2.2 

64.4  , 

56.1   -  3 


39.8 

45.9 

36.7 

42. 7« 

44.3            2.1 

50.0 

39.8      -       .4 

47,6 

19.2  I  -  8.7 


21.4  I  -  5.4 


21.9  I  -  5.7 


5.9  26.4   . 


45.3 
47.8 
44.6 
49. 9M 


48.9  '  •  3.3 


46.7   •  3.1 


44.6 
43.5 
40. 4 

44.0 
43.0 
40.8 


69.4 
65.0 


54.8 
57.2 
53.6 
59. 5M 


56.1  I  -  3.7 
57.7  '  -  5.3 


59.2   -  3.3 


72.9 
75.6 
69.9 
73.9 
73.8 

75.AHI 

Ml 

72.2  , 

73.4 


52.3 

9|  51.2 

48.8 


66.8 
66.8 
69.8 
66.6  1 


.5 

73.0 

75.4 

72.9 

2.0 

75.6 

.6 

76.0 

71.6 

72.8 

73.6 

69.0 

.5 

75.4 

2.3 

73.5 

1.1 

72.9 

5.6  65.0   -  1.1 


44.4  ] 
34.6  i  ' 
40.1 
37. OM 


39.2 
35.6 
34.5 


44.5  -  1.0 
49.4  .  .  1.3 
42.4  !  -  4.C 


2.6  43.6   • 


52.8 

66.9 

57.4 

69.6 

51.6 

-    4.8 

67.5 

58.6 

-    3.1 

72.1 

50. 4» 

-    7.1 

67. IM 

54.8 

-  4.; 

69.1 

51.7 

65.4 

49. 2M 

60.7 

51.5 

-    5.' 

65.7 

52.6 

66.7 

51.8 

65.1 

49.6 

62.8 

53.1 

-    4.5 

66.6 

52.1 

-   5.2 

65.5 

AuguBt 


Sapt«mb«i 


TTSTSTr 


2.0  69.8 

72.  3H 

65.9 

71.7 

72.3 


.7159. 5  ■  3.41  49.0 


71.6 

m! 

69.0 


3.9  46.2  ;  -  4.6 


59.3  -  3.5 

61.9  I 

56.8 

62.2M> 

62.2  i  -  1.9 


61.3  1  ' 

Mi 
58.9 


8.3H 
9.4  1  . 


1.4 


49.9  :  •  2.8 

51.6 

46.5 


.2I.4. 


49.2 

50.2  -  4.1 
48.6 

49.3  -  3.5 


40.6  !  - 
38.6   • 


41.7 
44. 7M 
39.3 

42.9^ 

43.4 

H 
41.6 

42.3 


29.1  I  .  l.A 
27.6   - 


29.0 
33. 2H 
27.7 


70.9 
69.9 
73.4 


71.1 
72.7 
67,9 


71.7 
74.1 
70.9 


71,2 
70.4 


60.3   -  4.6 


69.5   -  1.1 


64.0 
64.8 
67.6 
68.1 


69.3   -   .5 


1.3  30.0   -  1.0  49.0   -  1.3 


31.8 

r 

28.3 


48.4 
45.9 


\m     1.7 

2.2 


48.4  ..  1,2 
51. 3M 
45.8 


50.  3M 
48.3 


4.3 

46. 6M 

40,6 

42.2 

41.3 

44.4 

2.9 

43.0 

44.6 

45.1 

2.3I  42.6 

3.6^  45.1 

66.7   - 
67.1   -  1.5 


47.6   -  6.4 


44.4 
46.3 

49. 7M 
47.7 


57.4   .  4.3 


61.1   -  2.2 


56.8 

57.9 


33.4   -  1.6 


1    31.0   -  1.1 


47.4 
50.4 
46. 8M 


.  2.9  40.8 
37.2 
39.3 


51.3  - 
54.6 
47.5   . 

51.4  . 
47.6 

43.5 
47.1   - 
46.9 
46.3 
44.3 

48.5  . 


37.0 
40.7 
41.8 

37.9 

41.6 

40.5 


25.6 

27.2 

29.6 

28,2 

26.8 

30. 4M 

n 

26.0 

25,8 

27.3 

29.6 

2.1 

32.3 

3.1 

33.1 

,. 

29.1 

2.7 

30.5 

26.9 

26.2 

1.2 

29. 9H 

29,0 

27,0 

26,4 

l.S 

29.8 

l.c 

28,6 

48.6 

47. 2M 

50.8 

49.5 

.    1.5 

52.1 

50. IM 

50.1 

-      .2 

51.6 

-     1.4 

46. 9H 

49.3 

48.9 

44. 9H 

52.3 

■     1.4 

48.9 

^   3.3 

.0  h 


.e 


43.3 

44.5 
47. SH 
46.7 
43.9 


49.6 
46. 4M 

43. IM 
46,  5M 
47.8 

44.0 

oi  4T.5    L  1.2 

!|  46.5  U  1.6 


1.7 


cludd  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  fr 


published  In  aonthly  Issuea . 


A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1966  was  included  in  the  January,  May  through  July,  and 
September  issues  of  this  publication. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


ALLENTOwN  MB  AP 
etTHLtHEM 
CLAUSSVILLE 
KHESOEVILLE  3  M 
LEHIGHTON 

NEm  TRIPOLI 
PALMEHTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 

TAMAOUA  «  N  DAM 
ZERBEV  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZlONSVlLLE  3  SE 


BECHTELSVILLE 
BERNE 

ChAODS  FORD 
COATESVILLE  I  Sw 

CONSHOHOCKEN 

DEVAULT  I  M 
OOYLESTOWN 
EPMHATA 
GEI&ERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

6LENM00HE 

GRATERFORD 

GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOO 

HONEY  BROOK  I  W 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NM 
LEBANON  3  Sv> 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYEHSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

Phil  drexel  inst  tech 
Philadelphia  mb  ap 

PHOENIXVlLLE  1  E 

QUAKERTOMN 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOwN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

YORK  HAVEN 


LOnEH  SUSOuEhANNA 


ARENOTSVlLLt 

3.13 

BLOSERVILlE  I  N 

3.08 

CARLISLE 

3.88 

CMAMBER5BURG  1  ESL 

3.41 

GETTTSBURO 

3.21 

HANOVER 

L  3.63 

HARRISBUR6  1.8  AP        R 

3.57 

HUNT5DALE 

3.57 

MERCERSBURG 

3.53 

NEW  PARK 

3.27 

SMIPPENSBuRCi 

3.06 

SOUTH  MOUNTAIN 

SPRING  GROVE 

1.24 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Continu»d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 

BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 


MILLVILLE  2 

Sh 

2,86 

MILROY 

2.36 

NEMPORT 

2.67 

SHAMOKIN 

3.74 

SUNBURY 

:  3.07 

WATSONTOWN 

3.56 

KILLIAMSPORT 

we 

AP 

3.32 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2    W 
CANTON  1  NW 
COVINGTON  2  WSW 
DIXON 
OUSHORE  2  SSW 

EAGLES  MERE 
HOP  BOTTOM  2  SE 
LAWRENCEVILLE 
LE  ROY 
MONTROSE 

ORWELL  2  NW 
RUSHVILLE 
SUSQUEHANNA 
TOMANDA  1  ESE 
TROY 

WELLSBORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  **    S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
DU  bOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

KARTHAU5 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAHAFFEY 

MEOIX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGWAY 


MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HQRSESHOt.  CRVE 
BREEZEWOOO 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NL 
CARROLLTOwN  2  SSt 

CRESSON  I  SE 
EBEnSBURG  sewage  PL. 
EVERETT  I  Sh 
HUNTINGDON 
HYNuMAN 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSbURG 

SAXTON 

TYRONE  i*  NE  Bald  lagle 

WILLIAMSBURG 

wOLFSBURG 


2.99; 
2.32: 

3.031 


3.2S 
2.91 

2.06 

2.*.6 

2.53 

2.6 

3.3 

2.54 
2,92 


3.30:      1.02 


3.73 

3.39 


1.38-   2.2<» 


1.65-   2.07 


1.2S 
2.53 
2.62 


2.3eK    1.22 


2,13 
2.071 

2.00{ 


2.*7h 

2.71 

3.2<t 


3.7<t      U12 


3.52       1.33 


U38 
l.<*0 


April 


4.14 
3.47- 


2.29t-    1.71 


3.851 
1.77' 
2.56-    l.ll 


1.53>-    2.00 

1.42; 

1.32; 


U63p    1.7 
2.75L    1,*, 


2.53' 

1.39! 
l.BOi- 
1.92 


2.17 
1.75 


2.53U    1.88 


2.OIU  2.06 
2.49^  2.00 
2.94h    1.66 


3.61 

1.46; 

3.67 

.61, 

. 

_ 

5.72 

2.82 

1.71 

-  2.2( 

3.96 

2.7<. 

1.21 

4.3') 

2.93 

2.00U    1.26 


3.16! 
3.461 
i.lt 
4.40: 
3.93 

4.22: 


2.53r 
3.03^ 


1.92k    1.76 


3.35L 


5.251      1.05 

2.171 

3.43! 

2.86. 

3.85 


3.e4(. 

3.79' 
2.99! 


3.54k      .48 


2.95^    1.15 


5.51       1.12 


3.86 

;    5.02 

.73 


2.36r    1.58 


2.07 
2.00 
1.80. 


'-    3.64 

>-    3.34       1.01 


i-  2.95 
i-  3.67 
IK    3.05 


3.06 
2.85 


2.00 
5.44 
1.17 
2.77 


.72 
.56 
.38-    3.34 
1.32k    2 


1.01-   2.64 


2.91r  1. 

3.30W  1. 

2.7ek  1. 

4.631 

3.9ok  . 


2.39^    1.48 


1.48 
1.59 
1.29 


August 


I.25L 
2.67! 


1.71^    2.27 


2.771-    1.56 


2.51-    1.27 


2.73-    1.53 


2.12k    2.63' 
2.10k   2.06 


2.57 

2.61 
2.09 
2.81 
1.36 
2.80 

3.11. 


3.56k  .5 
2.59U  1.3. 
1.96^    1.90 


2.45r    1.17 


2.63-    1.25      5.32 


September 


5.41!      2.06 
6.76      3.60 


6.37! 
5.73 


1.4»-    2.44 


2.56-    1.19      4 


1.76      2.86k      . 

2.32 
2.09      1.87-    1. 


I.44I 
1.30i 
I.50I 


2.49 
2.18. 


4.8(^ 
5.55 
5.73 


5.03      2.26 


.87! 
.19- 


i-      .it 
1.08 


1.38-   2.13 


1.29 
1.93 
1.39 


2.06U 
1.7Z- 
l.92h 


1.43-    1.89 


3.18 
2.75-      .28 


4.39 
5.50 
3.29 

5.4^ 
5.69 


5.7^ 


1.30-    1.4^ 


E    4.41 
4.70 

5.071 


1.79-    1.32 


1.701 
1.79.    1.25 
2.04 


1.6S 

1.63 
1.74 
1.16 
1.61-    1 
1.99-    l.Ol 


1.561-    1. 
1.76 
1,67-    1. 


4.01      I.IC 


5.31       2.29 


32.54-   9.46 


32.55-   8.60 


2.44 


2.3i 


'1 
2.1S- 
2.8d- 
2.2»- 


33.48 
34.43 
40. 6d 
33.13 


34.7S- 
34.53- 
34.24- 


34.23-  6.03 


28.24 
22.22 


1.82-       ,bt 


38.53 

27.02- 
29.08 
37.07 


32.93 

30.0^-    5.28 
28.98 


30.32-    7.75 


4.90      1.79 


32.97 
35.06 

42.33-      .33 
39.73 
37.13 

42.641 
E    33.92 

34.6«>    5.33 

33.971 
39.00 


1.76 

1.02-    1.6 
2.72-      .1 


1.68-   i.oe 


1.72-    1.14 


1.72-    1.31 


31.52-   7.18 


34.90-    5.89 


37. iJ- 
23.47! 
29.87- 
28.89 
36.25 


2.7li 


.30 


3.97      1.20 
E    2.60 
3.37 
3.08 
3.29 


26.80 
33.11 
31.17 
28.14 


2.10-      .82 


SOUTHWEST    PLATEAU      09 

ACMtTONIA    LOCK    3 
BAKERSTOWN    3    WNW 
BEAVER    FALLS 
6LAIRSVILLE    b    EhE 
BOS"ELL    1    Sb 


3.63 

5.05 
3.08! 


3.19 

2.54 
4.64 
1,90 


2.32k      .78 
1.59! 


3.22 

5.34 
1.13 


3.75 
5.58 
3.53 


2.73-    1.39      4. 


2.90-      .55 

4.56 

3.65 


1.49-    1.18 
3.06 

3.01! 


4.05      1.74 


2.32- 

|E  2.6S 
1.92- 
3.09 
1.56 


.47|t    35.65-   4.65 

32.69-    2.67 

43.53 

28.91 


See  RelereQce  Notes  Following  Station  ludei 
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■^^^ 


T<bl«  3-Coiillnuad 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 

Fvbruary 


BMAOOOCk  lock  2 
ORUCETON  1  i 

Sutler  9  mnm 
cmarllroi  cock  *> 

CL*VSVIl.L£  3  ti 
CONFLUENCE  1  SH  UAH 
CONFLUENCE  I  Nh 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CHEEKSIOE 

OEHHY 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *    S  0AM 

OLENMlLLARO  DASH  OAH 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2    S£ 

MC  kEESPORT 

MtVEHSOALE  1  n 

MONTGOMERY  L  AND  0 

NATMONA  LOCK  <» 

NEN  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEm  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  k«B  AP  2 

PITTSBURGH  MB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  S£  UAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  h 
SCHENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  FAIRVIEw  ST 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANOERGRIFT 
WAYNESBURG  1  E 

WHITES6URG 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

BARNES 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRAUFORD  *>    W  RES 

6R00KVILLE  SEwAGE  PL. 
CARTER  CAMP  2    w 
CLARION  3  Sw 
CLERMONT  *.  NW 
CONNEAUTVILLE 

COOKSBURG 
CORRY 

C0UDER5P0RT  *  Nto 

COUDERSPORT  6  E 

DU  bOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 
ERIE  me    AIRPORT 
FARHELL  SHARON 
FRANKLIN 
GALETON 

GREENVILLE 
JAMESTOmN  2  Nw 
KANE  1  NNE 

LEWIS  Run  3  SE 
LYNCH 

MEADVILLE  I  S 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

PITTSFIELO  9  wSw 

RAYMOND 

RUSSELL 
STUMP  CREEK 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
TORPEDO  ^  W 


TURTLEPOINT 
UN  I  UN  CITY  F 
WARHEN 
WEST  HICKORY 


NE 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


PENNSYLVANIA 
1966 


POCONO  MOUNTAINS 


FRANCIS  E  WALTLR  DAM 

FREELAND 

MA<(LEY 

MATAMOkAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 
STSOUDSBURS 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

W-BARHL-SCRANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  fit    AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZIOH      GROVE 


SOUTHEASTERN 
PlEDMONl  OJ 

COATESVILLt  1  SW 
OEvAulT  1  m 
EPhRATA 
GE0R6E  SCHOOL 
GRATERFORD  1  E 

HOLTWOuO 

LANCASTER  2  NE  PHP  STA 

LANDISVILLE  ^    Nw 

LEBANON  3  S" 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOhN 

MT  GRETNA  2  bE 

NORRISTO(.N 

PHIL  OBExEL  INST  TtCH 

PHILADELPHIA  va    AP 

PHOENIXVILLL  I  E 
OUAKERTOUN 
READING  WB  CITY 
k,EST  CHtsILk 
*EST  GhOVE  1  St 


LOWER  SLSOUthANNA 


KIDDLE  SUSCULHANNA  05 


BERWICK. 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEwISTOwN 
MILLVILLE  2  Sw 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  KB  AP 


UPPER  SUSOuEHANNA   06 


AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAwRENCEVlLLE 

MONTROSE 
TO«ANDA  1  ESt 
wELLSBORO  3  S 


9S 

7- 

4 

102 

7- 

3 

97 

7- 

4 

92 

7- 

4 

101 

7- 

4 

101 

7- 

3 

ARENOTSVILLL 

102 

BLOSERVlLLE  1  N 

102 

CARLISLE 

106 

CHAMBERS6UHG  1  ESE 

102 

GETTYSbURG 

102 

HANOVEK 

105 

HABRISbURG  ivb  AP 

10/ 

MERCERSBuHG 

102 

SHIPPENSBURG 

102 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

102 

1-29 
2-    7< 


1-29 
1-29 
1-28 


2-   6 
1-29 

1-28 
1-29 
1-29 
2-204 
2-   6< 

2-  S< 
12-28 
1-29 
1-30 
1-29. 


1-29 
1-29 


1-29 
1-29 
1-29 


2-  6 
1-29 
1-29 

1-30 
1-30 


Last  spring  minimum  of 


IB'or 
below 


20°  or 
below 


3-28 
3-28 


£        S 

Q        H 


24°  or 
below 


".-10 
3-29 
<.-12 
3-29 
4-16 

4-12 
3-28 


2-21    10 
2-21    12 


2-20 
2-20 


2-21 
2-21 
2-21 
2-20 
2-21 


5-  5 
5-10 
4-15 
4-12 
5-12 

5-11 


5-11    28 


32'  or 
below 


First  fall  minimum  of 


5-10 
5-12 
5-11 
5-12 


2 

-22 

i 

-22 

2 

-20 

' 

-  9 

1-27 
1-29 


3-30 
2-22 
2-22 
3-28 

2-22 


3-10 
3-28 
4-10 
3-29 
3-29 


3-28 
3-28 
3-10 


3-29 
3-17 


3-28 
3-29 
2-21 
2-21 
3-2B 


3-28 
2-21 
2-22 
3-29 


3-29 

3-30 


3-30 
3-16 
3-29 


3-29 
3-30 
3-29 
3-10 
3-30 

3-11 
3-21 

3-21 


3-29 
3-29 

5-11 
5-10 
5-11 


3-29 
3-29 
3-30 


3-30 
3-28 


4-11 

3-31 
3-28 


5-10    17 

3-30    20 

4-I2I 20 

20 

'10    16 


4-  1 
3-29 
3-30 


3-29 
3-29 
3-29 

3-29 
3-28 
3-29 
3-29 
3-29 


4-16 
6 

3-30 
3-30 


3-29 
3-30 
3-29 


5-11 
5-11 
5-11 
5-12 


5-n 
5-10 
3-29 
5-11 
5-11 

3-29 
5-11 


5-11 
3-29 


11    28 

11    29 

5-12    27 

5-11    25 

30 

5-31 
5-U 
5-11 
5-11 
5-11 

5-11 


5-U 
5-11 
5-15 


32°  or 
below 


5-11 
5-10 
6-11 


4-10 
3-29 
3-29 
5-11 
3-30 

3-30 


5.11 

5-12 

5-11 

3 

5-11 

4-15 
5-11 
5-   5 


5-31 
5-11 
5-12 


5-11 
5-11 


5-11 
5-11 
5-11 
5-11 
5-12 


4-10 
5-11 
5-11 
5-U 


5-12 

5-10 
3-29 
5-11 

5-11 
5-11 
3-29 
5-10    31 
5-U    32 


9-26 
10-26 
10-  7 
10-    2 

9-26 


10-27 


10-18 
10-18 

9 
10-30 

9-26 


10-22 
10-30 
10-30 
10-22 
10-13 

11-  4 
10-21 
10-  7 
10-18 
11-19 

10-  7 
10-18 
10-31 
11-16 
10-28 

10-18 
10-13 
10-31 
10-31 
10-31 


28°  or 
below 


10-  7 
10-30 
10-13 
10-21 
9-17 


10-21 
10-31 
10-26 
10-30 
29    10-13 


5-11 
5-U 
5-U 
5-11 
5-U 

5-U 
5-11 
5-U 
5-U 
5-U 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


10-27 

11-  4 
10.31 
10-31 
10-    7 


10-27 
11-14 
10-31 


26 
28 
28 
27  10-31 


10-30 
10-30 
lO-U 
10-30 
10-  7 


10-31 
11-    4 


10-31 
32    lu-31 


11-20 
10-31 
10-18 
10-31 
11-20 

10-31 

10-30 

11-21 

12- 

10-31 


11-20 


10-31 
10-31 
10-27 


o 


23  10-31 
23  11.  4 
11-20 
10-31 
10-31 


30  10-21  31 

10-21  31 

10-21  32 

10-16  31 

10.21  32 


10.21 
10-31 
10-18 
10-16 
10-    7 


10-14 
10-21 
9-27 


5-12 
5-12 


5-12 
5-11 
5-12 


10-31 

10-28 

11-20 

11- 

10-3l|27 


10-31 
10-31 
11-  7 
10-31 
10-31 

11-  4 
11-  7 
10-31 
10-18 
10-31 


10. 
10-  7 
10-31 
10-31 
10-18 


12-   2    24    12 


11-20 
10-31 
U-20 


11-14 
11-22 
11-21 
12-  3 
11.23 

10.31 
10-31 
11-21 
11-20 


29  10-21  30 
29  10-  7  32 
29     10-    7    30 


9-26 
10-13 
9-26 


9-26 

10-    2 
10-13 


10-31 
10-31 
10-27 


9-26 

10-30 
10. 


10-21 
10-21 
10-30 


10-31 
11-20 
10-31 
10-31 
10-27 

10-31 
11-20 
10-31 
11-20 
10-31 


11-20 
U-20 
10-31 
11.20 
10-31 


12-  3 
11-20 
11-20 


lB°or 
below 


11-14 
11-20 
11-20 
11-21 
10-31 


17  11-20 

19  12-  3 

20  11-21 
16  11-20  16 

18  11-20  16 


Number  of  days 
between  dates 


12- 


12-  3 
12-  2 
11-14 


20    12 
17 


U- 


10-31 
11-20 
11-20 


11-20 
U-20 
11-    7 


U- 

10-27 

11 

U 

10-31 

U-  5 
10-31 
10-31 


10-26 
10-30 
10-26 


11-20 
11-20 
U-21 


11-14 
12-    2 


12-    4 
12-    3 


U-    6 
11-21 


12. 
12-    3 


11-20 
11-20 
11-21 

12-  3 
11-21 
11-21 
11-20 
11-20 


U-20 
10-31 
11-20 
11-20 
11-20    1 


3 

12-  3 
12-  3 
12 

12-  4 
12-  3 
12-  3 
12-  3 


12-  3 

12-  3 
12-  3 
NONE 
12-  3 

12-  4 
12-  3 
12-  3 
12-  3 
12-  3 


12- 

12. 

12- 
12- 
12- 


10-30 
10-31 
10-30 


11-20 
11-20 
11-20 


U-20 
10.31 


11-14 
U-14 
11-20 


I 


145 
168 
148 
149 


U8 
168 
149 
144 
138 


160 
160 
124 
172 
137 


12-  2 
11-19 
12-  3 
12.  3 
11.20 

11.21 


U-20 
11-20 
11-21 


11-20 
11-20 
11-20 


173    164 
178    172 


172 
164 
154 

208 
163 
149 
160 


159 
174 
232 
170 

160 
165 
216 
174 
173 


221 
237  216 
237   216 


204 

163 

216 

163 

223 

163 

173 

160 

215 

163 

219 

163 

223 

173 

173 

160 

160 

160 

173 

149 

149 
122 
155 
162 
138 


199  162 
173  148 
175    149 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Tabl*  3— Conllnutd 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND    FREEZE  DATA 


1166 


Last  spring  minimum  ol 

Flrit  (all  minimum  ol 

Number  of  daya 
between  datee 

16 '  or 

20-  or 

24"  or 

28'  or 

32  or 

32"  or 

28"  or 

24°  or 

20"  or 

16"  or 

k 

k 

k 

k 

k 

Station 

below 

b«low 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

1 

1 

8 

S 

J2 

1 
8 

1 

.£1 

1 

0 

s 

£ 
8 

1 
1 

q> 

1 

o 

s 

1 

1 

a 
1 

1 

d. 

i 

« 

a 

d 

B 

S 
& 

1 

0 

a 

1 

a 

d 

a 

1 

d 
1 

e 

a 

d 
i 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

bellefcjnte  «  S 

102 

f^ 

-  6 

1-30 

3.28 

16 

3-29 

20 

3-29 

20 

5-U 

27 

5.11 

27 

10-  4 

32 

10-26 

26 

10-31 

24 

11.20 

14 

11-20 

14 

237 

236 

216 

168 

146 

oli  eois  7  E 

95 

7- 

4  + 

-24 

1-29 

3-29 

10 

5-10 

20 

5-11 

21 

5-U 

21 

6.  1 

30 

9-16 

31 

10-21 

24 

10.21 

24 

U-20 

12 

u-20 

12 

236 

194 

163 

163 

107 

EMPORIUM  1  N 

96 

7. 

-21 

1-29 

5-10 

15 

5-U 

18 

5-12 

23 

5-31 

26 

6.  3 

32 

9-16 

32 

10.  7 

26 

10.27 

24 

U-14 

19 

11-20 

11 

194 

167 

168 

129 

105 

HARTHAUS 

100 

7- 

5« 

-18 

1-30. 

2-28 

10 

5-11 

19 

5-12 

Z2 

5-12 

22 

6.  3 

32 

9-16 

29 

10-  7 

25 

10.11 

24 

10-25 

20 

10-31 

15 

245 

167 

152 

148 

105 

LOCK  HAVEN 

102 

7- 

*♦ 

-  6 

t-29 

3-28 

16 

3-29 

19 

3-30 

21 

5.11 

27 

5.12 

32 

10-U 

31 

10.25 

28 

10-31 

22 

11.14 

20 

U-20 

14 

237 

230 

215 

167 

152 

MAOERA 

97 

7_ 

-19 

1-30 

3-30 

14 

3-30 

1* 

5-12 

22 

5-12 

22 

6.  2 

30 

9-16 

29 

9-17 

28 

10-21 

22 

10.31 

19 

U-20 

10 

235 

215 

162 

128 

106 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

•)<> 

7- 

3* 

-14 

12-  4 

3-29 

14 

5-11 

20 

5-11 

20 

6-  1 

27 

6-  2 

32 

9-16 

28 

9. 16 

2a 

10.21 

23 

10-30 

20 

11-19 

15 

235 

172 

163 

107 

106 

RENOVO 

10* 

7- 

-  9 

1-30. 

3-29 

16 

3-30 

18 

5-10 

2* 

5-U 

25 

5.12 

29 

10-U 

30 

10.30 

26 

11.  5 

23 

U-20 

16 

11-20 

16 

236 

235 

179 

172 

152 

RI06WAY 

95 

7- 

4« 

-21 

1-30. 

3-29 

13 

5-10 

19 

5-12 

24 

5-12 

24 

6.  2 

31 

9-16 

30 

10.  7 

28 

10.22 

23 

11-20 

10 

U-20 

10 

2  36 

194 

163 

148 

106 

STATE  COLLEot 

100 

^" 

-  5 

1-30 

3-29 

16 

3-29 

16 

3-30 

21 

5-10 

27 

5.11 

30 

10-18 

32 

U.  4 

24 

11.  4 

24 

11.20 

19 

12.  3 

7 

249 

236 

219 

178 

160 

SOOTH  CENTRAL 

MOUNTAINS          06 

ALTOONA  HORSESHOE  CRvE 

100 

7- 

3 

-  8 

1-29 

3-28 

15 

3-29 

17 

3-29 

17 

5.U 

25 

5-11 

25 

10-18 

30 

10.30 

28 

11.  4 

20 

U-  4 

20 

U-20 

16 

237 

220 

220 

172 

160 

BURNT  CABINS  2  NE 

10* 

7- 

It 

-  9 

1-29 

3-28 

15 

3-29 

17 

3.29 

17 

5.11 

25 

5.11 

25 

10-  2 

32 

10-21 

26 

10.31 

22 

11.13 

20 

11-20 

13 

237 

229 

216 

163 

144 

EBENsBURG  sEkASE  Pl. 

99 

7- 

3 

-19 

1-29 

3-29 

10 

5-11 

20 

5-11 

20 

5.11 

20 

6.  2 

30 

9-16 

2B 

9-16 

26 

10-16 

24 

10-31 

18 

11-20 

10 

236 

173 

160 

128 

106 

Everett  i  s,, 

108 

7- 

2 

-  5 

1-30 

3-28 

16 

. 

. 

_ 

- 

- 

. 

. 

_ 

. 

_ 

HUNTINGDON 

105 

7- 

4 

-13 

1-29 

3-10 

16 

3-29 

17 

5-11 

24 

5.U 

24 

5.12 

29 

10.  2 

32 

10-21 

26 

10.31 

22 

11.  5 

20 

11-20 

12 

255 

221 

173 

163 

143 

JOHNSTOWN 

100 

7- 

4 

-  7 

1-29 

3-  9 

15 

3-31 

19 

4-17 

21 

5.U 

26 

5.11 

26 

10.  3 

32 

10-26 

27 

10.31 

24 

11.20 

12 

11-20 

12 

256 

234 

197 

168 

145 

KEGG 

- 

-  5 

1-29 

3-29 

15 

3-29 

15 

3-29 

15 

5.11 

26 

5-U 

26  110.  3 

32 

10-21 

28 

10-30 

24 

U.  4 

19 

11-20 

15 

236 

220 

215 

163 

145 

MARTINSBURG  FAA  AP 

97 

7- 

** 

-  5 

1-29 

3-  8 

12 

3-29 

20 

3-29 

20 

5-11 

25 

6-  1 

32 

10.  3 

30 

10-26 

27 

U-  4 

22 

11.20 

18 

12-  2 

9 

269 

236 

220 

168 

124 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 

. 

. 

. 

10.  2 

32 

10-21 

28 

10-30 

22 

12.  2 

8 

12-  2 

8 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

93 

7- 

3 

-  7 

1-29. 

3-28 

14 

3.29 

19 

5-10 

21 

5-10 

21 

5-U 

29 

10.30 

25 

10-30 

25 

11-  3 

24 

11.  4 

20 

12-  2 

6 

249 

220 

177 

173 

172 

BURGETTSTOWN  2  M 

95 

7- 

4* 

-20 

1-29 

3-30 

13 

4-17 

19 

5-11 

22 

5-12 

28 

6-  3 

30 

9.16 

31 

10-  7 

2s 

10.21 

19 

10.21 

19 

U-20 

16 

235 

167 

163 

148 

105 

BUTLER  5  KNW 

. 

-11 

1-29 

2-21 

a 

4-17 

20 

4-17 

20 

6-  1 

28 

6-  3 

31 

10.18 

32 

10-30 

26 

11.  4 

22 

11.20 

16 

11.20 

16 

272 

217 

201 

151 

137 

CLAYSVILLE  3  w 

99 

7- 

3 

-18 

1-29 

3-29 

12 

5-10 

20 

5-11 

23 

6.  2 

28 

6-  2 

28 

9.16 

28 

9-16 

28 

10.21 

24 

10-30 

15 

10-30 

15 

215 

173 

163 

106 

106 

CONFLUENCE  1  5h  DAM 

97 

7- 

h 

-12 

1-29 

3-29 

13 

3-29 

13 

5-11 

24 

5.12 

28 

5-12 

28 

10.  7 

31 

10-21 

26 

10.30 

22 

11-20 

15 

11-20 

15 

236 

236 

172 

162 

148 

DERRY 

96 

7- 

1 

-14 

1-29 

3-28 

16 

3-29 

20 

5-10 

24 

5.11 

25 

5-11 

25 

10-18 

30 

10-21 

27 

11.  4 

24 

11-20 

15 

11-20 

15 

237 

236 

178 

163 

160 

DONEGAL 

94 

7. 

3« 

-16 

1-29 

3-29 

11 

3-29 

11 

5-11 

23 

6.  2 

28 

6.  2 

28 

9-16 

28 

9-16 

28 

10.30 

22 

U-  4 

17 

11-20 

13 

2  36 

220 

172 

106 

106 

DONORA 

- 

-  8 

1-29 

2-23 

15 

3.29 

19 

3-29 

19 

10-21 

31 

10-30 

25 

U-  4 

19 

11.  4 

19 

12-  2 

9 

262 

220 

220 

_ 

FORD  CITY  ".  S  DAM 

98 

7. 

4 

-20 

1-29 

3-28 

16 

3-29 

19 

5-11 

24 

5.12 

28 

5.12 

28  10-  3 

32 

10-21 

25 

10-22 

24 

11.20 

15 

11.20 

15 

237 

236 

164 

162 

144 

INDIANA  3  SE 

97 

7- 

3» 

-21 

1-29 

3-29 

13 

3-29 

13 

5-11 

22 

5.11 

22 

6.  2 

32 

9-16 

32 

10-21 

24 

10-21 

24 

U.  5 

20 

11-20 

13 

236 

221 

163 

163 

106 

MARION  CENTER  2  SE 

97 

7- 

3 

-14 

1.29 

3-29 

12 

3-29 

12 

5.10 

21 

5.11 

27 

5.11 

27 

10-  7 

32 

10-21 

28 

10-30 

24 

11-  4 

20 

12-  2 

6 

246 

220 

173 

163 

149 

MONTGOMERY  L  AND  D 

98 

7- 

3 

-11 

1-29 

3-28 

16 

3-29 

la 

4-17 

22 

5.U 

26 

5.11 

26 

10-21 

29 

10-25 

26 

11-20 

20 

11-20 

20 

12-  2 

14 

249 

236 

217 

167 

163 

NEW  CASTLE  1  N 

99 

7. 

3 

.15 

1-29 

3.28 

14 

4-17 

20 

5-11 

23 

5.U 

23 

6.  1 

30 

10-  3 

31 

10-21 

27 

10.25 

24 

11-14 

20 

U-20 

13 

237 

211 

167 

163 

124 

NEWELL 

98 

7- 

i* 

-  2 

2-20. 

3-  8 

13 

3-29 

20 

3-29 

20 

5.10 

26 

5-U 

30 

10-  7 

32 

10-21 

28 

10.30 

23 

12-  2 

17 

12-  3 

6 

270 

248 

215 

164 

149 

NEW  STANTON 

99 

7- 

3. 

-10 

1-29 

2-22 

15 

3.28 

IS 

3-31 

24 

5.11 

26 

5-12 

30 

10-  7 

30 

11-  3 

28 

U.  4 

23 

11-19 

20 

12-  1 

10 

282 

236 

21s 

176 

148 

PITTSBURGH  nb  AP  2 

98 

7- 

3 

-10 

1-29 

3-  8 

11 

3.29 

20 

3-29 

20 

5.10 

27 

5-11 

30 

10-21 

32 

10.30 

25 

U-  4 

24 

12-  1 

20 

12-  2 

6 

269 

247 

220 

173 

163 

PITTSBURGH  WB  CITY 

98 

7- 

3. 

-  2 

1-29 

3-  8 

15 

3.25 

19 

3-29 

24 

3.29 

24 

5.10 

29 

11-  3 

26 

11-  3 

28 

11-20 

24 

12.  2 

10 

12-  2 

10 

269 

252 

236 

219 

177 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

99 

7- 

4« 

-19 

1-29 

3-29 

15 

3.29 

15 

5-11 

23 

5-12 

28 

6.  2 

32 

9-16 

32 

10-21 

27 

10-24 

24 

U-20 

13 

11-20 

13 

236 

236 

166 

l62 

106 

SALlNA  3  w 

97 

7- 

2 

-20 

1-29 

3-28 

2 

3-29 

17 

5.11 

24 

5-U 

24 

5.11 

24 

10-  3 

32 

10-21 

28 

10-30 

20 

10-30 

20 

11.20 

15 

237 

215 

172 

163 

145 

SLIPPERY  ROCK 

98 

7- 

2 

-10 

1-29 

3.25 

15 

3-29 

20 

3.29 

20 

5.11 

27 

5.11 

27! 10.18 

32 

10-30 

28 

U-  4 

21 

11-20 

18 

12-  2 

7 

252 

236 

220 

172 

160 

STOYSTOWN 

93 

7- 

3. 

-11 

1-29 

3-29 

15 

3-30 

19 

5.11 

22 

5-U 

22 

6.  2 

32 

9-16 

32 

10-21 

26 

10.31 

24 

11-  4 

20 

11-20 

12 

236 

219 

173 

l63 

106 

UNIONTOwN 

96 

7- 

3 

-  9 

1-29 

3-28 

16 

3.29 

17 

3.29 

17 

5.10 

25 

5-U 

29 

10-  7 

32 

10-30 

22 

10.30 

22 

11-23 

20 

12-  3 

4 

250 

239 

215 

173 

149 

wAyNESBuRG  1  E 

98 

7- 

4 

-11 

1-29 

3-29 

14 

3-30 

20 

5-10 

24 

5.11 

25 

6-  2 

32 

9-16 

29 

10-  7 

28 

10.29 

24 

10.30 

17 

11-20 

16 

236 

214 

172 

149 

106 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

i 

1 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

91 

7. 

3 

-13 

1-29 

3-29 

11 

5-10 

20 

5-11 

22 

5.30 

28 

6-  2 

30   9-16 

2li 

9-16 

2B 

10-27 

24 

11-  3 

20 

11-19 

14 

235 

177 

169 

109 

106 

BRADFORD  <•    I.    RES 

92 

7- 

3 

-20 

1-29 

3-29 

10 

4-12 

20 

5-11 

21 

5-11 

21 

6-  2 

30   9-16 

31 

10-  3 

26 

10-24 

24 

11-20 

10 

11-20 

10 

236 

222 

166 

145 

106 

BROOKVILLE  StwAGE  PL. 

98 

7- 

3 

-20 

1-29 

3-29 

9 

4-16 

20 

5-11 

21 

5-11 

21 

6-  2 

32 1  9.16 

30 

10-  7 

27 

10.21 

24 

11-14 

20 

11-20 

U 

236 

212 

163 

149 

106 

CLARION  3  S" 

99 

7- 

2 

-2  3 

1-29 

3-29 

7 

5-U 

20 

5-11 

20 

6-  1 

28 

6-  2 

29  1  9-'«' 

31 

10-  7 

28 

10.24  24 

11-  4 

20 

11-20 

10 

236 

177 

166 

126 

106 

CLERMONT  4  N« 

95 

'- 

3 

-25 

1-29 

5-11 

16 

5-11 

16 

6-  1 

23 

6-  3 

28 

6-18 

30 j  7.16 

32 

9-16 

24 

9.16 

24 

10-21 

20 

10.25 

16 

167 

163 

107 

105 

28 

CONNEAUTvILLl 

95 

7. 

2 

-17 

1-29 

3-29 

15 

4-17 

20 

5-11 

24 

5-11 

24 

6-  2 

31 

9-16 

31 

10-24 

2o 

10.26 

24 

. 

_ 

. 

. 

168 

166 

106 

CORRY 

95 

7- 

2 

-17 

1-29 

3-29 

9 

3-29 

9 

5-U 

23 

5-U 

23 

6-  2 

31 

9-16 

29 

10-18 

26 

11.  4 

22 

11.20 

13 

11.20 

13 

236 

236 

177 

160 

106 

COuOERSPORT  <.  NW 

9» 

7- 

3 

-18 

1-29 

5-10 

16 

5.12 

18 

5-12 

18 

6-  1 

27 

6-  3 

31 

9-16 

27 

9-16 

27 

10.21 

23 

10-30 

20 

U.  7 

16 

161 

171 

162 

107 

105 

DU  80IS  FAA  AIRPORT 

98 

7- 

2 

-11 

1-29 

3-29 

15 

3.29 

15 

5-U 

24 

5-11 

24 

6-  1 

32 

10-  3 

31 

10-21 

26 

U.  3 

24 

11-  4 

20 

11.20 

13 

236 

220 

176 

163 

124 

EAST  BRADY 

101 

■'- 

3 

-20 

1-29 

3-29 

16 

3.29 

16 

5-11 

24 

5-11 

24 

6-  1 

32 

10-21 

28 

10-21 

26 

11-14 

24 

11-20 

18 

12.  2 

14 

248 

236 

187 

163 

142 

ERIE  wfa  AIRPORT 

92 

7, 

3 

-  6 

1-29 

3-  8 

3 

3.25 

20 

3-29 

23 

4-14 

28 

5-U 

31 

10-26 

31 

11-  3 

26 

11-20 

19 

11.20 

19 

12-  2 

13 

269 

240 

236 

203 

168 

FARRELL  SHAKON 

102 

7. 

2 

-  6 

1-29 

3-  8 

15 

3-25 

20 

3-29 

24 

3-29 

24 

5-U 

30 

10-12 

29 

11-  3 

28 

11.20 

21 

12.  2 

12 

12-  2 

12 

269 

262 

236 

219 

154 

FRANKLIN 

99 

7« 

3 

-18 

1-29 

3-30 

13 

5-10 

20 

5-12 

23 

5-12 

23 

5-12 

23 

10-  7 

32 

10-21 

26 

U-  4 

24 

11.20 

14 

11-20 

14 

235 

194 

176 

162 

14a 

GREENVILLE 

102 

7- 

2 

-12 

1-29 

3-28 

16 

3-29 

19 

5-10 

22 

5-11 

25 

6-  2 

32 

9.16 

32 

10-21 

27 

11-  4 

23 

11.20 

14 

11-20 

14 

237 

236 

178 

163 

106 

JAMESTOWN  2  StM 

96 

^• 

3 

-14 

1-29 

3-29 

16 

4-17 

20 

5-11 

24 

5.11 

24 

6-  2 

30 

9.16 

30 

10-24 

28 

10-27 

24 

U-20 

U 

11-20 

11 

236 

217 

169 

166 

106 

KANE  1  NNE 

93 

7. 

t** 

-21 

1-29 

5-10 

14 

5-11 

20 

5-11 

20 

6.  1 

26 

6-18 

31 

9.16 

27 

9-16 

27 

10-21 

23 

U-  5 

19 

11-20 

8 

194 

178 

163 

107 

90 

MEADVILLE  1  S 

97 

7- 

3 

-14 

1-29 

3-29 

15 

3-29 

15 

5-10 

23 

5.11 

26 

6-  1 

31 

10.  7 

31 

10-21 

27 

11.  4 

23 

U-20 

15 

11-20 

15 

236 

236 

178 

163 

128 

MERCER 

96 

7- 

3» 

-14 

1-29 

3-29 

15 

3-29 

15 

5-U 

24 

5.11 

24 

6.  2 

31 

9.16 

30 

10-21 

26 

U.  4 

22 

11-20 

18 

12-  2 

6 

248 

236 

177 

163 

106 

TIONESTA  2  St  DAM 

97 

7- 

3 

-21 

1-29 

3-30 

14 

3-30 

14 

5-U 

22 

5.12 

27 

6.  3 

32 

10.  7 

31 

10-21 

27 

- 

- 

12-  2 

9 

247 

. 

- 

162 

126 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

97 

^- 

3 

-21 

1-29 

3-29 

7 

5-11 

20 

5-U 

20 

5.  1 

27 

6.  3 

32 

9-16 

29 

10-  3 

27 

10.21 

23 

10-24 

20 

U-20 

9 

236 

166 

163 

124 

105 

WARREN 

97 

7- 

2 

-lb 

1-29 

3-29 

15 

3-29 

15 

5-11 

24 

5.11 

24 

6.  1 

32 

10-  3 

31 

10-21 

25 

11.  4 

23 

11.20 

13 

11-20 

13 

236 

236 

177 

163 

124 

Division   averages    in    the   annual    issue    Include   delayed   and   corrected  data   and  may   differ   slightly   from  values   published    in  monthly    Issues. 


See  reference  notes  following     Station  Index. 
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SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Annual 

station 

and 
Depth 

< 

a 

1 
< 

a 
It 

< 

IP 

a 

2 

0) 

< 

a 
ii 

1 
• 
< 

a 

s 

> 

< 

a 

1 

1 

a 

01 

1 

1 
> 

< 

a 
5 

< 

z 

E 

c 

i 
< 

0 

H 

1 
< 

s 
a 

1 

0 

1 
< 

i 
1 

s 
s 
< 

B 

ERIE    CO   FIELD    LAB 

8    INCHES 

36.3 

44/34 

34.4 

35/33 

38.9 

48/33 

45.4 

54/38 

54.5 

67/46 

68.7 

78/58 

76.3 

80/71 

71.2 

75/68 

64.8 

75/55 

52.8 

58/47 

45.6 

56/40 

39.6 

51/35 

52.4 

80/33 

LANDISVILLE    2    NW 

2    INCHES 

32.1 

40/29 

30.5 

32/28 

34.9 

44/30 

41.9 

52/36 

53.4 

63/44 

63.7 

72/54 

69.3 

74/61 

67.5 

72/63 

59.6 

69/54 

46.8 

55/40 

42.2 

52/36 

34.5 

42/31 

48.2 

74/26 

STATE    COLLEGE    2 

2    INCHES 

32.2 

45/23 

31.9 

40/24 

39.0 

61/32 

46.6 

65/34 

57.8 

77/37 

71.9 

94/50 

77.6101/58 

75.4 

96/59 

62.7 

90/48 

50.5 

65/36 

42.1 

56/32 

34.4 

48/31 

51.8 

101/23 

4    INCHES 

32.9 

44/25 

31.8 

36/26 

38.2 

56/32 

45.8 

61/35 

56.9 

72/36 

70.5 

89/52 

76.4 

95/61 

74.6 

89/61 

62.8 

86/50 

50.6 

63/38 

42.6 

55/34 

34.8 

47/32 

51.5 

96/25 

8    INCHES 

34.6 

43/29 

32.4 

34/26 

38.0 

51/33 

45.3 

56/38 

55.9 

68/42 

67.9 

80/55 

74.5 

63/66 

73.1 

80/66 

63.6 

79/54 

51.9 

60/42 

44.1 

54/37 

36.6 

46/34 

51.5 

83/28 

12    INCHES 

35.8 

42/32 

32.9 

34/31 

37.9 

47/33 

44.8 

53/39 

54.6 

65/45 

66.1 

74/56 

72.6 

76/68 

71.7 

75/68 

63.8 

74/56 

62.8 

58/45 

45.1 

52/39 

37.9 

45/35 

51.4 

76/31 

16    INCHES 

36.9 

42/33 

33.6 

35/33 

38.1 

46/34 

44.4 

52/39 

54.2 

63/47 

65.0 

72/57 

71.7 

74/69 

71.3 

74/69 

64.5 

73/57 

53.6 

58/47 

46.0 

52/41 

38.9 

44/36 

51.5 

74/33 

20    INCHES 

37.8 

42/35 

34.4 

35/34 

38.3 

45/34 

44.0 

50/39 

53.3 

61/47 

63.8 

70/57 

70.6 

72/69 

70.5 

73/69 

64.7 

72/56 

54.2 

58/49 

46.7 

52/42 

39.9 

44/37 

51.5 

73/34 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB. 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


GROUND  COVER:   RYEGRASS  AND  NATIVE  WEEDS, 


MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  MAX  AND  MIN  VALUES. 

SLOPE  OF  GROUND:   FLAT.   SOIL  TYPE;   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM. 

MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION,   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER, 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  6Y  TAKING  THE  AVERAGE  OF  SINGLE  DAILY  OBSERVATIONS  AT  8  A.M.  SLOPE  OF  GROUND,  GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST. 
SOIL  TYPE,  OUFFIELD  CLAY  LOAM.  GROUND  COVER:  PERMANENT  BLUEGRASS  SOD  WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES,  INSTRUMENTATION, 
WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 

MONTHLY  AVERAGES  ARE  OBTAINED  BY  TAKING  THE  AVERAGE  OF  MAX  AND  MIN  VALUES. 

SLOPE  OF  GROUND,   GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.   SOIL  TYPE:   HAGERSTOWN  SILT  LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS  KEPT  CLIPPED  TO 

A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANT AN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING  POTENTIOMETER. 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


StaUon 

Jan. 

Fob. 

Mar. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

D<k:. 

Annual 

POCONO  MOUNTAINS   01 

FRANCIS    E   WALTER   DAM 

EVAP 

. 

_ 

- 

- 

B   6.79 

7.10 

8.55 

6.08 

3.23 

B   2.62 

- 

- 

- 

WIND 

_ 

. 

- 

. 

2416 

1691 

1569 

1421 

1636 

B  2081 

- 

- 

• 

MAX 

. 

- 

- 

-. 

60.9 

78.3 

82.0 

78.9 

64.9 

54.3 

- 

~ 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

42.5 

53.9 

56.0 

56.5 

46.2 

35.6 

"* 

" 

«      *      * 

SOUTHEASTERN    PIEDMONT    03 

LANOISVILLE    2    NW 

EVAP 

. 

_ 

- 

- 

B  4.60 

B   6.77 

B   9.00 

B  6.30 

e  4.11 

- 

- 

- 

- 

WIND 

• 

— 

w 

— 

B      716 

619 

B      916 

531 

874 

-■ 

~ 

" 

" 

MAX 

- 

- 

— 

- 

76.4 

88.6 

93.9 

90.4 

73.8 

- 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

— 

50.6 

58.6 

62.4 

63.3 

53.3 

- 

- 

~ 

•" 

•      *      • 

CENTRAL   MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE   4   S 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

B  6.41 

8.17 

9.01 

B   7.77 

B  4.38 

- 

- 

- 

- 

WIND 

. 

. 

- 

- 

1881 

1500 

1637 

1496 

1389 

- 

- 

- 

" 

MAX 

. 

- 

- 

- 

71.6 

84.6 

87.9 

83.0 

70.5 

- 

- 

- 

" 

MIN 

- 

- 

- 

- 

47.6 

67.4 

62.2 

69.6 

51.2 

~ 

~ 

~ 

" 

,      •      • 

SOUTHWEST    PLATEAU   09 

CONFLUENCE    1    SW    DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

5.22 

6.28 

6.61 

B   5.03 

B    3.34 

B  2.50 

- 

- 

- 

OEP 

_ 

_ 

_ 

_ 

.40 

.88 

1.10 

.36 

.27 

.16 

— 

— 

•■ 

WIND 

- 

- 

- 

B    1415 

1572 

865 

917 

733 

942 

1247 

~ 

■ 

~ 

FORD  CITY    4    S    DAM 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

. 

B    6.22 

6.33 

7.46 

B   6.07 

B   2.93 

B   2,60 

- 

- 

- 

DEP 

„ 

_ 

_ 

— 

.40 

.77 

1.54 

.07 

-      .87 

.46 

— 

~ 

~ 

WIND 

- 

- 

- 

- 

8    1698 

1060 

1243 

864 

1032 

1615 

~ 

~ 

~ 

♦      .      » 

NORTHWEST    PLATEAU    10 

JAMESTOWN    2    NW 

EVAP 

_ 

.. 

_ 

_ 

. 

B   6.64 

6.76 

B  4.33 

3.24 

B   3.49 

- 

- 

- 

OEP 

.29 

1.03 

-      .50 

-      .13 

1.06 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

B      643 

B      857 

637 

713 

B    1196 

- 

■ 

■ 

KANE    1    NNE 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

B   5.19 

6.58 

B   4.54 

2.60 

- 

- 

- 

- 

WIND 

_ 

_ 

_ 

.. 

~ 

632 

624 

573 

679 

~ 

— 

~ 

■■ 

MAX 

_ 

_ 

. 

_ 

- 

86.8 

67.4 

83.1 

70.2 

- 

- 

- 

- 

MIN 

- 

- 

- 

- 

~ 

57.0 

68.6 

55.8 

49.7 

■ 

■ 

' 

es    followlDg    Static 
-    204    - 


STATION  INDEX 


Station 


ACMCTONIA  LOCK  > 
ALLCHS  MILLS 
ALLC*«T0W*I  HB  AP 
ALTOJNA  HOftSL^HOe  CNVC 
ALVIN  R  BUSH  CAN 
APOLLO  f  M 
AREhOrikVlLLt 
AUSTIN 

AUSTINBURC  2  H 
eAKCRSTOWN  )  WNW 

BARNCS 

BEAR  GAP 

BEAvCK  'ALL^ 

BEAVERTOWN 

aCCHTELSVILLE 

BELLErONTE  k  S 

BCRrte 

BERWICK 

BETNLCMEH 

BETHLEHEM  LEHICH  UNIV 

BLAIN 

BLAlRSVlLLE  6  ENE 
6LAKESLEE  CORNERS 
BLOSCRVILLE  I  H 
BOSVELL  1  SM 
6RAO0OCK  LOCK  2 
BftAOFORO  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  CENTRAL  FS 
BRADFORD  *  M  RES 
SREE2EVO0D 

8R00KVILLE  SEWAGE  PL. 
BRUCCTON  1  5 
BUCKSTONN  1  SE 
eUFfALO  HILLS 
aURGETTSTOMN  2  N 
BURNT  CABINS  2  NE 
BUTLER  5  WNW 
BUTLER  SUBSTATION 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NW 

CARLISLE 

CAHROLLIOWN  2  SSE 
CARTER  CAMP  2  W 
CEDAR  RUN 
CHAODS  FORD 
CHAHSERSaURG  1  ESE 
CHARLEROI 
CHARLEROl  LOCK  4 
CLARENCE 
CLARION  3  SM 

CLAUSSVILLE 
CLAYSVILLE  J  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
CLERMONT  <.  NW 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  1  Sw  DAM 
CONFLUENCE  1  NM 
CONNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 

CONNELLSVILLE  NO  2 

CONSHOMOCKEN 

COOKSBURG 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 

COUDERSPORT  6  E 

COVINGTON  2  WSW 

CREEKSIOE 

CRESSON  1  SE 

DANVILLE 

DERRV 

DEVAULT  I  W 

0IN6MANS  FERRY 

DIXON 

DONEGAL 

DONOR A 

DOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

OU  BOIS  7  E 
OUNLO 

DUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 
EBCNSauRG  SEWAGE  PL. 
EMPORIUM  1  N 
ENGLISH  CENTER 

EPMRATA 

EQUINUNK  2 

ERIE  CC  FIELD  RSCH  LAB 

ERIE  W6  AIRPORT 

EVERETT  1  SW 

FARRELL  SHARON 

PORD  CITY  *.  S  DAM 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FRANKLIN 

FREELAND 

GALETON 

GEICERTOWN 

GEORGE  SCHOOL 
•GETTYSBURG 
GETTYSBURG  1  S 
GLENCOE 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
GLEN'iOORE 

glen  rock 

glenwillard  dash  dam 

G0UL0S80R0 

GRATERFORO 

GRATERFORO  1  E 
GREENSBORO  LOCK  7 

GREENSBURG  Z    E 


HAWLEY  1  5  DAM 
HOLLIOAYSSURG 

HOLLISTERVILLE 

•HOLTWOOD 
HOME 

HONESOALE  4  NW 
HONESOALE  5  ^Nw 
HONEY  BROOK  1  w 
HOP  BOTTOM  2  SE 
HUNTINGDON 
HUNTSDALE 
HYNO-IAN 
INDIANA  3  SE 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
•JOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 
KEG6 

KITTANNING  LOCK 
KRESGEVILLE  3  W 


0»5C 
0599 
0611 
0629 


0667  : 
0866  : 

090S  I 


123A  \ 
IZS5  < 
1262  : 


1377  I 

1480  < 
U85 

1505 

1512  : 

1^19  I 


County 


UMlGH 

SLAIM 

CLINTON 

MESTMOItCLAHD 

ADAM& 

POTTER 

TlOC-A 

ALLfGMENV 


03  BERKS 
0^\   CtNTRC 
05  BERKS 
35  COLUMBIA 
02  NORTHAMPTON 
02  NORTHAMPTON 


NDIANA 
MONROt. 
CUMBERLAND 
SOMERSET 
ALLEGHENY 

KEAN 

MC  KEAN 

>  MC  KEAN 

8EDFOR0 

ERSON 
'  ALLEGHENY 

SOMERSET 
:  BEDFORD 

ASHINGTON 
I  HUN-TINGOON 

BUTLER 
'  SUTLER 
COMING 
BRADFORD 

CUMBERLAND 
CAMBRIA 
POTTER 
LYCO»'ING 


I  DEL 


.WARE 


FAYI 


TTE 


2183  I 
2190  I 
2221  i 
2245  '■ 
2260 

2265 

2296  ( 

2325  i 

2343  . 


2635  I 
2644 
2662  I 
2571 


3026  , 
3C55  1 
3130  : 
3189  ( 

3200  ' 
3218  ( 
3223  ; 


.  MONTGOMERY 
I  CLARION 
LEGHENY 


TIOGA 

INDIANA 

CAMBRIA 

MONTOUR 
'   WESTMORELAND 
i  CHESTER 

PIKE 

WYOMING 

WESTMORELAND 
HINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

JEFFERSON 

CLEARFIELD 


I  CAMBRIA 

'  CAMERON 
YCOMING 
ANCASTER 


ERIE 
ERIE 

BEDFORD 

MERCER 
RMSTR0N6 

LUZERNE 
ENANGO 
UZERNE 

POTTER 

BERKS 


ALLEGHENY 

WAYNE 

MONTGOMER' 


CHESTER 

SUSQUEHANNA 

HUNTINGDON 

CUMBERLAND 

BEDFORD 

INDIANA 

TIOGA 

CRAWFORD 

LYCOMING 


'  CLEARFIELD 
I  dEDFORD 
'  ARMSTRONG 
02  CARBON 


*n  >5 
39  55 

Al  3« 
«2  00 

I(  AC  39 


40  50 
40  46 
40  45 
40  22 

40  51 
4P  31 

41  04 
40  3T 
40  36 


RANKLIN 

'  WASHINGTON 

WESTMORELAND 
'  CENTRE 
I  CLARION 

fIGH 

MlNGTOI 
■  CLEARFIELI 
MC  KEAN 
MC  KEAN 
CHESTER 
SOMERSET 

AYETTE 
CRAWFORD 
FAYETTE 


?9  57 
40  2  3 
40  05 
40  53 
40  51 

41 
41 


40  37 

40  0 

41  01 


40  58 

40  20 
40  05 


40  13 

41  20 
41  11 


75  2i 

76  2 

77  56 
79  36 
T7  16 

76  05 

77  )2 
T9  59 

79  02 

76  30 
BO  19 

77  11 
75  36 
77  ' 
•f*  00 


79  54 
77  56 
79  2 


80  28 
78  26 
76  30 

78  32 
75  50 

79  22 
79  2  2 


22 


79 

79  35 
75  1 
79  13 
60  05 
79  39 
79  03 
77  53 
77 
79  12 


79  52 

75  OB 
78  08 


40  IC 

76  10 

41  5 

75  13 

42  1* 

79  51 

42  05 

80  11 

40  OC 

78  23 

41  l*. 

80  30 

40  4  3 

79  30 

41  07 

75  44 

41  23 

41  01 

75  54 

41  44 

77  38 

40  13 

75  5C 

40  13 

74  56 

39  50 

77  14 

39  48 

77  14 

■19  49 

76  51 

41  34 

78  36 

40  06 

75  47 

39  46 

76  44 

40  33 

60  13 

41  15 

40  14 

75  27 

40  14 

75  26 

39  47 

79  55 

40  18 

79  31 

41  24 

80  23 

39  48 

76  59 

40  13 

76  51 

41  29 

75  10 

41  28 

75  11 

40  26 

76  24 

41  23 

75  26 

39  50 

75  20 

40  '.5 

79  06 

41  37 

75  19 

41  39 

75  16 

40  06 

75  56 

41  43 

75  43 

4C  30 

78  31 

40  06 

77  18 

39  49 

7e  44 

40  36 

79  07 

41  57 

77  01 

41  30 

60  28 

41  12 

77  15 

4C  20 

78  55 

40  19 

78  55 

41  41 

73  48 

41  07 

76  C7 

-it)    59 

78  43 

79  32 

40  54 

75  34 

Yoars  of 
rocord 


1210 
1065 
2460 


Opon«d 
oi  clowd 
during  yi. 


Reler 

to 
tables 


12  3 

1  2  3 

2    I 

2 
1  2  3 

Z 
1  2  3 


1  2  3 

C 
2 
1  2  3  C 


1  2  3 

1  2  3  C 

1  2  3  C 

1  2  3 


12  3 

1  2  3  C 
12  3 


12  3c 

C 
1  2  34C 


Station 


LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LANCASTER  2  SC  PMP  STA 
LANCASTER  2  NE  FILT  PL 
LANDISVILLE  2  NW 
LAURElTON  ST  VILLAGE 
LAWBEnCEVILLC 
LEBANON  3  &W 
LEHIGHTON 
LE  RDY 

LEWIS  RUN  S  SE 
LEWlSTOwN 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
MADERA 
MAHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MAftTINSBURG  FAA  AP 
MATAMORAS 
MC  C0NNELL5BURG 
MC  KEESPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEADVILLE  1  S 
HEOIX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERseuRG 

MERWINSaURG 

MEYERSDALE  1  W 


MILA: 


1  N 


MILANVIL 
MILLERSBURG  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 

MILROY 

MONTGOMERY    L   AND   D 

•^ONTSOSe 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

mount  union  1  n 

MUHRYSVILLE 

MYERSTOWN 

NATRONA  LOCK  4 

NESHAMINY  FALLS 


NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
NORTH  PHILADELPH 
ORWELL  2  NW 


PALHERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 
PAUPACK  2  WNW 
flPHiL  OREXEL  INST  TECH 

philadelphia  w8  ap 
phila.  uth  chestnut 
phil1ps6urg  faa  ap 

PHOENDtVILLE  1  E 

PITTSBURGH  '^6  AP  2 
^PITTSBURGH  W8  CITY 
PITTSFIELO  9  WSW 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
OQRT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PROMPTON  Dam 
PUNXSUTA'VNET 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
OUAKERTOWN 

RAYMOND 
SHEADING  WB  CITY 
RENCVO 
RENOVO  5  S 
RIDGWAY 
ROCHESTER  1  N 
RUSHVILLE 
RUSSELL 
SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  S 

SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  1  £ 
SCHENLEY  LOCK  5 
WSCRANTON 
SELLERSVILLE  2  NW 
SHADE  GAP 
SHAMOKIN 
SHEFFIELD  5  W 
SHIPPENSBURG 

SINNEMAHONING 
SLIPPERY  ROCK 
SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 
SOMERSET  FAIRVlEw  ST 
SOUTH   CANAAN  1  NE 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
ffSTATE  COLLEGE 

state  college  2 
stillwater  dam 

STOystown 

strausstown 
strongstown 

STROUOSaURG 
STUKP  CREEK 

SUSQUEHANNA 
SWEET  VALLEY 
TAMAOUA 
TAMAQUA  4  N  DAM 

TIONESTa  2  SE  DAM 

TITUSVILLE 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

TOBYHANNA 

TORPEDO  4  W 

TOWAVDA  1  ESE 

TROY 

TUNNELTON 

TURTLEPOINT  4  NE 

TYRONE  4  KE    BALD  EAGLE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

UNIONTOWN 

VANOERGRIFT 

VIHGINVILLE 

'VARREN 

WASHINGTON 

WATSONTOWN 

WAYNESBURG  1  £ 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

WELLSaORO  3  S 


5902 
5915  06 
5956 


County 


LANCASTtIt 
LANCASTER 
LANCASTER 


MC  KEAN 

MIFFLIN 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 


DEL, 


rfARE 


FOREST 

INDIANA 
OLAIR 

FULTON 

ALLEGHENY 

LUZERNE 

CRAWFORD 


MONROE 
SOMERSET 
BRADFORD 
WAYNE 

DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 


SUSQUEHANNA 


WESTMORELAI 
LEBANON 
ALLEGHENY 
BUCKS 


MONTGOMERY 


MONTGOMERY 

CARSON 

ARMSTRONG 

CLARION 

PIKE 

PHILAOELPHIi 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 


BUCKS 

HUNTINGDON 

N0RTHUM8LAN0 


SOMERSET 

WAYNE 

FRANKLIN 


SUSQUEHANNA 

SOMERSET 

BERKS 

INDIANA 

MONROE 

JEFFERSON 

NORTHUMBLAND 

SUSQUEHANNA 

LUZERNE 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

FOREST 
CRAWFORD 
CRAWFORD 
MONROE 


BLAIR 

ERIE 

FAYETTE 

WESTmORELANI 

BERKS 

WARREN 

WASHINGTON 
05]  NORTHUMBLANE 
09  GREENE 
08  FULTON 
06  TIOGA 


1 

01 

1 
■R, 

■n 

J 

J 

41  13 

75  01 

41  3: 

T5  16 

40  01 

76  IT 

40  0] 

76  17 

40  01 

76  26 

40  54 

77  1) 

42  OC 

77  06 

40  n 

76  26 

40  5C 

75  43 

41  41 

76  A3 

41  50 

79  39 

40  35 

77  35 

41  OC 

77  25 

41  01 

77  27 

41  01 

75  50 

41  36 

79  03 

40  50 

7B  26 

40  53 

79  44 

40  11 

75  11 

40  24 

77  56 

39  49 

75  25 

41  28 

79  07 

40  45 

79  02 

40  le 

76  17 

41  22 

74  4? 

39  56 

7e  00 

40  21 

79  52 

41  13 

75  39 

41  36 

80  10 

41  17 

76  24 

41  13 

80  14 

41  Id 

eo  IS! 

39  50 

77  54| 

40  58 

75  28' 

40  26 

AC  22 
40  37 
40  09 


76  34| 

77  35 
60  2  3 
75  52 

75  5. 

76  26 

77  53 
79  42 


74  5 

80  Z2 
79  5 

76  30 

77  08 
79  36 

75  2 


i.0  05;  75  01 


41  06 
41  2 

39  57 
39  53 

39  57 

40  5 
40  07 

40  30 


19 

5? 

40 

41! 

4C 

41 

41 

40 

06 

43 

2S 

40 

33 

41 

01 

41 

51 

41 
40 

17 

40 

51 

41 

29 

41 

3fl 

41 

3( 

11 

41 

41 

41 

45 

41 

40 

27 

4S 

43 

41 

54 

39 

54 

40 

16 

40 

31 

41 

51 

11 

41 

05 

39 

54 

39 

41 

43 

79  45 

80  1 
76  07 


79  33 

78  15 

79  02 


75  25 
79  32 

76  25 


80  1 
76  52 
BO  10 

76  05 

77  16 


Yean  of 
record 


Opviwd 
or  ctoi«d 

during  yr. 


Refer  , 

to 
table* 


1  2  UCi 
1  3  I  c 

1    I    3 

I    2    t    K 


I    Z   3 
1    2    3 


1    2    3 

2 

1    2    3   C 


1  2  3 

1  2  3   C 

1  2  3 

1  2  3 


12    3 

2 

C 
I    2    3    C 

2 
1    2    3   C 

2 
1    2    3    C 


2    3    C 

C 

2    3   C 


STATION  INDEX 


CONTINUED 



r 

Years  of 

Opened 

n 

or  closed 

Station 

d 

1 

C 

0 

a 

County 

O 

.s 

1 

1 

3 

1 

1 

> 

during  yi. 

Refer 

to 
tables 

t 

P. 

II 

9fcftfc 

o-j 

CHESTER 

5 

39    58 

75    36 

440 

111 

116 

1    2    3 

WEST    GROVE    1    SE 

9503 

03 

CHESTER 

b 

"t 

9507 

K 

POREST 

79    25 

9655 

0? 

ARI^STRONG 

WILK.ES-6ASRE    A    NE 

9702 

■)1 

LUZERNE 

15 

w-barre-scranton  WBAP 

9705 

01 

LUZERNE 

15 

Al    20 

930 

20 

9714 

Ot 

BLAIR 

6 

WRLIAMSPORT    Wa    AP 

972£ 

LYCOMING 

16 

0? 

NORTHAMPTON 

AO    5t 

75    J8 

WOLFSBURG 

9623 

08 

BEDFORD 

_ 



Years  of 

Opened 

n 

or  closed 

Station 

d 

z 

1 

1 

County 

1 
(5 

1 

0} 

1 

during  yi. 

Refer 

to 
tables 

1 

1 

5-S 
II 

II 
2-3 

9933 

04 

YORK 

15 

39    55 

76    45 

390 

" 

79 

12  3 

c 

YORK    2    S    FILTER    PLANT 

993£ 

YORK   HAVEN 
YOUNGSVILLE 
ZERBEY   AIRPORT 

9950 
9962 

03 
02 

YORK 

WAPREN 

SCHUYLKILL 

15 
1 
15 

fcO    07 
41     51 
40    42 

79    19 
76    23 

1220 

1700 

, 

2 

c 

1    2    3   C 

J    2   3 

999r 

07 

SCHUYLKILL 

^ 

ZIONSVILLE    3   SE 

9995 

LEHIGH 

14 

,    ™^.o.coc.    i;™-  ---  — — ^^  '°'"°~"^ 


REFERENCE    NOTES 


Additional  information  regarding  Wie  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  St( 
New  Cumberland,    Pennsylvania    17070,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  a 


DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwia 


EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Burea 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperatui 


indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin 
type  pan 


»  in  *F,  precipitatic 


•vaporation  in  inches,  i 


foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Mln  in 
»n  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


the  period  1931-1960,      "DEP"  in  Table  4  refer: 


3  based  on  periods  varying  from  10  1 


DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effecti' 
STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  i 


i  for  September  1956. 

le,  such  as  12SSW,  Indicate 


In  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatologlcal  Data. 


IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOV>1NG- 


No  record. 

Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

Amount  included  in  following  measurement. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

Adjusted  to  a  full  month. 

Amount  is  whoUy  or  partially  estimated. 

One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  miaslng.    See  monthly  Climatologlcal  Data  for  deUUed  daUy  record. 

Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  eesentiaUy  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PrecipiUtlon  DaU. ) 

Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

Includes  total  for  previous  month.       V  in  annual  column  means  total  Is  for  a  two-year  period. 


IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground;      however,   the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  aheltar 

located  on  the  roof  of  a  buUding. 
C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  DaU. 

G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 


"Substation  History"  for  this  SUte.     That 


Information  concerning  the  history  of  changes  m  location,   elevations,    exposures,  etc. .   of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  public 
publication  may  be  obtained  from  the    Superintendent  of  Documents,   Government  Printing  Office,   Washington.  D.   C.    20402,  for  65  cents.      Similar  mformalion  for  reguUr  We. 
5  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatologlcal  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


s  should  be  made  payable 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  mon  .  .  „  ,  ,  _„  ^  .^,„^r,r, 
the  Superintendent  of  Documents.  Remmances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printmg  Office,  Washmgton, 
D.   C.     20402. 


BUTLER   5   WNW 
LAWHENCEVILUE 
QUAKERTOWN 
WILKES-BARRE   4 


SUTLER  5  WNW 

GRATERFORD 
HOLLISTERVILLE 
LAWRENCeviLLE 
LOCK  HAVEN 

OUAKERTOWN 
SHIPPENSeURG 
STR0U05BURG 
TAMA QUA 
WILKES-BARRE  4  NE 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

BUTLER  4  WNW 
LAWRENCEVILLE  2  S 
OUAKERTOWN  1  E 
WILKES-BARRE 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 


EQUIPMENT  MOVED  1  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  N 
EQUIPMENT  MC'ED  1.1  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  .7  MILE  SW 

EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  SW 

EQUIPMENT  MOVED  .8  MILE  NE 

EQUIPMENT  f*3VE0  .7  MILE  NE 

EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  E 

EQUIPMENT  MOVED  1.5  MILES  NNE 


JULY  7 

OCTOBER  1965 
DECEMBER  10,  1965 


19 


1965 


OCTOBER   I 
JANUARY    1 

DECEMBER    1,    1965 
JUNE   21 

DECEMBER   10,    1965 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
■    •    i  l.iARy  fif  Jjjf  JANUARY  1967 

In  Cooperation  With  Commonwe«lth  of  Pennsylvania.    Department  of  Forests  and  WaterJU'v''       *       I       ISfi/ 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

ALIXANIXH  II   TnnWBHlDQI    Avilaii  9».^i.i.i, 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 


No.  1 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


yCfJUINOIS 


Temperoture 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FHEELANO 

HAWLEY 

MATAMORAS 

MRANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  n 

scranton 
str0udsbur6 
skeet  valley 

T08VHANNA 

m-BARRE-SCRANTON  NBAP 
DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
2I0N   GROVE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SW 
OEVAULT  1  w 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  Sw 

MARCUS  HCOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  1  E 
OUAKERTOWN 
READING  *B  CITY 
"EST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

DIVISION 


LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBtRSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSw  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILL6  2  Sw 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


35.9 
37.6 
39.7 
39.6 
35.0 

33.8 

'•U.6 

36. tl 
37.2 


39.6 
40.9 


43 
46. 6M 


46.1 
44,9 
43. U 


46.0 
43.4 
44.1 


42.0 
43.1 


42.3 
39.3 

43.1 


42, 
42. 4M 


21.2 

12.9 


21. e 
21.5 
20. U 


24.9 
26.0 
26.7 
24.3 

24.0 

28,0 
27. 5M 
23.1 
24.2 
31.0 

24. 5M 

26.4 

28.7 

31.8 

28.1 

34.5 
23.9 
24,1 
30,1 
27,0 

25,6 


25,3 
26,3 
25,5 


28,4 
25.8 


25.2 
21.1 

23.7 
25. IM 
24.1 


27.1 
30.1 
29.1 
30.4 
24.0 

25. B 
32.3 
31.2 
29.2 

29.0 

32,6 
29,2 


31,3 
32,7 
30,5 
29.1 
30.7 


34.6 
33.3 
33.1 

36.0 
36, 6M 
32,2 
32.7 
37.8 

34.61 
34.7 


33.8 
37,1 


33.1 

33. SM 
31. 


3 
2.3 


62  26 
69  26 
65 


24 


72 
72 
72 
71  24 
69 


1167 
1075 
1107 
1063 
1265 

1210 
1007 
1042 
1103 
1110 

998 


1038 
997 
1061 
1108 
1054 


943 
963 
938 
977 
980 

892 
873 
1011 
993 
836 

928 
932 
865 
820 
893 

738 
925 
961 
858 
895 


967 
966 
932 
941 
903 

875 
966 
945 
883 
889 


973 
1102 
965 
938 
1075 

984 
959 

1035 


26 
25 
29  2 
1 
31   3 

26 
25 


Precipitation 


1.28 
1.61 
1.28 

1.13 
.45 

.50 

D    1. 01 

1.88 

1.15 

1.30 

l.Il 

1.16 


1.76 
1.11 
2.05 
1.05 
1.16 

1.43 


2.02 
1.77 
1.36 
1.42 
2.09 

1.72 
1.75 
1.62 
1.45 
1.72 

1.73 
1.64 
1,26 
1,61 
1.67 


1.84 
2.31 
1.46 
1.73 

1.76 

1.70 


1.99 
1.10 
1.74 
2.46 
2.33 

1.59 
1.81 
1.65 
2,03 
1.50 

1.82 


1.00 
1.24 


1.42 
1.17 


1.76 
1.05 


?l 


1.48 
1,51 
1,89 


-  2.84 

-  1.23 

-  1, 


-  1.1 

-  1.7 


1.41 
1.85 
1.24 


1.62 
1.92 


.91 
1.14 


1.60 
1.07 
1.61 
1.70 

1.63 


.97 

1.77 

1.33 

.56 

.59 


1.14 
1.99 
1.32 


1.24 
.78 

1,52 
,72 
.85 


1.58 

1.28 

.86 

.97 

1.35 

1.35 
1.05 


1.24 

1, 

.88 

.83 

1.02 

1.22 


1.33 
1 

1.05 
1.36 

1.28 


1 
1.82 

1.04 
1.30 
1.40 
.76 
.94 


1.10 

1, 
1.30 


1.55 
1.00 


5.0 
10.9 


7.1 
1.5 
2.0 
8.2 
7.1 

8.3 

5.2 


.7 
1.6 


.9 
1.4 


.5 

.2 

1.0 


,5 

1,6 


3,0 
1.7 


No.  of  Oayt 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1967 


Temperature 


UPPEh  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBUHG  I    W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWREKCEVILLE 

MONTROSE 
TOWANDA  I  E5E 
WELLSBORO  3  S 


CENTkAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
UU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  I  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSeURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 

*    «    # 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     / 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


37, 9M 

35.2 

40.0 


3*. 6 
42.0 
34.7 


40.6 
39.5 
36.0 
40. 4M 
41.4 

37.9 
37.4 
39.9 
37.9 
40.3 


41.9 
46.1 
41.5 

44.7 

44.3 

M 
40.1 


44.3 
38.3 
42.1 
38.6 
44.8 


I  42.2 
44.2 
39.5 

I  38.7 
42.11 

42.0 
38.5 
43,7 
42,7 
45,5 

40.5 
40.7 
43.1 
41.0 
43.7 


36.8 
46,4 
43,9 


34,0 
37,7 
41,2 
40,1 
37,9 

38.4 
37,0 
36,6 
36,5 


21.2k 

21.3 

20.5 


19.5 
22.9 
21.0 


23. a 
21.3 
19.0 
14, 7M 
22.2 

19.4 
22.2 
22.6 
19.8 
25.3 


24.4 
26.3 
21.0 


25.6 
22.2 
25.3 


24,0 
24.9 
19.0 
20.9 
21.0 

20.6 
27.4 
22.7 
25.1 

21. 3M 

22.6 
23.5 
24. B 
23.9 
26.1 

21.3 
23.9 
28.6 
20.9 
24, OM 


21.5 
28.0 
21.7 


20.8 
19.4 
21.1 
19.4 
18.5 

22.1 
22.1 
20.0 
23.1 


29. 6M 
28.3 

30. i 


27.1 
32.5 
27.9 


32.2 
30.". 
27.5 
27. 6M 
31.11 

28.7 
29.8 
31.3 
28.9 
32.8 

30.1 


33.2 
36.2 
31.3 

34. 2M 

35.0 

32.7 

33.8 


34.2 
31.6 
30.6 
29.8 
32.9 

31.4 
35.8 
31.1 
31.9 
31. 7M 

32.3 
31.0 
34.3 
33.3 
35.8 

30.9 
32.3 
35.9 
31.0 
33. 9M 


29.2 
37.2 
32.8 


27.4 
28.6 
31.2 
29.8 
28.2 

30.3 
29.6 
28.3 
29.6 


3.0 
4.1 


4.2 
4.2 


3 
3.8 


3.2 
.2 


No.  of  Doys 


4 

19 

3 

19 

5 

19. 

6 

18 

5 

19. 

2 

31. 

3 

19 

1 

19 

1 

19 

6 

19 

2 

19. 

8 

19 

4 

19 

4 

19 

4 

19. 

7 

19. 

5 

18 

10 

19 

9 

19. 

7 

18 

8 

18 

3 

19 

4 

19 

1 

19 

9 

19 

4 

19 

9 

18 

13 

19 

I 

16 

2 

19 

11 

19 

8 

19 

9 

19 

7 

19 

I 

19 

1094 
1133 
1070 


1170 
1001 
1145 


1008 
1063 
1153 
1145 
1022 

111 
1085 
1039 
1112 
989 


980 

886 

1036 

953 

924 

996 


951 
1026 
1059 
1083 

987 

1034 
897 
1043 
1018 
1025 

1006 

1044 

944 

977 

898 

1049 
1007 

895 
1050 

957 


1104 
854 
992 


1155 
1125 
1042 
1089 
1135 

1070 
1092 
1128 
1085 


Precipitation 


t  z 


.42 

.95 

1.31 


1.35 

1.03 

.36 


1.19 

1.27 

.90 

.87 

1.25 

.81 
1.28 
1.51 

.80 
1.34 

1.12 


1.34 
1.51 
1.50 

1.31 

1.75 

1.29 

1.45 


1.02 

1.75 

.79 

.80 

.63 

.85 

1.16 

1.01 

.59 

.72 

.81 
1.36 
.61 
.73 
.35 

2.06 

1.06 

.87 

.83 

1.22 


1.10 
.81 
.77 


1.04 

1.07 

.78 

D    1.22 

1.22 

1.00 
1.98 
I. 00 
1.16 


.95 

2.14 
1.33 


1.38 
1.89 


1.91 
1.95 


2.46 
2.31 


.12 

11 

.80 

28 

.  '6 

28 

.60 

28 

.  78 

28 

.99 

28 

.30 

28 

1.01 

28 

.45 

27 

.70 

28 

.4tl 

28 

1.11 

28 

.71 

28 

.78 

27 

1.24 

28 

.51 

26 

1.27 

28 

.80 

27 

.72 

27 

.67 

.80 
1.02 


.75 
.41 
.26 


.28    31 
.26    29 


.54 
.80 
.39 

.29 
.47 
.52 
.59 


13.2 
1.5 
4.5 


1.5 

4.0 
6.0 

T 
1.0 

2.1 
3 
.3 

5.0 
3.2 

2.6 


4.8 

3.0 
10.7 

1.2 

6.4 

.7 

4.5 


1.5 
10.2 
3.5 
5.0 
3.0 

7.0 
3.5 

1.3 
2.0 

3.3 
6.0 
1 
4.2 


4.5 

1 

2.5 

2.0 


4,0 
2,4 


11,8 

21,1 

3,0 

1,5 

10,3 


25.9 

12.5 

3,4 


3    12 

5  3' 

6  7' 


No.  of  Doys 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    2    - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
JANUAHT    1V67 


Ton 

iperature 

Procipitollon 

.  i 

0   § 

si 

c 

i! 

s 

5. 
a 
i 

No.  of  Day. 

■5 

>» 
S 

Snow,  9l»«t 

No,  of  Oayt 

Slolion 

MOK. 

MIn. 

11 

y 

1 

i 
8 

II 

<  s 

1 

X 

• 

J 

• 
1 

a 

S  t 

•:j 

•:i 

•:l 

1 

ll 

1 

a 

1 

J  6 
|5 

1 

8 
o 

i 

o 

E.AST    BRADY 

•ti.U 

21.- 

i2,i 

69 

25 

5 

19 

1012 

0 

* 

25 

0 

.68 

.*0 

27 

z 

0 

0 
0 

u 
u 

0 

EHIE    hB    AIRPORT 

39.2 

26.". 

32.8 

i.b 

6<> 

25. 

2 

19 

993 

0 

8 

23 

0 

.90 

-    1.77 

.2* 

27 

6.0 

2 

1 

FARRELL  Sharon 

03.0 

27.0 

35. <• 

!>.<• 

70 

26 

2 

19 

9U 

0 

5 

Zd 

0 

.69 

-    2.1* 

.*o 

27 

I 

0 

FkANKLIN 

39.6 

20.9 

30.3 

2.* 

67 

26 

2 

19 

1068 

0 

H 

25 

0 

.97 

-    2.09 

.38 

28 

*.3 

3 

29 
28 

3 

0 
0 

GREENVILLE 

<iO.V 

2'..!> 

32.7 

".i 

67 

25 

1 

19 

992 

0 

9 

2* 

0 

1.18 

-    1.90 

.*' 

31 

12.0 

7 

i 

JAMESTOV.N    J    Nw 

37.8 

19.9 

28.9 

65 

26 

-    * 

19 

111* 

0 

12 

27 

1 

.82 

-    1.9* 

.35 

27 

10.6 

6 

29 

3 

0 
0 

u 

0 
0 

KANE    1    NNE 

36.0 

18.0 

27.0 

62 

26 

-    8 

31. 

1172 

0 

12 

26 

3 

1.08 

.3* 

28 

1  1.0 

Q 

1 
29 

3 

MEADVILLE    1    i 

38.9 

21.1 

30.0 

3.2 

65 

26 

-    1 

19 

1077 

0 

11 

27 

1 

1.05 

-    1.86 

.23 

28 

12.8 

4 

5 

0 

MERCER 

39. 3M 

2'..3M 

31. »M 

65 

25 

* 

19. 

1022 

0 

7 

18 

0 

1.00 

.32 

28 

5.5 

4 

29 

3 

0 

0 

TIONESTA    2    SE    DAH 

38.0 

17.8 

27.9 

65 

26 

-    * 

19 

U** 

0 

10 

28 

2 

.83 

.*2 

2B 

*.o 

^ 

1 

1 
3 

0 
0 

0 
0 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

37.* 

16.* 

26.9 

6<. 

26 

-    8 

19 

117* 

0 

12 

28 

3 

.79 

.30 

28 

7.5 

6 

I 

WARREN 

38.7 

23.8 

31.3 

3.7 

67 

25 

-    i 

19 

10*0 

0 

9 

25 

1 

1.30 

-    1.56 

.*2 

28 

13.1 

6 

2S 

3 

0 

0 

DIVISION 

3U.0 

3.0 

1.0* 

-    2.00 

9.8 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
bRADFORD  *  w  RES 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HOP  BOTTOM  2  SE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEWELL 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CHAMBER5BURG  1  ESE 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CORRY 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
PLEASANT  MOUNT  1  W 


7* 

DATE 

26. 

-    13 

DATE 

19 

3.88 

.35 

1.99 

DATE 

27 

25.9 

21 

DATE 

2  + 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
JANUARY    1967 

station 

1 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3 

4    5    6 

7 

8  1 

9 

10  1  11  1  12 

13  I  14   15 

16    17    16 

19  1  20   21 

22   23  ]  24 

25  1  26   27 

28  1  29  1  30   31 

POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  2 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELAND 

GOULOSBORO 

HAWLEY 

I.IS 
1.28 
1.61 
1.2T 
1.2S 

T     T 
.03   T 
.15   .05 

T 

T     T 
T 

T 
T     T 
.01   T 

.10 
.21 
.18 
.06 
.16 

T 
T 

T     T 

.03 
,12 

T     T 

.10 

.01        T 
T 
T          .02 
.06        .02 

T 

T 

T          T 

.01 

T    T 

.01 

T 

.86   .10   .01 
.96   .04 
1.03   .05   ,03 
,87   ,30   ,02 
•98   ^02   T 

HOLLISTERVILLE 
HONESOALE  4  NW 
LAKE  MINISINK 
LA<EVItLE  1  NNE 
LONG  POND  2  w 

1.26 
.9T 
1.66 
1,0". 
HO 

T 
T 

T 

.05   T 

T     T     T 

T     .02 

T     T 

.19 
.08 
.20 
.10 
.23 

T 

.10 
.02 
.06 

T     T 

T 

T     T 

,05 

.02   .07 

.11        .03 

.01 

.04        .02 

.03   .03 

T          T 
T 

.02 

.02        .02 

T 

T     T 

T 

.80   .18   T 
.67   .05   .01 
1.21   .08   .06 
.78   .06   T 
.74   .15   .02 

T 

MATAMORAS 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  MOUNT  1  u 
5CRANT0N 

1.13 

1.13 

.50 

>    1.01 

T     T 
.02   .01 

T     T 
T     .03 
D  .05 

.12 
.18 
.08 
.15 
.05 

T 

.03 

.01 

T 

T     T 
T     T 

.06 
.11        .03 
.03        .01 
,07        T 
D  .05 

T 
.01 

.04        T 
.02        I 

T 
T 

T 
T          T 

,92   .03 
.10   T 
.97   .02 
,09   ,08   ,01 
,84        T 

T 

5TR0UDSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 
WILKES-BARRE  <•  NE 
W-BARRE-SCRANTON  WBAP 

1.88 
1.15 
1.30 
1.07 
1.11 

T 

T     T 
T     T 
T     T 

T 

T     T 
T     .02   T 

.22 

•  22 
.10 

.14 
.24 
.05 
.13 
.01 

T 

T     T 
T     ,02 
.02   T 
T     T 
T     T     T 

.05 
T          T 

.01 
T          .01 

T     T 

T 

T          T 

T          T 

T 

T          T 

T 

T 

T 
T 

1.13 

.69 

T 

.74 

.29   .05 
.76   .13   T 
.20   .11   T 
.66   .07   I 
.04   .10   T 

T 
.10 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOWN  WB  AP          R 

BETHLEHEM 

CLAUSSVILLE 

KRESGEVILLE  3  W 

LEHISHTON 

1.76 
1.38 
1.55 

1.30 
1.33 

.33 

.09 
.19 
.29 
.28 

.30 

.08 
.10 
.05 
.07 

T 
T 

,06 
T     T     T 

.06 

.03   T     .06 

T 

T 

1.24 

T 

.01   .01 
1,11   T     T 
1,08        ,02 

,92   ,05 

,87   T 

.02 

NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVIULE 
TAMAOUA 

1.38 
1.11 
2.05 
1.51 
1.81 

T 

.23 

.22 

.10 
.03 
.30 
.30 
.26 

.08 
,06 

T 
T 

T 

.07   T 

.04 

.12 
T     .09   .03 
.03        .08 

T 

T 

T 

.80 
.78 

,18   T 
T 
1.52        ,03 
1.03   .06 
1.33   .05   T 

T 
.04 

TAMAOUA  <.  N  DAM 
ZERBEY  AIRPORT 
2  ION   GROVE 
210NSVILLE  3  5E 

1.98 
1.05 
1.16 
US 

T 

.01 

.26 
.23 
.20 
.15 

.02 
T 

.18 

.03        .30 
.01   .07 

.02   .01   .02 
T     .06 

.01 

1.17   .20   T 
.72   .02 
.85   .05 

1.04   .01 

SOUTHEASTERN 
PIEOHONT            03 

6ECHTELSV1LLE 
BERNE 

CHADDS  FORD 
COATESVILLE  1  Sw 
CONSHOHOCKEN 

1.68 
1.62 
2.02 
1.51 

.30 
.05 
.11 
.05 

.05 
.29 
.11 
.31 

T     .05 
.03   .11 
.04   .10 

T     T 

.04 

.03 
.03 

1.24   .04 
1.06   .04 
1.58   .05 
1.12   T     T 

OEVAULT  I  W 
DOYLESTOWN 
EPHRATA 
6EIGERT0WN 
GEORGE  SCHOOL 

1.77 
1.43 
1.36 

l.«2 

T 

.     .     . 

T 
.08 

.32 
.37 
.18 

.08 

.24 

.     .     . 

•  07 
.06 
.10 

.02   .05 

T 

.03 
.01 

.03 

.   .   . 

1.28 
1.00 
.85 

T 

,03   .02 
.12   .02 
.97   .03 

.02 

T 

GLENMOORE 

GRATERFORD 

GRATERFORD  1  E 

HOLTNOOO 

HONEY  BROOK  1  W 

1.70 
2.06 
2.09 
1.72 
l.»6 

T 

.20 
.19 

.08 

.29 

.03 
.31 
.12 
.12 

.03 
,20 

.07 
.16   .09 
.11 
.11 
.03   .10 

.01 
T 

.02 

.02 

1.47 
1.35 

1.35 

1.30 
.10   .01 
.13 
.04 
.97   .02 

T 

LANCASTER  2  NE  PHP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

1.75 
U62 
1.45 
l.*7 
1.72 

T 

T 

T 

.04 

T 

.28 
.21 
.26 
.02 
.33 

.11 
.07 
.26 

.14   .03 
.07   .05 
.06   .06 
.11 
.09   T 

.01 

.02 
.02 
.03 

.03 

1.0! 
T 

1.24 

.13   .07 
1.14   .02 

,98   T     T 
1.05   T 

.02   T 

.01 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

N0HRI5T0WN 

1.73 
1.64 
1.32 
1.36 
1.26 

T 

.47 

T 

.17 
.12 
.41 
.35 

.05 

.16 
,05 
,29 

.02   .04 

.13 

.02   .08 

.10 

T     .06 

T 

.05 

.02 

.88 
.81 

1.33   T     .01 
.04 
.76 

T     T 
.83   .01 

.09 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

PHOENIXVILLE  I  E 

OUAKERTOWN 

1.75 
1.61 
1.67 
1.84 
2.31 

T 
T 

.03 

T 
T 
.05 

.30 
.43 
.31 
.32 
.18 

.17 

.15 

.11 

.08   T 

.08 

T     .09 

.04 
.02 
.01 

T 

1.30 
1.02 
1.22 
1.33 

.01   T 
.02   .02 
.02 
1.79   .05 

T 
T 
.03 

READING  WB  CITY          R 

STRAUSSTOWN 

VIR6INVILLE 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  I  SE 

1.46 
1.57 
1.35 

1.73 
1.76 

T 

.17 

.13 
.27 
.33 

.14 
.06 

.08 

.18 
.25 

.07 

.05   .07 

T 
.17 

T 

T 
T 
.05 

1.05 

,01   .01 
1.03   .05   .02 

.94   .08 
1.36 
1.28 

.02 

YORK  HAVEN 

1.33 

T 

.18 

.07 

.02   .10 

T 

.93   .03 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURC  1  ESE 
GETTYSBURG 

1.99 
1.10 
1.74 
2.46 
2.33 

T 

T 

.18 

.18 

.22 
.20 
.06 
.07 
.23 

T 
.05 

.05 

.13   .04 

.02   .04 

.09 

.11 

.15   .05 

.02 
.01 

T 

.04 

.03 

.88 
1.99 

1.54   .04 

.78   T     T 
.53 

.02 
1.82   T 

.09 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP         R 

HUNTSDALE 

MERCERSBURG 

NEW  PARK 

1.59 
1.81 
1.69 
1.65 
1.56 

T 
T 

.18 

.01 
.10 

.31 

.06 
.18 
.13 
.15 

.04 

T 
T 

.06   .12 
.12 

.06   .08 
.07   .04 
.10   .03 

.02 
.02 

T 
T 

T 

T    1.30 
T 

1.10 

1.04   T 

.05   .02 
1.35   .02 
1.40   T 
.05   .03 

.06 

SH1PPEN5BURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.03 
1.86 
1.68 
1.50 

.27 
.06 

.10 
.24 
.16 
.22 

.05 

.10 

.14   ,08 
.09   .05 
.13 

T 

T 

.04 
.03 

.76 
.94 

.60   .12 
1.36   .04 
1.29 

.10   .02 

.06 

T 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

1.22 

1.16 
1.00 
1.06 
.72 

T 

T          T 

T 

T     T 

.20 

.15 

T 

.03 

.07 

T 

.10 

.05 

T     T 
T     T 
T     .04 

T 

T     T 
T          T 

.02   T 

T 

.64 
.73 

.35 

1.09 
T     T 
.96   T 
.52   .09   T 

.12 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 

.95 
1.24 
1.00 
1.01 
1.42 

T    T 

T 

T     T 

T 

T 

.14 
.09 
.15 

.12 

T 
T 

T 

T          T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

.81   T 
1.10   .05 

.85   T 
1.01 
1.30 

MILLVILLE  2  SW 

MILROY 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 

1.17 

1.76 
1.21 
1.05 

T     T 

- 

- 

.16 

.16 
.23 

.03 

.01 
.02 

T 

T          T 

T     .03 
T     .01 
T          .02 

T 

T 

T     T 

T 

.98   .02   T 

1.55   T 

.97   T 
1.00   T     T 

' 

s  toUowing  Station    Indax. 


DAILY  PRECIPITATION 


UPK'CR    SUSQUEHANNA      Oft 

AUSTINBUDG  2  H 
CANTON  1  NH 
COVINGTON  2  NSN 

DIXON 
OUSHORE  2    SSH 

tAbLES  HERE 
MOP  BOTTOM  2  SE 
LAXRENCEVILLE 
LE  ROT 
MONTROSE 

ORmELL  2    Nk 
RUSMVILLE 
SU&OUEhANNA 
TOhANDA  1  ESE 
TROV 

nEllSBORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   0? 

BELLEFONTE  *>    S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
OU  BOIS  T  E 
EMPORIUM  1  N 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 
MADERA 
MAmAFFEY 

MED  IX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGMAY 


MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREEZEmOOO 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARROLLTOWN  2  5SE 

CRESSON  I  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 
HYNOMAN 

JOHNS TOM N 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBUR6  FAA  AP 

MC  C0NNELLSBUR6 

5AXT0N 

TYRONE  4»  NE  BALD  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

MOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCK  3 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BOSWELL  1  SW 

BRADDOCtt  LOCK  2 
BHUCETON  I  S 
8URGETTST0WN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CHARLEROI  LOCK  4 

CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
COHAOPOLIS  NEVILLE  IS 


UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
WAYNESBURG  1 


3*88 

1.10 
•  89 
U3S 


Day  ol  Month 


HZ 


1.2« 

1.28 
U5l 


5    I    6 


.02      .07      T 


CREEKSIDH 

PERRY 

DONEGAL 

I. 01 

OONORA 

.S9 

FORD  CITY  *  S  DAM 

.72 

61.ENKILLAR0  DASH  DAM 

.SI 

GREENSBORO  LOCK  7 

.51 

INDIANA  3  SE 

.81 

KITTANNING  LOCK  7 

.79 

MARION  CENTER  2  SE 

1.36 

MC  KEESPORT 

.46 

MEYERSOALE  1  w 

.97 

MONTGOMERY  L  AND  0 

.61 

NATRONA  LOCK  4 

1.09 

NE«  CASTLE  I  N 

.73 

NEUELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

.54 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 

1.06 

PITTSBURGH  UB  CITY      R 

.87 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

.83 

SAGAMORE  1  S 

1.08 

SALINA  3  w 

1.22 

5CHENLEY  LOCK  5 

.73 

Slippery  rock 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

1.35 

STOYSTOWN 

1.10 

.02      T 

.04      .08      .01 


10         U         12 


02      .03 

05      T 

T 

01  T 

02  .01 
04      T 


13      14      IS 


.27      .24      .29 


16        17         IS 


19      20      21 


22  I  23   ;  2<    '  25      26      r/      ai      v/i 

T  .74      .12      .01 


.04      T 

.0 
T  T 


.03  .03 

T  .02 

T  •  • 

.02      T  ,05 


.70      .09      ,02 


Se«  releience  notes  toUowing  Slat 
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DAILY  PRECIPITATION 


station 

1 

Day 

of  Month 

1    1    2        3 

4 

5 

6 

7    1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19      20       21 

22  1 

23   1 

24 

25 

26   1 

27 

28  1 

29 

30 

31 

NORTHUEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

BARNES 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

BRADFORD    CENTRAL    FS 

BRADFORD    <*    M    RES 

I.»7 
.69 

I. 04 
•  94 

1.07 

T 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02       .01 

.04 

.03 

T 
T 

•  07 
T 

T 

.06 

.02 

.01 

T 

.03 

.04 

.06 

T 

.01 

.06 

.04 
.04 

T 

.02 

T 
T 

.03 
.02 

.03 
.08 

•  05 

•  19 

•  10 

•  03 

•  01 
.09 
.04 

T 

.05 

T 

T 
T 

.02 
■  02 

•  03 
.03 
.02 
.05 

•  02 

T 

•  04 

•  04 

•  02 

T 
T 
•  04 

T 

J 

T 
T 

.01 

T 
.01 

T 
T 

T 

•  03 

•  17 
T 

•  11 

•  77 

•  22 

•  07 

•  22 

•  09 

.08 
.21 
.21 
.24 
.26 

T 

.01 
T 
.01 

.29    . 

.28  . 
.22    '. 

BROOKVILLE    SEWAOE    PL. 
CARTER    CAMP    2    W 
CLARION    3    S« 
CLERMONT    4   NW 
CONNEAUTVILLE 

.78 

.ao 

)    1.22 
1.22 
I.OO 

.01 
T 

•  04 
.02 

T 

T 
T 

.03 
.06      T 

T           T 

•  01 

•  02 

•  05 

•  05 

.04 

T 

.01 

.01 
T 

T 

.05 
.01 
.21 

T 
T 

T 

•  02 

T 

•  06 
.10 

.02 

T 

.02 

•  09 

•  11 

T 

.03 

.05 

T 

.03 

T 
T 

•  02 

T 
0 

•  04 

•  05 

•  15 
.03 
.02 

T 

T 
.04 

T 
T 

•  03 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

•  07 

•  04 
T 

•  29 

.54 
.67 
.80 
.39 
•  24 

•  09 

•  03 

•  16 

•  10 

T 

.05 
.02 

T 

COO<SBURG 

CORRT 

COUDERSPORT    *    NW 

COUDERSPORT    6    E 

OU    BOIS    FAA    AIRPORT 

l.*3 
1.98 
UOO 
1.87 
1.16 

.04 
•  02 

T 

•  .07 
T 

•  10 

•  02 
T           T 

T 

•  06 
T 

•  02 

T 

.10 
.01 

T 
.03 

T 

.03 
.08 

.11 
.02 
T 
.05 

.01 
.08 
.42 

.08 

T 

.01 

T 
.09 

T 
.02 

.03 
.22 

T 

.04 

.02 

•  05 
.09 
.04 

T 

.04 
.02 

T 

T 

T 

T 

.11 

T 

•  05 

•  04 

•  04 

•  06 

•  05 

T 

T 
•  09 

T 
T 
T 

T 

.05 

T 

T 

.01 

T 
•  06 

T 

•  05 

T 

T 

T 
T 

T 

•  18 

•  47 
T 

•  59 

•  20 
.52 
.99 

•  06 

•  11 
.11 
.13 
.04 

.79 

T 
T 
.03 

T 

.28    I 

.31    . 

EAST    BRADY 
ERIE   HB    AIRPORT 
FARRELL    SHARON 
FRANKLIN 
SALETON 

.68 
.90 
•  69 
.97 
1.24 

•  05 

T 

•  02 

•  04 

T 
.03 

.02 
T 
T 
.03 

T 
.07 

.03 

.01 
.05 

.02 

T 
•  12 

T 

.06 
.04 

T 

.03 
.01 
.04 
.09 
.02 

.06 

.02 
.05 

.06 
T 

•  05 

T 

.01 

•  07 

•  06 

•  06 

T 

.01 
T 

T 

•  04 

T 

T 

T 
T 

.04 

T 

.40 
.24 
.40 
.11 

•  03 

•  05 

•  08 

•  38 

•  88 

.14 
T 

.04 
•  18 

T 

.17    ', 

.07    . 

GREENVILLE 
JAMESTOWN    2    NW 
KANE    I    NNE 
LEWIS    RUN    3    5E 
LYNCH 

1.18 
.82 
1.08 
1.48 

•  02 

T 
T 
T 

T 

.05 
.13      T 

T 

.04 
.01 
.03 

T 

T 
.01 

.01 
•  04 

T 
T 
T 
.12 

.10 
.18 

T 
T 

T 

T 
T 

.05 

•  04 

•  05 

•  07 

.01 

•  05 

•  08 
.05 

.02 

T 

T 
T 

T 
T 
T 
•  04 

T 

•  02 

•  05 
.06 

.01 
.04 
.05 

T 
.03 

T 
T 

T 
•  04 

T 

•  01 

T 

.05 

T 

.42 
.35 

.05 

T 

•  15 

•  15 

•  34 

•  31 

•  01 

•  16 

•  22 

•  27 

.06 
.04 

.47    . 

MEADVILLE    1    S 
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wind 
(Speed   -  m.p.li.) 

Relative    humidity    averages 
percent 
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1 
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27 
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8.3 

33*  + 

28 

29 

75 

74 

62 

68 

2 

5 

1 

0 

1 

0 

9 

- 

6.3 

ERIE    WB    AIRPORT 

23 
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14.5 
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67 
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14 
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0 

22 

- 

8.7 
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37 
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75 
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1 

0 
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58 
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8.7 

30 
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74 

76 

65 

69 

4 
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1 

0 
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7.2 

10.8 
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28 
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DAILY  TEMPERATURES 


3Ulloa 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  MALTED  0AM 

FHEELAND 

HAWLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SCRANTON 

STROU0SBUR& 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

W-BARRE-SCRANTON  NBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  MB  AP 
PALMERTON 

PORT  Clinton 

ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  SW 

DEVAULT  1  H 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LAN0I5VILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

M0R6ANT0WN 

HT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  KB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 
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MIN 


MAX 
MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 
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MIN 


PENNSYLVANIA 

JANUAAY    It&I 


DiyOI  Monlh 


26   32 
8   22 
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16   23 


32   «S 
16   29 
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34   46 
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17   25 
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39   28 
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21   26   27   16 
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26   23 
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33   40   35   39   34   32 
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33   42 
17   25 


33   39   45 
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17   22 


32   36   40 
15   28   21 
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35   39 
15   27 
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32   38 
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17   30   26 
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22   39   39 


40   58 
21   33 
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33   40 


56   62 
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40   55 
26   30 


40   56 
26   31 


58   69 
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41   58 
28   31 
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35   39 


45   55 
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56   68 
31   45 


58   66 
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57   63 
34   39 


61   66 
34   46 


58   65 
27   39 


67 
36 


55   52 

32   31 


48   55 

27   28 


55   62 
33   39 


65   69 
40   47 


38  37  35 

62  65  48 

41  44  36 

64  55  45 

40  41  31 

67  58  43 

51  42  34 


70   69 
49   42 


70   67 
49   41 


69   66 
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69   67 
42   44 


67   63 
41   40 


74   66 
41   44 


68   71 
32   39 


30   24 
19   17 


27   32 
20   19 


22   23 

13   11 


26   29 
18   19 


64 
39 

61 
38 

42 
35 

37 
27 

31 

23 

35 

21 

34 
14 

39.6 
22.9 

65 
42 

60 
42 

49 
37 

37 
26 

31 
23 

34 

20 

34 
14 

40.9 
24.5 
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30 
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39 
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37 

42 
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31 

20 

33 
17 

35 

6 
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42 

63 

40 
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35 
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20 
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14 
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11 
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65 
36 

63 

45 

55 
39 

43 
25 

30 
21 

29 
17 

n 

39.0 
22.4 

39.9 
It. 3 


37.6 
2Z«6 


39.7 
18.4 


39.6 
21.2 


39.0 
12.9 


33.8 

17.8 


40.6 
24.0 


40.5 
21.8 


36.8 
21.5 


37.2 
20.8 


39.2 
26.0 


30   27   22 


37'  43.8 
14   24.9 


57  1  68   70 


65   67 
44   46 


69   72 
45   49 


34   32 
25   22 


33   36 
26   23 


32   32 
28   19 


44   34   34 
27   26   22 


34   38 
26   24 


72   60 
50   47 


72   70 
45   46 


68   69 

48   46 


50   34 
25 


69  '■'     66   66 
42   45 


70   70 
55   47 


71   68 
39   44 


42   34   37 


50 
■40;  30 


34   38 
29   26 


34   37   37 


42.4 
25.0 


42.4 
26.7 


42.2 
24.3 


42.2 

24.0 


43.9 
28.0 


49.6 
27.5 


41.2 
23.1 


41.2 
24.2 


44.6 
31.0 


44.6 
24.5 


42.9 
26.4 


45.1 
26.7 


44.9 
31.8 


43.8 
28.1 


47.3 
34.5 


46.0 


25   21   131  23.9 
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DAILY  TEMPERATURES 


OUAKERTOWN 
REA0IN5  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  CROVE  1  SE 

•      •      • 
LOWER  SUSQUEHANNA   0* 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBUR&  1  ESE 
6ETTY5BUR0 
HANOVER 

HARRISBUR6  WB  AP 
MERCERSBURO 
SHIPPENSBURS 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

m  •  m 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
t      •      * 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
OIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 
TOWANDA  I  ESE 
WELLSBORO  3  S 

•      ft      ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  4  5 


PENNSYLVANIA 
JAMUAfiY lail 


Day  Of  Month 


36    44    se 


40   43   43 
21   27   25 


31   40 
15   27 


33   46 
20   21 


34   38 
22   30 


37   41 
24   25 


32   42 
21   29 


35   39 

19   31 


34   39 
23   27 


33   42 

17   29 


35   44 
22   29 


37   43 
20   31 


36   42 
20   31 


31   37 
13   23 


34   40 
14   25 


37   41 
19   28 


32   36   40 


35   40 

17   28 


33   40 
16   26 


30 
10 

36 
27 

27 
13 

35 

25 

32 
12 

37 
27 

33 
16 

37 
31 

27 
17 

32 
22 

36 
16 

36 
31 

28 

14 

34 
21 

31   39   37 

15   27 


41   41   39 
30   29   21 


42   40   34 
30   28   21 


42   34 
25   20 


44   33 
23   23 


39   34 
24   25 


33   37 
21   20 


44   33 
26   23 


44   36 
25   21 


32   33 
25   24 


42   34 
24   22 


39   35 
23   24 


38   36 
25   17 


45   36   35 
33   25   21 


47   34 
24   22 


40   38   28 
25   10   11 


35   38   29 

29   20   15 


40   40   33 
28   25   15 


35   36   27 
26   22   17 


34   24 
16   13 


42   40 
25   19 


35   40 

24   32   27 


38   41 
22   31 


11   12   13   14   15  16   17   18   19   20   21 


38   41 
22   24 


35   37 
25   24 


38   36 
20   26 


39   33 

20   25 


38   40 
22   26 


38   40 
27   27 


36   34 
21   24 


38   44 
22   24 


39   38 
21   26 


40   36 
23   24 


48   48 
26   28 


37   38 
15   30 


39   36 
24   27 


36  i  37 
21   20 


39 
26 


45   39 
25   21 


42 
26 


34   46   39 
20   30   25 


42 
30 


44   41   46 
27   35   35 


50 
33 


45   39   34 


41   32 
19   26 


34   34 
26   21 


30   34 
16   17 


38   34   35 
19   24   21 


30   31   27 
19   19 


46   40 
30   31 


42   45 
30   32 


41   42 
IS   28 


38   42 
16   18 


42   45 
22   30 


42   45 
25   30 


32   41 
15   15 


36   43 
20   24 


36   41 
21   25 


37   40 
17   28 


39   44 
31   32 


38   44 
32   34 


48   46 
33   33 


46   46 
32   35 


37   44 
30   31 


45   47 
30   33 


42   42 
30   35 


40   43   39 
25   19   18 


35   47   35 
27   28   15 


46   38   48 
25   24   22 


43   32   45 
25   22   22 


33   43 

20   19 


33   34 

21   20 


35   34 
24   18 


40   40 
11   26 


25   41 
12   19 


25   24   40 


23   22 

4   10 


57   64   68 
30   33   36 


65 
41 


64   63 
39   40 


59   65 
34   41 


73   72   71  I  46 
46   48   40  1  28 


43   33 

23   10 


34   46 
23   20 


35   48 

24   22 


38   32 
25   11 


35   45 

21   19 


42   43 
22   17 


47   40 
23   20 


44   43 
28   31 


31 

22   22 


42   45 
19   27 


30   40   43   43 
23;  25   30 


22   23 
8   10 


23   40   53 


32   39 
20   26 


32   41 

17   15 


33   42 

20   19 


33   40 

23   20 


39   26 
25    8 


44   32   37 
15   15    6 


36   29   38 
18   18   10 


43   33   37 

17   19   13 


23   35 
14    8 


27   24 
11   15 


21   41 
11   13 


24   41 
8   15 


25   43 

10   11 


39:  22 

20;    7 


34   27   35 


33   41 
16   12 


42   57   63   70   68   68 

25   36   40  I  47   46   41 


43.4 
24.1 


44,1 
30.1 


44.8 
27.0 


57 
35 

70 
36 

60 
40 

65 
41 

65 
35 

71 
40 

72   73   68  I  45   32 
42   44   42   26   26 


61   70   69 


60   69 
43   44 


67   70 
38   51 


70   71   65  I  45 
44   47   40 ;  25 


71   68   62   42 
43   47   40 


71   68   49 
45   48   33 


71   73 
45   47 


72   74   72 
47   50   46 


72   73   70 
41   41   42 


71   66   63 
60   53   40 


61   70   70 j  73   71   63 
29   40   37 '  43   46   39 


33 
26 


33   37 
19   16 


33   33 

13   17 


37   34 
20   14 


38   37 
21   16 


34   38 
21   IS 


35   40 
20   17 


35   35 
19   16 


39  50 

10  16 

23  41 
1  5 

19  44 

7  10 

24  45 
12  11 

21  38 

5  8 

25  41 
9  9 

24  41 

11  11 

35  43 


55   61 
33   34 


33   33   33 


55   62 

17   35 


67!  70 
38   45 


17   31   34 


14 
-  2 


13   18   37 


22   38 
5    5 


51   52 
33   33 


36   37   39 


55   47 

41   36 


70   49 
36   36 


71   58 
46   40 


72   63 

45   44 


69   54 
43   38 


72   64 
42   41 


71   59 
41   40 


46   34 
27   26 


37   32 
26   20 


52   47 
41   37 


48   55  I  55 


70   51 
43   37 


26   40   50 


13   IB   32 


33   40   38   27   41 


51   61   61   67   64   43   41 
25   42   32 .  36   36   32  .  23 


45   48   56 
21   30   39 


69   65   43   40 
39   36   35   24 


12   19   34   40   49   56   56   59   42 


18   23   41   54   58 
6   11   111  23   40 


64   67 
52   44 


69   55   45 


32   40 
20   15 


37   38 
20   16 


38   36 
20   15 


34   38 
17   12 


42. B 
24.4 


43.1 
26.3 


43.2 
25.5 


44.6 
28.4 


41.3 
25. S 


44.8 
27.8 


45.8 
26.5 


29   30   33 


39.3 
19.1 


43.1 
24.2 


43.8 
25.2 


39.1 
21.1 


42.4 
23.7 


42.4 
25.1 


24   25 
8-3 


32   25   27 


37.9 
21.2 


35.2 
21.3 


40.0 
20.5 


41.2 
20.8 


28   18   20  1  34.6 


13  1  29   35   45   45   40   40   22   14 


34.7 
21.0 


40.6 
23.8 


See  Reference  Notes  FoUowlDg  Station    Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


SliHon 


Day  Oi  Month 


PONSTLVANU 


OU   BOIS   T   E 

EMPORIUM    1    N 

KMTHAUS 

LOCK    HAVEN 

MAOERA 

PHILIPSBURG   FAA   AP 

RENOVO 

RIOSWAV 

STATE    COLLEOE 

•  •  • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  OS 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SENASE  PL> 
EVERETT  1  SM 
HUNTINGDON 
JOHNSTOWN 
KESG 

MARTINS8UR6  FAA  AP 
*     ■     • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOWN  3  WNN 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BUROETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  I  Sm  DAM 
DERRY 
DONEGAL 
OONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


39 
31 


35   46 
16   33 


40   34 
26   20 


32   37 
22   24 


39   31 

2a      4 


39   34 
19   12 


44   40 
9    9 


46   42 
24   29 


33   23 

23   IS 


42   42 
20   26 


42   34 
13    7 


46   42 
23   15 


48   38 
20   16 


40   46 
28   17 


35   39i 

24   24 


44   35 

30   12 


40   32 
27   1 


45   34 
32   15 


39   46 
28   18 


32   40 
23   17 


34   38 
26   19 


39   40 
30   17 


25 
15 


44   29 
21   12 


37   24 
23   14 


45   33 
13    9 


42   31 
19   12 


41   34 
16   11 


45   35 
15   12 


43   32 
29   15 


36   27 
17   13 


35   26 

25   16 


♦7   92 

30   21 


♦2   39 
28   2) 


41   39 
26   17 


38   41 
31   28 


44   36 
29   20 


40   40 
31   28 


46   36 
31   24 


45   39 
29   25 


11   12 


29   39 

20   17 


32   29 

20   18 


37   31 
16 


38   34 

19   24 


33   28 

19   18 


24   37 

18   18 


36   33 

18   23 


32   29 
22   15 


36   29 
23   20 


13   U   15   IB   17   18   19   20   21   22   23 


39   42 

28   28 


40 
26 


41   42 
22   22 


41   44   43 
24   31   34 


28   34 

11   18 


29 

4 

31   34 


40   29 
U    9 


40 


40   32   42 
21   17   16 


39   42 
27   30 


36   52 
26   33 


44   45 
26   27 


52   40 
30   20 


45   50   45 


33   41 
26   17 


41   43 
31   18 


38   43 
28   16 


48   37 
33   20 


45   46 
32   14 


34   44 
26   19 


36   45 
30   23 


45   35 
16   11 


37   28 
28   10 


36   24 
23   10 


40   31 
26   13 


41   29 
27   11 


48   40 
28   17 


42   41 
19   13 


35   32 

18   15 


37   30 
25   21 


52 
28 


38 
16 

42 

17 

42 
26 

39 
24 

40 
22 

31 
23 

IB 

19 

21 

36 
24 

26 
21 

42 
21 

36 
18 

32 

20 

40 
15 

31 
21 

23 

17 

35 

17 

32 
16 

33 

19 

28 

14 

35   32 

13   10 


26   35 

10   17 


38   32 

21   19 


34   35   35 

13   12    6 


38   32   40 

16   16   13 


40   42   40 
19   25   16 


20   32   29  13   21 


47   47   34 
26   30   20 


54   38 
33   24 


38   56 

23   37 


55 
26 

31 
20 

45 
26 

28 

20 

53 
29 

34 
23 

50 
28 

31 
22 

57 
36 

43 
26 

36 
15 

30 
20 

39 
22 

30 
20 

43 
27 

33 

22 

29   32   27 

20   19   16 


34   29 
16   18 


38   35   25 

20   19   15 


32   23   34 
23   20 


22  18  21 

39  36  28 

17  22  17 

35  28  40 

15  22  16 


33   25 

19   18 


35   30   40 
22   21   19 


32   29   42 
22   21   18 


38   37   37 
22   21   22 


30   37   38 
21   25   22 


32   27   39 
20   18   21 


35   28   41 

27   21   241 


42   44 
24   32 


39   39 
30   35 


39   41 
22   27 


45   46 
19   33 


43   45 
23   30 


46   47 
32   37 


45   45 
29   36 


37   39 
28   34 


40   44 
24   27 


44   44 
23   31 


40   44 
26   37 


44   45 
27   34 


41   43 
25   30 


44   46 
23   36 


39   37 
20   26 


♦  2   43   50   58 
10   2}   39   97 


43   51 
23   38 


24   2S   28   27   28   29   30   31 


62   49   41   26   II   32   39.9 
97   38   1*   11   10-2   21.) 


46   99   62 


24   43 
10   19 


24   45 

0   15 


41  29 
29  16 


42   48 
8   12 


44   49   26 

34   20   17 


53   58 

25   44 


60   61   67 
38   43   50 


65   70   70 


49   55 

10 


43   44 
27   34 


48   48 
35   41 


40   40 
10   20 


23   34 
10   23 


40   37 
9   10 


32   38 
8   25 


35   38 

15   15 


31   41 
16   17 


33   36 
10   18 


31   30 
14   20 


29   39 
14   21 


27   36 
11   21 


32   38 
11   25 


34   37 
10   25 


23   42   53 

5   19   27 


42   46 
20   29 


37   44 
20   33 


36   44 
12   17 


33   40 

10   18 


45   48 
10   28 


29   44 
11   17 


44   50 
22   26 


37   45 
3   35 


37   40 
15   24 


30   37 
16   20 


33   36 

10   18 


34   39 

22!  15   19 


35   41 
20   34 


36   44 
10   11 


41   49 
13   16 


38   45 
16   28 


42   47 
17   27 


43   47 
14   30 


35   49 
16   23 


38   48 
21   30 


42   47 
19   31 


35   35   45 


59   62   66 
39   47   49 


59   62 
37   49 


55   58 
40   53 


69 

94 


36.0 
19.0 


28   39   40.4 
8    0   14.7 


29   36 
8-2 


45   35 

26   20 


47   27 
21   20 


49   29 
20   22 


27   34 
19   13 


61 
48 

93 

39 

40 
19 

27 
19 

70 
49 

72 
42 

48 
24 

30 
24 

63 
49 

96 

41 

43 
14 

29 

17 

73 
42 


43   41   49 


46   32   32   38 
25   29   19   10 


56   33   29   39 

22   22   19   10 


47   62 
37   36 


44 
34 

56 
39 

6C 
49 

63 
29 

64 
39 

68 
37 

50 
27 

61 
32 

61 
38 

61 
41 

63 
57 

66 
59 

57 

41 

58 

47 

63 
49 

60 
40 

58 

43 

62 

49 

48 
36 

58 
38 

63 
41 

58 
35 

62 

40 

66 
37 

35   35   37   36 


65 
34 


12   25   38 


54   60 
39   49 


60   65 
38   40 


58   64 
38   42 


57   64 
40   36 


60   62 

40   40 


60   62 
40   47 


62   64 
46   58 


68 
40 


65   67 
33   44 


57   58 
48   33 


58   52 
42   29 


67   55   55 


22   20   15   12 


52   51 
39   32 


56 
42 


39   28 
19   19 


30   22 

17   17 


56   29 
21   21 


55   27 

19   16 


34   31 
22   19 


59   27 
20   21 


33   30 
21   20 


23   22 

19   14 


38   24 
18   IS 


59   30 
21   21 


35   28 
20   18 


32   25 

IB   16 


33   41 

7   13 


24   41 
II   17 


30   34 
5    2 


34   47 
5    6 


34   45 

11    7 


26   35 

8   11 


38   30 
22   22 


38   31 
20   20 


57   28 
23   23 


28   21 
18   10 


29   27 
21   15 


29   29 
20   22 


35   42 

10   12 


A1.6 
22.2 


37. ». 
19.4 


37.4 
22.2 


39.9 
22.6 


37.9 
19.8 


40.9 
29.3 


«1.9 
24.4 


46.1 
26.3 


«1.5 
21.0 


44,7 
23.7 


*«.3 
29.6 


22.2 


«0.l 
29.3 


««.3 

24.0 


38.3 

2«.9 


♦2.1 
19.0 


38.6 
20.9 


44.8 
21.0 


42.2 
20.6 


*4.2 
27.4 


39.5 

22.7 


38.7 
29.1 


'•2.1 
21.3 


42.0 
22.6 


38.5 
23,5 


*3.7 
24.8 


*2.7 
23.9 


*5.5 
26.1 


40.5 
21.3 


40.7 
23,9 


43.1 
28,6 


S.«  R.{«rance  Notes  FoUo^vlng  SUtlOD    Ind.x 


DAILY  TEMPERATURES 


station 


PUTNEWILLE  2  SE  D*M 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

»     •     • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <>  M  RES 

BROOKVILLE  SEWA6E  PL. 

CLARION  3  SM 

CLERMONT  «  NW 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

COgOERSPORT  *  NW 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 

ERIE  NB  AIRPORT 

FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 

KANE  I  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


PENNSYLVANIA 

JANUARY    Ht.7 


Da7  Of  Month 


35   *« 
10   29 


45   *0 
30   29 


36   39 
12   29 


46   42 
33   30 


39   46 
14   32 


35   29 

25   25 


35   35 
24   28 


36   36 
27   27 


37   36 
25   26 


36   36 
24   30 


37   34 
31   29 


35   32 

28   28 


35   35 

23   28 


3    31 

26   22 


36   42 

30   30 


37   36 
33   31 


45   36 
33   31 


35   39 

10   29 


36   36 
31   29 


34   37 
12   28 


32   36 
13   29 


35   37 
10   28 


36   34 
30   27 


32   38 
5   28 


33   37 
4   27 


36   34 
29   29 


41   34 
16   10 


42   30   33 
28   11   20 


40   30 
20   10 


34   61   44 
20   30   22 


54   54   34 
26   32   21 


36   34   28 
22   21   16 


34   29   42 
16   21 


30 
5 


31 

18 

45 
29 

33 
19 

56 
35 

57 
36 

37 
25 

46 
14 

55 

35 

41 
23 

50 
28 


29 
39 


17 


26   42   42 
22   28   30 


44   45   43 
24   33   29 


37   38   37 
20   30   30 


32   36   37 

10   10    7 


30   38   29 

14   20    8 


45   57   60 


64   67   60 


54   34   30   31   41.0 


37   38   40,  42   37   37]  19   19   14    7]  20.9 


26  33  39 

3  10  15 

34  42  49  I  58   63   68,  68   62   57  |  37   28   33   44   43.7 

4  17  26   35   50   41   43   38   35   21   19    8    6,  24,0 


33 1  40 
18   18 


27 
13 

32 
12 

39 
24 

42 
23 

22 

13 

29 
20 

46 
26 

39 
24 

37 
15 

35 

11 

54 
28 

50 
32 

30 
20 

36 
25 

51 
33 

34 
26 

30 
20 

40 
22 

54 
28 

52 
24 

32 
11 

37 
11 

38 
23 

52 
29 

28 
U 

32 
16 

51 
29 

49 
28 

29 
6 

26 

13 

40 
14 

50 
27 

33 

24 

32 

42 

26;  30 
221  20 


27   31 
211  13 


30   31 
11   11 


34   44 
17   25 


39  27 
26  15 


401  31 

30;    1 


371  31 
25   5 


18   23   39  I  45   53   55   62   62   66 
1    9   20 '  36   41   48  I  45   46   47' 


39   40   38 
26   22   22 

42   42   41 


36  23 

20;   14 


37   42 
12   10 


30   14 
14-9 


31   22 

19 


35   25 
17    3 

33  27 

16    0 

34  22 
20-4 

31   19 
19  -  1 


19   33   48 


26   32 

■  5   11 


43   47   53 


65   65 
34   38 


53   53 
48   49 


46   57   54 


44'  51 
19 


33  38  40 

-2  7  20 

28  34  40 

-11  3  19 

27  40  43 

-8  5  33 

27  36 


59  I  65 
41 


51   60   59 
31   36   33 

47   56   66 


64 

59 

48 

34 

70 

55 

46 

39 

45 

44 

32 

26 

59 

47 

32 

31 

65 

61 

38 

43 

61 

61 

33 

31 

60 

47 

32 

37 

51 
17 

21 
17 

20 
12 

27 

5 

36 
21 

8 
5 

34 
23 

34 
20 

35 

11 

51 
12 

46 
26 

0 

56 
22 

29 
22 

32 

10 

34 
10 

43 
21 

,9 

,7 

41 :  51 

32   37 


27   32   40   39 
19   16   28   26 


25 
18 


35   35   47 
26   29   26 

29   31   31 


41 
30 


38;  25 
23'  13 


36  26 
19    8 


31 

36 

19 

39i  32 


22   22   33 


33   16 
16    2 


30   18 
10    7 


35   18 

18    3 


32   22 

14   10 


42  '  50 
34   38 


47   57 
20   35 


32   28   40 
20   22   17 


42 
28 


201  19 

341  27 

16   28   22I  10 

41   48   4e'  28 

21   28   23;  21 


21   17   21   25 

32   30   39   41 
23   20   23   26 


26 

30 

8 

18 

34 

26 

7 

9 

29 

26 

33   48   35 

20   28   22 

37   50   32 


291  32 
23   22 


15 

41  29 
26 

41  33 

30  15 

401  34 

32  13 

41  34 

31  15 

40 1  26 

26|  9 


35   35 
12    6 


34   221 
22    5 


26   42  45 

2   19  37 

36   45  48 

2   21  36 

32 


55  I  63 
45   41 


55  I  60 

37   47 


57   62 

50!  50 


62|  69 

37   37 


59   64   59   64 


54   45 
68 


40   53   53 


32   42 
1   18 


34   26   14   29 


40'  45 
16;  35 


45   65 
33!  39 


40  '  45 
15   36 


57   63 
35   37 


39   51 
32   33 


41   50 
31   33 


57   42 
32   30 


50   46 
38   26 


64   60 
34   34 


38   54 
31   29 


70   58 
36   33 


21   26 
14   7 


25   28 
15    1 


46   28   36   36 


31   32 

17   10 


34.0 
20.6 


37.7 
19.4 


41.2 
21.1 


40.1 
19.4 


25  26 
15-2 

29  26 

20  4 

26  29 
19  6 

24  26 


30:  37.9 
■10;  16.5 


38.4 
22.1 


24   31 
17   13 


31   33 
12    3 


34   31 
15    4 


22  29 

-  6  1 

16  28 

-  I  5 


40 
28 


42 

30 


4l|  34 
31;   12 


41   33 
25'  10 


36;  27 
27!  14 


33   21   31   39 

20    4|   4   16 

31 


34   35  I 
12    5 


13   27 
-8-2 


34   21 
21    6 


31 

-  3 


69   67 
49   52 


64   58 
49   50 


54   53 
34!  39 


67   48   55 

34   35  I  21 


54   57]  36 

33   36;  20 


65   50 
32   32 


62   42 

33   36 


30   39 
21   11 


29   26 
25   15 


33   36 

20   20 


29   27 
21   11 


30   36 
21    8 


28   25 
19    5 


37.0 
22.1 


36.6 
20.0 


36.5 
23.1 


43,0 
21.4 


39,2 
26.4 


43. S 

27.0 


34   39.6 
8   20.9 


40,9 
24.5 


30   37,6 
2   19.9 


65   61 

40   43 


61   66 
50   48 


65   48  1  61 
32   32   20 


52   50 
32   33 


29   27 
20   11 


27   31 
19   10 


60|  58 
36  ;  37 


65   46   51   28   26 
32   32  I  20   19    9 


36,0 
16.0 


31   38.9 
7   21.1 


37   39.3 
9   24.3 


33  I  36.0 
2   17.8 


64   46   50 


60   56;  67   61   50   35 

43   45  I  51   33   35;  21 


27   26 

16    3 


28   26 
19    8 


37.4 
16.4 


38.7 
23.8 


See  Releience  Notes  FoUowlDg  StaUoQ    Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


POCONO  MOUNTAIN}    01 
MATAMORAS 

PLEASANT  MOUNT  1  )< 

M-BARRE-SCRANTON  MBAP 

tt  tt  • 
EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTONN  MB  AP 

ZERBEV  AIRPORT 

•  •  • 
SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

GE0R6E  SCHOOL 

HOLTMOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

PHILADELPHIA  HB  AP 

REAOINS  NB  CITY 

•  tt    • 

LOMER  SUSOUEHANNA   OA 

CARLISLE 
HANOVER 
HARRISBURC  MB  AP 

SHIPPENSeURG 

•  •    • 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

ENGLISH  CENTER 
LEWISTOHN 
NEWPORT 
MILLIAMSPORT  WB  AP 

tt    tt    « 
UPPER  SUSOUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 

CANTON  1  Nh 

LAKRENCEVILLE 

MONTROSE 

TOWANDA  1  ESE 

•    »    • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

DU  BOIS  7  E 
MEDIX  RUN 
PHILIPS6URG  FAA  AP 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


CARROLLTOWN  2  SSE 
EVERETT  1  SM 


SNOHFALL 
SN  ON  &ND 

SNOWFALL 
j  SN  ON  GNO 

I  SNOWFALL 
SN  ON  GND 
NTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

! SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


PENNSTLVANIA 
JANUARY    1*»T 


Dat  of  month 


12  U 

20 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 


T 

T        T 


T 

T        T 


1.0 
1  2 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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22       23       24      25      28       27       28       29      30       31 


i 

.2 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYLVANIA 
JANUABY    1967 


MARTIN5BUR6  FAA  AP 

•  •   # 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BUTLER  i    MNM 

DONESAL 

FORD  CITY  «  S  0AM 

GREENSBORO  LOCK  7 

INDIANA  3  SE 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

WAYNESBURC  1  E 

•  tt   « 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  >  W  RES 

CORRY 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

ERIE  WB  AIRPORT 

GALETON 
KANE  I  NNE 
MEADVILLE  1  S 
TIONESTA  Z    SE  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  of  month 


T  T 

T  T 

T 
T 

T  T 

T  T 

.6  T 

T  T 

.2  T 

T  T 


2«0 
2.0 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Dar 

OiMontll 

M 

station 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
36 

36 
36 

36 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
36 

36 

35 

35 
34 

34 
34 

35 

34 

42 

35 

43 
42 

46 

43 

45 
42 

42 
40 

42 
39 

39 

38 

38 
38 

38 
36 

37.4 
36.4 

LANDISVILLE  i    NW 

2    INCHES 

SAM 

31 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

32 

31 

30 

30 

30 

29 

30 

30 

30 

30 

30 

32 

37 

38 

33 

30 

30 

30 

31.3 

STATE  COLLEGE  2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

32 
31 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 

31 

32 

31 

32 

31 

32 
32 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

31 
31 

32 

31 

32 

32 

32 
32 

32 
31 

32 

31 

31 
29 

30 
27 

31 
28 

31 
29 

32 
31 

34 
32 

39 
33 

46 

35 

47 
43 

42 
39 

38 

34 

34 

33 

32 
32 

32 
32 

33.6 
31.9 

*    INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

32 
32 

32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 

32 

32 

30 

31 
29 

31 
29 

31 
30 

32 
31 

32 

32 

35 

32 

43 
34 

45 
42 

42 

40 

40 
35 

35 
34 

33 

33 

33 
33 

33.6 
32.5 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

34 
34 

34 

33 

34 
33 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

34 
33 

33 

33 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

34 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

32 

33 
32 

32 
32 

32 
32 

33 
32 

34 
32 

40 
32 

43 
40 

42 

41 

40 
37 

37 
35 

35 
35 

11 

34.6 
33.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

35 

35 

35 
35 

36 

35 

35 
35 

35 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

35 

34 

34 
34 

34 
34 

34 
34 

34 
33 

34 
33 

33 

33 

34 
33 

34 

33 

37 
32 

41 
37 

41 
40 

40 
39 

39 

37 

37 
36 

36 
35 

35.4 
34.7 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

36 
36 

36 
36 

36 
36 

37 
36 

36 
36 

36 

36 

36 

35 

36 
35 

36 
35 

36 

35 

36 
35 

35 

35 

35 
35 

35 
35 

35 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
35 

35 
35 

35 

34 

35 

34 

35 

34 

35 
34 

35 

34 

36 
34 

40 
36 

42 

40 

40 
39 

39 
38 

38 
37 

37 
37 

36.3 
35.5 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
37 

37 
37 

37 

37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

36 

36 

36 
36 

36 

36 

36 

36 

37 
36 

36 

36 

36 
36 

36 

36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

36 

35 

36 
35 

39 
36 

40 
39 

40 
40 

40 

39 

39 
38 

38 

38 

37.0 
36.5 

ERIE   CO  FIELD   RSCH   LAS   -  f.J^'^g.^'^.^S^/MSV'"    lo^J'^YPE,"   UKrTERRACE   CLASSIFIED  AS   CONOTTON  GRAVELLY   LOAM.    ««0»ND  ??^"-       "'^^'^ 
lND^?y   S^EOS.    m5we6   SEVeSaL    TiAeS   EACH   SEASON.       INSTRUMENTATION.      TAYLOR  RECORDING   THERMOMETER. 


LANDISVILLE    2    NW 


STATE   COLLEGE    2 


POTENTIOMETER. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACMCTONU  LOCK   i 
AUtNS   HtLlS 
AiLeNTOHN  VI   AP 
ALTOMA  NOCSeSHOC   C*VC 
AlVIN   R   SUSH   0AM 
APCILO    ;    If 
ANIPtOTSVILLC 
AUSTIN 

AusTi>«aui>a  ;  w 

ftAKERMOwN    >   wNh 

BAftHrS 

0E*lt   0A» 
SCAVCK   PALL& 

SCAVCRTOwK 
•CCMTCISVILLE 
SCLie^MTC    A   <t 

aCTHLeMCM 

bcihlehew  lcmiom  univ 

KAIft 

aLA|l>SvlL(.e   «   CHE 

BLAKCSLEE   COftNCItS 
SUOSERVlLLE    1    N 
BOSMELL    1    sw 
BftAOOOCK   LOCK   i 
B4A0F0ft0   FAA   AlAPOnT 
BRADFORD  CENTRAL   FS 
BRADFORD   A   W   RES 
B4EC2EWOOO 

B<tO0<VlLLE    SCHAQE    »L. 
BRUCETON   I    S 
8JCKST0VN    1    SE 
BUFFALO   MILLS 
BUHOETTSTOWN   2   w 
BURNT    CABINS    2    NE 
BuTLEft    9    ITNH 
BUTLER   SUBSTATION 
CAMP   KUINE 
.NTON    1    HV 


CARLISLE 
CARROLLTOWN    2 
CARTER   CAMP   2   ■ 
CeCAR    RUN 
ChAODS   FORO 

cha.*(bers6urg  1 
charleroi 
charleroi  loch 
clarence 
clarion  3  sw 

claussville 
clavsville  3  w 
clearfield 
Clermont 

CLERMONT  4  sw 


EARi 


l*f»MtVLVAMI* 
JAMMNV  1««T 


OBSERVER 


CORPS  Of   CNOINECRS 

CMaRLES  M.  ALLEN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALTOONA  MATER  BUR. 

ALVIN  R  BUSH  0AM 

EUGENE  R.  YOUNC. 

PA,  STATE  COL.  EKP.ST- 

MRS.    BETTY   M,    MOREAN 

OTTO   0.    BACON 

POM.    CUT    FLOWER   CO. 

CORPS   OF    FNOTNEERS 
ROARrNG   CREEK   WATER   CO, 
HOWARD   ft.    KEMP 
GUV   f    RITTER 
PAUL   W.    FrSMER 
ROCKVICW   PRISON   FAfli 
FLOYD   W.    TRUMP 
BERWICK    INO  OEV   ASSi 
CITY  OF   BETHLEHEM 
LEHIGH   UNIVERSITY 

DEPT.    FRST.    *   wi 
U.S.    WEATHER    BUREAU 
WALTER   wlLOHICK 
MRS.    BESSIE   M.    rflLLDERS 

MRS.     EMMA    SHAULIS 
CORPS    OF    ENGINEERS 

VlATION  AGENCY 
BR4DF0PD  FIRE  DEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
PA,    TURNPIKE    COMM. 

RAY  FORO 

S  BUREAU  OF  MINES 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C,  AOAMS 
SMITH  TWP.  MUM,  AUTm, 
PA.  TUMNPIKE  COMM. 
MRS.  KATHRYN  DUNN 

CLOSED  T/6/66 
LESLIE  0.  DOWLING 
MPS.MILOREO  SPENCER 


STATION 


LAKEVILLt  I  NNC 

LANCASTER  2  Ht  t 

iCASTER  2  Nf  f 


AND  I: 


/ILLE  2  I 


ILT 


^0  I 


REIC 


OUCHTON 
CHARLES  *.  BENDER 
WEST  PENH    POWER  CO, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  SUSAN  VER9ITSKET 
PA,  ELECTfflC  CO, 


J.  DOTTERER 
MFGRS.  L.  +  H.  CO. 
IRA  TAYLOR 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONOS 
HRS.  TILLIE  M,  SIMONDS 
PHILA.  ELECTRIC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  L.  REID 
FREDERICK  A.  HEYL 
EUGENE  W,  OLOLANO 


AuRELTON  ST  VILLAGE 

AWRENCEVILLE 
LEBANON  3  Sw 

EmIOMTON 
LE  ROY 
LEWIS  RUN  )  SE 

.EWISTOwN 

OCK  HAVEN 

OCK  MAVEN  2 
LONG  POND  2  w 
LYNCH 

lAPERA 

AHAFFEY 
MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
fiCUS  HOOK 


RION  CENTER  2  SE 


matamohas 

MC  CONNELLSSURC 

MC  keesport 

MEADOW  RUN  PONDS 

IEAOVILLE  1  s 

ieO\X    RUN 

MERCER 

NGO.  INC. 


AIN 


PAUL  L.  SNYDE 
FERD  IOISH 
CALVIN  R.  PACKARD 
MRS  MELVIN  P  THOMAS 
CRESSON  ST,  iCMOOL  MOSP 


IE  < 


LIT 


N.  OIKIE  WiNEMAi 
PA.  TURNPue  CO^M. 
THOMAS  A.  H0T4LEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEODORE  F.  MATHUES 

■I  STAND 
CALVIN  HUGAR 
FED  AVIATION  AGENCY 


CITY  OF  DU  f 

D. 


JIS 

HITE 


POBERI  J.  OBERT 
FRANCIS  9.  HANLEY 
A,  B.  KEMPEL 
5E0NARD  KERCHENSKE 
MRS.  TALLIE  M.  SHITTON 
WILLIAM  SUOERS 
STANLEY  L.  VON  NEIDA 
MRS  HENRIETTA  C  FLYNN 

FIELD  RESEARCH  LA3. 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA,  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  TOMPKINS 
ANDREW  a.  EVANSHA 
STANLEY  G.  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 

*.    CRAIGHEAD 


CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  J.  SHRADER 
MRS.  £.  C.  MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


GEORGE  S  ' 


I  SR 


E  CORRECTIONAL  INST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 
C.  EARL  MILLER 

HANOVER  Evening  sun 
U.S.  WEATHER  Bureau 

MR<,  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
JOHN  M,  fllN'^LER 
MRS.  CHESTER  PONTOSKY 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO, 
MRS,  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
S.  H,  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 

GIENCER 
METRO  P.  OOROSH 
HAROLD  D.  SHERMAN 
CLYMER  WATER  SVC,  CO, 
ARCHIE  LAIN 

FRST.  t  WTR! 

GEORGE  R.  WADDELL 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

CITY  OF  JOHNSTOWN 

RUDOLPH  A,  ANDERSON 
9RA0FORD 
UE  COMM, 
ENGINEERS 


MERCERSBURG 


MONTROSE 


MT  GRETNA  , 
MOUNT  UN  1 01 

murrysvilli 
myerstown 

NATRONA  l0< 
NEFFS  MILL! 
NESHAMINY    F 


WPOST 


lEW 


ITON 


I  POL  I 

NOfiftlSTOWN 

EAST    2    SE 
PHILADELPHIA 

ORWELL    2    NW 


PHOENIXVILLE  1  E 

PITTSBURGH  W8  AP 
'PITTSBURGH  WB  CIT 
PITTSFIELD  9  WSW 
PLEASANT  MOUNT  I  I 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PROMPTON  Dam 


EADING  W9  CIT 
ENOVO 
ENOVO  5  S 
1 DGWA  Y 
ROCHESTER  1  N 

IVILLE 
RUSSELL 

E  HARBOR 
SAGAMORE  I  S 

LINA  3  w 
XTON 
SCANOla  1  E 
■CHENLEY  LOCK  • 


^IPPENSeURG 

INNEMAHONING 
SLIPPERY  ROCK 
SMETHPORT  highway  SHED 
SOMERSET  FAIfiVIEW  ST 
SOUTH   CANAAN  I  NE 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
'STATE  COLLEGE 
STATE  COLLEGE  2 
STILLWATER  DAM 

STOYSTOWN 
STRAUSSTOWN 

5TR0NGST0WN 
STROUOSSURG 

STUMP  CREEK 

SUNBUftY 

SUSQUEHANNA 


T06YHANNA 
TORPEDO  i-    W 

■QWANOA  1  ESE 

■ROY 

■JNNELTON 

URTLEPOINT  i.  NE 
YRONE  4  NE  9AL0  EAGLE 


IRGIN' 
ARREN 


LLE 


INGTON 
lATSONTOWN 
'AYNES8URG  1  E 
'EBSTER  MILLS  3  SW 
ELLSSORO  3  S 


COUNTY 


MIFftlN 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 

DELAWARE 

FOREST 
INDIANA 
BLAIR 


MERCER 

MERCER 

RANKLIN 

ONROE 
SOMERSET 
BRADFORD 

DAUPHIN 
CENTRE 
COLUMBIA 


ASTER 
LIN 


MIF 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

HUNTINGDON 

BUCKS 


WESTMORELAND 
LEHIGH 
MONTGOMERY 
ERIE 


MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 


8S70 

8589 

8610 

e66E 

8725 

8763 

8873 
8885 

9888 

8893 

8901 

8905 

8959 

8989 

9002 

902A 

9042 

9050 

9)96 

9298 

9312 

9367 

9380 

9A0e 

ILAOELPI 
ILAOELPI 
CENTRE 


JEFFERSON 
ARMSTRONG 
BUCKS 

POTTER 
BERKS 

CLINTON 
CLINTON 


CENTRE 
CENTRE 
SUSOUEHANNA 

SOMERSET 
BERKS 

INDIANA 
MONROE 
JEFFERSON 
NORTHUMBLANO 

LUZERNE 


FOREST 

CRAWFORD 

CRAWFORD 

MONROE 

WARREN 

BRADFORD 

SRAOFOftO 

INDIANA 


ERIE 
FAYETTE 

WESTMORELAND 

BERKS 

WARREN 

WASHINGTON 

NORTHUMBLANO 
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05 

24 

'6 

52 

77 

S? 

76  57 
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76  11 

600 

78  55 

75  11 
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78  50 

1320 

76  48 

44C 

1020 

76  09 

1340 

75  59 

75  59 

1120 

79  26 

1200 

79  40 

155( 

79  42 

1220 

75  25 

1950 

79  32 

1740 

76  25 

745 

76  47 

1100 

79  23 
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78  16 

1640 

78  12 
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79  49 

1400 

79  46 
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80  14 
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76  52 

80  10 
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LANCAtTER  WATrR  tU* • 
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PA.  OfPI.  OF  WtLFARf 
MARION    L.    GUIIDS 
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AMERICAN   viSCOil   CO, 
HARRIS    W.    DITNCR 
HUOH    F.     PAOKCI) 

THOMAS   MECKES 
CORPS   OF    ENGINEERS 
MRS.     JULIA    J,    SMOFF 
KENNETH    £,    8USM 
FRANCES   [,    SCHEIBNCR 
MRS.     I,     S,    BUCHANAN 
SUN    OIL    CO. 
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CORPS   OF   ENGINEERS 
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DAVID    I 


BISl' 


ES    JR 
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PA.    DEPT.    HIGHWAYS 
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PA.  TURNPIKE  COMM. 
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NEW  JERSEY  2INC  CO. 
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•S,  WEATHER 
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S.  WEATHER 

BUREAU 
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MRS.  HELEN  H.  PYLE 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 
WILBUR  R.  \'OR0IN 
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HOWARD  G.  PECK 
EUGENE  M.  COOK 
PA.  DEPT.  OF  HEALTH 
P,  H,  GLATFELTER  CO. 
PA,  STATE  UNIVERSITY 
PA,  STATE  UNIVERSITY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

VERNON  MONG 
JACOB  KLAhR 

HARRY  F.  BENNETT 
MARRY  ff.  COULTER 
MAPRV  m  TRAVIS 

JOHN  W.  NEWMAN 
MRS.  LAUfla  A.  BENSON 
MRS,  ELIZABETH  COSSLETT 
RONALD  YURCHAK 
PANTHER  VALLEY  wTR.  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PA.  ELECTRIC  CO, 
CITY  OF  TITUSVILLE 
MRS.  JULIA  GRAOY 
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EUGENE  HABTSOCK 
MRS.  MARY  E.  WEIMER 
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ROBERT  GUNNETT 
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BUTLER  SUBST, 
NEFFS  Mil 
TORPEDO  i*    W 
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PITTSFIELD  9  W; 


YORK 
YORK 

WARREN 


BUTLEft 

HUNTINGDON 

WARREN 


76  23 
76  13 
75  27 
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YORK  WATER  COMPANY 

YORK  WATER  COMPANY 

METROPOLITAN  eOISON  CO. 

WILLIAM  CARUETT 

KING  COAL  AVIATION  I  N< 

JAMES  0  TETER 

LESLIE  HOWATT 


CLOSED  7/6/66 
CLOSED  10/6/65 
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REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Penneylvanla  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlet,  Weather  Bureau  Airport  Sutlon,  Ha: 


1 0-  MONONC  A  H  EL  A 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  othe 
are  the  sums  of  the  negative  departur 
and  speeds  divided  by  Ihe  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME-  The  Station  Index  shows  observation  times  in  lo 
and  Snow  on  Ground"  table  is  al  observation  time  (or  aU  except  Weather 
tion"  table,   "Daily  Temperature"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table,  i 


dicated,  dimensionat  units  used  in  this  bulletin  are:       Temperature  in  'F,  precipitation  and  evaporation  In  Inches  and  wind  movem 
erage  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.     ReaulUnt  t 


il  standard  time.  During  the  summei 
jreau  and  FAA  stations.  For  these  s 
i  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  i 


months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  sa' 

atlons  snow  on  ground  values  are  at  7:00  a.  m. ,   E.  S.  T.     DaU  in  the  "Ext 

n  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  2A  hours  ending 


EVA PO RATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporatlo 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


J  Wind"  table.     Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 
taken  from  different  points 


SNOWFALL. 


Entrl 


3  of 


"Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table. 


Snowfall"  t 


,  Include  snow  i 


NORMALS  for  all 
DIVISIONS,  as  usi 
STATION  NAMES. 


^tions  are  climatological  standard  n 
in  this  publication,  became  effectlvi 
Figures  and  letters  following  the  si 


l£  based  on  the  period  1931-1960. 

I  data  for  September  1956. 

name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  daU  will  be  carried  i: 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue    of  this  publication. 


IN  THE  r 


\.  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


"Daily  Precipitation"  t 
and  the  "Daily  Tempei 


'quipped  w 
distribution  unknown. 


No  record  in  the  "Supplemental  Data" 

No  record  in  the  "Climatological  Data' 

^      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++      Highest  observed  one  minute  windepeed.    This  station  is 

*      Amount  included  in  following 

/  /     Gage  is  equipped  with 

B      Adjusted  to  a  f\iU  month. 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a 

M      One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  i 


e  Station  Index. 


ratio  of  1  inch  wat 
less  than  10  days 


r  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ecord  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  r 


R      Amounts  from  recording  gage.      (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slight 

T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  n^onth. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR      This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  a 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  nor 
the  "Hourly  PreclpiUtion  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.     Omission  of  data  u 

J  "Supplemental  Data"  table. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  : 

VAR  This  entry  in  time  of  observaUon  column  in  SUtion  Index  ; 


1  the  amounts 


1  Hourly  PreclpiUtion  Data.) 


any  month  indicate: 


e  generally  exposed  i 


i  shelter  located  a 


e  thermometei 


)  shelter  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  i: 
General  •. 


he  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA, 
t  PrinUng  Office,  Washington,  D.  C.   20402. 

of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History' 
e  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  fublications  may  ' 
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POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELAND 

MAWLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

29. i 
30.6 
33.3 
35.3 

31.2 

7.6 
11. 8M 

7.8 
14.9 

3.* 

18,5 
21, 2M 
20,6 
25,1 
17,3 

.  4.6 

5e 

46 

it 

61 
5« 

16 
19 
16 
15 
16 

-18 
-  2 

-15 
.10 
-17 

13 

8 

8 
13 
13. 

1296 
1225 
1239 

1112 
1325 

0 
0 
0 
0 
0 

19 
16 
13 
12 
16 

27 
28 
28 
28 
28 

9 
1 

7 

3 

11 

1.32 

1.39 
2.05 
1.56 

.  1.23 
.   .60 

.24 

.52 

.92 
.38 

3 

8 
8 
8 

24.0 

1«.5 
20.1 
16.3 

1« 

7 

e 

n 
ic 

8 
19 
8 
8 

8 

6 

c 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

PLEASANT  MOUNT  I  W 
SCHANTON 
STR0UDSBUR6 
SHEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

27.5 
3*. 3 
36.2 
29.9 
30,7 

5.7 
12.9 
15.3 
U.l 
U.6 

16,6 
23,6 
25.8 
20,5 
21.2 

.  5.0 
-  3.0 

53 

61 
57 
5! 

53 

16 
16 
15 
16 
15 

-18 

-  4 
-15 

-  7 
-20 

13 
14. 

8 
13. 
13 

1348 
1152 
1091 
1239 
1224 

0 
0 
0 
0 
0 

20 
11 
8 
16 
18 

27 
27 
28 
27 

27 

8 
3 

3 
2 
3 

2.38 
.47 
1.75 
1.68 
1.59 

-  .67 
.  1.65 

-  1.11 

-  1.50 

.50 
.21 
.73 
.39 
.46 

3 

3 
7 
3 
7 

23,4 

24.5 
23.0 
31.2 

11 

14 
9 

14 

9. 

7 

9. 

8. 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

H>BARRE.SCRANTON  WBAP 

31.9 

15.1 

23.5 

-  4.8 

56 

15 

-  6 

8 

1154 

0 

13 

27 

3 

.89 

-  1,10 

.26 

7 

14.4 

7 

8 

3 

0 

0 

DIVISION 

21.3 

-  4.9 

1.51 

-  1.10 

21.3 
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EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOWN  MB  AP          R 

PALMERTON 

PORT  CLINTON 

2ERBEY  AIRPORT 

ZION   GROVE 

33.5 

3«.3 
34.8 
27.9 
32.1 

15.1 
16.4 
10.0 
11.7 
10.3 

24.3 
25.4 
22.4 
19.8 
21.2 

-  4.9 
•  4.2 
.  7.6 

52 

56 
57 
52 
55 

15 
15 
16 
16 
16 

-  7 

-  5 
-11 
.  4 
-18 

9 
8 
8 
13. 
9* 

1134 
1105 
1185 
1260 
1216 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
11 
9 
20 
15 

28 
28 
28 
27 
27 

3 

3 
5 
4 
5 

1.98 

1.14 

1.80 

.98 

.99 

•   .66 

-  1.35 

-  1.01 

.96 
.41 
.73 
.22 
.22 

7 
7 
8 
3 

3 

19.7 
21.4 
21.0 
19.5 
16.0 

12 
12 

9 

9* 
8 

10. 

1 

0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

22.6 

-  7.1 

1.38 

-  1.29 

19.5 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

COATESVILLE  I  5W 
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6E0RGE  SCHOOL 
6RATERF0RD  1  E 

38.1 
36.3 
35.6 
36. i> 
36.0 

16.1 
15.8 
19.3 
15.5 
1*.6 

27.1 
26.1 
27.5 
26.0 
25.3 

-  4,5 

-  5.4 

.  6.4 

60 
57 
60 
60 
58 

3 
15. 
15 
16 

3 

-  I 

-  2 
0 

-  9 

-  8 

9 
13 

9 
13 

9 

1054 
1084 
1045 
1088 
1106 

0 
0 
0 
0 
0 

9 
9 

11 
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9 

27 
27 
27 
27 
27 

2 

1 
1 

5 
5 

1.57 
2.04 
1.27 
2.53 
3.13 

-  1.21 

-  1.25 

-  .17 

.48 

1.10 

.55 

.85 

1.35 

7 
7 
7 
8 
7 

16.4 
19.9 

24.5 

9 
12 

13 

8 
8. 

8 

5 
6 

4 
7 
7 

0 

1 
1 

2 

I 

0 

1 

0 
0 

1 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

39.3 
3*. 7 
35.* 
38.0 

19.7 
12.9 
16.2 
23.3 

29.5 
23.8 
25.8 
30.7 

.  3.0 
-  5.8 

60 
57 
57 
58 

15 
16 
16 
2 

-  8 
-20 

-  6 
9 

9. 
8 
8 
13 

989 
1148 
1092 

954 

0 
0 
0 
0 

7 
12 
10 

9 

25 
28 
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24 

2 

4 
2 

0 

1.66 
1.08 
1.65 
2.23 

.   .82 
-   .59 

.76 

.29 

.81 
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7 
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8 

7 

15.1 
12.9 
17.6 
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U 
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8 

8 

7 
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4 
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1 
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PHIL  DREXEL  INST  TECH 
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36.8 
38.7 
38.3 
37.3 

15,6 
16.0 
20.8 
23.4 
20,7 

25.2 
26.4 
29.8 
30.9 
29.0 

•  4.2 

57 
56 
61 
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60 

3 
15 
2 
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2 

-  4 
1 
3 
8 
4 
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13 
13. 
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0 

9 
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9 
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27 

3 

0 
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0 
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1.28 
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.57 
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7 
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10 
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8 

0 

1 
1 

2 
1 

0 

0 
0 

2 
0 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 

QUAKERTOWN 
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WEST  CHESTER 

'•0.6 
*0.9 
38.7 
37.2 
38.2 

25,4 
16,9 
17,5 
20.4 
17,5 

33.0 
28.9 
28.1 
28.8 
27.9 

.  4.6 
-  2.5 
.  4.6 
.  5.6 

63 
59 
59 
60 
60 

15* 

16. 

15 

15 

16 

9 

-  6 

-  7 
4 
2 

13 

9 
13. 

9 
13 

888 
1006 
1027 
1006 
1029 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

4 
7 
8 
9 

24 
26 
27 
27 
26 

0 
3 
2 
0 
0 

1.53 
2.24 
1.66 
2.05 

-  1,29 

-  .47 

-  .98 

-  ,85 

.64 
.78 
.83 
.54 

7 
8 

7 
8 

23.9 
17.6 
14.0 

12 
11 
8 

8 

8 

10. 

5 
7 
3 

7 

I 
I 
1 
1 

0 
0 
0 
0 

WEST  GROVE  I  SE 

36.0 

17.9 

27.0 

58 

3 

2 

13 

1057 

0 

11 

27 

0 

.87 

-  1.88 

.43 

16 

4 

0 

0 

DIVISION 

27,8 

-  5.2 

1.92 

-   .75 

17.8 

«    «    « 
LOWER  SUSQUEHANNA   O'l 

ARENDTSVILLE 
6L0SERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 

3«.8 

35.5 

36.7 
36.1. 

15.9 
16,6 
18,5 
18.0 
18.3 

25.4 
25.5 
27.0 
27.4 
27,4 

-  5.9 

-  5.7 

-  5.2 

-  6.2 

58 
61 
59 
62 
58 

16 
16 
15 
15 
16. 

-  2 
3 

-  2 

-  8 

-  1 

8 

8 

9. 

8 

9 

1102 
1099 
1056 
1047 
1048 

0 
0 
0 
0 
0 

11 
12 
11 
10 
10 

28 
27 
27 
27 
26 

I 

0 
2 

2 
2 

1.39 
1.33 
1.35 
1.40 
1.13 

-  1,10 

-  ,93 

-  1,17 

-  ,92 

-  1,35 

.39 
,40 
,65 
,65 
,46 

15.8 
12.2 

12.0 
12.7 
12.0 

10 
7 
8 
8 
8 

9. 

7 

8. 

7 

9. 

4 
6 
4 
4 
3 

0 

0 

1 
1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

HANOVER 

HARRIS8URG  WB  AP         R 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSw  PUMP  STA 

37.6 
35.9 
36.7 
37.3 
39.6 

17,6 
17,9 
16.1 
19.6 
18.4 

27.6 
26,9 
26.4 
28.5 

29.0 

-  S.8 

-  5.7 

-  4.7 

62 
59 
62 
61 
59 

3 
16* 
16 

15 

15 

1 

-  2 

-  6 

-  1 
-14 

9. 

9. 

8 

9. 

8 

1041 
1061 
1077 
1016 
1002 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
U 
11 
9 
6 

27 
27 
27 
28 
26 

0 
2 
3 
2 
3 

1.72 
1.54 
1.45 
1.41 
1.70 

.   ,89 

-  ,77 
.   .90 

-  .68 

,54 

.69 
.58 

.50 
.86 

19.3 
16.5 
10.7 
13.0 

14 
8 
6 
8 

15 

8 
8 
10. 

7 
7 

5 
3 

5 
3 
5 

1 
1 
1 
1 
I 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

27.1 

-  5.6 

1.44 

-   .95 

13.8 

*     M     tt 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  Sw 

35.0 
32.5 
33.9 
35.3 
32.1 

14.4 
8.9 
12.3 
15.8 
11,0 

24.7 
20.7 
23.1 
25.6 
21.6 

61 
59 
60 
66 
57 

15 
16 
16 
16 
16 

-12 
-15 
-  8 
•  8 
-10 

8 

9. 

9. 

9 

9 

1123 
1232 
1167 
1097 
1209 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
15 
14 
14 
13 

28 
28 
27 
27 
28 

4 
5 
4 
2 
5 

,93 
1.52 
1.34 
1,39 
1,43 

.42 
.36 
.27 
.26 
.33 

2 
1 
3 
28 
3 

10.8 
U.6 

7 
5 

7 

7 
10. 

9. 

3 
6 

7 
7 
6 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWPORT 
SUNBUftY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

35.5 

3*.* 
32.1 

14,2 
14,3 
14,9 

24.9 
24.4 
23.5 

-  5.7 

62 
59 

57 

16 
16 
15 

.10 
.10 
-  9 

9. 

9 

8 

1116 
1135 
1157 

0 
0 
0 

9 
10 
14 

28 
28 
28 

3 
2 
3 

1.38 
1.14 
1.49 

-  .99 

-  1.44 

-  1.02 

.29 
.39 
.36 

3 

3 
2 

17.6 

6 

9. 

7 
4 
5 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

DIVISION 

23.6 

-  6,6 

1.33 

.   .95 

13,3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY   1967 


Temperature 


No.  of  Doys 


Precipitation 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 


AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  I  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PMILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  Sw 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

ICEG6 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOMN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  <,  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


29,7 
28.5 
33.8 


27.6 
34.3 
27.2 


32.* 
32.4 
30.2 
33.8 
33.3 

31.0 
29.8 
33,0 
32.2 
32.3 


34,1 
39, 6^ 
34.6 

36.4 

38.0 

I 

32.5 


35,5 
31.3 
35,0 
32.8 
38.3 

36.3 

32,8 
37,4 


36,1 
31,9 
37,4 
36,3 
39,0 

36,7 
34,5 
36,8 
33,4 
36,3 

33.6 
30.0 
39.8 
37.8 


28.5 
31.1 
34.5 
35,1 
31,6 

32.6 

30.9 
30,2 
30,8 


8,8 
9,7 
8,5 


7,3 

13.7 
7,4 


12.6 
10.4 
7.0 
4.9 
11,7 

8,5 
9,7 

12,5 


14,6 
18, 3M 
11,7 

13,4 

17,3 
14,5 
16,5 


14,9 
15,9 
11.9 
11.3 
14.9 

12.9 

13,5 
19,8 


M 


14.1 
14,4 
17,4 
15,6 
20,9 

15,0 
16,6 
20,4 
11.6 
15.4 

16,0 
12,7 
20,0 
14,6 


10.3 
9,4 
13,1 
10,0 
10,2 

13.0 

12.3 

8.8 

13.0 


19.3 
19.1 
21.2 


17,5 
24,0 
17.3 


22,5 
21,4 
18,6 
19,4 
22,5 

19,8 
19,8 
22,8 
20,3 
23,4 

21.1 


24 
29. OM 
23.2 

24.9 

27.7 

I 

24.5 

25.6 


25.2 
23.6 
23,5 
22,1 
26,6 

24,6 

23,2 
28,6 

f 

25,1 
23,2 
27,4 
26,0 
30,0 

25,9 
25,6 
28,6 
22,5 
25,9 

24,8 
21,4 
29,9 
26,2 

25,5 


19,4 
20,3 
23,8 
22,6 
20,9 

22,8 
21,6 
19,5 
21,9 


3,5 
3.6 

5.0 


4.7 
5.9 

5,9 


5.7 
3.7 


3.6 

4.3 


64  2o 
60  16. 
62  16 
58  16 


50  16 


8 
.14|   8 


.14   8 
■  18   8 


.13  8 

.13  8 

.19  8 

•  3  13 


1275 
1275 
1223 

1179 

1326 
1141 
1333 


1186 
1214 
1292 
1270 
1183 

1261 
1262 
1176 
1245 
1158 


1129 
1002 
1162 

1115 

1039 

112 


1108 
115 

115 
119 
107 

1122 

ll65 
1012 


nil 

1164 

1047 

1085 

975 

1090 
1097 
1013 
1184 
1089 

1119 

1217 

976 

1080 


1270 
1246 
1149 
1181 
1230 

1175 
1209 
1270 
1201 


12 

7 
12 

12 

11 

18  26 


27 


10  27 
17|  27 
26 

13|  27 
26 


0  II 


9 

17 
8 
8 

10 

10 
12 
11 

Ol  12 
0|  10 


26 


.77 
.99 

1.75 

1.01 

2.07 
1.12 
1.70 

1.34 


1,81 
2,00 
2,52 
2,09 
1,75 

2.30 
1.89 
1.62 
2.26 
1.63 

1.99 


2.32 
2,22 

3,75 

1,24 

2.91 
2.10 
1.51 

2.29 


2,58 
3,35 

2,56 
2.76 
2,30 

2,11 

2,32 
2.16 
2.97 

3.11 
3.38 
2.51 
2.83 
2,70 

3,23 
2.54 
1,94 
2.98 
1.69 

3.23 
2,94 
2,55 
2,38 

2,66 


1,37 
2.06 
2.41 
2.70 
2.43 

2,46 
2,87 
2.09 
2,26 


,20 
.31 
.51 


,46 

,60 


,90  28 


,35 

,72 
,50 
.47 


.55 

.52 
,65 
,55 

,63 

,49 

.55 

.64 
.57 

.51 
.51 
.48 
.45 
.55 

.94 
.54 
,53 

,57 

,44 

,65 

,80 
,56 
,49 


,44 
,89 
,33 
,51 
.57 

.70 
.84 
.43 
.43 


6,0 

6,3 

17,5 


23.6 
10.0 
13,0 


12.6 
20. S 
23.0 
20.5 
13.7 

21. S 
21.0 
U.O 
19.0 
14.2 

17.7 


15.5 
38.1 


14.6 
13.7 
20,5 


23.6 
27.9 
20.7 
18.0 
13.0 

25.5 


15.7 
22.5 

20.3 

30.3 
12.0 
17.5 


21.7 
13.7 
24,0 


23,5 


16.1 
13.7 


12.8 
20.1 
20,0 
20.9 
23.4 


33.0 
19.6 
22.1 


28 

28 

28 

28* 

28 

28 
28 

14* 
12 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY   1967 


Ton 

nperatura 

Proclpltollon 

.  1 

u 

.  c 
<  i 

1 

< 

■5 

II 

1 

X 

1 

1 

• 
S 

1 
1 

No.  of  Ooyi 

1 

ll 

1 

I 

1 
o 

o 

Sno 

».  SI..I 

No.  ol  Ooy, 

Station 

Mux. 

Mit., 

1 

It? 
ll 

£ 

s 

o 

1 

i 

o 

1 

8 

■:i 

St 

S  > 

6i 

EAST  BRADY 

36.7 

15.2 

26.0 

60 

15. 

*  "1 

13 

lOflS 

0 

9 

26 

1 

3.5* 

.98 

) 

2e* 

2** 

T? 

r 

0 

ERIE  «B  AIRPORT 

32.0 

16.3 

2*, 2 

-    2.2 

5* 

15 

-  1 

e 

1137 

0 

11 

26 

1 

1.67 

-   ,65 

,61 

2 

13,9 

3 

^ 

1 

0 

FARRELL  SHARON 

37.* 

20. » 

28,9 

-    1.* 

59 

16 

-  2 

8 

1003 

0 

8 

2* 

1 

1,85 

-   ,** 

,*9 

2 

A 

n 

0 

FRANKLIN 

33.2 

11.3 

22,3 

-  *.9 

SB 

16 

.  7 

9. 

1189 

0 

12 

28 

1 

2.76 

,33 

,*0 

28 

19.1 

s 

28 

1  J 

n 

0 

GREENVILLE 

34. S 

15.* 

25.1 

.  3,6 

55 

1* 

-10 

8 

1112 

0 

8 

27 

2 

1.60 

-   ,92 

138 

2 

23.1 

i 

28* 

i 

0 

0 

JAMESTOWN  2  Nm 

30.3 

12,* 

21.* 

56 

16 

-  7 

13. 

1215 

0 

1* 

28 

* 

D  2.1'' 

-   ,12 

,*0 

1 

IS.O 

7 

28 

7 

KANE  1  NNE 

29,6 

10.1 

19,9 

51 

16. 

-19 

8 

1256 

0 

17 

27 

5 

2,83 

,*8 

2 

21,5 

9 

12 

in 

n 

0 

MEAOVILLE  1  S 

31.3 

11.7 

21.5 

-  *,7 

55 

16 

-  9 

8 

1210 

0 

12 

28 

5 

2.57 

,05 

,68 

2 

23,9 

28 

7 

1 

0 

MERCER 

32.9 

I*. 9 

23.9 

55 

16 

-13 

8 

11*7 

0 

15 

27 

2 

3.08 

.*6 

28 

19,* 

9 

28 

9 

n 

0 

TIONESTA  2  SE  DAM 

31,5 

7.3 

19,* 

56 

16 

.1* 

8 

1271 

0 

15 

28 

5 

2.69 

,** 

2 

19.0 

8 

28 

9 

0 

0 

TITUSVILLE  HATER  WORKS 

30.3 

7,0 

ie,7 

55 

16 

-16 

8 

1292 

0 

17 

28 

7 

2.*8 

,56 

2 

23,0 

28 

9 

0 
0 

WARREN 

33.1 

l*.l 

23.6 

-  3.7 

5* 

16. 

-U 

8 

115* 

0 

U 

27 

3 

2.79 

,23 

.61 

2 

17,5 

6 

28 

9 

2 

DIVISION 

22.3 

•  *.* 

2,*1 

-   .17 

20.* 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
LAWRENCEVILLE 


LOWEST  TEMPERATURE 
DU  BOIS  7  E 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
PHIL  OREXEL  INST  TECH 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
SCRANTON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PHIL  DREXEL  INST  TECH 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CRESSON  1  SE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
PITTSFIELD  9  MSW 


i 

67 

DATE 

15 

-  26 

DATE 

08 

*.79 

.*7 

2.60 

DATE 

02 

38.2 

21 

DATE 

28* 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY   IttT 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8    9 

10   11 

12 

13   14   15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22  1 

23  1 

24 

25   28  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  J 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELAND 

GOULOSBORO 

HAWLEY 

2.25 
1.32 

1.39 

.17 
.13 

.18 
.13 

.07 

T 

.76 
.24 
.25 
.30 
.23 

T 

.07 

T 

.02 

.08 
.18 

.22 

.11 

.01 

.19 
.25 

.21 

.07 

.25 

.23 

.39 
.52 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

.05 
.03 

T 
.04 

.02 
.01 

.01 

T 

.05 
.09 
.05 

T 

.03 
.01 
.02 

.04 
.01 

.40 
.14 
.03 
.26 
.10 

.08 

T 

.06 

T 

.05 

.30 

.03 

.03 

.04 

T 

.07 
.03 

.04 
T     T 

T 
T 
T     T 

.17 
.07 

Il2 
.01 

HOLLISTERVILLE 
HONESDALE  4  NM 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LONG  PONO  2  W 

1.75 
1.51 
1.90 
1.55 
1.57 

.12 
.21 
.11 
.13 

.08 

.31 
.34 
.16 
.32 
.16 

T 
T 

.01 

.02 
.06 
T 
.10 

.31 

.10 
.30 
.09 
.21 

.14 
.12 
.16 
.08 
.08 

.41 

.43 
.33 

.07 
.06 

T 

T     .04 
■  06 
.01 
.09 
.06 

.02 

T 
T 

.04 
.05 
.01 
.05 
.09 

.02 

T 

.02 

.03 

T 
T 

.19 
.30 
.20 
.19 
.16 

.10 
.03 
.03 

.04 
.05 
.13 
.06 
.06 

.04 
.02 
.05 
.04 

T     .04 
T     .02 

T     .03 

T 

.03 

.02 

.07 

T 

.06 

MATAMORAS 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  MOUNT  1  M 
SCRANTON 

2.05 
1.56 
1.46 
2.38 
.47 

.07 
.22 
.10 
.19 
.12 

.03 
.10 

.32 
.32 
.22 

.50 
.21 

T 
T 

.07 

T 

.05 

.08 
.05 
.21 
.06 
.04 

.16 

.08 
.27 
.05 

.92 
.38 
.32 
.15 

.04 

T 

T 
T 

I 

.03 
•  03 
.06 

.02 
.04 

T 

T 

.03 
.05 

T 

T 

.02 

.03 

T 

.01 

.02 

.19 
.22 
.11 
.39 
.02 

.02 

.19 

.04 
.04 
.01 

T 

.16 
.03 
.03 
.45 

.03 

T     T 
T     .04 

T 

.04 

.03 

.19 

.04 

STROUOSeuRG 
SHEET  VALLEY 
TOBTHANNA 
HILKES.BARRE  4  NE 
M-BARRE-SCRANTON  WBAP 

1.75 
1.66 
1.59 
1.39 
.69 

.08 
.24 
.11 
.10 

.02 

T 

.17 

•  24 

.26 
.39 
.21 
.32 

T 

.02 
.03 

T 

T 

.03 

.01 

.03 

.26 
.21 
.24 
.16 

.10 

.73 
.11 
.46 
.09 
.26 

.13 
.33 

.06 

T 
.02   T 

T     T 

T 

T 
T 

.01   T     T 

.04 
.02 

T 
T     T 

.02 
.02 

T 

.05 
.09 
.02 
.03 
.06 

.01 

T 
.03 

T 

T 

T 
T 
.06 

.17 
.22 
.07 
.22 

.08 

.02 

.09 

.09 

.06 

T 

.01 

T 
T 
.01 

T 

T     T 

T     .01 

.07   T     T 

T     T 

T     T     .02 

T 
.19 

.09 
.09 
.01 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOHN  WB  AP          R 

BETHLEHEM 

CLAUSSVILLE 

KRESGEVILLE  i    U 

LEHIGHTON 

1.98 
1.36 
1.51 
1.14 
1.43 

.02 
.04 
.07 
.09 

.26 

T 

T 

.26 
.17 
.10 
.24 

.02 
T 

T 

T 

.02 

.05 

.04 

.21 
.06 
.13 
.18 
.21 

.96 
.22 
.11 

.10 
.15 

.36 
.59 
.30 
.40 

.09   T 

.07 

.05 

.03 

7 

T 

T     .01 

.02 

.05 

.01 

T 

.02 

.01 

.11 
.06 
.13 
.05 
.10 

T 
.01 

.14 

.05 
.20 
.19 
.14 
.10 

.07 
.01 
.03 

.04 

T 

T 
.01 

T          .02 

T 

.09 
.06 
.09 
.09 
.09 

NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

TAMAOUA 

1.71 
1.14 
1.80 

1.36 

.04 
.06 
.06 

.20 
.23 

.02 

.01 

.16 
.40 
.22 

.01 

T 

T 
.01 

•  15 

•  20 

•  12 

.14 

.75 
.41 

.24 

.73 
.29 

.03 
.02 

T 

T 

T 
T 

.01 

.01 
.02 

T 

.12 
.06 

.07 

.12 
.03 

.07 

.14 
.02 
.18 

.13 

T 
I02 

.09 
.03 

.02 

T 

T 

7 

T          .03 

.01   T 

.10 
.01 
.12 

IlO 

TAMAOUA  A  N  0AM 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
2I0NSV1LLE  3  SE 

1.46 
.96 
.99 

1.26 

.10 
.03 
.12 
.02 

.20 

•  22 

•  22 
.23 

T 

T 

.20 
.06 
.06 
.06 

.26 
.16 

.09 
.11 

.25 
.12 

.10 
.20 

T 
.11 

.02 

T 

.01 

I 
.02 

.12 

.07 
.04 
.11 

.05 
.02 

T 

.11 
.14 
.16 
.23 

T 
T 

.09 

.09 
.03 
.09 

T 

T 

.03 
.04 

.02 

.12 

.09 

•  06 

•  10 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

BECHTELSVILLE 
•ERNE 

CHAOOS  FORO 
COATESVILLE  I  SW 
CONSHOHOCKEN 

ile6 

2.09 
1.57 

U73 

.03 
.05 
T 
.04 

T 

T 
T 

.59 

.10 

.17 

.05 

.04 
.07 

•  03 

T 

•  05 

.58 

.48 
.43 

.24 
.71 
.37 

.28 

T 
.15 

•  13 

•  15 

T 

T 

T 

.02 

.04 
.07 

.06 
.26 
.24 
.15 

.03 

T 
T 

Tit 

.19 
.19 
.29 

.16 

T 

T 

.09 
T 
.10 

I03 

T 

T 
T 
.0« 

OEVAULT  1  W 
DOYLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

2.04 
1.63 
1.27 

2.53 

.05 
•  01 

.23 
.18 

.01 

.18 

.03 

.02 
.02 

•  05 
.06 
.01 

.05 

1.10 
1.00 
.55 

.54 

.85 

.12 

.20 
.03 

.20 

- 

.01 

■ 

•  IS 

T 

•  02 

.17 
.30 
.25 

.23 

.02 

.10 

.01 

.09 
.11 

.12 

.02 

.09 
.10 

.09 

.19 

.02 

T 
T 

T 

•  01 

•  06 

6LENM00RE 

GRATERFORO 

GRATERFORO  1  E 

HOLTWOOO 

HONEY  BROOK  I  W 

1.53 

3.14 
3.13 

1.84 

T 
T 

.05 

T 

.17 
.22 
.19 

.16 
.03 

.05 

T 

.50 

.28 

T 

.47 
1.20 
1.35 

.40 

.32 

.17 

.60 

.10 
.20 
.15 

- 

.     .     . 

.02 

T 
.31 

•  26 

•  15 

•  25 

I25 

.03 

.15 

.16 
.11 
.45 

.20 

T 
.11 

T 

.11 

.29 

T 

.02 

7 

.09 

.02 
.08 
•  09 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANOISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

1.66 
1.08 
1.65 
.79 
2.23 

.02 
.04 
.05 

T 

.05 

.02 
.02 
.24 

.24 
.22 
.27 

.08 

T 
.04 

.02 
.01 

T 
.02 

.76 
.29 

.03 
1.10 

.09 
.81 
.07 

T 

.06 

.04 

T 

.02 

.23 

T 

T 

•  01 

T 

.07 

T 
.18 

.16 

.20 
.10 

111 

T 

.03 
.09 

.17 
.14 
.12 
.10 
.15 

.15 

T 

.04 

.01 

T 

.12 

.07 

.02 
.03 
.02 

T 
T 

T 

T 

.03 

.10 

T 

.01 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYEftSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

1.26 
1.28 

1.06 
2.17 
1.90 

.03 
.05 
.01 

T 
.35 

.26 

T 

.27 
.16 

T 
.04 

.02 

T 
.02 

.02 

T 

.05 

.03 

.23 

.57 
.25 
.91 
.39 

.15 
.42 
.57 

.10 

T 
.23 

.13 

T 

T 
T 

T 

T 

.07 
.02 

.20 

.16 
.14 
.09 
.22 

T 
.09 

.12 
.09 

.20 

.19 

.22 
.19 

T 
T 

.01 

T 

.17 

.06 

T 

.06 

T 
T     .01 

.03 

.07 
.04 
.04 

PALM 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

PHOENIXVILLE  1  E 

OUAKERTOWN 

2.23 

4.79 
1.62 
1.53 
2.24 

.03 

2.60 
.27 
.22 

.40 
.23 

.03 
.04 

T 
T 

.02 

.01 
.01 
.03 
.12 

1.24 
.59 
.64 
.31 

.09  1.09 

T 
.01 

.78 

.10 
.25 
.25 
.14 
.12 

T 

.03 

T 
T 

.10 
.12 
.13 

.10 
.19 
.14 

•  14 

•  16 

T 

.10 
.11 
.09 

.40 
.09 
.11 
.06 
.17 

T 
T 

.03 

.19 
.19 

.04 
.09 

T 
T 
T 
.04   T 

.05 
.03 
.04 
.04 
.09 

READING  WB  CITY          R 

STRAUSSTOWN 

VIRGINVILLE 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

1.66 
1.73 

.96 
2.05 

.67 

.06 
.03 
.03 

.32 

.02 

•  45 

•  15 

•  15 

.01 

T 
T 
T 
.17 

.05 
.07 
.06 

.83 

.37 
.14 
.40 

.21 
.49 
.54 

.07   T 

T 
.16 

T 

T 

.01 

T 
T 

•  01 

•  03 

•  43 

.03 
.17 

•  13 

•  13 

•  13 

•  21 

.03 
.07 

.08 

.07 

.14 

T 

.19 

.12 

.04 

.02 

.03 

.03 

.01 

.02 

.01 

.06 

.01 
.17 
.09 
.02 

YORK  HAVEN 

1.01 

.07 

•  22 

T 

.40 

.20 

.03 

T 

.02 

T 

.01 

T 

.01 

.09 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

1.39 
1.33 
1.35 

1.40 
1.13 

.04 
.04 
.05 

.02 

.28 

.28 

T 

•  29 

•  25 

.23 

.02 
.01 

T 
T 

.39 

.40 
.65 
.65 
.46 

.04 
.15 

.09 

.03 
T     T 

.02   T 
.02 

T 

T     T 

.01 

.02 

.02 

.03 

T 

.02 

.07 

T 

.16 
.16 
.14 
.10 
.16 

.01 

T 

T 

.02 
.08 

.06 
.10 

T 
.04 

T 

.02 

T 

T 

T 

.03 

T 

T 

.03 

.02 

T 

T 
.12 

.22 

.22 
.17 

.09 
.07 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP         R 

HUNTSDALE 

MERCERSBURG 

NEW  PARK 

1.72 
1.54 
1.50 
1.45 
1.46 

T 

.10 

.08 

.31 

T 
.10 

•  38 

.35 

.31 
.06 

T 

.03 
■  03 
.01 

.54 
.69 
.42 
.58 
.66 

.32 

T 
.19 

T 

.02   .03 

.01 

T 

.06 

T 

T 

T 

.06 
.05 

.06 
.06 

T 

.04 

.08 

.19 
.07 
.15 
.12 
.09 

T 
.01 

.05 
.25 

.19 

.05 
.06 
.10 
.10 

T 
T 
T 

T 
.06 

.02 
.03 

T 
.07 

.14 

.06 
T 

.19 
.14 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  5SW  PUMP  STA 

1.41 
2.13 
1.95 

1.70 

.06 
.07 
.01 
.01 

.40 

T 
.15 

•  04 

•  42 

•  31 
.11 

.01 

T 

T 

.01 
T 
.01 

.50 
.66 
.63 
.86 

.24 
.28 

.01   T 
.06 
.04 
.04 

T 

.07 
.07 
.04 
.06 

.08 
.18 
.27 
.16 

T 
T 

.10 
.02 

T 

.09 
.12 
.16 

.03 

T 
.02 

T 

.09 
.02 
.03 

.06 

T 

.08 
.21 
.03 
.07 

MIDDLE  SUSOUEHANNA  OS 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

1T27 
.93 
1.23 

2.02 

.12 

.09 

.20 
.17 

• 

.4? 

.08 
.08 

•  28 
.35 

T 
T 

.03 

T 
.05 

.22 
.04 
.14 
.27 

.26 

.14 
.23 

T 
T 

.14 

.10 
.26 

T     T 

T 

.01 

T 
.03 

.07 

T 
T 

.15 
.0; 
.12 

.07 

T 
T 

T 

.12 

.06 
.13 

.04 
.06 

T 
.08 

T 
.02 

T 
.01 

.07 
.09 

T     T 

.09 

.12 
.16 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEHISTOWN 

1.29 
1.52 
1.80 
1.34 
1.39 

.17 
.36 
.23 
.13 

.16 

.10 
.09 

.03 

.35 

.30 
.33 
.27 
.22 

T 
.01 

T 

.20 
.15 
.32 
.25 

.10 

.14 

.05 
.02 
.10 
.06 

.18 
.13 
.26 

.16 
.23 

1 

T 

T 
T 
.01 

.06 
.03 
.04 

T 

.10 
.07 
.15 

•  13 

•  11 

.01 

T 

T 
T 

.10 
.06 
.17 
•  16 
.19 

T 
T 
T 

.01 

T 

.01 

T 
T 

.05 
.19 
.17 
.OB 
.26 

MILLVILLE  2  SW 

MILROY 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

5UNBURY 

1.43 

1.36 
1.70 
1.14 

.19 

.15 
.18 
.13 

.01 

.17 

T 
.01 

.33 

.29 
.42 
.39 

- 

T 
T 
T 

.19 

.02 
.22 

.20 

.07 

.23 
.24 
.12 

.20 

.18 
.21 

.06 

T 
T 

- 

.02 

.03 
.02 

.03 
.03 

- 

•  06 

.10 
.10 
.09 

.02 

T 
.01 

T 

T 

.18 

.03 
.06 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

.01 

T 
T 

T 

T     T 

.09 

.01 

.12 

'.il 
.13 
.09 
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DAILY  PRECIPITATION 


Oonttnu«d 


U>PIII  SUJOUfNtNNA  at 

AUSTINBUnO  2   H 
CANTON  1  NH 
COVINSrON  2  NSII 
DUON 
OUSNORC  2  SSm 

EAOLCS  NEX 
MOf  »0TTO"  2  SE 
LAUDCNCCVILLF 
LE  «0Y 

MONTROSE 

ORMEL.t.  2  NH 
•USHVILLE 
SUISUEHANNA 
TOkANOA  1  ESC 
TROV 

aCLLSeORO  I  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  A  S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
OU  B0I5  7  E 
EMPORIUM  I  N 

OLEN  HAZEL  2  NE  OAH 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAHAFFEY 

MEOIX  RUN 

MILLNEtM 

PHILIPSBURC  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGHAY 


MOUNTAINS  OB 

ALTOONA  HORSFSHOE  CRVE 
BREEZEMOOD 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARHOLLTOWN  2  SSE 

CRESSON  1  SE 
CBENSBURG  SEuAGE  PL. 
EVERETT  1  SM 
HUNTINGDON 
HTNDMAN 

JOHNSTOWN 

(EGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TYRONE  »  NE  BALO  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

WOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCK  } 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  A  ENE 
BOSWELL  1  SW 

BRAOOOCK  LOCK  2 
BRUCETON  1  S 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CHARLEROI  LOCK  A 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SH  DAM 
CONFLUENCE  1  NM 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIOE 

OERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORO  CITY  A  S  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEYERSDALE  1  W 
MONTGOMERY  L  AND  0 
NATRONA  LOCK  A 
NEW  CASTLE  I  N 


1.01 
1.1} 
2.07 


1.07 
I.6A 
1.12 
1.A9 


NEWELL 

2.70 

NEW  STANTON 

3.23 

PARKER 

2.SA 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

//« 

2.SA 

PITTSBURGH  WB  CITY 

R 

1.9A 

PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 

2.98 

SAGAMORE  1  S 

3.07 

SALINA  3  W 

1.69 

SCHENLEY  LOCK  5 

2.7A 

SLIPPERY  ROCK 

3.23 

SOMERSET  FAIRVIEH  ST 

2.71 

STOYSTOWN 

2.94 

UNIDNTOWN 

2.35 

VANDERGRIFT 

2.69 

WAYNE5BUR6  1  E 

2.3B 

WHITESBURG 

3.36 

•01      .Ot     .12 


T     0   .101    .10     T 


8       9 


10      II      12 


13      U      15 


16      17       18 


19      20      21 


22      33      7A 


•09      .04      .10 


T  .01      .02 


.12 

.on 

.20 

.20 

.03 

.3A 

.29 

T 

.22 

.oJ 


.03| 

•Oft      .02 


.10      .093    .Al 


.02      .01       .02 


.05      .Oli      .01       .01 


.27 
.07 


.21       .10>    .22 


.10      T      D    .10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Station 

1 

Day 

of  Month 

1 

2  1 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8   9 

10  u 

12 

13 

14   15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

2S  1 

26 

27 

28  1  29  1  30 

31 

«   •   ft 

NORTHHEST  PL«TEAU   10 

AUSTIN 

BARNES 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRADFORD  A  w  RES 

2.U 

i.e? 

1.37 
2.*» 
2,06 

.03 

T 

.35 

.01 

.48 
.40 
.44 
.86 
.89 

.32 

.02 

T 

.06 

T 
.09 

.08 

.15 
.12 
.14 
.09 
.05 

.14 
.15 

T 

.09 

.09 

.10 

.06 

.08 

T 

.06 

T 

T 
T 

.12 

T 
T     ,07 
.08 
.06 

.10 

.04 

T 

.04 

.01 

T 
.01 

T 

T 

T     T 

.03 

T 

.12 

.06 
.01 
.19 
.21 

.01 
T 

T 
.02 

T 
T 

.05 

T 

.01 

T 

.02 

T 

T 

.04 

.03 

.13 

.15 

.06 
.1* 
.17 
.09 

.03 

T 
.03 

.09 
.21 

.06 
.05 
.09 

T 
T 
T 
.02 

7 

•  40 
T 

•  02 

•  01 

.04 

•  15 

•  08 

.32 

•  30 

•  U 
.29 
.18 

BROOHVILLE  SEMAGE  PL. 
CARTER  CAMP  2  W 
CLARION  3  SM 
CLERMONT  *  Nw 
CONNEAUTVILLE 

2.A1 
1.67 
2.70 
2. ".3 
2.A6 

.26 
.22 
.33 

.42 
.31 

.33 

.20 
.22 

.57 
.70 

.60 
.50 
.25 

T 

.06 

T 

.29 

T 

.08 
.19 
.05 

.14 
.20 
.23 
.06 
.20 

.02 
T 

.04 
.02 

T 

:o9 

.03   T 
T 

.06   .10 
T     T 

.09 
T     .06 

•  03 

T 

.0^ 

.08 

.05 

.06 

•  04 

•  02 

.09 
T 

.05 
.02 

T 

T 

.11 
.12 
.31 

.04 

T 

.07 
.01 
.01 

T 

.02 

T 

.14 

T 
.05 

T 

.07 

.13 

.10 

.11 

.15 

T 

.08 

.05 
.07 
.17 
.06 
•  12 

.05 

.04 
.02 
.07 

7 

T 

.02 

.03 

.08 

•  03 

•  28 

T 

•  31 

•  20 
.91 
.29 
.35 

COOKSBURG 

CORRY 

COUDERSPORT  «  m 

COUDERSPORT  6    E 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

3.09 
2.B7 

.40 
.04 

.50 
.84 

.40 

•  05 

.12 

.36 

.04 

•  16 

T 

.02 

T     •lO 

•oe 

.02 

.28 

T 
.28 

T 

T 
.10 

.06 
.16 

•  18 

•  18 

.06 
.07 

.24 

•  01 

.05 

.17 

•  60 

•  37 

2.09 
2,46 
2.26 

.20 
.21 

.02 

.43 
.26 
.43 

.39 

.0! 

T 

.07 

T 

.22 

.17 
•  31 
.08 

T 
•  19 

T 

T 

•  U 
T    ^21 

•  03 
.02 

T 

T 
T 
•  08 

•  05 
.05 

T 

.91 

.08 

.03 

.11 
.10 
.07 

.08 
.01 

.13 

.06 

.02 
.06 

.1? 

.05 

T 
•  09 

T 
.07 

T 
.01 

.21 

•  20 

•  21 

EAST  BRADY 
ERIE  HB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

3.54 
1.67 
l.BS 
2.76 

.01 
.34 

.11 
.61 
.49 
.35 

.01 

.98 
.07 
.05 

.18 
.04 
.15 

.31 

.04 
.15 
.15 

•  21 

T 

•  16 

T 
.11 

•  38 

•05   •OS 

•  25 

T 
.11 

•  08 

•  01 

•  20 

T 

•  19 

•  IS 

•  07 

.07 
•  30 
.37 

.14 

T 

T 

.01 

.09 

T 

.30 

T 

.17 
.04 
.07 
.1* 

.29 

T 

•  09 
.09 
.05 
.10 

.16 

.02 

.07 

.12 

•  04 

•  10 

T 

.17 
.12 
.09 

•  05 

•  12 
T 

•  40 

•  22 

GALETON 

1.55 

.26 

.30 

.05 

.15 

•  OS 

.10 

.07 

.14 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE  1  NNE 
LEWIS  RUN  3  SE 
LYNCH 

1.60 
)  2.14 
2.83 
2.74 
1.31 

.40 
.34 
.29 
.03 

.38 
.39 
.48 
.59 
.23 

.03 
.20 
.05 

T 

T 
T 

T 

.24 
.04 
.21 
.23 
.11 

.09 
.23 
.16 
.24 
.16 

•  09 
.04 
.02 
T 

•  02 

.01 
.08 
.14 
.03 

•  07 

.020 

.12 

T     .09 

T 

.02   .01 
•10   ^02 
.07 

•  041 

•  06,   T 

•  05 
.01 

T 

T 

.18 
.25 
.19 

T 

.02 
.04 
.01 

.03 

T 
T 

.18 
.05 

T 

T 

.01 
.20 
.18 
.21 
.07 

.01 
.02 
.04 
.03 

.19 
.06 
.13 
.05 
.24 

.01 
.03 
.02 
.04 
T 

T 

•  03 
.04 
.06 

•  03 

•  02 
.03 

T 

.26 

T 

T 

•  09 

•  30 

•  39 

•  40 

•  29 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

2.57 

3.08 

.35 

.41 

.68 
.38 

.03 
.19 

.06 
.05 

.18 
.30 

•  01 

•  09 

•  02 
.06 

.01 
.07 

•  04 

•  18 

T 
.02 

.02 
.02 

.25 
.27 

T 

T 

.03 
.13 

.29 

.25 

.04 
.01 

.11 
•  06 

.01 
.08 

.09 

•  05 

.01 
•  01 

T 

T 

•  38 

.4* 

2.01 

.16 

.65 

.02 

.14 

.15 

T 

T     T 

T 

T 

.07 

.01 

.29 

.30 
.06 

•  97 

PITTSFIELD  1    W5W 
RAYMOND 

3.25 
1.86 

.17 

.45 

.18 

.10 

.18 

.02 

•  10 

.05 

:U 

.02 

.06 

.03 

.10 

.05 

•  07 

•  03 

•  02 

•  OS 

•  11 

RUSSELL 
STUMP  CREEK 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TITJSVILLE  WATER  WORKS 
TURTLEPOINT  4  NE 

2.62 
2.76 
2.69 
2.48 
2.01 

.30 
.50 
.42 
.32 

.20 

.71 
.20 
.44 
.56 
.60 

.07 
.48 
.21 
.06 
.21 

.05 
.06 
.10 
.11 
.12 

.07 
.38 
.20 
.18 
.05 

•  02 
.15 
.06 
.05 

•  07 

•  05 

•  03 

.03 

.08 
.07 
•  06 

.06' 
.07| 

.03   T 
.05   .01 

.02 

.04 

.06 
.04 
.02   .25 

.26 
.10 
.29 
.21 

T 

T 
.01 

T 

.01   T 

.06 

.02 

.01 

.04   .02 

.03 

.02 
.10 

.29 
.1! 
.1! 

.1 

.0! 

.23 

T 

.01 

.03 

•  07 

•  05 
.14 
.16 
.02 

•  05 

•  06 

•  01 

•  01 

•  08 

•  03 

•  02 

•  05 
.01 

.04 

T 
T 

T 

•  19 

•  91 

•  36 

•  40 
.18 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

WARREN 

WEST  HICKORY 

2.47 
2.79 
2.61 

.28 
.51 
.38 

.78 
.61 
.50 

.03 
.13 
.08 

.03 
.10 
.14 

.13 

.16 
.12 

.01 

•  01 

•  09 

•  06 

•01   •lO 

•  03 

•  08 

.0! 
•  0! 

.01 

.02 
.04 
.04 

.24 
.22 

.20 

T 

.01 

.01 

T 

.01 

T 
.03 

.IT 
.2! 
.2! 

.03 
.04 
.02 

•  11 

•  15 

.20 

•  06 

•  02 

•  04 

•  16 
.0} 

•  0> 

.01 

•  03 
.01 

.01 

.31 
.31 
.39 

SUPPLEMENTAL    DATA 


SUtion 


ALLENTOWN  WB  AIRPORT 
ERIE  WB  AIRPORT 
HARRISBURG  WB  AIRPORT 
PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 
PITTSBURGH  WB  AIRPORT  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
■ R€ADING  WB  CITY 
WILKES-BARRE-SCRANTON  W3AP 
WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


*»  a 
s  o 


to    h 

a  a 


'.•9 
^•9 
'>•'• 


3.1 
3.1 


lO^l 
14.8 
9.9 
11.1 
12.2 


8.3 
10. 4 


39++ 

40  +  + 

39 

40 


1^1 

s    J 


_  6 

« s 


Relative  humidity  average*  - 
percent 


EASTERN  STANDARD  TIME 
1  AM    7  AM    1  PM    7  PM 


61 
65 


73 

57 

70 

66 

67 

51 

69 

56 

75 

64 

77 

65 

60 

63 

Number  of  days  with  precipitation 


!2ja 


s  8l 


6.7 
6.9 
S.O 

6.1 
7.5 
7.2 


Sm9  B»t9nne*  NotM  Followlns  SUOon  Indftx 


DAILY  TEMPERATURES 


PINhSVLVANI* 


POCONO  MOUNTAINS   01 

FRANCIS  E  1.ALTEH  DAM 

FREELANO 

HAkLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  M 

SCRANTON 

5TR0UDSBURS 

SXEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

W'BARRE-SCRANTON  NBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  I  SH 

OEVAULT  1  w 

EPHRATA 

OEORGE  SCHOOL 

SRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

M0R6ANT0WN 

MT  6RETNA  2  SE 

NOHRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Ol  Monili 


39   26 
10    « 


25   30 

la  u 


37   2* 
S        1 


36   4i 
11   30 


2* 


2«   28 


43   4S 
30   29 


3*   45   47 
e   26   16 


35   36   42 
13   31   12 


35   40   43 
S   32   IS 


36   51   60 
15   27   22 


49   55 

25   34 


47 
26 


53 
21 


32   37 
22   13 


37   33 

27    7 


15   41 

18   21 


45   37 
26   19 


30   38 
14   18 


30   37 

14   11 


36   42 
23   21  I 


43   36 
28   22 


33   38 
20   11 


35   30 
25   12 


39   28 
28    6 


16   11   21 

3  -10  .10 


9   22   28 
2-2   12 


24   13   28 
6  -IS  -13 


19   27   41 
6-7-2 


23   20   25 

4  -17  -17 


IS    9 

■2-9 


14   23 

2    0 


34   43 
20   29 


35   42 
21   31 


32   35   *5 
16   20   19 


23   30   35 

12   19   17 


25   34   40 
10   24   19 


22   27 
8  -15 


17   12 
2-7 


12  27  33 

4-9  6 

13  18  35 
6-6  6 


35   35 

0   24 


35   39 
18   23 


39   42 

'  2   21 


40   47 
24   2<> 


36   41 
■  7   12 


32   35 
8   20 


40   42 
9   26 


38   46 
24   1* 


37   37 
7   21 


37   39 
20   22 


39   41 
26   19 


la    u    IS 


27   14   34   '•4 


44   16 
6  -12 


20 
-10 


30   14 
■20 


20  «3 

-16  4 

IS  <.0 

-15  5 

21  4« 
-  4  16 

42  57 
7  26 

21  41 

4  21 

43  53 
3  38 


18  I  17  I  IB  j  19  I  20  I  21   22  I  23   24   25   26   27   2B  29  I  30  31 


32   27 
7  n 


49   30 
17   17 


52   29 

27   19 


54   «6 
17   14 


17   18   29   34   43   26   16   37   52 


5-6-2 

25   18   29 
6  -11  -10 

IS   10   18 
4-4-1 


34  I  36   45 
24   21 


20   15 
5  -18 


46 

30 


44   34 
29   13 


47 
31 


49 
38 


47   42 
30   22 


32   19 
9-3 


28   24 

10-8 


19 
-20 


37   36 
'  6   12 


29   31 
12   20 


37  I  14 
6  i-  4 


16   40 
4    8 

24   21 
9-3 

18 


34   38   46  I  22   22 
■2   23   10  -10  -  5 


35   40   48   37   24   50 

2   24   19  i   0    3   16 


38   42   26   22   47   57 

21   25    3  !-  2   11   39 


53   39   25 
35   12   12 


61   48   32 

34   17   16 


51   30   29 
26   21   17 


38   45 
23   24 


34   38   47 
6   26   16 


36   37   *5 
'6   26   18 


38   47 
24   26 


25   41   60 
1   14   35 


21   24 

.9-7 


20   28 
-4-1 


•  14  I-  t,       12 


43 

14  !' 


22   24   1,3 


34   19 
7-4 


27   29 
9-2 


30   40 
9   11 


37   44 
27   30 


28   35 

8   19 


37   46 
20   21 


40   48 
25   29 


36   44 

24   28 


35   42 

26   30 


39   47 
27   32 


39   47 

24   19 


26   24 
1    6 


22   26 
.  1    3 


24   45 
1   11 


26   61 

4   17 


26   46 
8   18 


51 
24 


55   35 

34   15 


50   24   25 
21   12   11 


62   28 

20   19 


48   26   28 
24   21   16 


53   28   30 


57   40 
23   17 


58   55   25 

39   21   20 


55   29 
25   IB 


44   31   26 
30   21   21 


60   55   26 
41   21   21 


56   49 
40   21 


35   31 
2<.   21 


30   31 
23   23 


46   26 
20   18 


30   30 
19   11 


32   29 
22   19 


28   30   29 
9   12   23 


15   20   13 


30   32 
12   IS 


33   32   31 

15   16   26 


29   20 

0 


25   30   21 


28   32 
11   15 


27   27   28 
4   17   19 


50   31 
16   17 


36   3»   35 
15   23   27 


29   30   29 
16   20   23 


29   29   28 
13   20   19 


31   3*   32 
19   29   20 


33   33 

24   21 


37   33 
13   24 


29   29 
16   21 


33   30 
14   25 


31   38   36 
10   20   28 


36   33 

11   21 


35   35 

10   27 


■1-1-4 

27   32   30 

4   10    0 

36   38   34 
16   15   11 

35   38   31 


15   25 
3    5 


26   18 

2   10 


22   28 
9   12 


29   35 
6   11 


30   30   23 


35   35   27 
16   20   13 


34   36   26 
14   20   13 


35   36 
8   19 


26   28 
12   14 


30   30 
9    9 


36   34 
15   24 


36   38 
19   27 


29   36 
7   11 


37   35 
11   24 


31   36 
8   22 


30   37 
8   21 


35   37 
22   28 


28   35 
10   20 


37   35 

20   18 


39   37 
15   28 


36   39 
19   27 


35   37 
17   26 


38   41 
26   32 


38   37 
8   19 


37   34 
17   26 


35   38 

16   16 


34   36   36 

16   17   16 


37   32 
27   20 


37   34 
14   17 


38   35 
19   16 


38   30 
25   19 


35   33 

19   16 


37   38   34 
20   17   11 


36   28 
24   19 


38   30 
28   23 


37   29 
24   19 


40   31 
27   21 


35   42 

17   20 


23   16 
■  4    8 


24   18 
9   11 


24   2B 
10   14 


15   21 
3    5 


17   26 

8   10 


27   23 

5    8 


22   22   29 


23 

32 

38 

U 

13 

16 

30 

35 

44 

9 

U 

18 

23   32   34 
13   12   16 


25   41 
10   25 


26   23 

7   13 


26   24 
11   12 


25   30 
12   18 


22   32 
9   13 


24   34 
13   16 


26   35 
17   19 


25   33 

13   17 


26   36 
15   19 


36   34 
12    5 


29.3 

7.6 


30.6 

ii.a 


33.3 

7.8 


36.3 

14,9 


31.2 
3.4 


27.5 
5.7 


34.3 

12.9 


36.2 
15.3 


29.9 
11.1 


30,7 
11,6 


31.9 
16.1 


33.5 

16.1 


34.3 

16.4 


34.8 

10.0 


27.9 
11.7 


32.1 
10.3 


38.1 
16.1 


36,3 
15,8 


35.6 
19.3 


36.4 
15.5 


36.0 
14.6 


39.3 

19,7 


34,7 
12.9 


35,4 
16,2 


38,0 
23.3 


34,7 
15.6 


36.8 
16.0 


38.7 
20,8 


38.3 

23.4 


37.3 
20.7 


40.6 
25.4 


40,9 
16,9 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  23    - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY      1«67 


Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

^ 

29 

30 

31 

•S 

OUAKERTOWN 

MAX 

MIN 

49 

24 

57 
31 

48 
19 

37 
21 

45 
31 

40 
22 

23   28   39 
4    3-7 

40 
24 

47 
27 

41 
14 

-  7 

48 

7 

59 
28 

53 
34 

35 

21 

29 

17 

36 

7 

36 
22 

36 
28 

37 
14 

37 
27 

30 
15 

27 
9 

30 
12 

34 
14 

42 
29 

38.7 

17.5 

READING  WB  CITY 

MAX 

MIN 

49 
31 

56 
31 

34 
22 

39 

24 

45 
33 

38 
19 

20   25   35 

10    6    4 

39 
25 

47 
28 

28 
12 

45 
14 

60 
31 

55 

28 

28 
22 

32 
21 

36 
16 

35 
28 

35 

25 

38 
21 

35 

22 

27 
16 

24 
12 

34 

17 

36 

21 

43 
26 

37,2 
20.4 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

38 

22 

55 

34 

58 
21 

3S 

20 

41 
27 

48 
27 

30   20   30 
5    4    8 

38 
16 

40 
24 

48 
12 

26 
5 

49 
24 

60 
43 

62 

19 

27 
20 

31 
18 

39 

18 

36 
27 

37 
12 

40 
21 

38 

17 

27 
8 

25 

4 

33 

12 

39 
22 

36.2 

17,5 

WEST  OROVE  1  SE 

MAX 
MIN 

36 

19 

49 
30 

58 
22 

31 
21 

42 
27 

46 
30 

32   20   23 

LO    4    6 

32 

15 

36 

24 

42 
17 

24 
5 

47 
22 

61 
41 

52 

20 

24 
19 

29 

15 

35 

20 

34 
27 

33 
IS 

36 
20 

35 

17 

27 
8 

22 
11 

31 
15 

38 
20 

36.0 
17.9 

LOWER  SUSQUEHANNA  Oi, 

ARENOTSVILLE 

MAX 
MIN 

34 
18 

53 

26 

54 
24 

33 

19 

38 
26 

45 
26 

27   19   26 
10-2    1 

35 

8 

37 
20 

47 
16 

25 

I 

23 

5 

46 
16 

68 

30 

40 
21 

26 
22 

31 
16 

35 

22 

34 
26 

32 
13 

35 

17 

33 

16 

21 
8 

21 
8 

30 
13 

38 
18 

34.6 

IS, 9 

BLOSERVILLE  1  N 

MAX 

MIN 

35 
20 

51 
28 

48 
24 

34 

20 

39 
26 

43 
22 

25   22   25 
6    3    6 

34 
13 

37 
23 

40 
15 

26 

6 

22 

9 

49 
13 

61 
34 

36 
20 

25 

20 

30 
20 

35 
21 

34 
26 

31 
14 

35 

21 

32 

14 

25 

7 

21 
5 

31 

11 

38 

18 

34,4 

16,6 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

49 
22 

42 
32 

39 
22 

37 
22 

43 
30 

39 
19 

22   26   34 
8-2.2 

37 
21 

43 

20 

38 
16 

22 
6 

44 
14 

59 
27 

50 
38 

38 
20 

31 
20 

33 

16 

32 

24 

30 
29 

33 

16 

31 
26 

26 

16 

21 
8 

31 
12 

30 
13 

35 

2* 

35.6 

18.6 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

34 
24 

47 
32 

38 
23 

39 
20 

44 
34 

37 
15 

23   28   37 
5-8    0 

38 
21 

45 
23 

27 
16 

25 

7 

50 
14 

62 

31 

65 

27 

28 
22 

32 
22 

35 

20 

34 
22 

34 
25 

35 
16 

33 

21 

25 
14 

20 
8 

32 
14 

32 
15 

39 
22 

36.7 
18.0 

GETTYSBURG 

MAX 

MIN 

39 
21 

54 
33 

58 
25 

33 

22 

40 
26 

44 
27 

28   23   27 

10    0.1 

34 
9 

40 
27 

46 
17 

25 
5 

29 
9 

50 
21 

58 

40 

41 
21 

26 
22 

30 
17 

36 
21 

36 
24 

33 

17 

37 
23 

34 
18 

25 
8 

21 
11 

32 

16 

40 
23 

36.4 
16.3 

HANOVER 

MAX 
MIN 

37 
19 

65 
27 

62 
25 

35 

21 

42 
22 

46 
32 

33   22   29 

11    1    k 

37 
9 

40 
25 

46 
16 

27 

7 

29 

7 

52 
16 

61 
42 

45 
22 

26 

22 

33 

15 

37 
25 

36 

26 

35 

18 

37 
19 

34 
17 

26 

8 

23 
9 

33 

14 

38 

19 

37.6 

17.6 

HARRISBURG  WB  AP 

MAX 
MIN 

47 
24 

47 
32 

32 
22 

39 
22 

43 
33 

36 
14 

17   21   30 
7-2-2 

39 
23 

46 
21 

26 
10 

22 

4 

50 
14 

69 
26 

59 
27 

27 
23 

28 
19 

38 
17 

34 
29 

34 
24 

38 
20 

35 

18 

27 
14 

23 
11 

32 
15 

36 

13 

40 
23 

35.9 

17.9 

MERCERSBURG 

MAX 
MIN 

37 
18 

56 
26 

50 
26 

37 
20 

42 
26 

46 
30 

30   22   28 

9-6-5 

33 
-  5 

42 
18 

47   29 

15  '      7 

30 
9 

56 
16 

62 
37 

37 
21 

26 
22 

33 

20 

35 

23 

35 

27 

31 
15 

35 

17 

32 

17 

27 

7 

19 

7 

31 
14 

39 
19 

36.7 
16.1 

SHIPPENSBUR6 

MAX 
MIN 

;2 

24 

50 
32 

46 
24 

39 
20 

43 
32 

40 
22 

25   25   33 

9-1.1 

37 
21 

44 
24 

40   25 
16   17 

45 
14 

61 
30 

56 
29 

30 
21 

30 
22 

34 

20 

32 
23 

35 

28 

37 
18 

36 

25 

27 
18 

21 
8 

31 

14 

33 

IS 

39 

26 

37.3 

19.6 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

tt      *      * 

MAX 
MIN 

52 

24 

58 

31 

45 
23 

42 

18 

46 
28 

43 
26 

26   28   37 

11  -14  -10 

40 
24 

46 
28 

44   26 
19    0 

53 

10 

59 
36 

57 
35 

36 
22 

29 
22 

36 
9 

36 
22 

34 
29 

38 

15 

36 

25 

31 

17 

25 

9 

33 

15 

35 

12 

41 

30 

3«.6 

18.4 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

• 

BERWICK 

MAX 
MIN 

40 
29 

42 
26 

27 
14 

37 
14 

42 
28 

30 
8 

18   21   34 
-2-12-5 

42 
24 

42 
23 

25   21 

6^   0 

45 
13 

61 
23 

55 
17 

30 
20 

32 

14 

35 

IS 

34 
28 

33 

20 

38 

14 

34 
18 

26 
12 

26 

7 

33 

14 

36 
12 

41 
21 

35.0 

14.4 

ENGLISH  CENTER 

MAX 
MIN 

30 

4 

38 
29 

37 
14 

30 
11 

33 
23 

39 

14 

18   15   28 
4  -IS  -15 

40 

0 

42 
17 

38 
9 

21 
-  8 

19 
-  8 

54 
9 

59 

24 

39 
17 

30 
16 

38 
IS 

35 

17 

31 
27 

30 
13 

35 

10 

31 
2 

14 
1 

23 

8 

31 
6 

31 

S 

32.5 
6.9 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

MAX 
MIN 

32 
8 

39 
29 

39 
19 

32 
15 

35 
25 

40 
18 

27   27   27 
6-8-8 

38 
18 

43 
19 

43   25 
12  i-  3 

21 
-  3 

49 

7 

60 
33 

35 

20 

28 
20 

30 
13 

37 
16 

33 

26 

30 
11 

37 
10 

31 
8 

24 

7 

20 

4 

32 

10 

3* 

U 

33.9 
li,3 

LEWISTOWN 

MAX 
MIN 

36 
15 

45 
26 

42 
25 

32 

20 

38 
25 

42 

25 

26   20   29 

7-2-8 

40 

4 

42 
24 

43  1  25 
14  i   6 

24 
5 

57 
15 

66 
33 

43 
23 

27 
23 

33 

20 

39 
19 

32 
29 

32 

17 

33 
17 

32 
16 

26 

9 

22 

7 

30 
14 

31 
14 

3S.3 

IS. 8 

MILLVILLE  J  SW 

MAX 

MIN 

38 

8 

38 
29 

38 

14 

28 

e 

54 
18 

39 
17 

22   14   23 

5-7-10 

32 

0 

38 

22 

40 
9 

IS 
-  5 

20 
-  2 

45 

11 

67 
26 

36 
17 

27 
18 

33 

15 

34 

18 

32 

27 

31 
13 

37 
12 

33 

9 

24 
10 

23 
8 

32 
9 

33 

10 

32.1 
11.0 

NEWPORT 

MAX 

MIN 

35 

12 

45 
25 

43 
22 

32 

17 

39 

27 

44 
23 

24   22   27 
8  -10  -10 

39 

-2 

39 
23 

46 
11 

26 

5 

24 
6 

50 

14 

62 
27 

40 
23 

28 
23 

33 

16 

38 
18 

33 

29 

33 

16 

37 
16 

34 
15 

27 

10 

23 

9 

33 

12 

37 
13 

ss.s 

U.2 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

37 
13 

42 
32 

42 

20 

32 

14 

37 
27 

42 
20 

22   17   27 
7    9  -10 

39 
-  I 

40 
26 

44 
14 

23 

3 

22 

4 

46 
12 

59 
27 

40 
20 

29 
21 

32 
14 

37 
17 

33 
20 

33 

16 

38 
16 

33 

15 

26 

10 

23 

10 

33 
12 

3S 

13 

3*.4 
U.3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
ft      ft      » 

MAX 
MIN 

37 
29 

39 
27 

30 
16 

34 
16 

41 
29 

30 

7 

13   17   32 
4-9-2 

35 

24 

40 
21 

22 

4 

18 
0 

39 

15 

57 
22 

50 
22 

27 
17 

29 

20 

31 
17 

34 
30 

33 

19 

33 

13 

33 

17 

26 

10 

22 

8 

31 

10 

32 
11 

36 
20 

32.1 

14.9 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 

MAX 
MIN 

38 
I 

39 
29 

39 
-  1 

24 

1 

32 
22 

45 
5 

11   12   22 

-4-17-3 

34 
12 

40 
22 

32 

I 

11 
-15 

23 
-  2 

50 
23 

50 
22 

22 

11 

22 

11 

26 
12 

28 

15 

34 
21 

34 
16 

34 
19 

26 

6 

20 

4 

26 
6 

24 

9 

33 

20 

29.7 
8.8 

CANTON  1  Nw 

MAX 
MIN 

34 
5 

37 
30 

38 
8 

22 
9 

31 
20 

35 
6 

18   11   20 
0-8-5 

36 

12 

35 

22 

30 
3 

16 
-10 

18 
.  8 

43 
18 

52 

30 

31 
14 

22 
12 

26 
12 

30 
17 

30 
23 

26 
14 

30 
15 

28 
5 

20 
5 

26 

4 

25 
8 

31 
12 

28.5 

9.7 

DIXON 

MAX 

MIN 

34 
2 

40 
30 

42 
12 

28 
3 

37 
22 

40 
14 

25   16   24 
0  -16  -16 

38 
-  2 

41 
20 

43   25 
4  -10 

23 

-10 

48 
20 

59 
32 

44 
16 

29 
15 

32 
16 

34 
20 

33 

25 

31 
6 

36 
6 

36 

6 

26 
6 

20 
10 

28 

3 

34 

3 

33.8 
8.6 

EASLES  MERE 

MAX 

MIN 

LAWRENCEVILLE 

MAX 
MIN 

38 

26 

39 
29 

32 
13 

34 
1 

38 
22 

31 

4 

12   24   38 
-1-20-2 

41 
6 

39 
25 

26  i  22 
1  -14 

63 

7 

67 
38 

56 
22 

32 

13 

28 
14 

30 
14 

33 

22 

34 
22 

36 

10 

33 

20 

24 
3 

18 

8 

26 

7 

32 
5 

34 

24 

33,9 

11,4 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

30 

4 

34 
26 

37 

7 

17 

4 

31 
17 

34 
9 

19    9   IB 
-4-10-9 

33 

7 

36 
18 

36  i   9 
-  2  1-11 

1 

15 

-  9 

45 
16 

53 

38 

42 
11 

22 
11 

28 
11 

28 
14 

28 
22 

26 

7 

30 
6 

30 

5 

20 

3 

12 

4 

23 

5 

28 
5 

27.6 
7.3 

TOWANDA  I  ESE 

MAX 
MIN 

38 
28 

42 
28 

30 
13 

37 

8 

38 

28 

32 

4 

11   21   41 
-2-13    0 

44 
18 

40 
34 

36 

3 

22 
-  9 

48 

7 

58 
28 

50 
21 

26 
17 

32 

14 

31 
16 

34 
26 

34 
21 

36 
11 

35 

24 

26 
8 

19 
11 

29 
11 

33 
5 

39 
24 

34.3 

13.7 

WELLSBORO  3  S 

ft      ft      ft 

MAX 
MIN 

34 
8 

35 

22 

35 
5 

20 
9 

SO 
20 

33 

4 

8    9   20 
-  2  -10  -10 

33 

15 

36 
20 

31 

3 

10 
-10 

17 
-  3 

SO 
18 

52 
29 

29 
U 

23 
10 

27 
9 

32 
14 

30 
20 

24 
12 

29 

13 

26 

4 

18 

-  7 

14 
-10 

24 
5 

32 

10 

27.2 

7.4 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 

MAX 
MIN 

49 

9 

39 
32 

39 

19 

29 
19 

35 

25 

38 
16 

19 

3 

11 
-12 

25 
-13 

37 
19 

42 
21 

39 

9 

21 
-  1 

23 

I 

55 

11 

59 

26 

28 

16 

26 
18 

33 

17 

36 
21 

34 
24 

28 
13 

35 
14 

27 

10 

21 
5 

18 

5 

26 
12 

35 

12 

32.4 

12.6 

See  Relerence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Stalton 


OU  SOIS  7  I 

EMPORIUM  1  N 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RtOSMAY 

STATE  COLLEGE 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


oa 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENS6URG  SEWAGE  PL. 

EVERETT  1  SW 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 
»     •     » 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOUN  1    WNW 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

BURGETTSTOWN  2  W 

BUTLER  5  WNW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  Sw  DAM 

OERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  4  5  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  0 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY 


9  I  10  I  11  I  12 


>l   30 


5T   3* 

0   31 


]«   38 
0  il 


37   AC 
7   32 


36   44 
31   22 


36   36 
8   33 


37   48 
6   33 


40   43 
13   34 


43   46 
29   32 


32   34 

17  I  16 


38   29 

12    9 


36   40 
22   16 


28   32 
IS   18 


26   28   19 


42   91   31 
33   29   22 


35 

22 


17   20 
3  •26 


18   IS 
2  -16 


33  1  42 

'  3  I   6 


40   43 
23   23 


44   41 
30   22 


18   30   12 


42   5S 

32   30 


40   54 
31   27 


44   58 
10   33 


39   52 

14   31 


48   59 

26   31 


48   56 
9   37 


44   54 
30   24 


44   56 
34   33 


25   21 

0  -21 


23   19 

6  -13 


21   16 

2  -19 


14   23 
0  -22 


17   18 
5  -19 


19   17 
4  -  I 


35   41 

10    8 


38   46 
3    7 


38   42 

6   17 


33   42 

10   12 


Ony  Ol  Month 

I  17   11 


53   52 
10   33 


19   24   50 


41  I  25 
12    I 


33  I  38   36 

•3   17   14 


22   40   44 
•8   11   16 


23  i  35   41   32 


21   27 
2  -15 


36   42 
18   20 


38   20 
6    2 


45   42   26 

15   25    5 


40   44 
22   29 


26   55 

'  3    3 


26   50 
-  3  a 


52   52 

16   44 


23   54 
2   13 


39   51 
4   15 


22   56 
4   17 


22   59   57 
•3   13   36 


26   59   62 
2   13   42 


24   30 
15   II 


24   27 
13   13 


29   29 
13   14 


35   27 

20   20 


26   24 
16   17 


20   30 
14   14 


33   30 

18   18 


23   28 
14   15 


30   24 
18   19 


22   30 
17   17 


60   32   35 

27   20   20 


42   39   30   32   55   55 

e   28    2  I-  ii   16   30 


25   32 
-13  -12 


36   33 

24   13 


31   27 
24   14 


59   43   37 


28   39   23 

48   59   29 
39   10   20 


33  25  22 

43   59   30 

34  25   22 


40   39 
28   17 


34   31 
25   14 


37   32 
25   17 


46   39 

21   24 


34   29 
21   13 


34   29 
24   18 


38   35 

28   18 


35   31 
28   19 


31   27 
25   15 


36   31 
28   15 


35   30 
26   11 


45   42 
30   21 


34   30 
24   12 


14   22   32 

4-2   13 


22   20   37 

8-4    7 


15   19   29 
3    1   14 


23   20   27 
10  -17  .15 


24   19   24 
6-6.4 


24   29   40 
10  -17  .  3 


30   24   28 
9-6    6 


47   46   26 


40   37   20 


17   IS 
6  -14 


20   20 
9  -  I 


23   20 
7  -13 


20   26 
6  -15 


17   21 
3  -II 


22   25 
11-5 


22   25 

8  -10 


28   23 
12-3 


43   40 
12   25 


39   36   20 
22      19    I 


38   45   34 
2    3    6 


27   63 
3   13 


55   56 
15   46 


37   58   58 
4   28   43 


44   40 
2   24 


34   42 
U   13 


40   36 
21   17 


35   35 
18   27 


36   42 
6    6 


42   40 
6   24 


16   19-1 


45   42   26 
12   25    4 


43   41 
12   24 


52   52 

27   44 


43   59 
19   40 


17   38 

-2    9 


42   61   59 
2   33   47 


22   44 
2    9 


36   53   59 
'4   36   46 


43   64 
10   35 


18   40   56 
6   10   37 


31 
17   14 


39   99 

12   24 


31   34 
14   2l 


35   38 

10   13 


35   37 

14   18 


30   36 
14   17 


32   33 
14   25 


32   39 
18   21 


32   36 
15   20 


32   36 

18   22 


36   33 

U   21 


29   17 
16-3 


33   25 

7-3 


38   28 

1  -  3 


38   31 
12    9 


34   28 
5    3 


26   IS 
2.6 


36   30 
13    7 


25   36   24 


34   56 
•  2   22 


28   52   52 
2   23   43 


57   56 
32   40 


57   57 
30   38 


32   41   45   38  I  32   54   65 

6  !  13   35   13  I  U   32   50 


34 

28 

26 

15 

36 

29 

28 

16 

I 

22   20   30 


19   23 
4-6 


44   23   38   60   59 
8    7  ,   6   16   35 


20   26   37 


40   39 
14   17 


38   56   60 
7   35   43 


45   41   19   40   60   61 


16   23   19 


14   40   50 


62 

38 

27 

36 

22 

22 

64 

28 

28 

22 

21 

21 

26 

11 

20 

58 

22 

28 

22 

17 

18 

56 

29 

36 

20 

IS 

17 

50 

21 

26 

16 

16 

16 

60 

27 

29 

21 

20 

12 

57 

24 

29 

16 

10 

17 

62 

29 

35 

20 

22 

15 

62 

27 

26 

26 

20 

20 

56   24 
18   16 


64   30 
22   21 


60   28 
22   20 


56   22 

17   16 


61   31 
22   21 


59   31 
19   18 


65   29 
22   22 


51   41 
34  2e 


60   28 
20   21 


62   30 
21   21 


38   38   34 
19   25   25 


37   39 
8   18 


31   40   34 
14   20   27 


36   43 
17   25 


10   24   20 


35   32   32 

IS   25   19 


34   32   30 
20   18   18 


35   39   34 

21   31   16 


35   42   40 

12   18   22 


36   40   35 
16   20   20 


43   43   43 
17   22   21 


38   42 
13   U 


34   28 
16   11 


14   21 
1    4 


24   20 
8    9 


20   14 

4    4 

20   18 


35   32 
12   24 


34   30 
•  1   17 


27   39 
12   21 


32   30 
14   13 


40   29 
26   14 


44   43 
30   22 


40   37 
27   22 


36   30 
29   17 


44   39 
30   22 


40   38 
28   20 


29   24 
64   35 


40   31 
30   16 


42   32 
32   21 


38   36   20 
13   11   10 


32   30 
11   11 


36   22 

9   10 


33   34   21 

2   118 


12 
-  3 


2B   29   30   ')1 


33   29 

0   20 


23   38 
3    4 


40 
20 


35   18 

13    8 


29   15 
12    4 


38   19 
18   11 


36   20 

13   10 


41   23 
21   14 


32   14 

13    5 


32   15 
14    3 


19   15   26 


16   18   35 

0    3    0 


18   32 
4   12 


16   25 
1    2 


17   14   24 
0  -10    0 


17   26 

0    5 


16   13 
-2-2 


15   25 
2    8 


12   20 
-2    3 


16   27 
2    7 


25   33 

3    9 


26   16 
4    9 


15   20   34  ;  36 
15 


6 

11 

22 

35 

5 

11 

24 

36 

10 

19 

>2.4 

10.4 


}0.2 

T.O 


II. • 

4.9 


39.9 

11.7 


91.0 
1.5 


29.8 
9,7 


99.0 
12.9 


12.2 

8.4 


32.3 

14.5 


94.1 
14.6 


99.6 
18.9 


94.6 
11.7 


96.4 
13.4 


38,0 
17.9 


92.5 

U.5 


95.5 

14,9 


31.3 
15.9 


35.0 
11.9 


32.8 

11.3 


98.3 

14.9 


36,3 
12.9 


32.8 
13.5 


37,4 
19.8 


96.1 
14.1 


31.9 
14.4 


37,4 
17,4 


36,9 
15.6 


39,0 
20,9 


96.7 
15,0 


34.5 

16.6 


36.8 

20.4 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
FEBRUARY 


Station 


PUTNEYVILLE  2  5E  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
MAYNESBURS  1  E 

ft     «     • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  «  N« 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
6REENVILLE 
JAMESTOWN  2  NM 
KANE  1  NNE 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


MAX 

Imin 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


*0   56 
I'.   32 


44   S8 
34   31 


40   50 
31   28 


3B   52 
14   34 


56   60 
32   33 


48   59 
15   26 


33   42 
29   19 


35   39 

30   27 


36   46 
32   33 


40   49 
30   29 


35   41 

29   30 


36   36 
33   25 


35   35 

30   25 


34   38 
23   25 


36   51 

31   21 


40   50 
34   33 


37   35 
32   23 


40   42 
34   30 


49   44 
10   15 


38   44 
32   30 


31   37 
17   31 


35   40 
30   35 


37   40 
18   32 


37   48 
31   23 


38   44 
4   32 


37   41 
7   29 


36   39 
32   27 


36   34 
25   16 


36   31 
2S   IB 


32   27 
25   10 


37   33 

26   19 


41   33 
31   21 


46   42 

28   20 


22   24 
•12  .11 


26   34 
-12    1 


22   35 
5   14 


14   22 
-2-2 


30   38 
-  7   11 


24   29 

■10  .10 


32   17 
17-2 


32   25 
24    3 


33   31 
29   13 


36   32 
26   10 


33   25 
25    6 


34   25 
24   4 


31   23 
23    3 


32   32 
13    1 


30   24 
24    5 


36   30 
29   15 


38   30 
27   13 


34   34 
27   11 


34   29 

24   10 


33   31 
24    9 


15   22 
•  2  -18 


22   22 
4  -15 


13   23 
0   11 


16   21 

0  -13 


15   18 
■  4  .19 


17    le 

1  .  3 


23   30 
e   12 


17   21 
1  -  1 


24   28 
6-2 


28   24 
5  -10 


11   19 

3-7 


36   41 
10   11 


41   42   25 
9   25    6 


40   39 
16   21 


30   36 
16   20 


43   43   30 
le   30   12 


38   45   40 
0    S   11 


37   34 
19    8 


40   38 
6   16 


15   39   54 

.5   10   36 


35   58   58 
2   28   39 


32   63   51 

0   29   46 


15   36 
'  1   11 


43   62   59 
10   34   49 


24   45   63 
8   22   42 


41   40 
6   27 


36   42   39 
1  ;   3   17 


30 

33 

32 

16 

18 

21 

11 

24 

7 

1 

-19 

.  1 

34 

33 

33 

17 

20 

21 

19 

25 

10 

4 

-  9 

.  7 

32   28 

24   10 


34   32 
26    9 


32   30 
25    5 


34   24 
24   6 


20   21 
6  -13 


23   20 
4  -14 


IB   19 
1  -16 


16   25 

3  -a 


40   38 
2   20 


40   39 
16   18 


39   37 
17   14 


36   35 

10   12 


40   35 

18   13 


45   43 
7   25 


40   37 
24   15 


42   41 
20   24 


36   41 
10   10 


41   38 
14   20 


36   39 
13   21 


35   39 
11   12 


40   37 
14   19 


36   41 

5    5 


21   23 
3  -23 


49   50 
26   41 


52   51 
13   34 


52   54 
16   27 


54   54 
15   25 


51   50 
10   30 


52   52 

27   37 


17   30 

2  1-12 


15   21 

.  1  1-15 


14  I  25 

■  1-3 


28  I  37 

I  1-  4 


15   36 

1  !   5 


49   49 
20   39 


49   49 
9   41 


61   53 

22   43 


60   60 
17   20 


52   54 
36   41 


58   56 
34   47 


36   54 
10   26 


55   54 

28   40 


27  I  16 

0  -  7 


27 

•  4 


42   38 
11   16 


18 
.11 


37   53 

12   32 


28   51 
13   28 


36   52 
10   29 


51   62 
28   41 


31   53 
2   10 


32   54 

6   20 


54   52 
26   36 


SB   27   28 
20   17   16 


62   27   32 

20   19   14 


57   29   33 

18   16   19 


55   23   26 

23   17   17 


63   29 
24   21 


64   30   30 
23   21   20 


24   27 
8   11 


24   30 
6   13 


2C   16   13 


29   33 

14   13 


38   36 
20   21 


26   31 

10   10 


28   32 

10   10 


27   30 
9   13 


25   28 

9   10 


24   30 
14   16 


39   42 
18   20 


26   31 
13   16 


32   36 

19   19 


30   31 
10   11 


30   37 
16   16 


21   28 
13   13 


20   26 
11   13 


39   40   38 

20   26   20 


38   37   34 
22   25   18 


35   37 

17   18 


46   45   41 
18   28   23 


35   44   45 

17   18   23 


14 

15 

29 
16 

33 
17 

21 
14 

30 
14 

19 
12 

29 

12 

29 
13 

33 

18 

31   32 
18   24 


32   33 
11   25 


36   36 
18   29 


36   37 
16   26 


34   34 
14   20 


39   35 

13   29 


34   33 

14   30 


30   32 
14   25 


34   35 

20   27 


40   40 
14   26 


35   39 

17   28 


43   42 
24   33 


35   39 
17   22 


40   36 
20   32 


33   40 
21   24 


31   33 

13   16 


35   38 

15   21 


38   35 
18   31 


35   37 
15   18 


34   35 

15   18 


36   35 

17   30 


21   37 
7    8 


39   35 

12   15 


36   34 
12   13 


19   30   16 
8   13    6 


42   36   21 
14   21   10 


39   26 
13   13 


24   13 
6    1 


31   17 
15  .  9 


36   23 

17    1 


37   21 
11    2 


31   19 

16  .  8 


15  24 
2    6 


15   24   34 

4    6    7 


28   16 
12  •  4 


26   16 
6    3 


21   2« 

9   10 


36   23 
19   12 


38   26 

12    8 


34   19 
17    5 


34   22 
15   12 


34   27 
16-6 


35   26 

16    6 


34   32   17 


14   21 
3    3 


17   27 
2    7 


16   27 
1    8 


10   22 
2    7 


12   22 
3   7 


17   24   32 


17   25 
0-2 


13   25 
0    8 


14   25 

5-9 


12   25 
4    3 


14   23 
I    6 


11   20 
1    3 


16   23 
6    8 


19   15 
4    3 


17   27 
4    1 


16   15 
3    3 


IS   12 
3    6 

19   19 


15   24 
3    3 


36 

4 

22 

1 

18 

1 

13 

I 

36 

11 

22 
-  2 

17 

1 

13 
-  6 

33 

14 

20 
0 

15 

6 

26 
9 

24 

0 


33 
19 


33.4 

11.6 


36.3 

16.4 


33.6 

u.o 


10. 0 
U.7 


39.8 

20.0 


37.8 
14.6 


28.5 

10.3 


11.1 
9.4 


34.5 

13.1 


35.1 
10.0 


31.6 
10.2 


32.6 
13.0 


30.9 
12.3 


30.2 
6.6 


30.6 

13.0 


3».T 

15.2 


32.0 

16.3 


37.4 

10.4 


33.2 

11.3 


34.6 
15.4 


30.3 
12.4 


29.6 
10. 1 


31.3 

U.7 


32.9 
14.9 


31.5 
7.3 


30.3 

T.0 


33.1 

14.1 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


POCONO  MOUNTJINS    01 
NATANORAS 

PLEASANT  MOUNT  1  N 

N-SARRE-SCRANTON  MBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOHN  MB  AP 


ZERBEV  AIRPORT 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


GEORGE  SCHOOL 
LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
PHILADELPHIA  HB  AP 

READING  MB  CITY 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 
CARLISLE 

HANOVER 

HARRISBURG  NB  AP 

SHIPPENSBURG 

»   •    • 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

ENGLISH  CENTER 
LEMISTOWN 
NEWPORT 
WILLIAMSPORT  MB  AP 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  M 

CANTON  1  NM 

LAMRENCEVILLE 

MONTROSE 

TOWANOA  1  ESE 

•    •   » 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

OU  BOIS  7  E 
HEDIX  RUN 
PHILIPSBURG  FAA  AP 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


CARROLLTOMN  2  SSE 
MARTINS8URG  FAA  AP 


PCNNITLVANI* 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOMFALL 
SN  ON  GNOi 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOMFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0  2.9 

I 


10.0 
IJ 


i  2.3  't.B 


t1  J 


2.0{  1.0 

10 


U.O 
11 


.il2.9 
T     5 


9 
.6{U.) 


T 
9 

91   .« 


«.0 

9|   « 


8.9{  5.9 

14 


T 

9|  a 


T 
«    6 


Day  ol  month 
17 


15 


IB 


9 

H        6 


1.0   .9 
3    3 


1.0 
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N 

GJ 

iU 
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ID 

PENNSYLVANIA 
FEBRUARY      1947 

Day 

of  month 
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1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 
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21 

22 

23 

24 
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31 
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SOUTHWEST  PLATEAU     09 
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1 
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9 

8 

6 

3 
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3 

3 

T 
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T 
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1 
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9 

3 

3 
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FORD   CITY    »    S   0AM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

4.0 

* 

2.0 
6 

3.0 
8 

6 

9 

4 

T 

4 

T 
4 

1.0 
3 

T 

T 

.9 
9 

1.0 
1 

1.0 

1 

2.0 

2 

1.0 

9 

1.0 

4 

T 
4 

2 

9.0 

9 

SREENSBORO   LOCK    7 

SNOWFALL 
SN   ON   6N0 

1.0 

1 

5.0 

6 

5.0 
6 

6 

3 

1 

T 

T 
T 

T 

.7 

I 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1.0 
1 
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1 
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1 

T 
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T 

INDIANA    3    SE 
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SN   ON   GND 

T 

T 

.8 

1 

T 

.6 

T 

6.2 

6 

2.9 

7 

1.9 

7 

6 

9 
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3 
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2 
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2 
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2 

T 

T 

T 
T 

1.0 
1 

T 

T 

.2 

T 

.8 

1 

1.0 
1 

1.9 

2 

.2 

2 

T 

2 

T 
1 

4.0 

3 

PITTSBUR&H   WB    AP    2 

SNOWFALL 
SN   ON    GNO 
WTR    EOUIV 

T 

1.9 

T 

T 

2 
.1 

T 

2 
.1 

2.9 

T 
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.A 

A. 9 

6 
.7 

T 
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.6 

T 
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.A 

.2 
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.4 
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.2 

T 

T 
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T 
T 

T 
T 

T 

.1 

1 

.4 

1 

1.0 

1 
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.3 

T 
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.2 

1 

3.7 

1 

1.1 

6 
.6 

SLIPPERY   HOCK 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

1.0 
1 

I 

1.0 

2 

6.0 
6 

2.0 
B 

8 

8 

7 

1.0 
3 

1.0 

4 

4 

3 

T 

1.0 

1 

4.C 

4 

2.0 
6 

.9 

6 

1.0 

t 

« 

9 

3.0 
8 

WAYNE5BURC    I    E 
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.9 

1 
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3 
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9 

A 

2 
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.9 

1 

T 

1 

.2 
I 

2.9 

2 

«        tt        • 
NORTHWEST    PLATEAU      10 

BRADFORD   F»A    AIRPORT 
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t 
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BRADFORD    «   W   RES 
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* 
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.9 
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6 
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3 
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2 
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4 
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« 
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« 
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8 

liO 
8 

1.9 
9 
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I 
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.9 
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* 

2 
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• 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 
8    INCHES 


LANDISVILLE  2  NW 
2    INCHES 

STATE  COLLEGE  2 

2    INCHES 

4  INCHES 

8  INCHES 

12  INCHES 

16  INCHES 

20  INCHES 


Day  0<  Month 


10   11   12   13   14   15   16   17   18   19  20  21   22   23   24   25  26  27   28   29  30   31 


3"? 
,2  "4 


35.4 
34.8 


33.6 

33.1 


34.6 
34.1 


36.3 
35.7 


ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  f, J^'^g,'^ '^.^^S ,  ^^plSV"'  sSa'?yPE.'"S!Ki"^ERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  OROUND  COVER.   RYEGRASS 
lNS^?ivi  S^EOS.  m5wM  SEVERAL  TWES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION.   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 

LANDISVILLE  2  NW       -  SLOPE  OF  GROUND,   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPE.   DOFFIELD  ^tt!f J;°tri,TRi?'sSlL°T«iMC^??S'*"''  ^""^"  "* 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOHETEK. 


WHICH  IS 

STATE  COLLEGE  2        -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND.   GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST. 

KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3 
POTENTIOMETER. 


SOIL  TYPE.   HAGERSTOWN  SILT  LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRA^ 
INCHES.   INSTRUMENTATION.   OOPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 


See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 
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CLERMONT    4    NW 
C04TESV1LLE    1    SW 
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U 

Q 

^ 

TIME  AND 

1 

o 

9 

§ 

g 

P 

TABLES 

STATION 

i 

1 

COUNTY 

S 
Q 

1 

1 

< 

OBSERVER          ' 

i 

ei 

> 

3e 

15 

WEST    CHESTER 

9'.6<. 

01 

CHESTEB 

5 

39    56 

75    36 

440 

BA 

8A 

DAILY    LOCAL    NEWS 

WEST   CftOVE    1    SE 

9503 

13 

CHESTER 

5 

39  '>e 

75    AS 

45C 

se 

8A 

CONARO-PYLE    CO. 

WEST    HICKORY 

95C7 

FOREST 

79    25 

109C 

MRS.     HELEN    F.     KINNEAP 

WHlTESeuRG 

INDIANA 

1 

13ZC 

8/ 

MRS.TALMACE    MILLER 

WILKES-SflfiRE    4    NE 

9702 

LUZeSNE 

sec 

NICHOLftS    H.    SOUCHIK 

W-BARRE-SCFfANTON    WSAP 

9705 

01 

LUZERNE 

15 

i-l    zo 

7  5    44 

93C 

MIC 

MU 

:  Hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

971<. 

BLAIR 

7/ 

RORfRT    GUNNETT 

WILLIAMSPORT    WB    AP 

9723 

05 

LYCOMING 

hi     15 

524 

MIC 

MIC 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

WIND    GAP    1    S 

97B1 

02 

NORTHAMPTON 

e 

40    50 

75    IB 

72C 

: 

FRANKLIN    B.     BUSKIQK 

W0LFS8URG 

9823 

08 

aEDFORD 

<.0    03 

78    32 

1190 

WALTER    C.    ftlCE 

YOUNGSVILLE 
ZERSEV  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZICNSVILLE  3  SE 

CLOSED  STATIONS 

BUTLER  SUBSTATION 
NEFFJ  MILLS  3  NE 
TORPEDO  4  H 

NEW  STATION 
PITTSFIELO  9  WSW 


YORK 
YORK 
YORK 

WARREN 
SCHUYLKILI 
SCMUYLKILi 
LEHIGH 


SUTLER 

HUNTINGDON 

WARREN 


79  53 
77  5* 
79  32 


I  OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


'ATER    COMPAN' 


YORK     W*TE9    CO"PAVY 

METROPOLITAN    EDISO\ 

:o 

WILLIAM    CARLETT 

KING    COAL    AVIATION 

INT 

JAMES    0    TETER 

LESLIE    MOWATT 

CLOSED    7/6/66 

CLOSED    10/6/65 

CLOSED    11/2/66 

1       DRAINAGE  CODE;      1-ALLEGHENY    2-BEAVER     3-CONEMUNG    4-CONEMAUGH    5-DELAWARE    6-JUNlATA     7-KISKIMINETAS    8-LAKE  ERIE     S- 
11-OHlO    12-POTOMAC    13-LAKE  ONTARIO    14-SCHUYLKILL    15-SUSQUEHANNA    16-WEST  BRANCH    17-YOUGHICX}HENY 


-EHIGH     10-MONONGAHELA 


REFERENCE    NOTES 


s  Airport,  Nrw  Cumberland. 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwia 
are  the  sums  of  the  negative  departures  o 
and  speeds  divided  by  the  number  of  obsei 

OBSERVATION  TIME;  The  Station  Inde; 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observati 
tion"  table,  "Daily  Temperature"  table,   ' 


ocal  standard  time.  During  the  sum 
r  Bureau  and  FAA  stations.  For  thei 
and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Sn( 


■r  months  some  observers  take  the  i 
stations  snow  on  ground  values  are 
on  Ground"  table,  when  published. 


9  on  daylight  saving  t 
<.  .  E.S.T.  Data  m  tl 
24  hours  ending  at  tlj 


EVAPORATION  I 


i  in  the  standard  V 


of  observation, 
unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.     Max  and  Mln  in  "EvaporaUoi 


Entr 


s  of 


1  the    'Climatologlca!  Data" 


,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  In  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  s 


e  taken  from  different  points 
Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  c  Urn  at  o  logical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960, 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.   indicate  distance  In  mUes  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Jtaie  data  will  be  carried  in  the  July  iss 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totaU  may  be  found  In  the  annual  issue    of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,   "Daily  Precipitation"  Uble,   "Evaporation  and  Wind"  table,   "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Slatii 
No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  Indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

-H-      Highest  observed  one  minute  winds[>eed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /      Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B      Adjusted  to  a  full  month, 

D      Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  Inches  of  new  snowfall. 

s  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.     See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  dally  r 


i  of  this  bulletin. 


1  full  n 


Amounts  f 


vary  slightly  from  the 


s  published  1 


1  Hourly  PreclpiUtlon  DaU.) 


1  recording  gage,      (These  amounts 

T       Trace,   an  amount  too  small  to  measure. 

V      Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Ram  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  tor  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  In 
"Climatologicat  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recordtng  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R*.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  Indicates 

J  "Supplemental  Data"  table, 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  ms 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod- 


•>  ground  in  that  month. 


ground:    however,  this  reference  Indicates  t 


r  located  on  the  roof  of  a 


Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  d 


e  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issi 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  u 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  IS  cer 
the  address  shown  above. 


1  History"  for  this  State,  price  65  c 


;  Superintendent 
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POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELAND 

HAWLEY 

MATAMOHAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SCRANTON 

STROUDSBURS 

Sweet  valley 
tobyhanna 

w.barre-scranton  wbap 

division 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SM 
OEVAULT  1  V 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2   NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP       R 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 

OUAKERTOWN 

READING  WB  CITY  ft 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

DIVISION 


LOWER  SUSOUEhANNA  Oi 

ARENDTSVILLE 
BLOSERvILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERS6URG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSOUEhAnnA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


DIVISION 
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Temperature 


II 


<  i 


39.9 

42. Sm 
42.1 
45.1 
40.1 

36.0 
43,4 
46.3 
40.8 
41.0 

42.7 


44.1 
44.2 
4S.0 
38.8 
42.5 


47,4 
46.0 
46.8 
44.6 
44.7 


50,9 
45.3 
45.8 
47.5 

45,7 
47,3 
46.0 
47.8 
46.7 

49.4 
50,8 
49,7 
47,4 


46.5m 


46.2 
46.0 
48.3 
49.4 
47.7 

48.6 
47.8 
46.6 
51,5 
51,3 


45,6 
42,7 
44,9 
47, 3M 
42,3 

46,9 

46. 9M 
43,4 


18,6 
21, 6M 
18,1 
22,7 
14.6 

17.4 
22.7 
24.4 
22.5 

20.1 

27.1 


26.1 
26.3 
21.7 
22.9 
21.8 


27.6 
26.9 
29,7 
26,8 
25,5 


29,9 
26,5 
26,4 
32,6 

26,9 
28,1 
30.7 
32.2 
30.3 

34,9 
28,0 
26.6 
31.5 
27.5 


26,8 
28.4 
29.0 
29.5 

30.5 

29,5 
29,8 
28,8 
29,6 
29,4 


24,5 
19,9 
23.3 
27, 7M 
22.5 

26.5 
26. OM 
25,1 


29.3 
32. IM 
30.1 
33.9 
27.4 

27,7 
33,1 
35,4 
31,7 
30,6 

34,9 

31.5 


35.1 
35.3 

33.4 
30,9 
32,2 

33,4 


37,6 
36.5 
36.3 
35.6 
35.1 


M 


40.4 
35,9 
37,1 
40,1 

36,3 
37.7 
39.4 
40,0 
36,5 

42.2 

39.4 
38.2 
39.5 


37. 2M 
38.2 


37,5 
37,2 
36,7 
39,5 
39,1 

39,1 
36,8 
38,7 
40.6 
40.4 

39,0 


35,1 
31.3 
34.1 
37, 5M 
32.4 

36,7 

36, OM 
34,3 


3,4 
1,2 


2.5 
2 


2,4 

4,0 


1,7 
I 


•13  20. 

3  16 

■  13  19 

19 

-20  19 


1101 
1018 
1073 
959 
1161 

1149 
985 
914 
1027 
1059 

923 


921 
915 
974 
1052 
1013 


842 
876 
620 
697 
922 


755 
895 
656 
766 

680 
840 
767 
770 
817 

702 
784 
825 
787 


No.  of  Ooy, 


845 
655 
607 
785 
795 

795 
806 
806 
749 
756 


925 
1036 
949 
847 
1003 

670 
895 
946 


hi 


ki 


MAY  XQ  my 
IIWVFP<?!TY  OF  It  IINOIS 


5,01 

5,60 
6.03 
5.36 

5.46 
*.5l 
6.27 
4.98 
5.16 

3,91 

5.23 


6,68 
5,17 
6,26 
*,75 
4,99 

5,57 


4.52 
5.10 
4.92 
5.06 
5.85 

4,06 
4,62 
4,78 
5,20 
5,31 

♦.Tl 
5,32 
5,17 
5,22 
*.53 


4,74 
6.35 
5,31 

5,02 

5,10 
5.04 


5.58 

4.51 
5.32 
6,10 
5,24 

4,96 
5,26 
5,38 
5,89 
5,03 

5,33 


4,33 
4.95 
5.10 
4.25 
4,77 

5,47 
5,11 
5.36 


II 


2,18 
2.56 


1,65 
1,63 
2,15 

,70 


2,89 
1.61 
2,06 


1,70 


.41 
1,27 


,72 
.61 


1.33 


.52 
2.35 
1.53 

.64 

.86 


1.67 

.83 

1.54 

2.33 

1.40 

1.16 
1.83 

1.76 

1.41 
1.61 


1.92 

1.49 
1.63 


1.37 
1.22 
1.66 
1.78 
1.67 

1.50 
.87 
1.60 
1.34 
1.27 

1.12 


1.60 
1.32 
1,98 
1.76 
1.37 


2.18 
1.69 
1.66 
2.60 
1,84 

2,05 
2,26 
2.06 
1.71 
1.85 

2.17 
1.54 
2,40 
2,21 
1,71 


1,62 
2.28 
1.45 
2.36 

2.70 


1.64 
1.20 
1.43 
1.57 
1.99 

2.06 
1.38 
1.53 
1.46 
1.98 


1.26 
1.23 
1.22 
1.16 
1,16 

1,94 
1,36 
1,42 


27,0 
34,4 
42,0 
35,3 
35 

49,4 

33,5 

26,6 
37.6 


17,4 
22.6 


20.1 
21.2 


5,2 
9,5 


4,0 
*.8 
12.5 
3.2 

6.8 


1.9 
6,4 


17,0 
13.2 
6.5 


6.6 


7.2 
15.0 
8.4 
6.0 
5.5 

6,5 
10.2 
5,5 

9.7 
5.9 

6.0 


20,0 


24.0 


29.5 
24,5 


No.  of  Day* 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL   WEATHER    SUMMARY   ON    PAGE     36 
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Temperature 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 
TOWANOA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGMAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


oe 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERsTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  i   WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SM  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY       R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  I  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL, 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 


»   E 
S  i 

<  i 


37.7 
<.2.b 


37.7 
'•<>.3 
36. OM 


«<>.6 

<>0.9 

I 

<i<>.5 

41.8 
'.0.9 
<><>.0 
42.9 
43.6 


46.7 
51.7 
47.2 

48.7 

49.1 

I 

44.6 


50.2 
44.3 
48.9 
44,8 
53.7 

49.6 
52.0 
48.2 
56.6 

49.6 
44.9 
51.9 
50.6 
54.6 

52,2 
49.1 
50.8 
44.1 
50.1 

47.2 
41.5 
55.8 
51.9 


39.8 
42.2 
46.3 
47.0 
43.6 

45.3 

44.0 
40,8 
42,4 


22,0 
18,6 

21.9 

18.5 
22.9 

19.0 


24.9 
23.1 
19.9 
I 
22.8 

21.1 
23.2 
23.9 
21.1 

26.0 


26.5 
28.3 
23.2 

25.9 

29.5 
26.7 
27.9 


29.8 
29.1 
25.6 
25.2 
28.9 

26.5 
30.3 
25,4 
33,0 


M 


27,6 
27,1 
29,7 
27,0 
32,4 

30,9 
31,2 
33,2 
24,6 
28,4 


29,9 
30.6 

33.3 

28.1 
33.6 

28. 5M 


34.9 
33.6 
30.4 

33.7 

31.5 
32.1 
34.0 
32.0 
34.8 

33.0 


36.6 
40,0 
35.2 

37.3 

39.3 

I 

36.3 

37.5 


40.0 
36.7 
37.3 
35.0 
41.3 

38.1 
41.2 
36.8 
44.8 


38.6 
36,0 
40.8 
38,8 
43.5 

41.6 
40.2 
42.0 
34.4 
39.3 


.6 
1.8 
2.2 


•   4.3 


.5 

1.8 


28.9 

38.1 

24,9 

33.2 

33,1 

44.5 

29,2 

40.6 

39.3 

23,1 

31.5 

21,0 

31.6 

24,5 

36.4 

22,4 

34,7 

19.5 

31.6 

23.1 

34.2 

?3.6 

33.8 

21.1 

31.0 

25.4 

33.9 

3.0 


1.2 


3.4 
1.8 


3.1 

.4 


1.1 


14    19 


-   3 
2 

.10 


26 

31. 
26 

79|    31. 
86    27 


No.  of  Doys 


3 

19 

2 

1 

1 

19 

0 

19 

6 

19 

1 

19 

1 

19 

5 

19 

9 

19 

2 

1 

4 

1 

3 

19 

1 

1 

10 

19 

8{  18 
1 
101    18 


.12 
.16 

.  7 
.  9 
.17 

.21 
.12 
-17 


1082 
1057 

975 

1137 

964 

1123 


925 

965 

1063 

965 

1031 
1016 

954 
1015 

930 


872 
769 
914 

8S2 

790 
884 


769 
870 
852 
920 
724 

827 
731 
865 
624 


812 
894 
742 
803 
666 

72 

765 

710 

943 

792 

830 
980 
630 
750 


1032 

1027 

879 

933 

1033 

945 

959 

1049 

954 


0 

0 

0 

0    , 

0{   2  19 


3  18 
6  19 
3  25 
6  21 


4|  24 
18 
21 

2  15 


Precipitation 


20 
19 
17 
22 
14 

18 
17 
15 
22 
19 

19  0 

21  1 

13  0 

19  0 


4.00 
5.18 

3.65 

5.61 

4.52 
3.61 

4.43 


5.27 
4.52 
5.32 

5.50 
4,65 

4,43 
4,75 
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PENNSYLVANIA 


MARCH      1967 


SPECIAL  WEATHER   SUMMARY 


The  most  noteworthy  weather  feature  of  March 
was  the  precipitation.  In  contrast  to  the  previous 
3  months  when  amounts  were  near  to  well  below 
normal,  precipitation  during  March  was  well 
above  normal  almost  everywhere  for  the  wettest 
month  statewide  since  September  1966.  Through 
the  Central  Mountains  and  East  Central  Moun- 
tains Divisions  of  the  State,  it  was  the  wettest 
month  since  October  1959  and  November  1963, 
lespectively.  Total  precipitation  was  1  to  nearly 
3  inches  above  normal  everywhere  except  in  ex- 
treme northwestern  counties  where  deficiencies 
from  normal  of  up  to  1  inch  were  registered. 
Over  the  State  amounts  ranged  from  less  than 
2  inches  at  Erie  to  more  than  8  inches  in  parts 
of  Cambria,  Fayette,  and  Somerset  Counties  - 
most  other  sections  measuring  4.5  to  6.5  inches. 
With  few  exceptions,  5  inches  or  more  precipita- 
tion fell  south  of  a  line  from  Susquehanna  County 
in  the  northeast  to  Butler  County  in  the  southwest. 
For  many  places  in  this  area  it  was  the  wettest 
March  in  more  than  10  years.  Pittsburgh,  Union- 
town,  and  Palm  registered  the  wettest  March 
of  record.  Except  for  extreme  southern  and  ex- 
treme northwestern  areas,  a  considerable  amount 
of  the  precipitation  fell  in  the  form  of  snow, 
monthly  totals  of  1.5  to  2.0  feet  being  common, 
with  parts  of  Cambria  and  most  northeastern 
counties  receiving  3  to  4  feet  for  the  snowiest 
month  this  winter.  Montrose  with  52.9  inches 
had  the  greatest  March  snowfall  of  record  dating 
back  to  1905. 

While  measurable  precipitation  fell  on  nearly 
half  the  days,  the  storm  of  March  5-8  produced 
the  bulk  of  the  monthly  total.  During  this  4-day 
period,  3  to  nearly  6  inches  of  precipitation  was 
recorded  throughout  the  southern  half  of  the  State 
and  1  to  2  inches  in  most  northern  sections.  The 


form  in  which  it  fell,  however,  varied  greatly. 
Extreme  southern  areas  received  mostly  rain 
mixed  with  a  little  snow,  while  elsewhere  the 
precipitation  was  almost  entirely  snow  due  to 
somewhat  lower  temperatures.  Snowfall  during 
the  storm  ranged  from  less  than  6  inches  in 
southern  border  and  extreme  northwestern  coun- 
ties to  more  than  a  foot  elsewhere,  with  central 
mountain  sections  and  much  of  the  northeast  re- 
cording 16  to  20  inches.  Montrose  measured 
25  inches.  Much  of  the  Pocono  Mountains  re- 
ceived the  greatest  single  storm  snowfall  since 
the  mid-March  storm  of  1958.  Two  more  storms, 
March  15-17  and  21-23,  brought  additional  mois- 
ture to  the  Commonwealth,  much  of  it  again  as 
significant  snowfall  in  central  and  northern  areas 
where  amounts  per  storm  were  in  the  4- to  15-inch 
range.  By  the  end  of  the  month,  however,  nearly 
all  of  the  snow  melted  under  the  influence  of 
milder  temperatures  and  bright  sunshine. 

Although  temperatures  averaged  T  to  3°  below 
normal  in  central  and  eastern  sections  and  1"  to 
3°  above  normal  in  western  areas,  there  were 
wide  and  sometimes  rapid  fluctuations  during  the 
month  throughout  the  State.  It  was  the  changes  to 
warmer  following  the  storms  that  produced  con- 
siderable snowmelt  which,  in  conjunction  with  the 
heavy  storm  rainfall  in  southern  areas,  produced 
significant  rises  on  all  rivers  and  streams.  Some 
flooding  was  reported  on  the  main  stem  of  the 
Monongahela  River,  along  the  Juniata  River,  and 
on  small  streams  in  the  extreme  southeast.  Else- 
where, most  rivers  and  streams  rose  only  to  about 
three-fourths  bankfull.  Topsoils  became  satu- 
rated practically  everywhere,  and  ground  water 
reserves  rose  to  the  highest  levels  in  3  years, 
about  75  percent  of  normal. 


Nelson  M.  Kauffman 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania    17070 
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.06 

.06                 T 

.39 

.03 

•  23 

•  26 

.15 

.04 
.19 
.13 

•  60 

•  01 

•  05 

•  09 

T 

.16 
.47 
.23 

.27 

.07 

•  07 

•  21 

•  06 

.10 
.06 
.17 
.20 

•  02 

I 
T 

T 

.10 
.79 
.13 
.36 

.02 

.42 

.09 

- 

BROOAVILLC    SCHAOt    RL. 
CARItR    CAMR    J    ■ 
CLARION    >    5>i 
Cl.tR"ONT    A    Na 
CONNEAOTVILIE 

A. 26 
A. 29 
A.ST 
S.92 

2.e2 

.01 

T 

.02 

.0» 

.07 

.4* 
.36 

.AO 
.26 

.06 

.33 

.91 
.6A 
.St 

.21 

1.02 
.76 

.77 
.A» 

.07 

T 

.06 
.13 
•  13 

.01 

T 

.07 
.09 
.06 

T 

T 

T 
T          T 

T          T          ^31 

!o9 
•  12 

.44 
.29 

.29 

.41 

.16 
.16 
.19 
.15 
.33 

•  02 
T 

•  03 
.03 

.04 

.56 

.19 
•  36 
.15 
.26 

•  09 
.24 
.31 
.19 
.24 

.13 

T 

.14 

•  06 

•  12 

.16 

.03 
.16 

.04 

T 

.30 
.09 
.41 
.36 

.60 

.40 
.79 
.79 
•  49 
.26 

COOKSBuRO 

CORRV 

COUDERSRORI    •    N» 

COUDER SPORT   t   E 

OU    BOIS    FAA    ilRPORT 

A.B9 
2.SS 

J. 71 
A. 92 

A.Al 

.10 
.02 
.06 

T 

.10 
.3i 

.17      .79 

1.01 
.21 
.90 
.•« 

•  77 

.63 
.12 
.93 

.97 

.70 

.01 
.03 
.21 
.17 
.11 

.06 

T 

.06 

.16 

.02 

T 

T                      .39 

T                        ,12 
.16 
.06 
T           T            .31 

.44 
.17 
.52 
.51 

.09 

.20 
.33 
.13 
.34 

.06 

.04 
.07 

T 

.03 

.16 
.46 
.11 

.29 

.08 
.19 
.09 
.32 

.06 

•  16 

•  23 

•  06 
.06 
.10 

.12 

T 

T 

.01 
.03 

T 

T 

.60 
.79 
.26 
.19 
.96 

.55 

.03 
.43 
.61 
.01 

EAST    BRADY 
ERIE    XB   AIRPORT 
FARRELL    SHARON 
FRANKLIN 
SALETON 

S.TJ 

l.«T 
2.»3 
3.02 
J.»l 

T           T 

T 

.3a      .90 

.01       .It 

.70 

.39 

.69 

.09 
.29 
T 
.90 

.39 

T 
.39 

.37 
•  60 

.01 

T 

.01 

T 

.06 

T 

T 
.06 

.02 

T 

T 

.10 
T            .14 
.05 
T 
.20 

.19 
.15 

.11 

.40 

.14 
•  05 
T 

.18 
.17 

.18 

T 

T 

.02 
.05 

.02 

.33 
.S5 

.48 
.20 

.05 
T 

.17 
.22 

.11 
.13 
•  13 
.05 

.85 

T                        .30 

1.02 
.24 
.67 
.78 
.13 

.16 

.02 
.47 
.61 

&REENV1LLE 
JAMESTOHN    2    NU 
ILANE    1    NNE 
LEO  IS   RUN    ]    SE 

LYNCH 

3.09 

2.AA 
3.2A 
3.29 

l.TS 

T 
.0} 

.02 
.0« 

.93 

.20 
.29 

.19 
.26 

.!• 
.39 

.66 
.91 
.19 

.22 
.16 
.99 
.43 
.39 

.02 

T 
T 

.06 
.03 

T 

.09 
.071 
.06 

T                        T 
T 

.03 
.10 
.06 
.04 
T 

.12 
.15 
.33 
.26 
.35 

.16 
.16 
.20 
.16 
.15 

T 

.01 

.03 

.14 

.05 

.60 
.44 
.32 
.12 
•  16 

.08 
.10 
.12 
.25 

.06 

.14 
.10 
.10 
.17 
.10 

T 

.10 
.26 
.01 

T 

.93 

.30 
.37 
.17 

T 

.02 
.37 
.27 
.46 

.03 

HEADVILLE    1    S 

HERCER 

NORTH   EAST    1    SE 

PITTSFIELD    »    USa 

RAYMOND 

2.AT 
S.Ti 

1.17 
2.06 
3.«« 

.03 

.01      T 
.01 
.OA 
.09 

.09 
.99 

.01 

.37 

.33 

.62 
.26 
.36 
.A3 

.13 

.61 

T 

.25 

.70 

T 
.03 

•  02 
T 

•  15 

.10| 

.oJ 

.01 

.09 
.09 

T 

.16 

.19 
.09 
.22 
.29 
.55 

.22 
.20 
.23 
.22 
.22 

.02 
.02 
.01 

.05 

T 

.01 

.34 
.50 
.25 

.32 

.17 

.20 
.16 
.23 
.16 
.17 

.16 
.16 
.11 
.10 
.05 

T 
T 

T 

.10 

T 

T 

T                        T 

.22 
.66 
.49 
.22 
.29 

^48 

.05 
.10 

.42 

RUSSELL 
STUMP    CREEK 
TI0NE5TA    2    SE    DAM 
TITUSVILLE    HATER    DORKS 
TURTLEPOINT   A   NE 

3.ga 

3.02 

.U 

.01 

T 

.07 
.66 
.30 
.17 

.39 
.79 
.61 
.39 

.27 
1.20 
.96 

.26 

•  11 

•  09 

T 

.091 
.20, 

.061 
T 

T 

.11 

.26 

.10 
.06 

.19 
.44 
.27 
.28 

.20 
.22 
.22 

.17 

.09 
.02 
.02 
.02 

.11 
.50 
.35 

.45 

.10 
.07 
.19 
.21 

.09 
.04 
.10 
.15 

T 
.06 

.28 

.07 
.57 
.28 

.36 
.45 
.41 
.55 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

aARREN 

•EST   HICKORY 

2.9A 
2.9C 
3.0< 

.1* 
■  03 

.10 

T          .29 
.13 
.21 

.IS 
.62 
.99 

•  03 

•  26 
.93 

•  03 
.09 
.01 

.09] 

.42 
.05 

.32 

.34 
.16 

•  09 

•  20 

•  IS 

.04 

.35 

.25 

•  26 

•  42 

.17 
.24 
.10 

.03 
.11 
.12 

•  14 

.52 

.12 
•  30 

.21 
.47 
.32 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   m.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

3-s 

III 

t 

s 

Station 

+J    G 

c  o 

a  -a 
3  a 

0 

•< 

1     . 

0 

|-o 
Q 

a 
S 
1 

j5 

II 

EASTERN     STANDARD 
1     AM          7    AM           1     PM 

TIME 

7     PM 

(^ 

8 

3 

i 

I 

<M  a 

e2 

fli 

iii 

AllENT^WN     ^R     AIPPOCT 

31. 

2.3 

8.4 

29t  + 

33 

16 

74 

76 

57 

61 

5 

3 

6 

2 

2 

0 

18 

5.2 

EiJIE    WS    AIRPORT 

20 

0.7 

11.3 

26  +  * 

3 

15 

72 

71 

64 

71 

8 

5 

7 

0 

0 

0 

20 

- 

7.7 

harrisbur^j  w6  airport 

36 

1.0 

7.8 

29 

NW 

17 

73 

77 

58 

61 

4 

3 

7 

2 

0 

17 

55 

5.9 

PHILADELPHIA    WB    AIRPORT 

36 

1.7 

8.8 

30 

N 

17 

72 

75 

62 

65 

7 

7 

4 

1 

0 

20 

51 

5.5 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT     2 

3l 

2.1 

9.5 

30** 

24 

13 

78 

84 

64 

66 

7 

2 

6 

2 

- 

20 

39 

7.9 

15ITT5BUR&H    WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

6 

2 

5 

3 

0 

18 

41 

READING    WB    CITY 

- 

- 

- 

42 

e 

07 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

6 

2 

" 

17 

55 

5.5 

WILKES-BARRE-SCRANTOM    WRAP 

30 

1.4 

7.2 

24 

w 

17* 

72 

77 

59 

61 

7 

6 

4 

1 

0 

20 

57 

7.0 

WILLIAUSPORT    WR    AIRPQPT 

1 

1.2 

7.7 

25** 

26 

U3 

82 

83 

63 

70 

5 

6 

5 

2 

0 

20 

- 

7.0 

S«*  R*ltr«cc«  NolM  FoUowlno  SUUoa  Indax 
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DAILY  TEMPERATURES 


pennsylvanu 

MARCH      1967 


Day  Of  Month 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELANO 

HAwlEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

5CRANT0N 

stroudsburg 
Sweet  valley 
tobyhanna 
w-barre-scranton  wbap 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  SW 

DEVAULT  1  w 

EPMRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PhOENIxvILLE  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


36   20 
7  -  I 


26   32 

4   10 


35   15 

4-5 


38   22 

10   e 


27   33 

«   0 


10 


43   29 

9    5 


55   36 

24   24 


58   38 
27   25 


46   37 
30   25 


53   33 
25   23 


47   33 
22   22 


59   40 
29   28 


52   40 
30   28 


55   39 

25   26 


45   32 

24   23 


37   36 
31   31 


30 
13 


45 
16 


44   29   45 
17   11   IB 


68   43 
37   32 


42   34 
31   29 


42   36 
35   31 


65   42 
33   32 


65   35 

34   30 


le   17 


34'  44 
6   19 


37,  33 
27,  15 


35   40 

30    8 


33   31 
25-4 


34   27 
25    7 


35   39   49 
21   15   31 


38   36 
28   13 


42   37 
33   23 


35   42 

22   27 


36   47 
16   20 


41   29 
15    9 


42   31 
14   15 


31   44 
21   22 


41   29 
14   12 


34   46 
14   12 


31   46 
17   18 


32   44 
20   21 


31   44 
17   14 


33   47 

20   25 


35   47 
3    1 


681  64 
26   33 


41 
30 


40   41 
33   36 


40   36 
30   31 


44   40 
31   32 


37   41 
32   34 


38   41 
32   35 


39   41 
33   35 


39   43 
34   36 


42   41 
32   34 


40   47 
33   25 


39   37 
31   23 


38   37 
33   21 


36   45 
34   30 


40   3$ 
31   21 


33   44 

27   20 


39   44 
30   22 


37   46 
32   29 


38   43 
30   26 


40   47 
35   33 


40   45 
32   22 


59 
26 


46   57   45 
30   32   25 


55   56 

28   22 


47   62   50 
27   28   32 


52   37 
26   32 


41   56 
29   34 


57   54 
37   30 


57   48 
30   28 


56   49 
36   35 


64 
34 


44   59 
32   36 


45   40 
30   31 


42   92 

26   31 


42   55 

34   39 


63   62 

27   34 


65 
28 


56   S4 
30   33 


51 
30 


62 

38 


34   26   20 


29   22 
16    1 


27   24 
10-3 


45 
36 


66   63 
35   36 


54   44   66 


71   56   44 
44   37   37 


69   66 
38   38 


71 
43 


74 
45 


72 
39 


47 

34   38 


63   46 
40   32 


67   65 
38   34 


22   21 

U  -  5 


21   29 
6  -12 


26   22 
11    4 


28   21 
12  -  1 


27   23 

10    1 


19   14 
5  -  1 


21   14 
11 


14   27   39 
.13  -13   21 


28   34   41 
7   15   14 


17   33   43 
.13  -11   14 


30   44   39 
.8   12   27 


15   30   41 
.20  -16    7 


11   25   39 

.14    0   20 


16   29   43 
.3    2   19 


29   43   40 
.11    6   28 


31   39   34 
.10    4   23 


27   40   34 
.4   le   30 


30   35 

24   25 


38   38 
22   21 


31   36 
26   26 


35   34 

27   26 


30   37 
26   27 


27   36 
22   23 


35   41 

26   28 


39   38 
28   29 


31   39 
25   26 


35   33 

22   23 


38   37 
29   32 


38   33 

11   29 


30   25   29 


24]  20   30   41 


35   36 

20   17 


35   27 
18   12 


37   30 
20   12 


33   25 
20   16 


40   34   36 


32   24 
le   14 


30   23 
17   13 


29   25 

20   17 


32   23 

18   15 


33   25 
19   17 


35   29 

16   13 


34   35 

10   27 


22   31 
3   15 


25   32 
2   13 


32   3e 

10   26 


21   30 
1   10 


34   36 
6   24 


32   36 

14   24 


31   3e 
15   24 


30   36 
11   24 


34   40 
13   28 


33   36 
4   21 


34   41 
30   29 


37 
25 


34 
14 

38 
26 

35 

30 

40 
30 

34 
l9 

34 
27 

37 
26 

35 

27 

37 
19 

35 

30 

39 
28 

35 

30 

29 

10 

36 
28 

35 

30 

36 
29 

30 
0 

3e 

22 

34 
26 

39 
29 

41 
34 


39   36 
29   29 


37   45 

33   34 


34   40   34 
28   29   30 


36   45 
32   33 


36   46 
31   32 


44   56   46 


32 

50 


53   55 

25   26 


36   43 
20   24 


41   49   65 
24   26   23 


47   61 
26   35 


51   59 
29   33 


58 

32 


47 
35 


SO 
37 


58 

25 


54   95   61 


36   44   53 

23   26   30 


59   60 
41   30 


67   42,7 
40   27,1 


49   56   61 

38   39   29 


45 
29 

55 

32 

55 

36 

50 
38 

52 
27 

59 
34 

51 
34 

57 
39 

53 

28 

60 
35 

47 
36 

60 
42 

44 
28 

52 
34 

45 
35 

54 
38 

43 
28 

52 
30 

59 

30 

SO 
31 

50 
36 

58 

30 

54 
26 

62 
32 

60 
30 

48 
38 

62 

30 

62 
33 

46 
26 

51 
29 

60 
28 

53 

36 

57 
28 

60 
32 

44 
25 

53 

32 

61 
33 

54 
38 

58 
30 

56 
32 

62 
42 

50 
36 

50 
39 

62 
40 

43 
26 

53 
33 

60 
34 

52 
35 

56 
31 

52 
26 

59 
32 

53 

31 

46 
36 

64 
30 

55 

30 

62 
39 

50 
34 

54 
38 

64 
34 

55 
33 

60 
39 

52 
36 

54 
38 

62 
42 

54 
32 

59 
37 

49 
32 

50 
37 

59 
35 

57 
35 

61 
42 

52 

38 

55 
39 

63 

45 

46 
35 

63 
40 

65 
29 

58 
32 

60 
44 

64 
29 

See  Helerenca  Notes  Following  Sutioo  Ind«c 


DAILY  TEMPERATURES 


pcnnStlvani* 

MARCH      1«4T 


OUAKERTONN 
READINO  KB  CITY 
MEST  CHESTER 
WEST  OROVE  1  SE 

ft      •      • 
LONER  SUSQUEHANNA   04 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYS8UR0 
HANOVER 

HARRISBURO  MB  AP 
HERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSk  pump  STA 

ft      ft      ft 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERMICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEmISTOuN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUN8URY 
MILLIAMSPORT  MB  AP 

ft      ft      ft 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  M 
CANTON  1  Nh 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAwRENCEVILLE 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELL5B0RO  3  S 

ft      ft      ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  <>  S 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


30  *i      6t 
16   20   J! 


61   29 
13   13 


3S   30 
13   U 


30   67 
U   16 


29   SO 

16   16 


61   30 
16   U 


63   32 

16   15 


30   69 
U   15 


60   32 
16   15 


32   50 
16  le 


36   52 

15   15 


60   60 
30   32 


66   60 
31   31 


65   60 

32   31 


59   35 

32   30 


65   37 
30   31   33 


53   67   61 

26   37   32 


53   68   61 
23   36   32 


27   31   31 


66   60 
33   33 


60   62 
33   32 


63   38 
30   32 


D>T  Ol  Month 

I  IS 


66  61 ; 

11   28 


37   27   45  I  56 
8    3   10'  21 


38   38 
32   30 


61   36 
23   32 


12 

38   27 


50   59 

161  26 


16   13   22 


61   30   66 
12   12   18 


63   56 

10   30 


60   28   62 


35   16   39 


32   31   66 


36   27   53 

7    9   20 


69   32 
23   21 


39   36 

32   26 


38   38 
31   23 


36   62 
30   23 


39   65 
31   26 


60   39 
32   26 


60   60 
32   25 


36   66 
29   26 


61   60 
32   25 


37   66 
31   26 


60   66 
32   26 


36   60 
15   12 


35   38 

26   13 


36   60 
29   12 


38   60 
30   25 


35   37 

27   13 


37   61 
31   20 


36   38 
30   16 


35   35 

13   13 


32   32   32   31   36   36 


70   70 
36   39 


70   66 
62   38 


66   59  j  68 
38   38   35 


63   70 
35   63 


69   66 
35   62 


66   65 
37   36 


70 
61 


53   70   66 


33   28   61   36 


69   52 
33   32 


67   67 
61   32 


65   75 
37   63 


29   33   32 

26   15   20 


55   53   60 

28   26   31 


36   35 

26   22 


62   66 
19   30 


67   56 
25   33 


69   63 
26   35 


56   65 
25   32 


69   56 
27   35 


65   68 
25   36 


65   66 
30   32 


50   39 
30   35 


60 
20 


60 
32 


47   62   56   50   62   63 
26   29   32  I  36   35   36 


13 
26 


36   29 
25   15 


36   29 

26   16 


30   25 
26   16 


35   26 

23   15 


37   30 
26   16 


36   31 
25   16 


32   27 
19   15 


39   30 
23   16 


36   27 
22   15 


37   26 
23   17 


26   22 
12    3 


32   25 

16    1 


33   32 
17   9 


36   29 

26   16 


31   26 
U    6 


37   30 
25   15 


35   29 

18   U 


28   23 

13    7 


31 

.  1 


38   26 

17   10 


36   22   20 


23   17 
7-3 


60   32   27   26 
19   17 


26   36 
8   19 


26   35 

6   17 


36   36 
9   22 


36   36 
9   22 


27   37 
11   20 


29   38 
12   13 


37   37 
9   26 


29   36 

8   17 


65   63 
12   10 


37   37 
10   23 


26   26   30 


26   60   37 
■  6   U   29 


22   32   64 
'9-9   18 


36   40 
3   21 


38   39 
8   26 


20   30   37 
•7-3   19 


29   38 

5    7 


34   40 
5   26 


30   42 
■  1   17 


18 
-16 


35   38 

8   20 


60   36 
30   32 


36   37 
30   30 


61   38 
33   33 


63   37 
31   32 


62   37   66 
32   33   36 


65 
32 


63   61   66 
31   32   33 

42   40 


38   44 
31   26 


40   37 
28   23 


37   35 

25   26 


42   37 
32   32 


42   37 
28   24 


41   37 
31   17 


42   38 
30   30 


40   63 
30   29 


32   36   33 
27   27   25 


35   40   60 
25   25   24 


28   37   37 
22   22   23 


44   52 
27   36 


51   62 
27   31 


56   65 
23   31 


65   55 
28   33 


66   57 
27   28 


53   62 

26   36 


56   65 
26   28 


56   66 
23   30 


63   56 
36   36 


50   59 
19   27 


50   62 
25   31 


53   65 

25   31 


45   61 
24   33 


55   65 

26   31 


52   66 
25   33 


58   52 

31   40 


62   62 
29   32 


67   61   66   66 


65   36   62 


50 
37 


53   66 

39   39 


52   50 
38   60 


67   66 
36   62 


52   59 

39   61 


56   69 
39   60 


56   50 
37   38 


37   60   62 


56   50 
38   61 


56   59 
39   62 


50   60 
36   63 


57   61 
32   32 


57   61 
35   37 


61   65 
30   36 


62   66 
30   36 


59   62 
33   37 


61   66 
36   35 


66   66 
33   39 


61   62 
29   33 


63   66 
30   35 


66   67 
26   36 


56   59 
36   29 


52   55 

39   28 


53   59 

40   26 


57 
29 


43 
37 


56 
23 


61 
26 

60 
31 

67 
60 

53 

38 

62 
23 

64 
22 

56 
32 

67 
32 

63 
34 

68 
27 

60 
28 

56 
25 

68 

39 

55 

37 

60 
25 

62 
18 

56 
25 

63 
36 

42 
35 

66 
27 

36   44   37   45   51   63   54   54   58   62   66.8 
29   30   27   20   28   35   61   40   27   35   24.9 


6».7 


67,6 
31.5 


27.5 


66.5 
IT.9 


66,2 
26.6 


66.0 
26,6 


66,3 

29,0 


69,6 
2«.5 


67,7 
30.5 


68,6 
29,5 


67,6 
29,8 


66,6 
26,6 


51,5 

29.6 


SI, 3 

29,6 


65,6 
2«,5 


62,7 
19.9 


♦♦.9 
23.3 


67.3 
27.7 


62,3 
22,5 


*6,9 
26,5 


*5,9 
26,0 


63.6 
25.1 


37.7 
22.0 


62,6 
16,6 


44.6 
21,9 


44,3 
22.9 


36,0 
19,0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  41   - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 

MARCH      1967 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

DU  BOIS  7  E 

MAX 
MIN 

22 

-  6 

47 

-  4 

48 
33 

41 
27 

39 

30 

37 
30 

IT 
25 

34 
15 

42 
22 

17 
26 

55 

30 

50 
3* 

44 
36 

58 
33 

56 
34 

3ft 
12 

26 

13 

18 
.  1 

34 
.14 

3e 

14 

35 

26 

36 
29 

36 
26 

41 
24 

46 
12 

64 
27 

60 
42 

51 
38 

52 
35 

58 
26 

74 
39 

44,1 
23,1 

EMPORIUM  1  N 

MAX 
MIN 

30 
2 

2ft 
3 

47 

15 

47 
24 

38 
26 

36 
32 

34 
24 

35 

18 

34 
19 

43 
18 

58 
18 

47 
32 

47 
32 

41 
36 

58 
34 

37 
1ft 

26 

11 

21 
-  6 

19 
-12 

33 
.10 

40 
23 

32 
26 

39 
26 

39 
24 

40 
14 

47 
15 

61 
28 

62 
39 

45 
36 

57 
25 

60 
26 

40,9 
19.9 

KARTHAUS 

MAX 
MIN 

3* 

0 

28 

-  ft 

52 

7 

52 

20 

63 
37 

39 
17 

32 

17 

27 
5 

24 
-  6 

36 

.  4 

40 
20 

35 

30 

42 
26 

39 
27 

46 
16 

51 
18 

66 
26 

57 
33 

46 
37 

57 
25 

65 
25 

LOCK  HAVEN 

MAX 
MIN 

36 

10 

31 

8 

49 
15 

57 
2ft 

41 
26 

38 
33 

36 
28 

42 
16 

40 
20 

48 
20 

64 
20 

41 
31 

50 
32 

42 
37 

62 
36 

40 
23 

34 
16 

28 
9 

27 
-  2 

3ft 
-  2 

41 
22 

36 
30 

42 
30 

37 
25 

ft3 
19 

62 
21 

64 
29 

54 
40 

50 
40 

57 
26 

65 

27 

44,5 
22,6 

MADERA 

MAX 
MIN 

32 

2 

20 
-  2 

49 
12 

49 
25 

38 
24 

37 
32 

35 

24 

31 
19 

38 
23 

43 
23 

58 
23 

51 
33 

47 
35 

43 
3ft 

59 
34 

40 
15 

29 
15 

22 

3 

17 
-  8 

32 
-  5 

39 
16 

34 
29 

38 
28 

36 
28 

41 
17 

50 
17 

66 
28 

56 
41 

50 
38 

55 

25 

60 
25 

41.6 
21.1 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

21 

1 

ft9 
.  2 

49 
31 

35 

26 

33 
28 

33 
26 

30 
17 

33 
21 

tt 

59 
29 

53 

31 

45 
34 

38 
34 

58 
38 

38 
32 

32 

Ift 

25 

7 

17 

0 

30 
.14 

32 
13 

30 
27 

35 
28 

34 
26 

38 
26 

44 
6 

57 
33 

49 
39 

48 

40 

54 
32 

56 
25 

66 
43 

40,9 
23,2 

RENOVO 

MAX 
MtN 

35 
9 

28 
8 

36 
14 

52 

27 

42 
27 

37 
33 

36 
27 

38 
22 

36 
23 

ft8 
2ft 

63 
24 

43 
33 

54 
33 

42 

37 

61 
36 

ftO 
21 

34 

17 

30 

7 

26 
.  2 

38 

2 

42 
24 

35 

32 

43 
30 

37 
27 

44 
21 

52 
22 

66 

30 

5ft 
35 

47 
40 

57 
26 

67 
29 

44,0 
23,9 

RIDOWAY 

MAX 

MIN 

30 
-10 

28 

-10 

47 
27 

48 
25 

38 
28 

38 
33 

34 
26 

36 

17 

34 
23 

ft3 
22 

59 
23 

50 
35 

50 
35 

45 
3ft 

58 
36 

39 

15 

29 

14 

23 

-  ft 

20 
.12 

35 
-10 

42 
24 

35 

30 

40 
30 

39 
26 

42 
16 

53 

18 

71 
32 

58 
ft2 

47 
37 

5ft 
26 

64 
27 

42,9 
21,1 

STATE  COLLEGE 

tt      *      ft 

MAX 
MIN 

3* 

7 

26 
8 

5ft 
20 

55 

30 

40 
30 

36 
33 

36 
27 

35 

23 

36 
25 

ft7 
28 

64 
36 

57 
35 

48 
36 

42 
36 

61 
37 

ftO 
18 

31 
19 

2ft 
6 

22 
3 

3ft 
5 

37 
22 

34 
29 

41 
31 

36 
30 

44 
23 

50 
26 

63 
36 

54 
41 

54 
41 

55 

31 

61 
34 

43.6 
26.0 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS           06 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

MAX 

MIN 

23 
5 

53 
6 

56 
38 

45 
30 

36 
29 

37 
32 

34 
26 

39 

20 

48 
28 

66 
31 

59 
39 

54 
36 

47 
35 

60 
37 

56 
35 

36 
16 

29 

14 

20 
6 

36 
.  3 

38 
16 

35 

27 

40 
29 

37 
26 

42 
28 

50 
19 

65 
31 

61 
41 

63 
39 

60 
40 

62 
29 

71 
34 

46.7 
26.5 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

34 
10 

49 
8 

64 

30 

62 
28 

41 
32 

38 
33 

39 
30 

43 
19 

52 
31 

69 
28 

72 
37 

66 
40 

52 
35 

70 
40 

69 
40 

42 
21 

40 
18 

33 

13 

33 
2 

36 
22 

38 
30 

43 
31 

40 
29 

45 
32 

54 

20 

65 
28 

65 
41 

57 
39 

68 

40 

65 
27 

66 
42 

51.7 
28.3 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

MAX 
MIN 

27 

3 

52 
.  2 

52 

30 

48 
25 

38 
30 

36 
34 

35 

2ft 

37 
12 

47 
22 

63 

20 

61 
36 

54 
3ft 

61 
34 

56 
33 

56 
38 

40 
IS 

29 
14 

19 

ft 

36 

-10 

39 
1ft 

37 
26 

37 
26 

36 
2ft 

42 
25 

52 

13 

70 
26 

65 
37 

55 

36 

56 

40 

61 
25 

75 
30 

47.2 
23.2 

EVERETT  I  SW 

MAX 
MIN 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

36 
10 

29 

7 

59 
20 

62 

27 

41 
29 

38 
35 

38 

30 

40 
20 

46 
23 

53 

23 

70 
23 

65 
34 

56 

41 

45 
38 

66 
38 

44 
21 

36 

20 

29 
12 

26 
2 

40 
11 

42 
22 

36 
32 

ftft 
31 

44 
31 

49 
21 

67 
28 

70 
36 

59 
42 

59 
41 

61 
27 

67 
27 

46.7 
25.9 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

30 
10 

30 
12 

58 
29 

60 
29 

42 
33 

45 
36 

38 

31 

35 

28 

ftl 
31 

53 

30 

72 
38 

65 

41 

69 
39 

65 

40 

64 
48 

60 
20 

36 

17 

1 

22 

1 

43 
19 

42 
32 

37 
33 

ftO 
31 

41 
30 

46 
26 

60 
24 

79 
43 

66 
39 

59 

45 

62 
32 

69 
37 

49,1 
29.5 

KEGS 

MAX 
MIN 

9 

12 

13 

32 

32 

30 

28 

21 

32 

26 

36 

40 

37 

38 

34 

20 

14 

9 

ft 

21 

31 

26 

29 

29 

23 

30 

37 

40 

30 

30 

34 

26.7 

MARTINSBURG  FAA  AP 
ft      ft      * 

MAX 
MIN 

19 

7 

52 
9 

57 
33 

36 

30 

33 

30 

34 
28 

31 
23 

36 
2ft 

44 
29 

60 
3ft 

59 
42 

53 

37 

41 
35 

64 
40 

46 
28 

31 
18 

30 
13 

20 
9 

35 

3 

39 
23 

33 

30 

36 
31 

36 
30 

40 
29 

51 
22 

67 
33 

57 
41 

56 
41 

67 
41 

62 
32 

70 
40 

44,6 
27.9 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 

MAX 

MIN 

30 
5 

50 
10 

54 
38 

50 
28 

41 
30 

41 
30 

35 
25 

38 
23 

45 
23 

61 
29 

60 
38 

56 

37 

70 
40 

64 

54 

58 

34 

34 

17 

32 

13 

l9 

4 

35 

3 

38 

30 

41 
32 

37 

31 

ftO 
29 

44 
24 

60 
34 

72 
44 

76 
54 

72 

46 

58 

37 

70 
36 

76 

45 

50.2 
29.6 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

17 

2 

48 
12 

49 
35 

38 
27 

42 
32 

42 
29 

30 
23 

35 
22 

42 
29 

59 
36 

55 

49 

52 
35 

53 

37 

57 
46 

52 

28 

30 
14 

25 

10 

14 
6 

33 
3 

36 
26 

34 
30 

32 
27 

33 

27 

38 
24 

52 
25 

73 
45 

61 
48 

53 

46 

53 

39 

6ft 
37 

72 
ftS 

44.3 
29.1 

BURGETTSTOWN  i    W 

MAX 
MIN 

31 

* 

34 

1 

53 

31 

56 

31 

43 
30 

45 
32 

33 

28 

35 

22 

42 
22 

ft7 
21 

64 
27 

63 
36 

58 
37 

75 
42 

57 
41 

43 
17 

34 
15 

22 

7 

23 

1 

ftO 
6 

40 
29 

ft5 
32 

38 
30 

43 
21 

46 
22 

60 
31 

87 
31 

76 
49 

52 
38 

57 
29 

72 
32 

48.9 
25.6 

BUTLER  5  WNW 

MAX 
MIN 

27 

5 

27 

2 

50 
25 

45 
27 

35 

27 

38 
30 

31 
26 

3ft 
23 

35 

21 

ftft 
24 

62 
35 

58 
35 

57 
35 

67 
41 

65 

40 

40 
16 

31 
Ift 

20 

4 

17 

0 

37 

2 

36 
26 

37 
30 

36 
29 

37 
24 

43 
24 

60 
27 

77 
38 

74 
45 

52 

36 

57 
3ft 

70 
35 

44,8 
25,2 

CLAYSVILLE  3  w 

MAX 
MIN 

30 

7 

56 

7 

57 
30 

46 
30 

55 

33 

45 
32 

37 
25 

ft5 
22 

48 
23 

66 
29 

66 
38 

60 
36 

75 
38 

65 
52 

53 

31 

35 

22 

36 

15 

31 
10 

ft3 
6 

3e 
22 

47 
35 

40 
33 

44 
31 

47 
22 

66 

23 

79 
33 

78 
49 

64 
49 

59 
39 

75 
28 

77 
ft6 

53,7 
28,9 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

MAX 
MIN 

30 
10 

25 
6 

58 
17 

58 

30 

38 
32 

63 
35 

42 
30 

33 

24 

41 
24 

52 

27 

67 
28 

65 
43 

53 

41 

67 
42 

67 
60 

59 

20 

3ft 
15 

22 

10 

20 
.  1 

ft2 
3 

36 
26 

39 
31 

37 
29 

42 
29 

45 
22 

64 
25 

78 
32 

72 

40 

63 

43 

59 
29 

67 
30 

49.6 
26.5 

DERRY 

MAX 
MIN 

28 

4 

56 
17 

57 
35 

39 
32 

55 

34 

»7 
32 

36 
28 

42 
24 

48 
27 

63 
30 

62 
34 

61 
37 

65 
42 

60 
44 

57 
39 

44 
30 

ftO 
12 

23 

6 

ftO 

1 

ftO 
22 

40 
32 

38 
30 

40 
31 

45 
27 

62 
23 

78 
33 

72 
54 

62 
48 

66 

49 

70 
39 

77 

44 

52.0 
30.3 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

20 

7 

48 
12 

54 
13 

36 
26 

57 
32 

42 

30 

38 
IB 

36 
5 

44 
26 

64 
25 

63 
36 

53 

39 

62 

39 

60 
51 

54 
24 

28 
17 

26 
9 

18 
-  2 

34 
.  5 

38 
20 

36 
30 

32 
28 

37 
28 

46 
26 

65 

20 

74 
33 

74 
47 

64 
45 

52 

36 

65 
38 

71 
33 

48.2 
25.4 

DONORA 

MAX 
MIN 

32 

10 

60 
18 

62 

39 

57 
33 

62 
34 

49 
32 

*0 
29 

44 
27 

53 

30 

66 
38 

66 

40 

64 
40 

76 
44 

67 
55 

60 
37 

39 
22 

36 
16 

29 
11 

45 
9 

45 
27 

45 
36 

43 
31 

46 
31 

47 
28 

65 
26 

82 
39 

80 
56 

77 

61 

74 
44 

75 

37 

78 
50 

56.6 
33,0 

FORD  CITY  ft  S  DAM 

MAX 

MIN 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

2'. 
.  2 

5ft 

ft 

54 
31 

39 
29 

47 
33 

43 
33 

34 
27 

39 
21 

46 
26 

63 
24 

59 
34 

59 
38 

60 

40 

63 

47 

51 
33 

33 
17 

30 
13 

22 

8 

40 
0 

42 
21 

38 
32 

37 
32 

43 
30 

46 
25 

61 
23 

78 
32 

69 
51 

57 
47 

60 
39 

70 
30 

76 
39 

49,6 
27,6 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 
MIN 

20 

.  ft 

ftS 
6 

48 
38 

38 
26 

42 
30 

36 
30 

30 
21 

34 
22 

42 

21 

59 

30 

54 
42 

52 
35 

51 
37 

60 
43 

52 

33 

33 
14 

23 

13 

18 
2 

36 
-  2 

39 
23 

34 

30 

34 
29 

35 
27 

43 
22 

52 

26 

75 
37 

61 
46 

61 
43 

53 

39 

6ft 
36 

75 

44 

44,9 
27.1 

MONTGOMERY  L  AND  D 

MAX 
MIN 

33 

7 

55 

1ft 

52 
33 

46 
30 

41 
32 

42 
31 

36 
27 

40 
22 

46 
24 

63 
29 

62 

37 

57 
35 

72 

ftl 

65 

46 

64 
35 

35 
22 

35 
16 

22 

10 

40 

3 

38 
25 

4ft 

35 

39 

33 

4ft 

31 

46 
26 

62 
26 

79 
35 

78 
50 

74 
48 

58 
37 

73 
33 

76 

43 

51.9 
29.7 

NEW  CASTLE  I  N 

MAX 

MIN 

27 

.  1 

53 

15 

52 
35 

44 
25 

39 

30 

39 
30 

36 
24 

36 
20 

4ft 
27 

64 
2ft 

63 
3ft 

56 

31 

70 
38 

69 

40 

53 

31 

34 

16 

33 
16 

22 

3 

37 

3 

37 
22 

41 
33 

36 
31 

ftO 
29 

45 
24 

62 
23 

79 
30 

78 
51 

71 
48 

57 
33 

71 
30 

79 
41 

50.6 
27.0 

NEWELL 

MAX 
MIN 

30 

to 

50 
15 

60 
32 

58 

33 

42 
3ft 

52 
35 

36 

29 

41 
28 

46 
30 

65 

30 

71 
38 

66 
42 

70 

ftl 

77 
53 

62 

44 

4ft 
23 

36 

17 

25 

13 

33 

10 

43 
26 

47 
33 

49 
35 

ftft 
33 

44 
30 

60 

28 

79 
38 

86 
52 

61 
53 

58 
46 

63 
33 

77 
40 

54,6 
32,4 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

50 
15 

55 

32 

58 
36 

48 
33 

43 
30 

32 

18 

30 

54 
30 

60 
30 

62 
32 

61 
51 

51 
40 

51 
42 

64 
40 

52 
42 

48 
34 

38 
8 

33 
6 

40 
18 

37 
26 

39 
21 

46 
24 

42 
29 

46 
30 

61 
28 

74 
38 

76 
50 

58 
44 

60 
32 

74 
34 

79 
34 

52,2 

30,9 

PITTSBURGH  MB  AP  2 

MAX 
MIN 

2ft 

5 

51 
13 

53 

36 

37 
32 

44 
33 

36 
32 

34 
26 

40 
26 

44 
24 

61 
38 

61 

ft2 

57 
38 

72 
43 

56 

46 

ft8 
28 

33 
22 

29 

13 

l9 
9 

37 
6 

36 
26 

46 
34 

39 
32 

42 
32 

44 
28 

61 
30 

76 
40 

77 
55 

67 

45 

57 
39 

71 

40 

76 

49 

49,1 
31,2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

MAX 
MIN 

27 
12 

55 
21 

55 

38 

39 
33 

46 
34 

38 
31 

34 
27 

1 

42 
29 

47 
31 

66 

43 

62 

ftft 

59 
39 

73 

45 

59 
50 

52 

26 

It 

30 
15 

20 
10 

40 
12 

36 

30 

47 
35 

39 
33 

42 
32 

46 
26 

63 
32 

80 
40 

78 
55 

55 

47 

59 

40 

72 
42 

77 
52 

50,6 
33,2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Contlnu*<) 

Slallon 
PUTNEVVILLE  2  &E  0AM 
S«LIN*  >  u 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOHN 
UNIONTONN 
xtYNESBURG  1  E 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

8RADF0HD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  ♦  H   RES 

BROOKVILLE  SEWA6E  PL. 

CLARION  3  Sk 

CLERMONT  «  NH 

CONNEAUTVILLE 

CORRY 

C0UDER5P0RT  *  NW 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 

ERIE  MB    AIRPORT 

FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 

GREENVILLE 

JAMESTOWN  2  NW 

KANE  1  NNE 

MEADVILLE  I  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAm 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


DAILY  TEMPERATURES 


PCNNSTLVANI 
MARCH 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


2«  23 
i        3 


«a    49 

13   31 


22   49 
T   22 


29   61   60 


32   3T 
9    6 


MAX 
MIN 


23 

-  8 


42   42 
10   29 


44   44 
•  1   33 


48   48 
1   32 


48   48 
•  2   30 


JO   36 
27   27 


44   48 
30   32 


22   44   46 


MAX    22 

MIN  j.21 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


30 
.  1 


23 
.  5 


48  43 

7  28 

43  44 

2  31 

42  45  i 
-2  33 

43  46 
9  30 

53  51 

6  33 

45  44 

19  30 

50  50 

25  39 

27  48 

4  25| 

48  47  i 

12  35, 

28  42 
1  26 

24  45 

8  23 


47   45 
12   36 


22   47 
.  7   20 


26   46  : 

.  1   14 


46   47 

7   34 


60 
39 


99   39 
34   34 


36   36 
23   28 


34   36 
23   27 


48   37 
28   31 


44   39 
25   28 


42   42 
20   25 


34   37 
21   27 


35   37 
22   26 


35   34 

22   27 


36   38 
27   30 


47   40 
29   33 


32   35 
25   27 


39   37 
29   31 


48   38 
28   29 


40   38 
27   30 


45   33 
24   25 


41   36 
23   25 


45   45 
25   25 


37   37 
27   30 


47   38 
24   27 


3*   12 

22   29 


39   44 
29   24 


34   42 
20   28 


26   39 

20   23 


46   34 
26   31 


37   44 
24   27 


30   39 

19   29 


29   43 
15   21 


34   42 
16   29 


10   11   12   13 


D>r  Ol  Month 

U  I  15 


43   60 

26   28 


65   60 
28   34 


60   96 
39   44 


44   59 
26   39 


71   66 
37   42 


92   68 

28   31 


98  I  93 

36   37 


98   64 

37  I  41 


92   69 

34   39 


36   37   49 

24   18   22 1  20 


37!  34 
27   24 


44   34 
22   24 


35   39 
25   28 


32   46   59 
16   26   22 


30   42,  60 
IS   14   30 


29   40 
13   18 


30   41 
17   22 


32   40 
20   24 


36   54 
25   29 


25   42 
17   22 


34   50 
18   22 


35   34 

18   19 


36   43 
18   26 


34   30 
18   17 


33   31 

18   25 


36   38 
16   18 


33   41 
18   24 


34   33 
18   13 


32   31 
12   15 


33   47 
17   23 


47   45 
35   29 


58   44 
30   28 


60   51 
30   35 


49   51 
28   26 


55   48 

30   31 


62   90 
36   26 


52   48 

40   291 


49   43 
33   26 


51   47 
38   34 


56   58 
33   36 


96   61 
39   39 


64   96 
91   34 


98   47 
42   32 


48   97 
34   42 


69   99 
96   36 


79   62 

44   48 


16   17   18 


92   62 
35   35 


56   60 
32   32 


48   52 
20   28 


63   50 
28   33 


56   50 
39   35 


55   37 
31   28 


60   59 
51   36 


62   53 
26   31 


57   57 
38   30 


62   55 
36   28 


60   46 
29   31 


62   53 
32   30 


54   52 
42   31 


61   47 
23   31 


60   50 
15   29 


48   53 
33   30 


59 
39 


65 
40 


69   64 
39   36 


53   66   46 
34   33   33 


67   56 
39   38 


53   55 

31   34 


52   57 
32   34 


51   52 
39   38 


49   31 

19   19 


32   34 
18   18 


45   27   18 
16   11    7 


48   38   27 


IS    20    ai 


18   36   38 

■  9    1   29 


34  37  39 

2  29  32 

19  34  34 

■  4  8  23 

45  40  90 

10  25  37 

25  44  44 

9  U  30 


12   32 

'12 


32   21 
14  -  1 


24   16 
10  .10 


29   15 
12-8 


25   17 

11-9 

21   16 


25   15 
8  •  2 


28   21 

18    7 


32   20 
15    2 


32   19 
15-2 


27   19 
12  .  6 

31   22 
15    0 

29   18 


28   20 
14  .  2 


28   20 
13  -10 


34 
-  7 


35 

-13 


32 

-  6 


17 
.  4 


16 
-16 


15 
-15 


38   32 
22   28 


38   37 
17   28 


40   39 
20   30 


41   37 
19   29 


42   36 
16   26 


42   38 
25   31 


3s   34 
22   28 


37   30 

10   10 


40   39 
26   33 


40   42 
25   37 


35   40 

.  1   26 


38   39 
23   33 


34   37 
5   28 


35   41 
16   29 


34   40 
0   28 


36   37 
24   32 


35   41 
.  8   24 


36   41 
.  3   28 


44   39 
25   30 


24   25 


40 
31 


34   37 
26   27 


34   36 
28   25 


39   40 
30   27 


37   39 
28   25 


37   37 
28   27 


36   36 
28   26 


38   38 
28   26 


37   35 

27   21 


32   36 
27   27 


41   40 
24   19 


35   36 
28   29 


39   41 
33   32 


38   37 
31   28 


38   37 
31   28 


38   35 

30   26 


34   35 
29   27 


37   38 
30   26 


35   36 
30   29 


36   37 
30   26 


36   36 
27   24 


38   38 
29   28 


26  27 


99   76 

23   33 


76   74 
32   92 


79   74 
38   90 


90   69 
19   39 


80   78 
38   99 


69   80 
31   38 


M    n 


48   67 
14   39 


90   68 
10   26 


94   79 
18   28 


94   79 
18   26 


39   69 
7   23 


54   77 
20   32 


52   72 
17   32 


47   65 
10   30 


50   70 
19   34 


62   81 
24   31 


55   71 

26   43 


62   80 
30   36 


44   55 

24   31 


60   80 
26   34 


42   58 
24   32 


42   56 
25   25 


58   77 
28   37 


43   53 
18   22 


42   54 
16   21 


54   75 
18   30 


67   48 
43   39 


64   38 

46   40 


79   59 
51   43 


97   67 
33   37 


69   79 
36   39 


68   79 
37   47 


93   99 
39   41 


75   to 
40   43 


58   74 
30   35 


48   60 
31   27 


51   62 
34   24 


59   66 
36   26 


58   68 
34   26 


50   62 
35   18 


53   70 

32   31 


52   67 
32   28 


48   99 

33   23 


99   63 

36   32 


62   79 
39   31 


43   70 
33   38 


60   76 
38   34 


52   97 

36   30 


60   70 
33   34 


46   57 
33   33 


48   51 
35   23 


50   55 
34   34 


54   68 
33   38 


51   56 
34   25 


51   55 
33   25 


55   68 
35   27 


44.1 
24.6 


»0.1 
28.4 


47,2 
2».9 


41.5 
24.9 


99.8 

33.1 


SI. 9 
29.2 


39.8 
23.1 


42.2 

21.0 


48.3 
24,9 


47.0 
22.4 


43.6 
19,9 


45,3 

23,1 


44.0 
23,6 


40.8 
21.1 


42.4 
2S.4 


91.3 

26.4 


42,4 
26,7 


90,9 
31. » 


♦4,7 
24,2 


49,0 
27,2 


43.0 
23.5 


40.4 
21.3 


44.8 
22.7 


46.4 
27.9 


43.0 
19.9 


43.0 
19.0 


45.2 
24.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PENNSYLVANIA 
MARCH  1967 


Dar  oi  month 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•   •   • 

POCONO  MOUNTAINS    01 

MATAMORAS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

UO 

1 

1 
I 

1.0 
12 

1.5 
12 

10 

8 

4 

1.5 
11 

2.7 

10 

UO 
10 

10 

8 

6 

6.0 
10 

.6 
9 

8 

5 

3 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.9 
10 

9 

8 

e 

s.o 

13 

1.0 
9 

2.0 
18 

2.0 
20 

1.5 

16 

17 

14 

12 

10 

9 

2.0 
10 

2.0 
22 

5.0 
27 

.2 
27 

25 

21 

.1 

17 

6.0 
21 

.9 

18 

.8 
17 

15 

12 

9 

7 

6 

4 

2 

W>eARRE-SCRANTON  WBAP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

T 
T 

T 

T 

2«9 
3 
.2 

4.1 

1 

7.8 

12 

1.5 

.3 

12 
1.5 

.2 

11 
1.4 

7 
1.3 

3 
.8 

T 

5.2 

1.1 
6 
.3 

4.7 
8 
.4 

T 

7 
.4 

6 
.4 

T 
4 
.4 

1.4 
2 
.4 

1.3 

4 
.4 

.5 

2 
.3 

.2 

1 

T 

T 

•    •    • 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS          02 

ALLENTOMN  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

T 

T 
T 

3.1 

3 

3.0 
1 

.8 

2 

UO 

2 
.9 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

U3 

.8 

1 

4.2 
3 
.3 

3 
.3 

2 
.3 

T 

2.8 

T 

1.2 

4 
.6 

.2 
3 

.4 

T 
1 

T 

T 

T 

ZERBEY  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.1 

1 

1 

I 

4.0 

2 

S.O 

7 

7 

5 

4 

3 

1 

2.0 
2 

S.O 

7 

6 

6 

5 

2.0 

7 

2.0 
8 

T 

T 
6 

7 

4 

1 

*    «    • 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT           03 

OEORfiE  SCHOOL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

2.5 

3 

3.0 

3 

.7 

2. 

I 

T 

2.5 

2 

2.5 

4 

.5 

4 

.5 

3 

1 

T 

HOLTNOOO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

I 

- 

; 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 

- 

• 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

- 

- 

" 

" 

" 

- 

" 

" 

" 

" 

" 

LANCASTER  Z    NE  PMP  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1 

UO 

T 

2.5 

1 

T 

PHILADELPHIA  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 
T 

.3 

.1 

T 

T 

.3 

.3 

T 

.8 

T 

T 

T 

T 

3.8 

T 

.4 

T 

,4 

T 

READING  MB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

•  1 

i.e 

2 

.7 

1 

.1 

1 

T 

Ul 

.6 
2 

6.0 

6 

4 

3 

2 

1.7 
2 

1.1 

2 

T 
T 

T 
T 

T 

»    #    • 

LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

CARLISLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1.3 

1 

2.S 
2 

1 

1.0 

1 

1 

3.0 

3 

T 
2 

T 
2 

HANOVER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

2.0 

1 

1.5 

1 

2.0 
2 

1.0 

1 

HARRIS6UR&  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1>2 

.6 

1 

1.0 

T 

.6 

T 

T 

.8 

.2 
1 

2.2 

2 

.1 

T 

T 

T 

3.1 
2 
.2 

.2 

1 

.3 

T 

T 

SHIPPENSBURG 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

T 

.7 

2.0 

1 

.5 

3.5 

3 

T 

2.0 

1 

•    *    « 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 

ENGLISH  CENTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

I 

- 

" 

- 

" 

- 

" 

" 

" 

• 

- 

" 

*■ 

" 

" 

" 

" 

- 

- 

= 

- 

- 

- 

- 

LEWISTOWN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

- 

I 

I 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

" 

- 

- 

- 

- 

- 

~ 

• 

~ 

- 

" 

" 

- 

- 

- 

- 

■ 

NEWPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

- 

- 

1 

- 

5 

5 

4 

3 

- 

- 

- 

• 

• 

T 

2 

" 

" 

" 

2 

2 

1 

• 

~ 

" 

" 

' 

' 

' 

' 

MILLIAHSPORT  WB  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

2.4 

2 

.2 

4.0 

1 

10. 0 

13 

1.4 

.2 

12 

1.4 

.2 

11 
1.4 

8 
1.4 

5 

1.3 

2 
.7 

T 

T 

2.7 

1.5 
2 
.3 

2.0 

4 
.4 

T 

3 
.3 

2 
.2 

1 

4.8 
1 

,7 
4 
.5 

1.0 
1 

T 
1 

T 

#    »    • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

CANTON  I  NW 

SNOWFALL 
SN  ON  6N0 

T 
T 

T 

T 

4.S 

4 

2 

8.0 
10 

T 
10 

1.0 
11 

8 

5 

T 

T 

T 

5.0 
5 

2.0 

7 

T 
7 

7 

T 
7 

T 
4 

T 
4 

T 
4 

4 

3 

2 

T 

LAWRENCEVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

3 

1.0 
3 

6.0 
8 

7 

5 

2 

1 

T 

T 

6.0 
2 

2.0 

3 

3 

2 

1 

2.0 

3 

1 

T 
1 

T 
1 

1 

MONTROSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

US 

7 

6 

T 
5 

h 

7.0 
10 

U5 

9 

[3.0 
20 

3.0 
22 

1.0 
20 

16 

14 

9 

7 

5 

3 

12.0 
14 

3.5 

15 

.4 
15 

14 

13 

T 
10 

7.5 
17 

1.5 

15 

1.0 
14 

13 

11 

6 

4 

3 

T 

T 

TOWANDA  1  ESE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

4.5 
5 

1.0 
3 

12.0 
14 

2.0 
12 

.5 

13 

T 
10 

7 

3 

2 

1 

5.0 
5 

3.0 
6 

.5 

5 

T 
5 

T 
4 

T 
3 

2.5 

4 

T 
3 

T 
2 

T 
2 

T 

•    #    » 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

DU  BOIS  7  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

e 

6 

2 

2 

1.0 

2 

T 
2 

13.0 
14 

T 
11 

.5 

8 

4 

2 

T 
T 

2.0 

I 

2.0 

3 

T 
3 

2 

2 

3.0 

3 

1.0 

3 

2.0 

4 

2 

2 

T 

T 

MEDIX  RUN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

•  <> 

'I 

3 

T 

T 

.7 

1 

11.2 
11 

1.2 

a 

.8 
9 

5 

2 

T 

T 

2.2 
2 

2.8 

3 

.5 

2 

2 

1 

2.1 

2 

.5 

3 

1.0 

2 

T 
1 

T 

T 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

5 

3 

.8 
2 

T 
3 

5.0 
1 

8.0 
13 

T 
15 

T 
12 

9 

3 

3.0 

.3 
3 

2.0 

4 

T 
2 

2 

.1 

1 

5.0 
5 

T 
7 

T 
6 

T 
5 

3 

1 

»    tt    ft 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS          oe 

CAHROLLTOWN  2  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.O 
12 

U 

5 

1 

2.0 
3 

T 

15.0 
15 

UO 
16 

T 
15 

12 

3 

T 

2.0 
2 

4.0 
6 

UO 
6 

5 

3 

5.0 
6 

2.0 

7 

2.0 

7 

1.0 

7 

6 

3 

T 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
5 

I 

US 

I 

5.5 

4.0 

7 

T 
7 

5 

4 

2 

1.0 

UO 
2 

1.0 

I 

T 
T 

T 

T 

3.2 
3 

.3 
3 

2.0 
1 

T 

2 

T 

T 

I 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PCNNSriVANI* 
MAKCM      l«*7 


•   •    « 
S0UTHME5T  PLATEAU   09 

BUTLER  i    HNM 

DONE&AL 

FORD  CITY  *  5  DAM 

OREENSeORO  LOCK  7 

INDIANA  3  SE 

PITTSBURGH  MB  AP  2 

SLIPPERY  ROCK 

MAYNESBURG  1  E 

•   •   • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  A  H  RES 

CORRY 

OU  BOIS  FA*  AIRPORT 

ERIE  WB  AIRPORT 

GALETON 

KANE  1  NNE 
MEAOVILLE  1  S 
TIONESTA  i    SE  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL   1.6 
SN  ON  GNOi   3 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
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ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 


LANDISVILLE  2  NW 


STATE  COLLEGE  2 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROONDi   FLAT.   SOIL  TYPEi   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 

AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION!   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 

SLOPE  OF  GROUNDi   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPEi   DUFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVERi   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 

MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND!   GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.   SOIL  TYPEi   HAGERSTOWN  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS 

KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 

POTENTIOMETER. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2 
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OBSERVER 

i 
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if 

ACMETONIA  LOCK  3 

0022 

09 

ALLEGHENY 

*0  32 

79  49 

746 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLENS  MILLS 

0099 

10 

JEFFERSON 

41  12 

78  55 

1600 

CHARLES  H.  ALLEN 

allentown  wb  ap 

0106 

02 

LEHIGH 

40  39 

75  26 

367 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

0134 

1500 

6P 

6P 

ALTOONA  WATER  BUR. 

07 

CLINTON 

16 

*1  22 

77  56 

930 

ALVIN  R  BUSH  DAM 

APOLLO  2  W 

WESTMORELAND 

*C  35 

79  36 

1060 

EUGENE  R.  YOUNG 

ARENDTSVTLLE 

02Z9 

0* 

ADAMS 

15 

77  18 

710 

8A 

PA.  STATE  COL.  EXP. STA. 

AUSTIN 

0310 

13 

POTTER 

16 

41  38 

1330 

8A 

MRS.  BETTY  H.  MOREAN 

AUSTINBURC  2  W 

0313 

06 

TIOGA 

15 

42  00 

77  32 

1590 

7A 

7A 

Z    H 

BAKERSTOWN  3  WNW 

0355 

09 

ALLEGHENY 

40  39 

79  59 

1230 

3P 

3P 

PGH.  CUT  FLOWER  CO. 

BARNES 

0409 

10 

WARREN 

41  40 

79  02 

1310 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SEAR  CAP 

0*57 

NORTHLIMBLAND 

40  50 

76  30 

900 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

BEAVER  FALLS 

0A75 

09 

40  46 

80  19 

760 

7A 

SEAVERTOWN 

0*82 

05 

SNYDER 

15 

77  11 

7A 

GUY  F  RITTEfi 

BECHTELSVILLE 

OAee 

03 

BERKS 

1* 

40  22 

75  38 

400 

7A 

PAUL  W.  FISHER 

SELLEFONTE  A  S 

0530 

CENTRE 

16 

40  51 

77  47 

1110 

8A 

8A 

eA 

ROCKVIEW  PRISON  FARM 

BERNE 

0599 

03 

BERKS 

1* 

40  31 

76  00 

326 

7A 

FLOYD  U.  TRUMP 

BERWICK. 

06U 

05 

COLUMBIA 

41  0* 

76  15 

MID 

BERWICK  IND  DEV  ASSO  U 

BETHLEHEM 

0629 

02 

NORTHAMPTON 

40  37 

76  23 

240 

CITY  OF  BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

063* 

02 

NORTHAMPTON 

40  36 

75  22 

360 

LEHIGH  UNIVERSITY 

SLAIN 

0725 

OS 

PERRY 

15 

40  20 

77  30 

745 

PA.  OEPT.  FRST.  ♦  WTBS. 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

0736 

09 

INDIANA 

40  27 

79  09 

2043 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLAKESLEE  CORNERS 

07*3 

MONROE 

*1  06 

75  36 

WALTER  WILDRICK 

BLOSERVILLE  X  N 

0763 

CUMBERLAND 

77  22 

650 

8A 

MRS.  BESSIE  M,  WILLOERS 

80SWELL  1  SW 

0821 

C9 

SOMERSET 

*0  09 

79  02 

1810 

7A 

MRS.  EMMA  SHAULIS 

3RADD0CK  LOCK  2 

0861 

09 

ALLEGHENY 

*0  2* 

79  52 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BJ*ADFORO  FAA  AIRPORT 

0865 

MC  KEAN 

41  48 

78  36 

2121 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

10 

41  57 

8A 

BRftOFORO  FIRE  DEPT. 

BRADFORD  <•  W  RES 

0868 

MC  KEAN 

41  57 

168C 

BREE2EW00D 

OB 

BEDFORD 

78  14 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 

100* 

10 

JEFFERSON 

*1  09 

79  06 

1210 

3P 

8A 

RAY  FORD 

BRUCETON  1  S 

1033 

09 

ALLEGHENY 

10 

40  18 

79  59 

1065 

7A 

U  S  BUREAU  OF  MINES 

BUCKSTOWN  1  SE 

1073 

SOMERSET 

*0  04 

78  50 

2460 

ALViN  W.  MANGES 

BUFFALO  MILLS 

1087 

08 

BEDFORD 

39  57 

1318 

8A 

6UR6ETTST0WN  2  W 

1105 

WASHINGTON 

11 

80  26 

960 

7A 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTh, 

BURNT  CABINS  2    N£ 

1115 

08 

HUNTINGDON 

40  06 

77  52 

990 

5P 

5P 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BUTLER  5  WNW 

U33 

09 

SUTLER 

40  53 

79  69 

133C 

7a 

7A 

:  H 

MRS.  KATmRYN  DUNN 

CAMP  KLINE 

1203 

05 

LYCOMING 

16 

41  19 

77  17 

590 

7A 

LESLIE  D.  DOWLING 

CANTON  1  NW 

1215 

06 

BRADFORD 

15 

41  40 

76  52 

1520 

7A 

7A 

:  H 

MRS. MILDRED  SPENCER 

CARLISLE 

123* 

04 

CUMBERLAND 

15 

40  13 

77  12 

465 

6P 

H 

CARROLL  G.  MILLER 

CARROLLTOHN  2  SSE 

1255 

08 

CAMBRIA 

16 

40  35 

78  42 

2040 

SA 

ROBERT  F,  MAUfiER 

CARTER  CAMP  Z   W 

10 

POTTER 

16 

41  37 

77  45 

2030 

7P 

"JICMARD  L.  MENKEN 

CEDAR  RUN 

LYCOMING 

16 

41  31 

77  27 

800 

KATHRYN  T.  KREIGhBAUM 

CHAODS  FORD 

13*2 

DELAWARE 

39  52 

75  37 

170 

7A 

E.  EARL  TOUCHTON 

CHAMBERSBURG  I  ESE 

FRANKLIN 

39  56 

77  38 

9P 

9P 

CHARLES  A.  BENDER 

CHARLEROI 

WASHINGTON 

10 

79  65 

WEST  PENN  POWER  CO. 

CHARLEROI  LOCK  A 

1377 

09 

WESTMORELAND 

10 

40  09 

79  54 

74? 

7a 

CORPS  OF  FNGINEERS 

CLARENCE 

07 

16 

41  03 

77  66 

7A 

MRS  SUSAN  VERBITSKET 

CLARION  3  SW 

1*85 

ID 

CLARION 

1 

41  12 

79  26 

1114 

7A 

PA.  ELECTOIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

1605 

02 

LEHIGH 

40  37 

75  39 

670 

BA 

WILLIAM  J.  DOTTERER 

CLAYSVILLE  3  W 

WASHINGTON 

11 

40  07 

80  28 

1000 

MFGRS.  L.  ♦  M,  CO. 

CLEARFIELD 

1519 

CLEARFIELD 

u 

41  01 

78  26 

7A 

!RA  TAYLOR 

CLERMONT 

1529 

10 

MC  KEAN 

41  41 

76  30 

2104 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 

CLERMONT  U    SW 

*I  44 

78  32 

1620 

5P 

7A 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 

COATESVILLE  1  SW 

03 

CHESTER 

39  58 

8A 

PMILA.  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

I  70S 

09 

SOMERSET 

17 

39  48 

79  22 

1490 

8A 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONFLUENCE  1  NW 

171C 

FAYETTE 

17 

39  50 

79  22 

1331 

JOHN  L.  REIO 

CONNEAUTVILLE 

1720 

10 

CRAWFORD 

80  22 

FREDERICK  A.  HEYL 

CONNELLSVILLE 

FAYETTE 

17 

*0  01 

79  36 

870 

7A 

EUGENE  W.  OLDLANO 

CONNELLSVILLE  NO  2 

1726 

09 

FAYETTE 

17 

40  00 

79  35 

960 

MRS.  JANET  L.  SHAW 

CONSHOHOCKEN 

03 

MONTGOMERY 

*"  04 

75  19 

70 

SA 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

COOKS BURG 

17*9 

CLARION 

41  20 

79  13 

1180 

8A 

PA.  OEPT.  POST,  ♦  WTRS; 

COBAOPOLIS  NEVILLE  IS 

ALLEGHENY 

u 

40  30 

80  05 

720 

8A 

SHENANGO.  INC.          * 

ERIE 

41  55 

79  39 

1440 

6P 

RICHARD  T.  MOUNTAIN     i 

COUOERSPORT  i.  NW 

1806 

10 

POTTER 

78  03 

2120 

7A 

PAUL  L.  SNYDER 

COUOERSPORT  6  E 

1809 

10 

POTTER 

16 

41  47 

77  53 

2533 

FERD  IRISH 

COVINGTON  Z    WSW 

TIOGA 

IS 

41  44 

77  07 

1745 

CALVlN  R.  PACKARD 

CREEKSIDE 

1881 

09 

INDIANA 

40  41 

79  12 

1030 

6A 

MRS  MELVIN  P  THOMAS 

CRESSON  1  SE 

1896 

08 

CAMBRIA 

40  27 

76  3* 

2230 

7A 

CRESSON  ST.  SCHOOL  HOSP 

DANVILLE 

2013 

05 

MONTOUR 

IS 

40  5B 

76  37 

460 

7A 

MRS.  MARIE  H.  LITTLE 

OERHV 

2108 

WESTMORELAND 

79  18 

1150 

6P 

6P 

MISS  N.  DIXIE  WINEMAN 

DEVAULT  1  W 

2116 

CHESTER 

40  05 

75  33 

360 

MID 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

OINGMANS  FERRY 

2160 

41  13 

74  52 

430 

THOMAS  A.  HOTALEN 

DIXON 

2171 

06 

WYOMING 

15 

41  32 

75  57 

750 

7A 

7A 

HAROLD  J.  KUSCHEL 

DONEGAL 

2183 

WESTMORELAND 

17 

40  07 

79  23 

1746 

MID 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM, 

DONORA 

2190 

09 

WASHINGTON 

10 

40  10 

79  52 

930 

5P 

THEODORE  F.  MATHUES 

OOYLESTOWN 

BUCKS 

40  IB 

75  08 

KARL  W  HISTAND 

DRIFTWOOD 

22*5 

16 

*1  20 

CALVIN  HUGAR 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

2260 

10 

JEFFERSON 

41  U 

78  54 

1814 

MH> 

MID 

» 

FED  AVIATION  AGENCY 

DU  SOIS  7  e 

2265 

07 

CLEARFIELD 

16 

41  06 

78  38 

1670 

6P 

:  M 

CITY  OF  DU  BOIS 

DUNLO 

2296 

CAMBRIA 

40  17 

76  43 

2410 

MRS.  0.  L.  WHITE 

DUSHORE  2  SSW 

2325 

16 

41  29 

76  25 

ROBERT  J.  OBERT 

EAGLES  MERE 

23*3 

06 

SULLIVAN 

16 

41  24 

76  36 

2020 

7fl 

7A 

FRANCIS  8.  HANLEY 

EAST  BRADY 

2363 

CLARION 

79  37 

5P 

A.  B.  KEMPEL 

EBENSeuRG  SEWAGE  PL. 

2*70 

08 

CAMBRIA 

40  26 

78  44 

1940 

5B 

9A 

BERNARD  KERCHENSKE 

EMPORIUM  I  N 

2635 

CAMERON 

41  32 

78  14 

1560 

6A 

eA 

MRS.  TALLIE  M.  BRITTON 

ENGLISH  CENTER 

05 

LYCOMING 

41  26 

77  17 

660 

7A 

WILLIAM  SUDERS 

EPMRATA 

2662 

03 

LANCASTER 

15 

40  10 

76  10 

486 

6P' 

6P 

STANLEY  L.  VON  NEIDA 

eOUINUNK  2 

2671 

01 

WAYNE 

41  51 

75  13 

910 

7A 

MRS  HENRIETTA  C  FLYNN 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

2673 

10 

ERIE 

42  14 

79  51 

730 

6 

FIELD  RESEARCH  LAB. 

ERIE  WB  AIRPORT 

2682 

42  05 

80  11 

732 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERETT  1  SW 

2721 

08 

BEDFORD 

40  00 

78  23 

1010 

8A 

BA 

;  H 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

FARRELL  SHARON 

281* 

MERCER 

41  14 

80  30 

7PI 

SHARON  STEEL  CORP. 

FORO  CITY  h    S  DAM 

29*2 

ARMSTRONG 

40  43 

79  30 

950 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

3018 

01 

LUZERNE 

*1  07 

75  44 

1509 

8A 

8A 

3A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN 

3028 

VENANGO 

41  23 

7A 

GREGORY  L.  TOMPKINS 

FREELAND 

3056 

LUZERNE 

41  01 

75  54 

8A 

ANDREW  B.  EVANSMA 

GALETON 

10 

16 

41  44 

77  3B 

13BC 

STANLEY  G.  LUSH 

GEIGERTOWN 

3189 

BERKS 

40  13 

75  50 

6A 

WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  SCHOOL 

3200 

03 

BUCKS 

40  13 

74  56 

135 

8A 

8A 

H 

WILLIAM  M.  CRAIGHEAD 

GETTYSBURG 

3218 

ADAMS 

39  50 

77  14 

500 

9A 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

GETTYSBURG  1  S 

3223 

04 

ADAMS 

39  48 

77  14 

530 

GETTYSBURr-  NATL  MTY  PK 

GLENCOE 

3298 

SOMERSET 

39  49 

76  51 

1620 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

3311 

07 

ELK 

41  34 

78  36 

1725 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENMOORE 

3321 

03 

CHESTER 

40  06 

76  47 

440 

7A 

JOHN  J.  5HBADER 

GLEN  BOCK 

3330 

YORK 

76  44 

MRS.  e.  C.  MC  WILLIAMS 

6LENWILLAR0  DASH  DAM 

40  33 

80  13 

705 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GOULOSBORO 

339* 

01 

WAYNE 

41  15 

75  27 

1890 

7A 

GRATERFORD 

3*35 

03 

MONTGOMERY 

75  27 

150 

7A 

George's  mann  sr 

GRATERFORD  1  E 

3*37 

03 

MONTGOMERY 

40  14 

76  26 

240 

6A 

6A 

STATE  CORRECTIONAL  INST 

GREENSBORO  LOCK  7 

09 

GREENE 

39  47 

79  55 

608 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENSauRG  2  E 

3515 

WESTMORELAND 

79  31 

PA,  OEPT.  HIGHWAYS 

GREENVILLE 

3526 

MERCER 

41  24 

80  23 

98C 

6P 

6P 

HANOVER 

3662 

04 

YORK 

39  48 

76  59 

8A 

H 

HANOVER  EVENING  SUN 

HARRISeURG  WB  AP 

3699 

YORK 

40  13 

76  51 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HAWLEY 

3758 

WAYNE 

41  29 

76  10 

880 

7A 

MRS.  KATHER1NE  BATES 

MAWLEY  1  S  DAM 

3761 

SI 

WAYNE 

41  28 

75  U 

1200 

PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 

H0LLI0AYS6URG 

40  26 

78  24 

JOHN  M.  RTN^LEP 

HOLLISTERVILLE 

*0C8 

01 

WAYNE 

41  23 

75  26 

1365 

BA 

MRS.  CHESTER  PONTOSKY 

MOLTWOOO 

*o:9 

03 

LANCASTER 

15 

39  50 

76  20 

187 

MID 

8A 

:  H 

PA,  POWER  +  LIGHT  CO. 

HOME 

ftC27 

09 

INDIANA 

40  45 

79  06 

1220 

MRS.  EONA  M,  BUSH 

HONESDALE  4  NW 

*0*3 

01 

WAYNE 

41  37 

75  19 

1410 

GECRGE  C.  WILLIAMS 

HONEY  BROOK  1  W 

*0*7 

03 

CHESTER 

75  56 

700 

7A 

S,  H.  KURT2 

HOP  BOTTOM  2  SE 

*C66 

SUSQUEHANNA 

15 

41  43 

75  43 

7A 

JOSEPH  J.  SflNAUSKAS 

HUNTINGDON 

'.159 

HUNTINGDON 

40  30 

78  01 

670 

7A 

JAMES  R.  GIE^GER 

HUNTSOALE 

*166 

0* 

CUMBERLAND 

15 

77  16 

610 

8A 

METRO  P.  OOROSH 

*190 

BEDFORD 

39  49 

960 

INDIANA  3  SE 

*2U 

09 

INDIANA 

40  36 

79  07 

1102 

7P 

t! 

Z    H 

CLVMER  WATER  SVC,  CO. 

JACK<;ON  SUMMIT 

430* 

06 

TIOGA 

15 

41  57 

77  01 

1690 

ARCHIE  LAIN 

JAMESTOWN  2    NW 

*325 

10 

CRAWFORD 

41  30 

80  28 

1C50 

8A 

BA 

6A 

PA.  DEPT,  FRST,  +  WTRS. 

JERSEY  SHORE 

05 

LYCOMING 

16 

41  12 

77  15 

641 

GEORGE  R.  WAODELL 

JOHNSTOWN 

4385 

OB 

CAMBRIA 

40  20 

121* 

9A 

9^ 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

JOHNSTOWN  2 

*390 

08 

CAMBRIA 

40  19 

78  55 

CITY  OF  JOHNSTOWN 

KANE  1  NNE 

4*32 

10 

MC  KEAN 

*1  41 

1750 

BA 

Z    H 

RUDOLPH  A.  fiNOERSON 

karthaus 

**50 

07 

CLEARFIELD 

41  07 

7A 

7a! 

ROBERT  K  gPflOFORO 

KECG 

BEDFORD 

39  59 

78  43 

1260 

MID 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

KITTANNING  LOCK  7 

4611 

09 

ARMSTRONG 

40  *9 

79  32 

790 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KRESGEVILLE  3  W 

4672 

02 

CARBON 

40  54 

75  34 

720 

7A 

CITY  OF  BETHLEHEM 

LAKE  MINISINK 

01 

PIKE 

41  13 

75  03 

1360 

" 

MRS.  IRENE  FOREMAN 

^ 

b3 

1 

OBSERVATION 

6 

2 

U 

^ 

TIME  AND 

z 

Q 

i 

1 

3 

P 

TABLES 

STATION 

M 

3 

COUNTY 

Z 

o 

< 

OBSERVER 

PS 

1 

1 

1 

3 

i 

1 

i 

Q 

-1 

B 

gs 

LAKEVILLE  1  NNE 

"vm 

01 

WAYNE 

5 

41 

27 

75  16 

1440 

SA 

MRS.  GLADYS  REINEKE 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

4758 

03 

LANCASTER 

15 

40 

03 

76  17 

255 

6P 

6P 

H 

LANCASTER  WATER  BUR . 

LANCASTER  2  NE  FILT  PL 

4763 

LANCASTER 

15 

03 

270 

LANCASTER  WATER  BUR. 

LANOISVILLE  2  NW 

*778 

03 

LANCASTER 

16 

07 

BAIG 

PA.  STATE  COLLEGE 

4853 

UNION 

15 

54 

PA.  DEPT.  OF  WELFARE 

LAWRENCEVILLE 

*873 

06 

TIOGA 

15 

42 

00 

77  08 

1000 

6P 

5P 

H 

LEBANON  3  SW 

LEBANON 

: 

HARPY  KRALL 

LEHIGH TON 

*93* 

02 

CARBON 

60 

: 

GOODWIN  5.  OEFREHN 

LE  ROY 

4972 

06 

BRADFORD 

15 

41 

41 

76  43 

1040 

LEWIS  RUN  3  SE 

*98* 

10 

MC  KEAN 

1 

41 

50 

78  39 

1740 

7A 

RUSSELL  LINEMAN 

LEWISTOWN 

*992 

05 

MIFFLIN 

(. 

40 

35 

77  35 

480 

7A 

7A 

AMERICAN  VISCOSE  CO, 

LOCK  HAVEN 

510* 

07 

CLINTON 

16 

41 

06 

77  25 

590 

7A 

7A 

HARRIS  W.  BITNER 

LOCK  HAVEN  2 

5109 

07 

CLINTON 

16 

08 

77  27 

MONROE 

41 

1860 

7A 

THOMAS  MECKES 

LYNCH 

6276 

10 

FOREST 

1 

36 

79  03 

1295 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADERA 

5336 

CLEARFIELD 

50 

78  26 

1460 

7A 

MRS.  JULIA  J.  SHOFF 

MAHAFFEY 

07  CLEARFIELD 

16 

7A 

KENNETH  E.  BUSh 

MAPLE  GLEN 

6369 

C3 

MONTGOMERY 

5 

40 

11 

75  11 

380 

6A 

FRANCES  E.  SCMEIBNER 

MAPLETON  DEPOT 

5381 

08 

HUNTINGDON 

40 

24 

77  56 

560 

7A 

MARCUS  HOOK 

5390 

03 

DELAWARE 

5 

39 

49 

75  25 

12 

MID 

MID 

SUN  OIL  CO. 

MARIENVILLE 

5*00 

10 

FOREST 

1 

41 

28 

79  07 

1730 

WILLIS  M.  SPElRS 

MARION  CENTER  2  SE 

5406 

45 

CORPS  OF  ENGINEERS     ' 

MARTlNSaURG  FAA  AP 

545* 

06 

BLAIR 

6 

40 

IB 

78  19 

1476 

MID 

MID 

H 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MATAMORAS 

6*70 

PIKE 

5 

41 

439 

5P 

MC  CONNELLSeuRG 

5526 

08 

FULTON 

12 

39 

56 

76  00 

915 

DAVID  W  SHIVES  JR 

MC  KEESPORT 

5573 

09 

ALLEGHENY 

10 

40 

SA 

U  S  STEEL  CORP. 

MEADOW  RUN  PONDS 

5601 

LACKAWANNA 

41 

13 

75  39 

1910 

CLARENCE  E.  RENFER 

MEAOvILLE  1  S 

CRAWFORD 

1065 

CITY  OF  MEAOVILLE 

MED  IX  RUN 

5627 

07 

ELK 

16 

41 

17 

78  24 

1100 

C  M 

MRs.E.  M.  SNYDER 

MERCER 

6661 

10 

MERCER 

2 

41 

13 

80  14 

1220 

9A 

K.    R.  MAXWELL 

MERCER  HIWAT  SHED 

5654 

13 

MERCER 

2 

*1 

14 

60  16 

1250 

PA,  DEPT.  HIGHWAYS 

MERCERSBURG 

5662 

0* 

FRANKLIN 

12 

39 

50 

77  54 

585 

8A 

8A 

MRS.  NORA  KANE 

MERWINSBURG 

5676 

MONROE 

*0 

68 

75  28 

MEVERSOALE  1  W 

091  SOMERSET 

79  02 

1960 

E  T  C  SNYOER 

MILAN  1  N 

57311 06'  BRADFORD 

15 

*I 

56 

76  31 

770 

C 

JOHN  MACAFEE 

MILANVILLE 

573e:0I  WAYNE 

40 

75  04 

760 

CHARLES  w.  DAVIS 

■^ILLERSBURG  2  E 

5775 

o<il  DAUPhIN 

15 

(,r 

32 

76  56 

560 

c 

Russell  smepley 

77  29 

1079 

NEVIN  E.  BOwERSOx 

5617 

06! COLUMBIA 

15 

*I 

B60 

7A 

7A 

C 

KENNETH  LEIGHOW 

MILROY 

5825 

05|  MIFFLIN 

6 

43 

77  35 

785 

JOHN  9,  KNEPP 

MONTGOMERY  L  AND  D 

5902 

091  BEAVER 

n 

40 

39 

80  23 

692 

5P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS     1 

MONTROSE 

6916 

15 

50 

75  52 

1560 

7A 

RALPH  TAYLOR             | 

MORGANTOWN 

031  BERKS 

15 

40 

75  54 

595 

8A 

PA.  TURNPIKE  COM". 

JMT  GRETNA  2  SE 

6028 

Osi  LANCASTER 

15 

670 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM,     [ 

■MOUNT  UNION  1  N 

6067 

05; MIFFLIN 

6 

40 

24 

77  53 

820 

MT,  UNION  WATER  WORKS  l 

MURRYSVILLE 

6111 

WESTMORELAND 

40 

26 

79  42 

900 

: 

DAVID  C,  SHAW            1 

MYERSTOWN 

LEBANON 

8A 

MRS. KATHLEEN  WANDELL   ' 

NATRONA  LOCK  4 

6I5I 

09 

ALLEGHENY 

1 

40 

37 

79  43 

000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NESHAMINY  FALLS 

6194 

" 

BUCKS 

5 

40 

09 

74  57 

60 

MID 

PHILA.  sue.  WATER.  CO. 

NEW  CASTLE  1  N 

6233 

LAWRENCE 

2 

41 

01 

60  Z2 

825 

LEWIS  W.  HAMILTON 

NEWELL 

FAYETTE 

10 

05 

12H 

121 

GENERAL  CHEMICAL  CO.    1 

6269 

15 

39 

76  30 

760 

6P 

CLINTON  J.  ALLEN        1 

NEWPORT 
NEW  STANTON 

6297 

05 

PERRY 
WESTMORELAND 

n 

77  08 
79  36 

400 

7A 

MID 

" 

«RS.  FRANCES  K.  FRY 

NEW  TRIPOLI 

6326 

02 

LEHIGH 

14 

*C 

75  45 

570 

6P 

FRFO  C.  OSWALD 

NORRISTOWN 

6370 

MONTGOMERY 

14 

07 

75  21 

75 

MID 

BA 

BOROUGH  OF  NORRISTOWN  ' 

NORTH  EAST  2  SE 

ERIE 

8 

42 

12 

79  49 

1060 

9A 

NORTH  PHILADELPHIA  AP 

6419 

03 

PHILAOELPHIA 

5 

05 

75  01 

100 

AIRPORT  GUARDS         1 

ORWELL  2  NW 

6622 

06 

BRADFORD 

15 

*1 

'>'> 

76  IB 

1340 

EL-ER  T.  MOORE 

PALM 

6681 

03 

MONTGOMERY 

14 

4C 

26 

75  32 

3S5 

BA 

FRED  C.  ESCHBACH 

PALMERTON 

6689 

02 

CARBON 

9 

40 

48 

75  37 

410 

MID 

MID 

NEW  JERSEY  ZINC  CO.     1 

PARKER 

6721 

ARMSTRONG 

41 

05 

LOUIS  A.  MALARKEY       i 

PARKER  I  E 

10 

I 

41 

HOC 

JOHN  E.  LIVERMORE      i 

PAUPAC*.  2  WNW 

6762  01 

PIKE 

* 

24 

75  14 

MISS  L.  VETTERLEIN 

'PHIL  DREKEL  INST  TECM 

6879  ??  PHILADELPHIA 

14 

57 

30 

MI( 

FRANCIS  K.  OAVIS.  JR. 

PHILADELPHIA  WB  AP 

39 

53 

75  15 

MID 

U,S.  WEATHER  BUREAU    ' 

691C  C3l  PHILADELPHIA 

61  39 

76  10 

190 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

6916  071  CENTRE 

54 

1918 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PHOENIXVlLLE  1  E 

6927; 03l  CHESTER 

I'- 

40 

07 

75  30 

105 

MID 

PHILA,  sue,  WATER  COMM. 

PITTSBURGH  w8  AP  2 

6993; 09 

ALLEGHENY 

ll 

40 

30 

eo  13 

1137 

MID 

MID 

C  MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'PITTSBURGH  WB  CITY 

699T'  09 

ALLEGHENY 

11 

27 

7*7 

:  J 

U.S,  WEATHER  BUREAU 

PITTSFIELD  9  WSW 

WARREN 

1 

47 

79  32 

1600 

MRi;,  ERNA  06POK 

7029' 01 

WAYNE 

5 

41 

44 

75  27 

I  BOO 

:  H 

WILLIAM  POLIVKA 

PORT  CLINTON 

7116102 

14 

76  02 

7A 

: 

MRS.  ADA  E.  RAfilCK 

POTTSVILLE 

7161102 

SCHUYLKILL 

14 

40 

42 

76  11 

690 

LLOYD  E.  WELLER 

PBOMPTON  DAP 

7l?6i01 

WAYNE 

5 

41 

35 

75  20 

1225 

u  s  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNXSUTAWNEY 

7217! 10 

JEFFERSON 

1 

40 

79  00 

1300 

CARL  E,  ROTOLO         1 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

7229 

09 

ARMSTRONG 

1 

40 

55 

79  17 

1270 

BA 

9A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

QUAKER TOWN 

7239 

03 

BUCKS 

5 

40 

26 

75  20 

490 

5P 

DENNIS  K.  FLUCK 

RAYMOND 

7310 

10 

POTTER 

13 

41 

52 

77  52 

2220 

7* 

MRS,  RACHEL  LANGAN 

READING  W8  CITY 

7318 

03 

BERKS 

14 

40 

266 

HID 

MID 

:  H  J\   U.S.  WEATHER  BUREAU    | 

HENOVO 

07; CLINTON 

16 

20 

77  45 

660 

ELMER  G.  SATSCHELET 

RENOVO  5  S 

7410 

07 

CLINTON 

41 

2C33 

: 

PA  OEPT  FOPESTS-WATEHS  | 

1360 

SA 

BOROUGH  PF  RIDGWAY 

ROCHESTER  1  N 

7540 

09 

BEAVER 

2 

40 

43 

80  16 

900 

z 

DEOUESNE  LIGHT  CO.     , 

RUSHVILLE 

7727 

SUSQUEHANNA 

15 

870 

CARL  K0PAT2 

RUSSELL 

7729 

WARREN 

1 

66 

79  08 

1260 

ALEXANDER  RITCHIE 

SAFE  HARBOR 

7732 

03 

LANCASTER 

39 

55 

76  23 

270 

■ 

S.H.  WATER  POWER  CORP. 

SAGAMORE  I  S 

7739 

09 

INDIANA 

1 

4C 

46 

79  14 

1320 

7A 

MRS  JOHN  W  FLEMING 

SALINA  3  W 

7782 

09 

WESTMORELAND 

7 

4C 

31 

79  33 

1109 

6P 

MUN.  AuTH.  wSTMRLO.  CO, 

BEDFORD 

12 

78  15 

8A 

MRS.  ALVERTA  L.  HOL-ES 

SCANOIA  1  E 

7855 

j; 

WARREN 

1 

41 

56 

79  02 

2100 

: 

MRS.  MYRTLE  WINERITEO 

7863 

09 

ARMSTRONG 

41 

79  40 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

'SCRANTON 

7902 

01 

LACKAWANNA 

15 

41 

26 

75  40 

746 

7A 

U.S.  POST  OFFICE 

SELLERSVILLE  2  NW 

5 

75  20 

t 

SELLERSVILLE  WATE3  CO, 

SHADE  GAP 

HUNTINGDON 

f 

MRS,  HELEN  H.  PYLE 

SHAMOKIN 

7978 

NOR THUMB LAND 

15 

46 

770 

r 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

SHEFFIELD  5  W 

8r>26 

1  D 

WARREN 

1 

41 

42 

79  06 

1920 

WILBUR  R.  NORDIN 

SHIPPENS8URG 

8073 

04 

FRANKLIN 

15 

40 

03 

77  31 

680 

5P 

5P 

M 

SHIPPENSBURC  ST  TCH  C0( 

SINNEMAHONING 

8145 

07 

CAMERON 

16 

41 

19 

76  05 

790 

MRS.  FRANCES  CALDWELL 

SLIPPERY  ROCK 

8184 

09 

BUTLER 

2  41 

04 

80  03 

1345 

H 

RAYMOND  E.  MILLER 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

6190 

MC  KEAN 

78  27 

1510 

OA.  DEPT.  HIGHWAYS 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 

8244 

09 

SOMERSET 

17 

40 

01 

79  05 

21*0 

HOWARD  G.  PECK 

SOUTH   CANAAN  1  NE 

8275 

75  2* 

eu';e'«e  m.  cook 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308 

FRANKLIN 

1520 

PA.  OEPT.  OF  HEALTH     ! 

SPRING  GROVE 

6379 

04 

15 

39 

52 

76  52 

p.  H.  GL6TFELTER  CO. 

■STATE  COLLEGE 

8449 

CENTRE 

1175 

jc 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

STATE  COLLEGE  2 

6452 

07 

CENTRE 

16 

77  52 

1190 

[g 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

STILLWATER  DAM 

8491 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

41 

41 

75  29 

1645 

- 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STOYSTOWN 

8560 

09 

SOMERSET 

^ 

40 

06 

76  57 

1800 

VERNON  MOnG 

STRAUSSTOWN 

857C 

03 

BERKS 

I* 

4n 

29 

76  11 

600 

8a 

JACOB  KLAHR 

1880 

HARRY  e.  BENNETT 

STR0UDS8URG 

Oil  MONROE 

5 

00 

75  U 

5P 

5P 

HARRY  R.  COULTER 

STUMP  CREEK 

8610 

lOi  JEFFERSON 

1 

41 

01 

78  50 

1320 

r 

HAPRY  M  TRAVIS 

8668 

06 

NORTHUMBLAND 

40 

51 

440 

JOhN  W.  NEWMAN 

SUSQUEHANNA 

SUSQUEHANNA 

15 

57 

75  36 

1020 

r 

MRS.  LAURa  A.  BENSON 

SWEET  VALLEY 

8725 

LUZERNE 

15 

41 

1340 

7A 

"RS.  ELIZABETH  C0SSLET1 

8759 

02 

SCHUYLKILL 

75  59 

925 

OONALD  YUPCHAK 

TAMAOUA  4  N  DAM 

02 

SCHUYLKILL 

14 

40 

51 

jc 

PANTHER  VALLEY  WTR.  CO. 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8873 

10 

FOREST 

1 

41 

29 

79  26 

1200 

SA 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TITUSVILLE 

IC 

CRAWFORD 

1 

79  40 

PA.  ELECTRIC  CO. 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

6868 

CRAWFORD 

41 

38 

79  42 

1220 

BA 

SA 

CITY  OF  TITUSVILLE 

TOBYHANNA 

8893 

01 

MONROE 

5 

11 

75  25 

1950 

5P 

: 

MRS.  JULU  GRADY 

TOWANDA  1  ESE 

8905 

06 

BRADFORD 

15 

41 

46 

76  25 

745 

7P 

:  H 

LEVERN  ROOT 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

41 

47 

1100 

EUGENE  HARTSOCK 

TUNNELTON 

8989 

27 

79  23 

99C 

: 

MRS-  MARY  E.  WEIMER 

TURTLEPOINT  *  NE 

90  02 

MC  KEAN 

1 

54 

78  16 

16*0 

ROBERT  D.  STRAIT 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

9024 

08 

40 

1020 

: 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

9042 

10 

ERIE 

J 

41 

54 

79  49 

1400 

: 

HAROLD  W.  HAMMOND 

uniontown 

90  50 

09 

FAYETTE 

10 

54 

79  44 

1040 

6P 

6P 

WM,  H.  MARSTELLER 

WESTMORELAND 

79  33 

800 

UNITED  ENG.  *  FNDRY.CO. 

VIRCINVILLE 

9196 

03 

BERKS 

14 

40 

31 

75  62 

350 

MRS.  MARY  M,  WRIGMT 

WARREN 

9298 

WARREN 

41 

51 

79  P8 

1260 

'.ilbept  h.  reier 

9312 

09 

WASHINGTON 

11 

U 

1200 

PA,  OEPT.  HIGHWAYS 

9345 

05 

NORTHUMBLAND 

41 

05 

76  52 

490 

9P 

WlLLIAv  BIRD 

WAYNES8URG  1  E 

09 

GREENE 

10 

39 

54 

00  10 

940 

8A 

BOROUGH  OF  HAYNESBURG 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9360 

08 

FULTON 

12 

49 

78  05 

910 

: 

JAMES  L.  D£  SHONG 

WELL5B0R0  3  S 

06 

TIOGA 

16 

43 

77  16 

7A 

: 

MARION  L.  SMUMWAY 

IT    CNC 

Tl« 

ST   Alto 

r  1 

JI    MK 

0«Y 

llTfJBU 

0 

LLiaM\ 

U*>C 

NO  a*» 

1   s 

COUNTY 
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dimenaional  units  used  In  this  bulletin  «re:       Temperature  In  *F,  preclpiution  and  evaporation  In  Inches  and  v 
rage  daUy  temperatures  from  65'  F.     In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant 


Addlllooal  information  regmrdtof  the  climate  of  Pennaylvanla  may  be  obuined  by  writing  to  the 
PennaylvmnU    17070.    or  to  any  Weather  Bureau  0«lce  near  you.     Additional  precipitation  data 
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•,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow 


on  daylight  saving  time.     Snow 
ground  values  are  at  7:00  a.  m.,   E.S.T.     Data  In  the  "Extrem. 
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nowfall  in  the  "Climatologlcal  Data"  table,  the  "Snowfall  a 


i  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  S 


wfaU"  table.  Include  s 


Jle.      Max  a 
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NORMAl-S  for  all  staUons  are  cUroatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DI\1S10SS.  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  1956. 

STATION  NAMES:  Figures  and  letters  following  the  sUtion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  mi 
SEASONAL  TABLES:  Monthly  and  seasonal  snowIaU  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  buUetin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publicatii 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDIC:ATE  THE  FOLLOWING: 
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;  SUtion  Index. 


'SSentially  a 


ising:    if 
the  valo 
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IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  1 

AR      This  entry  in  time  ol  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


equivalent  to  every  10  inches  of  i 
0  days  record  is  missing.     See  "Daily  Temperature 


t  may  vary  slightly  from 


for  detailed  daily  record.     Degree  day  d 
1  Hourly  Precipitation  Data. ) 
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:  FOLLOWING: 


Recording  Rain  Gage  Static 
"ClimBtological  Data"  bulli 
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special  purposes,  and  are  published  later  In  the  "Hourly  Precipltatioj 
except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  i 

J  "Supplemental  Data"  table, 
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Stations  appearing  in  the  1 
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listed  in  the  tables,  wep 


1  ground  In  that  month. 


l-covered  ground;    however,  this  reference  indicates  t 


I  late  to  be  included  1 


e  thermometers  are  exposed  ii 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevat 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in 
the  address  shown  above. 
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**.6 
*5.2 

78 
76 
81 

15 
2 

16* 

18 
20 
22 

12* 
12. 
26. 

610 
605 
588 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1* 

9 

18 

0 
0 
0 

2.** 
2.06 
2.27 

.70 
.39 
.53 

6 
27 
27* 

3.0 

3.0 

12.0 

3 
3 

1 

2* 
2* 
2* 

7 
7 
6 

2 
0 
2 

0 
0 
0 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

59.7 

33.5 

*6.6 

.2 

78 

15* 

19 

12 

5** 

0 

0 

I* 

0 

2.92 

.2* 

.90 

6 

*.0 

0 

7 

2 

0 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

53.7 
60. '• 
53.9 

31.2 
35.0 
32.8 

*2.5 
*7.7 
*3.* 

.2 

7* 
78 
7* 

3 
15 
15 

IB 
23 

18 

13» 
12. 
12 

669 
511 
6*1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

16 
12 

15 

0 
0 
0 

2.52 

2.58 
2.22 

-   .51 

.*2 
.56 
.*9 

6 
18 
27 

5.6 
3.5 
5.5 

I 
3 

* 

25* 

2* 
2* 

U 

7 
7 

0 
1 
0 

0 
0 
0 

DIVISION 

**.9 

•   .* 

2.*3 

-   .85 

5.2 

*    «    * 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  <>  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

61.* 
60.3 
57.* 
61. 2M 
62.0 

36.5 
35.3 
32.2 

31. 2M 
3*. 2 

*9.0 

*7.8 

**.8 

*6.2M 

*8.1 

-  2.7 

81 
78 
77 
82 
81 

15 
1* 
IS 
15 
17. 

21 
16 
17 
17 
19 

* 
12 
12. 
12 
12 

*77 
508 
599 
557 
50* 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

12 
17 

13 

0 
0 
0 
0 
0 

3.77 
3.76 
3.07 
2.*3 
3.09 

-   .30 

1.11 
.6* 
.71 
.60 
.88 

7 
27 
10 
27 
27 

3.9 
2.0 
3.0 
.0 
2.0 

0 
0 
3 
0 
1 

2* 
27 

6 

11 
6 

7 
7 

3 
3 

2 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

59.6 
57.8 
62.3 
58.8 
60.3 

32.6 
3*. 2 
3*. 7 
32.7 
38.3 

*6.1 
*6.0 
*8.5 
*S.8 
*9.3 

,7 
•  6 

80 
77 
82 

79 
80 

15 

1* 

17. 

15 

15 

17 
16 
22 
15 
2* 

12 

* 
12 
12 
12 

560 
562 
*87 
568 
*72 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

15 
15 

1* 
15 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.63 
3.28 
3.07 
3.06 
3.08 

-  .31 

-  .69 

-  .*3 

.8* 
.83 
.59 
.58 
.71 

18 
17 
27 
18 
18 

.9 
6.* 
1.0 
1.0 
3.2 

* 
1 
1 
2 

27 
27 
2* 
2* 
27 

6 

10 
7 
8 
6 

2 

1 
3 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

*7.2 

.* 

3.22 

-   .38 

2.3 

#    »    # 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS           08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

62.8 
67.2 
61.3 
63.3 

38.5 
*0.8 
3*.* 
*1.* 

50.7 
5*.0 
*7.9 
52.* 

2.1 

82 
87 
80 
80 

1* 
15 
1* 
16« 

20 
22 
1* 
26 

* 
12 
12 

* 

*27 
3*1 
507 
379 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

8 

5 

I* 

* 

0 
0 
0 
0 

3.79 
3.35 

*.28 

-   .*1 

.91 

.8* 

1.11 

17 
17 
18 

.5 

.0 
*.0 

0 
0 

* 

27 

10 

7 
7 

3 
3 
* 

0 
0 

1 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

65.1 

M 
61.* 

*1.6 
37.2 
36.8 

53.* 

M 
50.1 

3.2 

87 
80 

15 
1*. 

25 
21 
23 

12 
12 
12* 

355 
**5 

0 
0 

0 
0 

5 
6 

0 

5.17 
2.91 
3.17 

.92 

1.38 
.8* 
.86 

7 
26 
17 

T 
.0 

T 

0 
0 

T 

27 

8 
6 
8 

5 
3 

2 

I 

0 
0 

DIVISION 

51.* 

2.3 

3.78 

.10 

.8 

*   «   ft 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BUR6ETTST0WN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

6*. 8 
61.2 
61.3 
58.8 
6*. 6 

39.3 
39.1 
3*. 9 
3*.* 
37.6 

52.1 
50.2 
*8.1 
*6.6 
51.1 

1.2 

80 
79 
79 
78 
80 

1** 

1* 

16. 

3 
1*. 

18 
20 
17 
17 
17 

12 
12. 
12 
5 
12 

390 
**3 
501 
5*3 
*08 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

10 
10 
13 
15 
9 

0 
0 
0 
0 
0 

3.37 
*.09 
*.06 
3.*8 
3.91 

.*2 

.70 
.80 
1.33 
.81 
.93 

17 
17 
22 
22 

7 

.0 
2.2 

T 
T 
.0 

0 
2 
0 

\ 

27 
2* 

U 
10 

9 

9 

U 

2 
3 

2 
2 
2 

0 
0 

1 

0 
0 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

OERRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

62.5 
65.2 
60.7 
68. 7M 

M 

36.5 

*0.1 
37.* 
*2.*M 

M 

*9.5 
52.7 
*9.1 

55. 6M 
M 

2.3 

79 
81 
76 
83 

15 
1* 
1* 

1* 

19 
20 
18 
2* 

12 
12 
12 
12 

*57 
375 
*72 
293 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

9 

8 

12 

7 

0 
0 
0 
0 

3.66 
5.91 
*.3* 
3.16 
3.*6 

.   .35 

.65 

1.82 

1.10 

.90 

.75 

5 

7 

22 

17 

18 

.0 
2.5 

.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

a 
11 

5 

7 

3 
5 

3 
3 

* 

0 

1 
1 

0 
0 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

6*. 2 
61.1 
65.8 

6*. 8 
66.8 

37.3 
37.6 
39.0 
38.5 
*2.1 

50.8 
*9.* 
52.* 
51.7 
5*. 5 

2.3 

81 
80 
80 
80 
87 

1* 
1* 
16 
2 
15 

17 
17 
20 
18 
23 

12 
* 
12 
12 
12 

*21 
*66 
381 
398 
318 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

9 

11 

10 

9 

5 

0 

0 
0 
0 
0 

3.0* 
*.66 
*.29 
2.*8 
3.92 

.  1.13 

.60 

1.08 

1.21 

.58 

.80 

22 

18 
18 
22 
22 

T 
5.1 

.0 
.0 
.0 

T 
3 
0 
0 
0 

27* 
27 

6 
8 
9 
9 
9 

3 

* 
2 
I 
5 

0 

1 

2 

0 
0 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY       R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

6*.l 
63.1 
63.6 

60.* 
6*. 3 

38.1 
*1.3 
*2.5 
35.3 

38.* 

51.1 
52.2 

53.1 
*7.9 
51.* 

3.2 

1.0 

80 
80 
80 
81 
80 

2 

2 

16 

15 

2 

22 
25 
27 
17 
18 

7 
12* 
12* 
12 
12 

*12 
387 
371 
506 
*05 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 

6 

1* 

11 

0 
0 
0 
0 
0 

5,87 
*.*1 
*.62 
3.58 
3.5* 

1.33 
1.25 

1.25 

1.20 

1.00 

.60 

.6* 

27 

17 

6 

9 

7 

.0 
.5 

T 
T 

0 
0 

T 

27 

10 

9 

10 

7 
9 

5 
2 

* 
* 
3 

* 
1 
1 

0 
0 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

M 
56.8 
66.3 
6*.0 

M 
36.1 
*2.5 
38.6 

M 
*6.5 
5*.* 
51.3 

1.7 
.1 

77 
82 
81 

15 
1* 
15 

18 
23 
22 

12 
12 
12 

5*8 
322 

*07 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

1* 

7 
8 

0 
0 
0 
0 

2.62 
3.86 
3.72 
*.*3 

.02 
.8* 

.62 

.72 

.82 

U22 

22 
22 

5 
16 

.0 

T 
T 
T 

0 
0 
0 
0 

9 

6 

10 

9 

1 
5 
2 

3 

0 
0 
0 

1 

DIVISION 

51.0 

1.2 

3.95 

.20 

.5 

«    «    « 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <i  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

55.1 
58.1 
62.8 
63.3 
59.0 

33.5 

33.1 
35.9 
3*. 5 
31.2 

**.3 
*5.6 
*9.* 
*8.9 
*5.l 

75 
75 
81 
81 
78 

1* 

I* 

I* 

16. 

1* 

17 
15 
15 
15 
10 

25. 
12 
12 
12 

12 

613 
57* 
*62 
*79 
591 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

17 
15 
10 
12 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

3.66 
3.12 
3.57 
3.29 
3.82 

.67 
.67 
.76 
.76 
.90 

17 

6 

7 

22 

16 

2.9 

3.0 

T 

T 

5.0 

3 
3 

0 

T 
* 

2* 
2* 

2* 
2* 

12 

7 

9 

9 

U 

1 
2 
2 
2 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

59.5 
58.6 
57.7 
58.* 

35.6 
3*. 9 
31.7 
36.2 

*7.6 

*6.8 

!  **.7 

i  *7.3 

.9 

79 
78 
75 
79 

2 
2 

1* 
1* 

17 
16 
13 
18 

1Z» 
12* 

* 
12. 

518 
5*2 
602 
528 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

13 
1* 
16 
13 

0 

0 
0 
0 

*.l* 
*.*2 
3.82 
3.23 

.36 

.72 

1.08 
.90 
.59 

22 

6 

16 

6 

2.0 
6.0 
3.1 

*.o 

2 
T 
3 
2 

2* 
2* 
2* 
2* 

9 

8 

9 

U 

3 
3 

3 
2 

0 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNiVLVANIA 
APRIL      1967 


Ten 

iperatura 

Prod 

iltation 

^   E 

a>    E 

S 

>, 

No.  of  Doya 

!   1 
t  z 

4>    9 

a  u: 

1 

Sno 

«.  SI..I 

tto.  of  Doyt 

Slollon 

M 

o.. 

MIn. 

!■? 

I 

1 

S 

0   E 

< 

CD 

X 

« 
J 

1 

• 
o 

0) 

a 

■li 

i  > 

hi 

■:j 

J 

a 

1 

a 

1 

o 

i 

i 

EAST    bRADY 

68. 3M 

38, 6M 

53. 5M 

8<> 

16 

19 

12 

3*1 

0 

0 

0 

3.45 

.70 

27 

.0 

0 

To 

0 

ERIE    »6    AIRPORT 

ib.a 

SS.O 

*7.6 

2.1 

80 

2 

22 

4 

518 

0 

0 

9 

0 

4.21 

.65 

1.48 

17 

1.7 

T 

24 

10 

1 

FARRELL    SHARON 

65.7 

<>1.6 

53,7 

3.0 

83 

2 

2'> 

12 

346 

0 

0 

5 

0 

2.55 

-      .84 

.44 

22 

.0 

0 

10 

0 

FRANKLIN 

;9.s 

36.3 

♦  8,1 

1.7 

80 

17. 

19 

12 

503 

0 

0 

11 

0 

3.63 

-       .19 

1.18 

18 

.0 

0 

e 

1 

GREENVILLE 

63.5 

38.0 

60,8 

2.6 

80 

16* 

19 

12 

428 

0 

0 

11 

0 

3,40 

-      .45 

1.03 

17 

1.3 

0 

10 

1 

JAMESTOWN    2    NW 

57.7 

38,1 

*7,9 

79 

3 

19 

12« 

508 

0 

0 

10 

0 

2.46 

-    1.17 

.73 

22 

.0 

0 

8 

0 

KANE     1    NNE 

56.7 

32.2 

**,5 

77 

15 

l* 

12 

610 

0 

0 

16 

0 

3.19 

.68 

6 

5.0 

5 

24 

7 

0 

MEAOVlLLE    1    S 

58.5 

3*. 9 

*6,7 

.3 

79 

3 

19 

12. 

540 

0 

0 

14 

0 

3.21 

-       .38 

.82 

18 

3.0 

3 

24 

6 

0 

MERCER 

60.'' 

38.4 

*9,« 

77 

16. 

19 

12. 

465 

0 

0 

10 

0 

2.91 

.90 

22 

.0 

0 

9 

0 

TIONESTA    Z    SE    0AM 

58.6 

32,9 

*5.8 

80 

15 

12 

12 

572 

0 

0 

15 

0 

4.26 

1.12 

18 

5.0 

5 

24 

9 

1 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

57.5 

31.9 

'•*.7 

77 

15 

1<> 

12 

601 

0 

0 

15 

0 

3.55 

,76 

6 

6.0 

6 

24 

e 

0 

WARREN 

60.6 

35.9 

*8.3 

1.9 

79 

2 

17 

12 

494 

0 

0 

11 

0 

3.26 

-      .35 

,81 

6 

6.5 

7 

24 

6 

0 

DIVISION 

*7.7 

1.3 

3.48 

-       .27 

2,6 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
5    STATIONS 


LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
OERRY 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
CEDAR  RUN 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
BRADOOCK  LOCK  2 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
DIXON 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
WARREN 


87 

DATE 

16. 

10 

DATE 

12 

5,91 

1,70 

2.28 

DATE 

07 

12.0 

7 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


POCONO  HOUNT*)NS    01 


EOUINUW  2 

1.96 

FRANCIS  E  II4LTEB  OAK 

2>11 

FSEELAHO 

- 

&0ULDSS080 

1.97 

MAWLEY 

3.13 

MOLLISTEHVlLUE 

2.98 

MONESOALE  »  X" 

2.9B 

LAtE  "IMSINK 

2.*2 

LAKEWILLE  I  NNE 

3.4* 

LONG  POND  2  ■ 

1.99 

HATAMOAAS 

2.78 

HILANVILLE 

3.29 

PAJPACK  2  MNH 

3.08 

PLEASANT  MOUNT  1  H 

2.5; 

SCRANTON 

2.*3 

STR0UDSBU«G 
S«EET  VALLEY 
TCBTHANhA 
rilLKES-BARRE  4  NE 
M*BARRE-SCaANTOK  wBaP 


AllENTOMN  rS  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESGEVILLE  3  M 
LEhlGHTON 

NE>  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVlLLE 
TAHAOUA 

TAHAOUA  »•    N  DAM 
ZERBEt  AIRPORT 
2 I On   GROvE 
ZIONSvlLLE  3  5E 


BECHTELSVILLE 
BERNE 

CHAW>S  FORD 
CCATESvILLE  1  S> 
CONSMOMOCKEN 

OEvAULT  I  * 
DOTLESTOWN 
EPhRATA 

geigertoxn 
george  school 

GlENMOORE 

graterforo 
gbaterforo  i  e 

HOLTwOOO 

HCNEY  BROOK  L  ta 

LANCASTER  2  KE  PHP  STA 
LANOISVlLLE  2  NM 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

HORGANTOtaN 

MT  GRETNA  2  SE 

MVERSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECm 

PHILADELPHIA  WB  AP 

phoenixville  1  e 

OOAKERTOmN 

READING  MB  CITY 
ST«AU5ST0«dS 
VIRGINVILLE 
nEST  CHESTER 
kEST  GROVE  1 


SE 


YORK  HAVEN 


LOmER  SUSCuEHAnnA   0« 

ARENDTSvlLLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERS6URG  I  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 
HARRISBURG  mB  AP 

huntsdale 
mehcersburo 
nEh  park 

shippensburo 
south  mountain 
spring  grove 

YORK  3  SSn  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVER TOHN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAUHElTON  ST  VILLAGE 
LEmISTOmN 

MILLVlLLE  2  SH 

MILflOT 

NEHPOftT 

SMAHOKIN 

SUNBURY 


Day  of  Month 


2.61 
2*29 
2.86 
2.«6 
2.93 

3.16 


3.36 

2.33 
2.«0 
2.61 


2.73 
3.13 
3.19 
2.80 


2.5B 

2*90 
2.94 
2.51 
2.71 

2.90 

2.83 

3.07 
2.44 


2.57 
3.02 
2.92 


2.60 
3.89 
2.61 
3.38 


3.90 
2.70 
2.68 
1.70 


3.20 
3.09 
2.69 


11   12   13  :  14   15  ,  16   17  >  18   19   20   21   22   23  ,  24   25 


27       28       29      »       31 


.07 

.06 

.o« 

.;« 

.11 

.02 

2.72 
2.8* 
2.99 


.07      ,02       ,37 


.30      .87* 

1.20 

.22      .88 


i.otI 


,03      .02      .S« 


.•0      .05j 

.31'     .01 

.A7 


.10      ,W      ,05 


.*7 

.08 

.*2 

.69 

.30 

T 

.35 

T 

.17 

.01       ,0A  I     .01  .63|     T 

.>3      .Oil 


.05      .0«      .67 


22 

13 

.12 

.06 

69 

3» 

23 

.30, 

.9.| 

15 

1,15' 

It 

1,19 

t^ 

.60 

1.12 

.02 

.19 

2a 

.65 

.90 

76 

.02 

.25 

21 

1,00 

,07      ,23      ,06 


.02  .02  .56 

.03  .03  ,68 

,06  1.62 

.02  ,02  .36 

.06  .03  .96 


.32 

.31 
.06 


.06 
.01 
.08 


.06 
,62 
,28 


.05 
.12 

.08 


.20j 


.22      T  .20|     .1 

.29      .06      .0«     T 
.17  .081     .3 
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.a 
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J» 

.» 
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j» 
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- 

- 

- 

- 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

PENNSYLVANIA 
APRIL              1967 

- 

Day 

of  Month 

Station 

& 

1    1    2    { 

3 

4        5 

6 

7    1 

8    1 

9 

IQ       11    1    12 

13 

14   1   15 

16      17 

18 

19      20  1 

21 

22  1 

23  { 

24 

25  I  26 

27      28  I  29      30 

31 

NORTHUEST    PLATE4U      10 

iUSTlN 

B4RNES 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

BRADFORD   CENTRAL    F5 

BRADFORD    <.    H    RES 

2.f> 
A. 12 
3.66 
3.79 
3.12 

T 
T 
.06      .05 
.11 
.05 

.06 
.15 
.31 
.36 

.06 

T 
.21 

T 

.A4 
.70 
.49 
.91 
.87 

.15 

.02 
T 

.02 
T 

T 

1 

.34 

.66 
.50 
.16 

.44 
.37 

T 
T 

.11      T 
T           T 
.12      T 
.13      .12 
.05      .10 

.05 

T 

.67 

.13 

.59 

.58 
.85 
.39 
.60 
.25 

.10 

T 

.12 

•  10 

•  09 

•  10 
.50 
.26 
.35 
.29 

•  07 

•  25 

•  06 

.33 
.55 
.35 
.35 
.35 

.34 
T 

.05 

.50 
.10 
•  09 
.05 

BROOKVlLLE    SEWAGE    PL. 
CARTER    CAMP    2    M 
CLARION    3    SW 
CLERMONT    4    Nw 
CONNEAUTVILLE 

3.i7 
2.93 
3.29 
3.82 
A.U 

.12 
.0-. 

.26 

.Oi 
.18 
.26 
.62 

•  10 

•  10 

T 
T 

.25 
.42 
.27 
.52 

.66 

.78 
.07 
.52 

•  04 
.47 

T 
.03 

.05 

T 

.33 

.43 
.37 
.64 
.36 

T 

T 
T 

.01 
.05 
.02 

.15       .10 
.06      .08 

T            .08 
.06 

T            .09 
.23 

.38 
.76 
.45 

.90 
.31 

.06 
.02 

•  10 

•  01 

T 

.60 
.50 

•  78 

•  36 
.72 

•  13 

.23 
.23 
.22 
.23 

.41 

.02 

.04 
.04 

.47 
.28 
.38 
.22 

•  02 

COOKSBURO 

CORRY 

COUDERSPORT    A    Nw 

COUDERSPORT    6    E 

DU    BOIS    FAA    AIRPORT 

3. 28 
t.A2 
3.B2 
3.6* 
3.23 

.03      .09 
.05 
T 

T 

.15 
.58 

.2<. 
.11 
.21 

•  06 

•  02 

•  02 
T            .04 

•  42 
1.08 
.79 
.73 
.59 

.25 

T 

.04 
.03 
.04 

T 
.02 

T 

.06 
.19 

.35 

.45 
.50 

•  49 

•  13 

.02 

T 

.03      .03 

.11       .18 

•08      ^30 

.08 

.06 
.84 
T            .05 
T 
•  57 

.54 
.24 
.90 
.82 
.13 

.06 

.06 

T 

.01 

•  23 

.20 

.33 

.34 
.38 

•  46 

•  04 

•  06 

.70 
.43 
.22 
.34 
.20 

.27 

.03 
.06 

.26 

.42 

.25 

.20 
.10 

EAST    BRADY 
ERIE    KB    AIRPORT 
FARRELL    SHARON 
FRANKLIN 
OALETON 

3.A5 

<..21 
2.5S 
3.63 
2.73 

•OA      .36 

T 
.02 

.12 
.33 

.30 
.23 
.01 

•  A9 
.02       .5A 
.10 
.OA 
.02 

.30 
.20 
.33 
.32 

.18 
.01 
.35 

.30 
.04 

T 

.10 
.24 

.07 

•  42 
.04 
.11 
.23 
.45 

T 
T 

.10 
.01       .25 

T 

T            .07 

.25 

•  60 
U48 
.23 

.08 

.05 

.02 
.02 
.04 
1.18 
.45 

T 

.22 

•  17 

•  27 

•  SO 

•  23 

•  44 

•  62 

•  35 

.04 
.10 

.13 
.32 
.35 
.25 

T 

.70 

.12 
•  20 
.42 

GREENVILLE 
JAMESTOWN    2    NW 
KANE     I    NNE 
LEhlS    RUN    3    SE 
LYNCH 

3.A0 
2.<>6 
3.19 
3.60 
3.22 

T 

.03 

.0* 

T 

.25 

.31 
.21 

.Al 
.01 

T 
T 
T 
.05 

T 

.34 
.42 
.68 
.70 
.01 

.30 
.11 
.08 
.02 
.02 

T 
T 

.09 

.13 

•  27 

•  58 

.48 
.50 

T 

.02 

.03      7 
.08       .04 
.06      T 
.50 

1.03 
.04 
.05 
T           .02 
.10 

.14 
.17 
.51 
.93 
•  66 

T 
.07 
.14 
.40 

•  32 

•  30 

•  73 
.36 

.30 

•  46 

.01 

.03 
.10 

.29 
.25 
.34 
.32 
.26 

T 
.01 
T 
.04 

T 

•  19 

•  11 

•  16 

•  26 

•  20 

T 

MEADVILLE    I    S 

MERCER 

NORTH    EAST    2    SE 

PITTSFIELO    9    WSw 

RAYMOND 

3.21 
2.91 
3.69 
2.91 
3.SS 

T 

.28 

.06 

.3<> 
.25 

.A8 
.10 
.18 

T 
.27 

T 

.64 
.16 
.81 
.57 
.88 

T 
1     .48 
\      .04 

•  28 

T 
T 

T 

.26 
.15 

.42       .02 

.27 

.38 

T 
.01 

.05      T 
.02       .01 
.12       .15 

.16      .22 

T 

.02 
.66 
.32 

.05 

•  82 
.13 
.42 

.28 
.76 

.04 

•  01       T 

•  03 
.11 
.03 

.70 
.90 

•  26 

•  62 

•  2S 

.04 
•  03 

.29 
.32 
.19 
.36 

.28 

.02 
.03 

•  01 
.16 

.24 

RUSSELL 
STUMP    CREEK 
TIONESTA    2    SE    DAH 
TITUSVlLLE    WATER    WORKS 
TURTLEPOINT    4    NE 

3.69 
3.05 
<..26 
3.55 
3.23 

.09 

.01 

.10 

T 

.39 

.30 
.32 
•  29 

.12 
.23 
.32 

.AO 

.88 
.14 

!76 
.73 

•  05 

•  40 

•  24 

•  03 
T 

T 
T 

.43      T 

.50 

.33 

.32 

.33 

T 
.01 

.10      .12 
.03 

.02      .04 
.05      .01 
.06      .10 

T            .18 

T 

.02      .05 
.04 

.64 
.45 
1.12 
.43 

.88 

•  08 

.04 

.05      .01 

•  05 

•  5* 

•  36 

.65 

•  45 

.14 

.09 

.03 

.05 
.04 

.29 
.24 
.46 
.47 
.33 

.07 

T 

.02 

•  52 

•  26 

•  02 

•  22 

T 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

WARREN 

WEST   HICKORY 

3.86 
3.26 
3. '•6 

.08 
.04 
.05 

.57 
•  56 
.25 

T 
.05 

.S3 
.81 

.60 

T 
.01 

T 
.01 

.48 
.38 
.40 

T 

.01       .04 
•06      ^05 
•01       ^08 

.17 
.07 
.10 

.84 

.40 
.67 

•  07 

•  07 

•  05 

.47 

•  92 

•  54 

.04 
.05 

.32 
.43 

.42 

T 
T 
.02 

•  03 

•  19 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.ta. 

> 

Relative    humidity   averages  - 
percent 

Number  of  day*  with  precipitation 

^-1 

1 

StelioD 

**  a 
a  0 

«-H 
4>  4) 
^    O 

3    V 

Si 

OS  a 

4> 

a 
3  a, 

CO  CO 

& 

1 

1    . 

■21 

•  "o 

1 
1 
1 

ss 

&1 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1    Am         7    am          1    PM         7    PM 

J 

3 

s 

k 

M   9 

I 

e    fS 

111 

ALLFNTnWN    WR     AIRPORT 

3o 

5.0 

11.8 

36*+ 

26 

22 

66 

70 

46 

51 

5 

2 

7 

0 

0 

15 

- 

6.4 

ERIE    W8    AIRPORT 

25 

3.4 

11.9 

2e+* 

24 

22 

67 

70 

58 

61 

1 

7 

8 

1 

0 

18 

- 

7.1 

HARRIS8UR&    WB    AIRPORT 

33 

4.1 

10.2 

43 

W 

22 

64 

69 

49 

50 

3 

5 

0 

0 

15 

60 

6.5 

PHILAOELPHIA    KB    AIRPORT 

3J 

3.5 

10.6 

34 

w 

22  + 

68 

71 

50 

53 

6 

U 

0 

0 

15 

54 

6.9 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

28 

5.0 

11.5 

37++ 

25 

22 

67 

74 

52 

53 

5 

i* 

1 

0 

18 

48 

7.2 

PITTSBURGH   WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

3 

1 

0 

14 

49 

- 

READING    WB    CITY 

- 

- 

- 

48 

W 

22 

- 

- 

- 

- 

4 

4 

1 

0 

14 

59 

6.0 

WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

29 

3.7 

9.8 

35 

SW 

22 

65 

72 

51 

51 

6 

4 

0 

0 

18 

52 

6.4 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

31 

3.8 

10.1 

29++ 

25 

22 

66 

74 

45 

49 

6 

U 

8 

0 

0 

20 

- 

6.2 

S«*  R*f«r*QC9  NolM  Following  SUUod  Indax 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  hALTER  DAM 

FREELAND 

HAWLEV 

MATAHORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  n 

SCRANTON 

STROUDSBUR& 

SWEET  VALLEY 

TOerHANNA 

K-BARRE-SCRANTON  MBAp 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  «B  AP 
PAlmERTDN 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   gROvE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  Sw 

DEVAULT  1  K 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  1  E 

HOLThOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDI5VILLE  2  NW 

LEBANON  3  SH 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

MIN 


MAX 
NIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MiN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


DAILY  TEMPERATURES 


Diy  Ol  Month 


PINNtVLVANIA 

APRIL      1«6T 


10  i»      5A 


73   76 
S*  5* 


71 
35 


71   72 

3a    40 


60   AT 
21   26 


*6  a      62 

20   30   47 


23   2A   38 

51   67   6A 


68   77 
38   3« 


65   76 
35   »4 


56   61 
31   49 


10   11   12  I  13  I  14   IS  16   17   IS   19 


5*   62 
40   22 


61   42   47 
38   21   19 


58   62 
31   25 


52   53 

26   23 


49   36   50 
33   30   23 


SO   58 
28   31 


60   61 
30   22 


58   56 

30   19 


49 
28 


46   71 
31   40 


45   51   64 


56 
38 


73   64 
50   32 


60   72 
41   40 


75   66 
40   38 


79   68 
43   38 


73   65 
40   36 


82   74 
48   41 


24   2S  I  28  I  27  I  28  I  29  I  30  I  11   ^ 


45,  44 
34   31 


29   29   38 


45   59 

39   311 


65   65 

40   33 


60   40 
22   22 


82i  78   61 

54|  46   39 


28   41   46 

48   68   77 
26   42   54 


56   70 
32   45 


67   44   53 


68  83  76 

39  46  45 

75  85  83 

35  46  51 


33   47   47 


59   68 
32   45 


50   60 
34   40 


59   73 
40   49 


66   76 
41   48 


68   83 
42   50 


61   73 
36   48 


87 

57 


64   60   74 
29   36   50 

75   50   58 


49   56   58 
36   34   37 

56 

40 


57   68 
36   45 


24   34   43 


50 
37 


52   77 

38   49 


51   74   85 
34   42   47 


75   83 
42   55 


72   65 
45   33 


53   50 

42   43 


51   62   64 
41   42   35 


40   54 
33   35 


58   65 

39   38 


78   43   52 

43   38   41 1  42 


62 
39 


62   54 
29   25 


75   49 

40   3t 


72   65 
40   31 


72   49 
32   26 


68   64   44 
45   34   28 


54   50   64 
39   32   29 


38   38   30  :  35 


55   61 

38   50 


57   69 
34   49 


59   64 
37   46 


60   58   55 
43   40   40 


60   58 
38   33 


64 
30 


56 

38 


56   67 
30   28 


47  !  54 
26  I  28 


56   67   47 
43   30   26 


49 
30 


72   52   57 
44   38   33 


52   62 

34   45 


70   82 
45   52 


77   85 
43   53 


52   74 
36   45 


53   53   76 


68   80 
48   50 


53   50   72 


56   60 
36   40 


54   72   84 


55   71   84 

33   47   50 


73   55   57 

46   36   33  I  42   50   50 


65   55   55 
33   21  I  31 


86   80 
47   39 


80   46 
41   37 


78   48 
45   39 


77   79 
45   39 


82   79 
45   37 


77   51 

46   43 


82   77 
43   41 


82   78 
38   38 


83   78 
44   42 


80   52 
43   41 


81   78 
45   38 


87   72 
50   46 


57   55   68 
44   38   35 


53   65   69 
40   39   39 


64   67 

40   41 


53   65 

37   40 


54 

42 


76   55   45 


49   46 
26   29 


41   48 
30   26 


92   59 

31   28 


41   48 
27   21 


38   43 
29   22 


43   51 
31   31 


51   51 
34   29 


49   49 
26   31 


96   93 

21   34 


54  1  61 
33   42 


44   46   44 


92   52 
32   32 


53   91   51   60   64   70 
33   30   33   41   38   36 


51   60   65   71 
31   33   42   38   33 


59   69   53   37   47   44;  46 
42   34   30 


72   52 
38   32 


81   62 
39   38 


57   59 

30   34 


79   60   45   54   57   49 
48   40   33   32   37   30 


77   61   50 
50   48   35 


68   75   58 
40   42   39 


55   51   63 
44   40   38 


54   67   68 
46   44   46 


47   47   49 


44   44   42   3e 


56   57   52 
34   34   32 


48   54 
32   29 


42   54   55 
32   28   31 


53   52 
35   35 


60 
25 

52 
35 

55 
33 

49   61 
34   40 


61   65   71 
39   38   41 


60   69   72 
41   38   42 


90   63   65 
34   36   34 


62 

39 


63 
35 


62   66   73 


46   55   56 
34   31   33 


77   64   49} 
51   49   41 


59   50,  62   65   69 

41   36'  46   44   50 


62   50 
46   45 


63   51 
48   41 


64   69   74 
46   44   51 


56   52   63   67   73 
28   33   42   37   34 


96.0 
32.9 


33.1 


97,6 
12.0 


63.3 
39.6 


96.1 
28.2 


52.6 

30.6 


59.7 
34.7 


62.6 
37.3 


58.0 
39.2 


9r,2 

33.4 


»9.7 
38.4 


59.8 

37.0 


60.9 
32.0 


98.6 

34.4 


64.2 
37.9 


62.9 
37.5 


62.4 
40.2 


60.9 
37,2 


60.4 
36,1 


61,8 


61.3 
35.2 


62.3 
38.8 


45 
33 

54 
30 

54 
32 

49 
32 

59 
32 

64 
36 

61.4 
37.4 

48 
34 

54 
34 

60 

64 
42 

72 
32 

63.1 
36.4 

57 
37 

58 

34 

64 

43 

68 

40 

73 

40 

63.7 

41.0 

59 
39 

60 
42 

63 
46 

67 
43 

71 
47 

63,5 
42.6 

56 
38 

59 
35 

62 
44 

65 
41 

69 
39 

62.8 
40.6 

66.8 
39.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
APRIL      1967 


TOWANOA  I  ESE 
WElLSBOrO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  *  S 


OUAKERTOWN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  I  SE 

LOWER  SUSQUEHANNA   0« 

ARENOTSVILLE 

BLOSERVILLE  1  N 

CARLISLE 

CHAMBER5BURG  1  ESE 

GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 

MERCERSBURQ 

SHIPPENSBUR6 

YORK  3  SSW  PUNP  STA 

«     «     * 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEMISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

•     •     * 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MiN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


7S  82 
3«   49 


76   8« 
43   60 


65   73 

«0   SO 


60   71 
37   ** 


6*   75 
3*   47 


ai 

52 


79   84 
36   51 


66   78 
38   46 


68   80 
41   42 


79   85 
40   55 


67   80 
36   48 


78   83 

37   56 


80   83 
35   47 


69   82 
28   33 


68   78 
35   41 


66   76 
35   39 


69   81 
35   33 


74   81 
40   55 


67   53 

36   28 


63   73 

37   42 


73   73 
48   48 


63   59 
28   34 


50   59   70 
31   39   50 


51   59 
33   37 


50   58 

32   39 


59   59   58 
35   37   34 


S3   60   58 

40   40   40 


67   48   59 
37   36   36 


68   56   56 
40   38   35 


S3   61 

33   39 


74   54   58 


54 
27 


50   66 
24   47 


49   49 
20   20 


61 
36 


70   67 
46   38 


82   70 
50   41 


75   60 
42   36 


74   60 
45   40 


59   67 
36  I  45 


60t  60 
37   45 


SB   60 
32   32 


45   61 
28   26 


60   63 
35   32 


60   61 
39   37 


47   59 
32   29 


63   64 
40   32 


62   59 
36   33 


58   58 
36   34 


56 
18 

55 

26 

42 
30 

52 

34 

43 
31 

56 
25 

57   60 
28   26 


61   40 
35   30 


69   62   53 


49   56 

34   30 


43   32   27 


55   69 

42   32 


60  I  61 
39  I  45 


55   64   56 

35   48   31 


68   69 
43   33 


59   71 
49   33 


70   53 
43   35 


67   59 
50   33 


69   63 

48   32 


66   46 
36   27 


61   60 
29   26 


IS   16   17 


52   69   83   80   77   56 
28   43   50   45   37   40 


52   74 
37   47 


31   46   56 
44   40   43 


$2   64   61 
42   41   38 


51   65 
45   44 


71   49 
26   21 


57   51   70 
33   33   45 


52   51   74 
32   38   47 


79   57   60   57   69 
37   39   42   40   42 


80   53 

39   38 


58   53 
42   38 


52 

36 


83   77 
55   43 


52  ;  50   76   80:  79   77 


27   33   43   54 


56   41 
80 


53 

40 


54  j  59 
42   42 


52!  52 
41  I  41 


55   52 

43   42 


57   49 
46   42 


56   56 

42   42 


53 1  60 
43   43 


60  I  55 

43!  45 


66   54   58   58   80   84   79   56 
33   26   33   41   41 i  57   45   44 


54 
29 


42   47   43 


59   65   47 
37   30   28 


53 

20 


56 

20 


63 
22 


40 
23 


54   54 
40   20 


56   52 
27   33 


58   56 
28   36 


51   52 
28   33 


58   56 
30   35 


52   53 

29   35 


51   71 
32   45 


45   48 
25   42 


44   46 
25   40 


50   55 
25   30 


50   78 
26   42 


44   52 
18   31 


56   72 
27   42 


44   45 
21   37 


73   81 


831  82 


53   53 

40   42 


79   48 
39   41 


83   48 
44   41 


82   52 
48   44 


78   45 
41   39 


81   50 
43   41 


57   54 
44   44 


54   47 
41   37 


70 
45 


69!  81   73   45 
42  1  34   39   38 


51 

37 


60 
39 


70 
43 


77   74 

44   41 


78   61   48 
49   44   37 


56   56 
37   35 


69   76   601  49   57   57 
SO   43   33  1  32   35   32 


67   65 
36   37 


62   67 
43   42 


76   70 
42   41 


49   53   55  I  49 
33   34   33   33 


66 
53 


68   63 

451  50 


63   49 
37   33 


62|  45 
36   32 


56   50   53 
34   36   36 


56   50   S3   60 
36   34   35   42 


64   64  I  73   66   54 
41   43:  51   41   36 


SO 
34 


67   65  I  76 
36   431  52 


73   56,  51   66   66 
40   46   42   35   44 


47   63   68 
41   42   38 


49   45   63 
39   28   29 


54   49   69 
44   39   39 


45   44   57 
40   37   27 


45   57   68 


50   57 
38   34 


50   56   61   66 
34   37   33   30 


78   62   48   56   50   54   60 
42   37   34   34   36   37   37 


79   63 
51   45 


51   54   62 


49  '    57   54   54 
35   33   36 


54'  59 
36   36 


52   61 
34   39 


75   56 
33   40 


53   54   59 
32   33   40 


44   51   SO   56 


27   25   26 


60   46 
32   31 


64  1  48 

34   34 


34 
50   S3 


27   32   33   32 


74   56 
45   41 


60   55 

30   32 


54   53 

30   32 


57   60 
34   37 


45 

31 


45 
31 


39 
24 


42 

25 


20   36   25 


55   57  1  56   62 
24   35  I  34   26 


49   64   67 
32   38   44 


62 
38 


65   72 
29   33 


69 
39 


50 
34 

55   58   64 

33   30   35 


64   66   44   40   46   50   44   52   59 
43   33   33   25   20   33   26   33   30 


60   65   45  1  40   45   47   50   50   59 
39   34   30   25   27   33   35   35   34 


65   75   50  1  43   50   53   54   57   62 
34   37   30   27   22   27   32   30   25 


60 
21 


49   50   58 
24   28   35 


54   53   81 
30   42   47 


78 

80 

49 

50 

46 

68 

66 

70 

SO 

44 

41 

39 

34 

40 

44 

36 

57   43   55 

31   29   31 


64.8 
37.6 


63.0 
41.6 


63.5 

38.3 


62.1 

37.1 


63,0 
39.3 


72 

47 

64.3 

40.1 

64.3 

41.7 

64.8 

40.5 

:  64.4 
41.5 

64.9 

40,4 

66.1 
41.2 

67.6 
40.0 

61.7 
36.9 


60.0 
30.6 


62.3 
35.1 


63.4 
38.2 


59.2 
34,8 


64.9 
37.3 


62.1 
36.7 


62.0 
38.7 


55.9 

32.8 


53.9 
35.2 


I    59,1 
31.3 


59.7 
33.5 


53.7 

31.2 


60.4 

35.0 


53.9 
32.8 


49 

55 

61 

67 

61.4 

30 

30 

30 

42 

36.5 

S»«  Retar«iic«  Not«t  PoUowing  SUUod  Index 
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s^SBS^^'i^ 


DAILY  TEMPERATURES 


Slallon 


DU  BOIS   T  E 

EMPORIUM    I    N 

KARTHtUS 

LOCK    HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBUR&   FAA    AP 

RENOVO 

RIOQIaAV 

STATE    C0LUE5E 

ft  «  • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  oa 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURS  SEMAGE  PL. 
EVERETT  I  SH 
HUNTINGDON 
JOHNSTOKN 
KEGS 

MARTINSBURG  FAA  AP 
ft      ft      ft 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOWN  3  WNH 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOKN  2  W 
BUTLER  5  KNW 
CLAYSVILLE  3  H 
CONFLUENCE  1  Sk  dam 
DERRy 
DONEGAL 
DONOR A 

FORD  CITY  I,  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 
NEkElL 
NEm  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


PlNNtYLVANIA 

APRIL      ttt? 


T*   74 
40   SO 


Ji      TS 
9S   44 


74   7B 
JO   39 


71   10 
32   36 


72   74 
33   36 


74   76 
37   52 


74   80 
32   42 


74   74 
36   47 


68   78 
4S   4« 


80 

45 


77  19      74 
42   52   44 


82   83   83 
38   51   60 


79   80   81 
43   55   46 


39   50   36 


79   80   70 
47   56   33 


78   80 
46   56 


72   75 
58   61 


70   78 
40   46 


75   70 
47   54 


78   80 
39   43 


75   75 
36   41 


75   80 
49   58 


71   74 
53   53 


81   82 
47   56 


79   68 
51   41 


74   77   66 


75   79 
44   55 


80   79 
51   43 


7S   82 
50   48 


80   70 
45   35 


76   80 
54   59 


74   78 
58   63 


54  63 

39  91 


49   61 
22   40 


55   60 

20   39 


53   62 

23   40 


52   97 
20   38 


54   65 
37   51 


56   64 
25   41 


50   60 
20   43 


53   59 
27   41 


61   94 
36   31 


62   51 
46   28 


69   56 
50   30 


69   58 
48   33 


67   55 

49   36 


96   56 
35   31 


68   54 
46   34 


64   54 
50   30 


70   58 
52   39 


11    la 


95   62 

26   28 


59   61 
27   37 


60   75 
43   54 


54   67 
41   52 


60 
26 


64   75 
39   54 


58   66 
23   46 


58   68 

42   54 


64   77 
47   55 


55   57 
20   37 


53   54 

17   40 


27   46   57 


59   99 
281  34 


60   63 
27   32 


61   60 
29   35 


50   63 
39   38 


23   38   48   39   <>0   37 


53   59   77   63   56   59 
23   39   50   40   38   43 


43   56 
27   26 


71   57   70 
44   28   40 


52   59   72 
41   35   34 


75   56   65 

48   34   40 


53   69 

34   42 


68   60 
49   30 


62   48   53 

34   29   23 


72   56 
53   26 


64   57   44 


50 
29 


74   58 
33   30 


67   48   61 


65   45 
38   22 


72   54   52 


Day 


44   93 
21   U 


53   41 

22   17| 


98   48 
24   17 


61   48 
25   19 


59   45 

23   17 


44   48 
21   18 


98   48 
27   22 


93   42 

20   19 


98   48 
26   24 


48   54 
26   21 


51   78   77 
39   49   99 


92   91 
22   39 


Ol  Monlh 

le    17  I 


74   72 
3i   43 


75   76 
41   47 


95   59   82 

23   33   46' 


54   92   76 
23   35   44 


54   53   80 

19   40   44 


48   77   75 
36   44   56 


56   53   82 

23   34   45 


54   54   79 
19   41   46 


52   52   80 
26   42   47 


65   64 
39   49 


63   57 
17   42 


37   37   57 


80 
44 


73   47   61 

32   27   27  I  50 


80   78 
46   60 


79   72 
48   61 


57   78 
43   43 


54   77 
44   50 


80   74 
44   53 


55   79 
45   46 


81   77 
49   58 


76   75 
47   56 


83   82 
51   61 


81   77 
45   49 


80   76 
49   56 


78   78 
49   60 


78   78 
50   60 


78   87 
49   56 


78   76 
46   44 


78   77 
50   61 


79   76 
55   63 


II   18   20   21 


78   80 
38   38 


80   81 
44   46 


77   76 
42   44 


75   61 

50   40 


78   82 
45   46 


79   76 
37   41 


78   77 
92   47 


92   41 
37   94 


94,  49 
40   39 


48   91 
43'  41 


63   66 
28   39 


SO   68 
92   48 


80   80   66 
92   49   46 


38   49   40 


79   76 
44   92 


72   68 

90   48 


79   78 
39   49 


75   77 
46   47 


77   77 
38   49 


76   77 
47   45 


75   75 
47   63 


74   72 
42   48 


82   78 

47   54 


77   73 
41   49 


75   76 
44   50 


80   79 
45   54 


78   79 
41   55 


81   84 
46   53 


70   66 
40   48 


77   76 
50   55 


80   76 
54   55 


42   63 
32   27 


50   72 
40   42 


44   47 
36   32 


52   68 
39   30 


41   61   66 
26   31   44 


46   47 
27   30 


48   67   66 
30   3*   42 


42   63 
28   31 


63   59 
32   43 


46   68 
31   33 


43   65 

28   30 


45   66 
38   40 


49   50   70 
>8   36   47 


23  24 


)•   91 
92   92 


69   91 
32   92 


69 
34 


62   67 
56   37 


61   64 
48   23 


68   58 
54   36 


62   69 
51   35 


68   57 
55   37 


60   55 

40   33 


50   59   38 


2(   2*  27  21 


46 
29 


69   56 
36   32 


54   35   33 


77   80 
54   40 


62   72 
38   36 


43   33   34 


70   58   46 
43   38   33 


68   66 
56   32 


64   53 

46   32 


51   48 
30   35 


62  j 
36 


45   59   94 
33   38   35 


54   56 
34   39 


47   48 
37   30 


I-I 


20  21 


4*  91  I 
29   99 


48   90 
24   90 


94   94 
2R  91 


96   92 
28   92 


51   49 
29   92 


48   49 
27   92 


56   93 
28   32 


90   91 
26   33 


53   48 

31   31 


94   60   T2 

24   22   41 


92   59   62 

26  22      30 


94   60   66 
22   22   27 


54   56   61 


55   60   70 


56   60   68 
29   28   31 


94   54 
23   22 


53   58   64 
33   31   39 


94   56 
23   24 


57   63 
22   22 


57   60   66 
35   30   46 


56   61   72 
34   30   47 


60   64 
31   28 


53   56 
28   35 


54   70 
19   33 


58   70 
24   45 


62   63   73 

30   30   50 


*0.1 
*f.9 


97.4 
.32.2 


61.2 
91.2 


62.0 
94.2 


99.6 
32.6 


98.8 

32.7 


60.3 
36.3 


62.8 
38.9 


67.2 
40.8 


61.3 
34.4 


63.3 

41.4 


65.1 
41.6 


61.4 
38.8 


64,8 
99.3 


61,2 
39.1 


61.3 
94.9 


62.5 
36.5 


65.2 

40.1 


60.7 
37.4 


68.7 

42.4 


50 
38 

67 
28 

68 
43 

68 
54 

57 
32 

51 
33 

53 
32 

53 

31 

56 
33 

It 

62 
24 

75 
46 

64.2 
37.3 

45 
35 

64 
31 

65 
44 

66 
42 

55 
33 

46 
31 

51 
29 

49 
32 

54 
32 

57 
28 

61 
28 

73 
47 

61.1 
37.6 

49 
40 

67 
33 

66 

48 

68 
56 

59 
38 

57 
35 

54 
31 

54 
38 

56 
32 

58 

30 

65 
28 

74 

48 

65.8 
39.0 

48 
37 

67 
28 

66 
45 

65 
55 

60 
37 

56 
32 

52 
27 

54 
34 

56 
35 

56 
25 

61 
26 

73 
48 

64.6 
38.5 

48 
40 

53 
33 

48 

68 
59 

7'0 
39 

60 
37 

45 
32 

57 
40 

59 
37 

56 
35 

62 
29 

7* 
49 

66.8 
42.1 

54 
38 

69 

30 

64 

48 

68 
50 

58 

42 

54 
34 

49 
34 

50 
38 

59 
30 

59 
30 

56 
36 

71 
29 

64.1 
38.1 

49 
39 

65 
35 

62 
53 

67 
42 

58 
38 

46 
34 

51 
31 

54 
37 

55 

37 

56 
32 

60 
30 

71 
50 

63.1 
41.3 

48 
38 

68 
36 

64 
55 

66 
42 

57 
38 

47 

35 

52 
32 

55 

36 

54 
36 

55 
35 

63 

34 

72 

54 

63.6 
42.5 

S««  Reference  Notes  FoUowliig  StatloD  Index 
-    57     - 


Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
APRIL      1967 

Day  Of  Month 

« 

StaUon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

PUTNEYvILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

75 

40 

75 
48 

62 

46 

57 
20 

51 
23 

60 
45 

66 
52 

64 
34 

57 
36 

66 
45 

56 

24 

45 
17' 

52 

23 

55 

40 

61 

47 

77 
46 

71 
43 

63 

36 

46 
30 

65 
29 

67 
50 

66 
35 

55 

32 

42 
30 

52 

30 

50 
32 

50 
30 

56 
25 

60 

29 

60.4 
35.3 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

76 
43 

80 
51 

77 
45 

53 

20 

98 
42 

71 
52 

70 
40 

57 
31 

69 
37 

71 
41 

47 
26 

60 
18 

58 
46 

76 
46 

76 
56 

72 
52 

70 
42 

49 
36 

65 
26 

63: 

46 

67 
52 

56 
36 

55 
32 

52 
29 

54 
31 

55 

31 

57 
26 

60 
24 

72 
46 

64.3 
36.4 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

70 
60 

79 

47 

76 
41 

47 
35 

50 
30 

68 
36 

62 
56 

55 

34 

40 
26 

51 
33 

55 
35 

55 

25 

58 
25 

62 
32 

STOYSTOWN 

MAX 

MIN 

70 
A3 

72 
46 

72 
56 

58 
20 

51 
21 

60 
45 

68 
55 

57 
33 

53 
35 

62 

45 

57 
26 

43 
18 

55 
20 

51 
41 

77 
50 

73 

50 

72 
52 

61 
44 

45 
33 

42 
30 

61 
32 

57 
48 

62 
32 

50 
33 

37 
26 

44 
30 

44 

31 

45 
29 

49 
26 

56 

30     1 

56.6 
36.1 

UNIONTOWN 

MAX 
MIN 

80 
47 

el 
53 

75 
49 

58 
25 

65 
45 

76 

54 

71 
46 

58 
38 

72 

43 

71 

46 

51 
32 

63 

61 

51 

82 
48 

80   76 
62   46 

73 
60 

69 
45 

49 
39 

65 
31 

63 
46 

72 
58 

62 
37 

57 
37 

52 

30 

55 

40 

55 

36 

59 
26 

63 
27 

72       66.3 
49       42.5 

WAYNESBURG  I  E 

»     •     • 

MAX 

MIN 

78 
42 

79 
45 

80 
48 

59 
23 

59 
29 

67 
50 

75 
56 

57 
34 

56 
37 

74 
46 

59 
31 

50 
22 

62 
26 

59 

45 

61   79 
49,  *2 

79 
49 

72 

49 

49 

40 

51 
29 

67 
35 

64 
57 

69 
36 

59 
37 

44 
33 

53 

37 

55 
38 

57 
29 

59 
26 

65     .  64,0 
35       36,6 

1 

NORTHWEST  PLATEAJ   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
54 

72 

54 

64 
23 

47 
17 

62 

40 

60 
48 

48 
31 

53 

26 

59 
32 

57 
27 

36 

20 

49 
17 

50 
36 

75 
44 

70 
50 

71 
44 

57 
42 

45 
35 

39 
32 

58 
26 

60 
42 

60 
33 

43 
29 

34 
27 

44 
17 

4S 
23 

46 
32 

50 
29 

59 
27 

70       55.1 
45       33,5 

BRADFORD  <•  N  RES 

MAX 
MiN 

71 
42 

74 
49 

73 
36 

49 
16 

65 
32 

64 

50 

58 
32 

55 

27 

61 
27 

58 
33 

36 

20 

49 
15 

52 

30 

75 
44 

73 
49 

72 
41 

70 
44 

51 
37 

41 
33 

56 
27 

61 
36 

62 
49 

50 
32 

40 
30 

45 
19 

48 
20 

50 
33 

51 
26 

60 
23 

72 
41 

56.1 
33.1 

BROOKVILLE  SEwASE  PL. 

MAX 
MIN 

74 

40 

76 
51 

77 
46 

SO 

18 

57 
36 

65 

49 

65 
40 

56 
29 

65 

31 

53 

43 

47 
21 

57 
15 

57 
38 

61 

45 

60 
47 

78 
36 

77 
46 

57 
42 

45 
36 

66 
28 

66 

39 

67 
55 

62 
35 

53 
33 

S3 
25 

S2 

27 

S3 

33 

59 
25 

62 
23 

72 
45 

62.8 
35.9 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

74 
40 

80 
«9 

72 

41 

53 

17 

60 
37 

66 
50 

62 
36 

58 
27 

64 
30 

62 
32 

45 
21 

59 

15 

57 

41 

61 

45 

76 
47 

81 
36 

74 
48 

73 
37 

46 
34 

67 
27 

66 
41 

66 
41 

55 
33 

46 
32 

51 
26 

52 
26 

55 
33 

57 
25 

62 
23 

74       63.3 
44        34,5 

CLERMONT  »  NW 

MAX 
MIN 

74 
38 

74 
46 

66 
37 

50 
12 

62 

30 

63 
47 

60 
34 

56 
24 

60 
23 

59 
35 

39 
18 

51 

10 

52 
23 

78 
39 

76 
45 

75 
35 

52 

37 

49 
37 

42 
34 

62 
23 

63 
31 

66 
55 

55 

32 

45 
30 

47 
16 

47 
17 

52 

32 

57 
16 

62 

16 

73       59.0 
59       31.2 

CONNEAUTVILLE 

MAX 

MIN 

72 
54 

79 
53 

72 

35 

53 

17 

66 
45 

65 
42 

42 
32 

56 
24 

63 
35 

61 
32 

37 
20 

59 
17 

57 
37 

77 
51 

73 
54 

75 
36 

75 
52 

53 

39 

51 
37 

61 
31 

57 
45 

61 
37 

45 
35 

39 
32 

47 
23 

52 
25 

52 
32 

53 
22 

60 
25 

73       59.5 
46       35.6 

CORRY 

MAX 
MIN 

71 
53 

78 
52 

70 
32 

49 
16 

66 
42 

63 
46 

47 
31 

56 
23 

*1 
33 

57 
32 

37 
22 

55 
16 

56 

42 

75 

49 

73 
53 

75 
39 

64 

50 

60 
36 

49 
34 

60 
27 

55 

45 

63 
37 

42 
33 

40 
30 

46 
20 

50 
25 

51 
32 

52 
27 

61 
24 

73       58.6 
45       34.9 

COUDERSPORT  a  NW 

MAX 
MIN 

74 
43 

74 
43 

68 
31 

47 
13 

63 
37 

60 
48 

58 
32 

55 
26 

57 
25 

57 
33 

44 
18 

46 

15 

47 
34 

75 

41 

72 

55 

73 
40 

63 
41 

46 
35 

40 
32 

57 
29 

62 
37 

59 
34 

66 
30 

40 
28 

46 
20 

47 
16 

SO 
32 

51 
24 

60 
21 

71       57.7 
36       31.7 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

71 
48 

76 

59 

65 
27 

50 
18 

54 
39 

62 
52 

56 
35 

55 

30 

61 
35 

60 
31 

43 
21 

54 
18 

52 

40 

79 

45 

72 
55 

75 
50 

59 
47 

47 
34 

42 

34 

65 
32 

65 

43 

62 
35 

51 
32 

39 
29 

49 
25 

49 
30 

51 
33 

54 
30 

60 
32 

74       58.4 
46       36.2 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

76 
45 

81 
50 

79 
46 

65 
27 

70 
22 

68 
41 

60 
37 

61 

30 

67 
36 

65 
41 

49 
27 

62 
19 

63 

43 

62 
46 

80 
50 

64 
42 

el 

52 

75 
43 

66 
39 

72 
31 

70 
45 

70 
54 

62 
38 

56 
33 

57 
36 

59 
29 

64 
27 

76 
49 

68.3 

38.6 

ERIE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
54 

80 
55 

60 
29 

53 
22 

60 
49 

56 
34 

36 
33 

48 
27 

67 
43 

62 
32 

36 
28 

48 
24 

61 
46 

73 
55 

71 
53 

69 
46 

71 

47 

47 
39 

50 
38 

52 
32 

61 
47 

62 
39 

42 
34 

42 
33 

45 
30 

51 
29 

52 
35 

52 
33 

54 
33 

75 
51 

56.6 
38.4 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

78 
54 

83 
64 

73 
38 

62 
26 

66 
51 

73 
57 

58 
36 

65 
32 

65 
36 

62 
34 

44 
26 

69 
24 

57 
49 

78 
53 

78 
54 

62 

46 

60 
46 

73 

40 

50 
32 

72 
36 

66 
54 

68 

46 

64 
42 

46 
35 

58 

34 

55 

36 

57 
38 

59 
35 

64 
35 

75 
50 

65.7 
41.6 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

75 
43 

75 
46 

79 
44 

49 
21 

53 
26 

63 
41 

67 
39 

41 
35 

58 
40 

64 
46 

50 
25 

43 
19 

59 
25 

58 
45 

60 
52 

76 
41 

60 

44 

69 
43 

47 
37 

49 
32 

67 
34 

62 

50 

67 
35 

51 
32 

39 
26 

51 
32 

52 

36 

54 

30 

55 

30 

62 

36 

59.6 
36.3 

GREENVILLE 

MAX 

MIN 

74 
50 

80 
57 

69 
40 

55 
20 

63 

45 

68 

53 

58 
35 

58 
24 

64 
29 

62 

34 

45 
22 

60 
19 

57 
46 

79 
51 

78 
56 

80 
41 

76 
57 

72 

40 

52 
37 

69 
32 

66 
45 

65 

44 

54 
36 

42 
32 

54 
27 

54 
30 

56 
35 

58 
26 

60 
26 

75 
48 

63.5 
38.0 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 

MIN 

77 
51 

73 
53 

79 
39 

49 
19 

52 

28 

63 

51 

66 
33 

39 
33 

55 

39 

64 
42 

44 
29 

39 
19 

57 
29 

56 
47 

75 
56 

76 
54 

71 
58 

61 
42 

t: 

53 
31 

63 
40 

60 
58 

63 
35 

49 
35 

39 

27 

SO 

39 

51 
34 

52 

31 

53 

25 

56 
35 

57.7 
36.1 

KANE  1  NNE 

MAX 
MIN 

73 

40 

73 
40 

75 
38 

47 
16 

49 
30 

63 
42 

62 

47 

50 
28 

56 
27 

61 
39 

46 
21 

39 
14 

52 
23 

53 
44 

77 
46 

73 
33 

75 
43 

53 
39 

43 
34 

41 
27 

62 
36 

64 
49 

65 
31 

47 
31 

37 
19 

47 
23 

48 
32 

51 
23 

56 
20 

60 
30 

56,7 
32.2 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

77 

50 

76 

50 

79 
39 

48 
19 

52 

27 

65 
48 

66 

39 

24 

57 
27 

63 
43 

44 
24 

40 
l9 

56 
27 

57 

46 

72 

55 

76 
39 

77 

40 

75 
42 

45 
36 

50 

31 

63 
35 

58 

52 

64 
35 

47 
32 

40 
25 

50 
26 

51 
35 

52 
29 

53 

27 

60 
30 

58.5 

34.9 

MERCER 

MAX 
MIN 

71 
51 

77 
59 

69 
36 

51 
19 

61 
41 

66 
54 

56 
35 

56 
26 

60 
39 

61 
32 

41 
24 

56 
19 

55 
45 

76 
52 

74 
60 

77 

44 

74 
56 

69 
36 

47 
36 

62 

30 

59 
49 

64 
39 

53 
35 

43 
32 

49 
29 

49 
33 

54 
35 

54 
29 

56 
27 

71 
49 

60.4 
36.4 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

74 
38 

74 
45 

78 
42 

49 

18 

52 
22 

62 
43 

65 
45 

47 
27 

57 
31 

64 
41 

50 
21 

43 
12 

58 
22 

56 
42 

80 
46 

74 
39 

77 
41 

61 
41 

45 
36 

46 
30 

64 
32 

63 
44 

55 
33 

50 
31 

39 
24 

50 
26 

52 

34 

55 
25 

55 

24 

61 
29 

56.6 
32.9 

TITuSvlLLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

75 
43 

72 

49 

76 
37 

47 
15 

52 
25 

64 
46 

64 
34 

39 
23 

56 
29 

62 

40 

43 

17 

41 
14 

58 
24 

58 
43 

77 
48 

72 
35 

76 
46 

62 

40 

44 
25 

47 
28 

63 
33 

61 
51 

63 
33 

46 
30 

39 

20 

49 
24 

52 
33 

53 

22 

53 
22 

61 
29 

57.5 
31.9 

WARREN 

MAX 

MIN 

74 
52 

79 

54 

71 

34 

53 

IB 

69 

43 

64 
52 

52 
33 

58 
27 

63 
30 

60 
35 

39 
23 

56 
17 

57 

40 

78 
47 

75 
55 

77 
39 

70 
50 

53 
38 

46 
35 

61 

30 

60 
44 

66 

40 

46 
33 

40 
31 

SO 
22 

54 
23 

54 
35 

54 
25 

61 
26 

7« 
4! 

60.6 
35.9 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Ir? 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

" 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  < 

«   •   • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

1 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

- 

.10 
34 

.26 
99 

130 

.32 
24 

.02 
33 

.19 
95 

.14 
126 

.12 

37 

.05 
34 

133 

60 

.53 

40 

.03 

7 

.00 
53 

.44 
99 

.15 
19 

.11 

96 

.09 
123 

.06 
76 

.12 

9 

.00 
76 

.37 
112 

.16  .05  .10 
126   92   39 

.03 
48 

.10 

114 

ft 

74 

.29 

19 

3.966 
21176 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  Nw 

EVAP 
WIND 

;. 

I 

- 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

I 

- 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

.16 
26 

.03 
61 

.30 
167 

.75 

5 

.32 

42 

.12 

30 

.05 
47 

.16 
53 

.16 
42 

.07 
15 

- 

See  Reierence  Notes  FoUowing  StaUoa  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PCNNSYLVANIA 
APRIL      l«*T 


POCONO  MOUNTAINS    01 
MATAMORAS 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

N.BAHRE-SCRANTON  MSAP 

•  •  • 
EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOMN  nB  AP 

2ERBEV  AIRPORT 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

6E0HGE  SCHOOL 
HOLTNOOO 
PHILADELPHIA  kB  AP 

READING  KB  CITr 

LOWER  SUSQUEHANNA   Qt. 
HARRISBURG  MB  AP 

»  tt  « 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  0! 

ENGLISH  CENTER 
WILLIAMSPORT  MB  AP 

•  •   • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2    M 
CANTON  I  NW 
LAMHENCEVILLE 
MONTROSE 
TOMANDA  1  ESE 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 
DU  BOIS  7  E 

MEOIX  RUN 

PHILIPSBUR6  Faa  AP 

•  «    • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

CARROLLTOWN  2  SSE 
EVERETT  1  SW 
MARTINSBURG  FAA  AP 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BUTLER  5  WNW 

DONEGAL 

INDIANA  3  SE 

PITTSBURGH  WB  AP  2 


Day  of  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUtV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 
WTR  EOUIV 


U      19     30      31 


2.0 


3.0 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

PENNSYLVANIA 
APRIL               1967 

Day  oi  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

WArNeSBURO    I    E 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

tt        tt        * 
NORTHWEST    PLATEAU      10 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

2.9 

3 

2 

T 

T 
T 

BRADFORD   «    W   RES 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

3.0 
3 

CORRY 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

6.0 

T 

DU   BOIS   FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

2.0 

2 

1.0 

1.0 

1 

ERIE    WB   AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 
WTR    EOUIV 

.* 

1.3 

T 

OALETON 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

«.o 

* 

T 

KANE    1    NNE 

SNOWFALL 
SN   ON    SNO 

T 
T 

s.o 
i 

T 
T 

MEADVILLE    1    S 

SNOWFALL 
SN    ON    GND 

T 

2.9 

3 

T 

TIONESTA    2    5E    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 

5.0 

5 

T 
T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  0<  Month 

--I 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25      26 

27 

28 

29 

30 

31 

ti        < 

ERIE    CO    FIELD    RSCH   LAS 

8         INCHES 

MAX 
MIN 

49 
48 

- 

- 

50 
47 

50 
47 

50 
48 

46 
46 

47 
44 

47 
45 

49 

47 

47 
44 

45 
43 

45 

43 

50 
45 

531 
50 

53 
51 

54 
52 

53 

50 

50 
48 

50 

47 

50 
48 

52 
50 

61 
48 

48 
47 

47 
45 

47 
.45 

48 
45 

48 
46 

46 
46 

51 
46 

49.3 
46.9 

LANDISVILLE    2    NW 

2          INCHES 

8    AM 

*0 

44 

43 

41 

42 

44 

46 

43 

43 

44 

41 

38 

40 

41 

47  1 

48 

47 

46 

44 

43 

44 

47 

45 

45 

42 

42 

42 

41 

42 

46 

43.4 

STATE    COLLEGE    2 

2          INCHES 

MAX 
MIN 

67 
42 

62 

50 

56 

44 

55 
36 

61 
42 

58 
48 

54 
47 

58 

40 

52 
43 

57 
47 

53 
38 

55 

47 
40 

63 

45 

63 
54 

65 
51 

53 
49 

52 
46 

47 
43 

60 
41 

55 
45 

60 
51 

56 

45 

46 
43 

54 
38 

48 
41 

47 
41 

55 
37 

60 
39 

64 
47 

55.6 
43.6 

1,          INCHES 

MAX 
MIN 

54 
43 

58 
50 

56 

46 

51 
38 

60 
43 

56 
48 

53 
48 

56 
42 

50 
44 

55 

48 

51 
40 

52 

37 

47 
41 

60 
45 

61 
54 

61 
51 

54 
49 

49 

47 

47 

44 

57 
42 

53 
46 

58 
52 

54 
46 

49 

44 

53 

40 

48 
42 

46 
42 

52 

39 

56 
41 

61 
47 

63.6 
44.6 

8          INCHES 

MAX 
MIN 

49 
44 

52 
48 

52 

49 

48 
42 

48 
44 

52 
47 

52 

50 

51 
45 

49 
46 

51 

48 

48 
43 

48 

41 

46 
43 

54 
45 

56 
53 

56 
52 

55 
50 

50 
46 

47 
46 

52 

44 

51 
46 

55 

51 

52 

48 

50 
46 

49 

43 

47 
45 

46 
43 

49 
42 

51 
43 

55 
48 

50.7 
46.2 

12          INCHES 

MAX 
MIN 

46 

44 

49 
46 

49 

48 

46 
44 

46 

45 

49 
46 

50 
49 

49 
46 

49 
46 

49 
47 

48 
46 

46 

43 

46 

45 

50 
45 

53 
50 

53 

51 

53 

50 

50 
49 

48 
47 

50 
46 

50 
46 

53 
50 

52 

49 

50 
46 

48 
45 

48 
46 

47 
45 

47 
44 

46 
46 

52 

48 

49.2 
46.7 

16          INCHLS 

MAX 
MIN 

44 
43 

46 
44 

48 
46 

47 
45 

45 
45 

47 
45 

49 
48 

48 
46 

48 

47 

48 
47 

48 
46 

46 
45 

46 
45 

48 

45 

50 
48 

51 
50 

53 
50 

50 
49 

49 
47 

48 
46 

49 
46 

51 
49 

51 
49 

60 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
46 

46 
46 

47 
46 

49 
47 

46.1 
46.6 

20          INCHES 

MAX 

MIN 

42 

42 

44 
43 

46 

45 

46 
45 

45 
44 

46 
45 

1     '•'' 

1      46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

46 

45 

46 

45 

46 
45 

49 
46 

50 
49 

51 
5C 

50 
49 

49 
48 

46 

!     47 

48 
46 

50 
48 

1     50 
49 

50 
48 

48 
47 

48 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
46 

48 
47 

47.4 
46.4 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB   -  MAX   AND  MIN    FOR    2*   HOURS    ENDING   AT   MION'°"I-    ^^^   CLASSIFIED   AS   CONOTTON  GRAVELLY   LOAM.    GROUND  COVER.      RYEGRASS 
l!iS''L.?ivr«EDS,    M^WED   SESE^rn^EsiA^H^lErs^.'^lNlTRUMENTATION.      TAYLOR  RECORDING   THERMO«TER. 


LANDISVILLE   2    NW 


STATE   COLLEGE    2 


o„^    T„   Tuc   up^T        ^niL    TYPEi       DUFFIELD   CLAY   LOAM.      GROUND   COVER.       PERMANENT    BLUEGRASS   SOO 

-  l^.Tcl  ?S   ^Erc^UP^Io^T^  ni'ol^   r2"!SJHEs'°'UsrR5iEN?^Tli^^°   WESTON   ELECTRIC    SOIL    THERMOMETER. 

-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  *T  MIDNIGHT  hAGERSTOWN  SILT  LOAM.  GROUND  COVER.  KENTUCKY  BLUEGRA^ 
^K^E^^CLIP^eS^^S-A  Til';^  rrETi^E^?  !?^^r^r3-.N!S^S."rNSTR!rMfST!TI0N.  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  60   - 


STATION  INDEX 


COUNTY 


ACHtTOniA    LOCK    1 
ALLKNS   MILLS 
AL(,eNTOHN    Ml    AV 
ALTOONA  NMStSMOC    C«V( 
ALVIN  *   lUSH  OAM 
ANLLO  1  H 

AvewTsviLce 

AUSTIN 
AU$TIN»LI»a    1    W 

BAXeOSTOVN     )    tfN« 

tARltCJ 

•tAK  QA* 
•EAveft  'ALLS 

■eAvemoHM 

aECHTCLSVILLC 
•CLLCPCMTe    A    S 

BCftHKK 

BCTHLeMCM 

BCTHLCNCM    LEHIOM    UNIV 


'6E 


TS8UBG 
6ETTYSSUBG  1  S 
OLENCOE 

GLEN  HA2EL  a  NE  DM 
GLENMOOftE 
GLEN  BOCK 
GLEHWILLARa  OSSh  CAM 

gould sboro 
srate»fobd 
gratebford  i  e 

GBEENSeoRO  LOCK  7 
GfiEENSBuRG  Z    E 
GREENVILLE 
HANOVER 

RISBURG  w9  flD 
HAWLEV 

1  S  DAM 
HOLLIDAVSBURG 
HOLLISTERVILLE 
'HOLTwoOO 

HOME 

HONESDAlE  a  MW 
HONEr  BROOK  1  w 
MOP  BOTTOM  2    <;e 
MUKTINGOON 
HUftTSDALE 
HYNOMAS 
INDIANA  3  SE 
JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN  2    N-M 

JERSEY  SHORE 
IJOHNSTOWN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARTHAUS 
KEGO 

KITTANNING  LOCK  7 
KRESGE 
LAKE  M 
LAKEVILLE 


SLAIN 

BLAIRSVILLE   t   CNE 
BLAKESLEC   CCWNfRS 
BLOSERVILLE    1    N 
BOSWCLL    1    SW 
BRAODOCK   LOCK    2 

BVAOPORO  FAA  AIR0OBT 

BRAOFORD  CENTRAL  PS 
BRAOPORO  «  N  RES 
BRCeSEWOOO 

BROOKVILLE  SEWAOC  PL. 
BRUCE  TON  I    S 
BUCKSTOWN  1  Se 
BUFFALO  MILLS 
BURQETTSTOWN  2  W 
BURMT  CABINS  2  NE 
SUTLER  )  WNW 
CAMP  KLINE 
CANTON  1  NN 
CARLISLE 

CARROLLTOWN  2    SSE 
CARTER  CAMP  2  w 
CEOAR  RUN 
CHAODS  FORO 
CHAMSERseuRG  1  ESE 
CHARlEROI 
CMARLEROI  LOCK  A 
CLARENCE 

Clarion  3  sw 

CLAJSSVILLE 

CLAYSVILLE  )  W 
CLEABFIELO 
CLERMONT 
CLERMONT  4  NN 
COATESVILLE  1  SW 
CONFLUENCE  I  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONSEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 
connellsville  no  2 

CONShOhoCkEn 

COOKSeUBG 

CORAOPOLtS  NEVILLE  IS 

CORRY 

COUDERSPORT  A  NW 

COUDERSPORT  6  E 

COVINGTON  2  W5W 

CREEKS  IDE 

CRESSON  1  SE 

DANVILLE 

DERRY 

OEVAULT  I  w 

OINGMANS    FEBBy 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DOYLESTOWN 

DHIFTwOOO 

DU  90IS  FAA  AIRPORT 

tw  aois  7  E 

DUNLO 

OJSHOBE    2    SSW 
EAGLES    MERE 
EAST   BRADY 

EBENSBURG   SEwflGE   °L . 
EMPORIUM   1    N 
ENGLISH   CE-^TEP 


ERIE    WB    AIRPOR 
EVERETT    1     SW 

ARRELL     SMftRON 
FORD    CITY    (.    S    I 
FRANCIS    E    WALT' 
FRANKLIN 
FHEELAND 
GALETON 
6EIGEBT0WN 
GEORGE   SCHOOL 


ISII 


ALLCOMCNY 

JEFFfRSON 

LCMIOM 

BLAIR 

CLINTON 

WCSTMORELANO 

ADAMS 

POTTIR 

TIOGA 

ALLCOHENV 

WARREN 

NORTMUMeLAND 
BfAVCR 
SNYDER 


MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 
ALLEGHENY 


JEFFERSON 
ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

LYCOMING 

BRADFORD 

CUMBERLAND 

CAMBRIA 
POTTER 
LYCOMING 

DELAWARE 

WASHINGTON 
WESTMORELAND 


WASHINGTON 
CLEARFIELD 
MC  KEAN 
MC  KEAN 

CHESTER 
SOMERSET 
FAYETTE 
CRAWFORD 


AO  )2 

*1  13 

*e  >• 

40  SO 

Al  22 

Aft  1» 

1*  in 


*l  *0 

»e  sp 
43  *« 


A3  >l 

*1  0* 


\\-' 


1773  n9 
1790  10 
1B06  13 

.B«9  10 

,833  36 

,981  09 

,S96  03 

2013  OS 

210a  09 

2116  03 

2160  d 

CLAi 


ALLEGHEN 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 

INDIANA 

CAMBRIA 

MONTOUR 


>IKE 


WESTMORELAND 

WASHINGTON 

BUCKS 

CAMERON 

JEFFERSON 


CLEAl 


I  ECO 


Tt  At 
Tl  S» 
T»  2« 
TB  2« 


T«  OP 
T*  H 
T»  2> 
7*  22 


AP  OA 
39  57 
*0  23 


41  31 
39  52  I 

39  56 

40  08  I 

40  09  I 

41  03  ! 
41  12  I 
4P  37 

40  07  I 


CAMBRIA 

CAMERON 
LYCOMING 

03,  LANCASTER 

01;  WAYNE 

101  ERIE 

lol  ERIE 

BEDFORD 
MERCER 
ARMSTRONG 
LUZERI 


VENANGO 
LUZERNE 


CHESTER 
YORK 

ALLEGHEN' 


GREENE 

WESTMORELAND 
MEBCER 
YORK 


CHESTER 
SUSQUEHANNA 
HUNTINGDON 
CUMBERLAND 


*n  05 
41  13 
41  32 
AO  07 

40  10 
4C  18 

41  2C 
41  11 
41  06 


4?  59 

40  28 

41  32 


AO  54 
5  41  13 
5  41  27 


76  2? 
76  35 
79  37 
78  44 


80  11 

78  Z3 
80  3C 

79  30 


80  13 
75  27 
75  27 

75  26 

79  55 

79  31 

80  23 

76  59 

76  51 
75  10 
75  11 

7a  24 


79  32 
75  34 
75  03 
75  16 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


i;:; 


77  56 
79  26  i 

75  39  I 


1*40 
2120; 
2533 


HID 

5D 

5P 

8A 

7A 

7A 

50 

5P 

9A 

BA 

BA 

6B 

6P 
7A 

ID 

MID 

BA 

8A 

Ir 

BA 

7A 

BA 

BA 

BA 

7A 

7A 

7A 

6A 

6A 

7A 

60 

6P 

8A 

ID 

MID 

7A 

BA 

ID 

BA 

9A 

7A 

7A 

8A 

7P 

7A 

eA 

BA 

7A 

9A 

9A 

8A 

BA 

7A 

7A 

ID 

MID 

VAR 

7il 

7A 

BA 

BA'   8A(C 

;3 


CORPS  OP  ENCINPCRS 
CHARLES  H.  ALLEN 
U.S<  WEATHER  BUREAU 
ALTOONA  WATER  BUR. 
ALVIN  R  BUSH  DAM 
eUOENE 

PA,  STATE  COL.  EKP 
MRS.  BETTY  H.  MORE. 
OTTO  D.  BACON 
PGH.  CUT  FLOwfR  CO 

CORPS  OP  ^NCINFERS 
ROARING  CREEK  WATER  CO. 
MOwaRO  ' 


GUY  ( 


PAUL  W.  FISMER 
HOCKVIfW  PRISON  FARM 
PLOYD  W,  TRUMP 
BERWICK  IND  OEv  ASSO  I 
CITY  OF  erTHLEHEM 
LEHIGH  UNIVERSITY 

PA.  OERT 

U.S.  WEA 

WALTER    WILDRK 

«RS.    BESSIE   M.    WILLDERS 

MRS.    EMMA    SHAUL IS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FEo.  Aviation  agenc 

BRADFORD  FIRE  OEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT 
PA,  TURNPIKE  COMM. 

RAY  FORD 

U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVtN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C. 

SMITH  TWP.  MUN.  AUT 
PA,  TURNPIKE  COMM, 

MBS,  KATHRYN  OUNN 
LESLIE  D.  DOWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 
CABHOLL  G.  MILLER 

ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRyn  T.  kREIGhBAi 
e.  EARL  TOUCHTON 
CHARLES  A,  SENDER 
WEST  PENN  POWER  CO, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  SUSAN  VEfiBITSKE 
PA.  ELECTBIC  CO. 
WILLIAM  J.  OOTTEBER 


I  MFGRS. 

I  IRA  ' 


YLOR 
I  MRS,  TILLIE  M,  SIMONDS 
I  MRS,  TILLIE  M,  SIMONOS 
I  OHILA,  EL-^CTRIC  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
:  JOHN  L.  RE  ID 
I  FREDERICK 

EUGENE  W,  OlOL 


STA 


LEY  G 
.T£R  C. 


BICHARO  T.  MOUNTAIN 

PAUL  L.  SNYOEfl 

•^EBO  IRISH 

CALVIN  R.  PACKARD 

MRS  MELVIN  P  THOMAS 

CRESSON  ST.  SCHOOL 

MRS.  MARIE  H.  LITTL 

MISS  N,  DIXIE  WINEM 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

THOMAS  A.  hOT*lEN 

HAROLD  J,  KUSCHEL 

PA,  TURNPIKE  COM.-^, 

THEODOBE  F,  MATHUES 

KA<»L  W  KISTANO 

CALVIN  HUGAR 

FED  AVIATION  AGENCY 

CITY  OF  DU  BOIS 

ROBERT  J, 
FRANCIS  6.  I 
A,  6.  KEMOEL 
BERNARD  KERCHENSKE 
MRS.  TALLIE  M.  6R| 
WILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.  ' 
MRt  HENRIFT' 
FIELD  BESEA^ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM, 
SHARON  STEEL  CORP, 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  FNGINEERS 
GREGORY  L.  TOMPKINS 
.NDREW  6,  EVANSHA 


CORPS  OF  ENGINEEfiS 

DANA  L.  Shay 

GEORGE  S 

STATE  CORRECTIONAL  INST 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PA.  OEPT.  HIGHWAYS 
C,  EARL  MILLER 
HANOVEP  EvENINrr.  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATI 

PA.  POWER  +  L[GmT  C( 
JOHN  M,  RinGLER 
MRS.  CHESTER  PONTOSI 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  I 

MRS.  EDNA  M,  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
S,  M.  KURT2 
JOSEPH  J,  SANAUSKA; 
JAMES  R.  GIENGER 
METRO  P.  DOROSM 
HAROLD  D.  SHERMAN 
CLYMER 
ARCHIE 


george  r.  waddell 
johnstown  tribune 
city  of  johnstown 
rudolph  a.  anderson 
robert  k  sraofcrd 
Pa,  Turnpike  comm, 
corps  of  engineers 
city  of  bethlehem 
mrs*  irene  foreman 
mrs.  gladys  reineke 


STATION  INDEX 


STATION 


WHITESBUBG 
WILKES-BARRE    *   NE 
W-BABRE-SCRANTON    W6AI 
WILLIAHSBU«C 
WILLIAMSPORT    WB    AP 
WIND    GAP    1    S 
WOLFS BURG 

K    3    SSW    PUMP    STA 


Z    S    I 
YORK    HAVEN 


ILTER 


COUNTY 


LUZERNE 
LUZERNE 

SLA  IP 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


^1 


RS.TftL 

MAr,E 

MILLER 

SOUCHIK 

.S.     Wl 

A  THE 

9    BUREAU 

oeepi 

TT 

.S.    WE 

ALTER 

AIME 

9    BUREAU 

rORK    W 

TFP 

COMPANY 

-lETROPOLlTA 

N    EDISON 

STATION 


yOUNGSVILLE 
ZERSEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


WILLIAM  CARLETT 

KING  COAL  AVIATION  INC. 

JAMES  D  TETER 

LESLIE    MOWATT 


t      —      ;;— r^^oS%^?-.';KT<f=onfrHrSL.^^^^^^^  .0-O.C.H.. 


REFERENCE    NOTES 


-:T^T-z::r/:s%T.^Tc:::;^^^^^^^^^^ 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  othe 
are  Ihe  sums  of  the  negaUve  departui 
and  speeds  divided  by  the  number  of  i 

QBSERVATION  TIME:  Tt 
and  Snow  on  Ground  table 
tior"  table,  "Daily  Temper 


^lae  indicated,  dimensional  unlt«  uaed  in  this  bulletin  are:       Temperature  In  -F.  P'^^P'**"^.-^^ JT^^"-;" '^  TJlVr^^  TeeuTumTi; 
;s  of  average  </aUy  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  In  figures  are  tens  of  degree..    Beeultant  wi. 

lervalions  on  daylight  saving  ■ 
7;00  a.  m,  ,  E.  S.  T.  Data  in  1 
e  tor  the  24  hours  ending  i 


New  Cumberland, 
roUea.     Monthly  degree  day  totals 


(1  Index  shows  observation  times  in  local  t 

ervation  time  for  aU  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.     For  these  s 
"Evaporation  and  Wind"  table,  and  snovrfall  m  the  "Snowfall  and  Snow  c 


me.     Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
e  ''Extremes"  table,   "Dally  Preclpita- 


EVA  PC  RATION  i 


if  temperat 


ire    Uble,    'Evaporation  and  Wind    taoie,  ana  snowiaii  m  me    onowuut  «■.«  ^.i"-  ".. ,     

„  «,.  .u„d.rd  w..«,.r  Bu™.u  ,yp.  p«.  o,  .-.oo.  du»«er  ^..s  «he™..e  .how„  b,  ,oo.,»t.  following  m.  ••E„po™.ion  «„d  w,„d"  ubl,.    M.x  .».  Ml„  In  ••E„por,Uo.  ..d  wind"  UM. 
lure  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

from  different  points 


WATER  EQUIVALENT  values  pubUshed  Ln  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 


e  ground.     Samples  for  obtaining  measurements  are  t 
n  the  record. 


ly  result  1j 
s»o.,.U  ^  «.e  "Cll„..olo^cal  Dal."  -We,  Ui.  "Snowf.U  .„d  Snow  on  Ground"  ».l.,  -d  In  Ui.  "Season..  S„ow..ll"  Ul,l..  Includ.  .no.  .nd  .l.«.     EnTl..  o,  .no.  on  , 


SNOWFALL:       Entrl 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmat ©logical  standard  normals  baaed  on  the  period  1931 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19&6. 
STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  sUtlon  name.  s«ch  as  12  SSW 
SEASONAL  TABLES:       Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  les 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipiUtion  totals  may  be  found  in  the  annual  isi 


lance  in  miles  and  direction 
mdlng  with  the  preceding  Ju 


n  the  post  office. 
ta  will  be  carried  1 


s  of  tl 


1  issue    of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-      No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table.   "Dally  PrecipiUtion"  table.   "Evaporation  and  Wind"  table.  "SnowfaU  and  Snow 

No  record  in  the  "Cllmato logical  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  Uble  is  indicated  by  no  entry. 
+      And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++      Highest  observed  one  minute  windspeed.    Thia  sUtlon  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  daU. 
•      Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//      Cage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  fuU  month. 

D     W.ur  .,nlv..™.  o.  .no.I.U  .holly  or  p.r,ly  ,.tl».«d,  nslng    .  r...o  „,  1  Inch  ....r  .,ui»l.n.  w  .v.r,  10  Inch.,  of  n„  ™o.<.U. 

10  days  record  Is  missing.     See  "Dally  Temperature"  tal 


Ground"  table,  and  the  SUtlon  Index. 


One  or  more  days  of  record  missing;    If  average  value  Is  entered, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


E  for 


e  essentially  accurate  i 


R      Amounts  from  recording  gage.      <These 
T      Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR      This  entry  in  time  of  observation  column  in  SUtlon  Index  means  after  ram. 


ly  vary  slightly  from  the  a 


e  published  I 


liled  daily  record.     Degree 
Hourly  Precipitation  Data.) 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipit 
"Climatological  Date"  bulletin  they  are  from  a 
the  "Hourly  PrecipiUtion  Data"  bulletin. 

"Soil  Temperature"  table. 

"Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omissi 

"SupplemenUl  DaU"  Uble. 


jcessed  for  speCJ 
rding  gage. 


:ept  whej 


are  published  later  m  the  "Hourly  PrecipiUtion  DaU"  bulletin.     If  daily  amt 
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SOUTHWEST  PLATEAU   09 
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NORTHWEST  PLATEAU   10 
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50.6 
46.5 
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567 
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4.93 
4.41 

.91 
.66 
.84 
1.13 
.83 

7 
11 
8 
8 
8 
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38.0 
36. 6M 
33.1 
38.7 

49.6 
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23 
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T 
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T 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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9 
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2 
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1.09 
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0 

7 

FARRELL    SHARON 

67.1 
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.    5.8 
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23 
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0 

0 

0 

4.32 

.48 
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11 

.0 

0 

9 
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63.0 
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30 
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0 

0 

3 

0 
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1.19 

1.00 
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T 
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52.6 

-    6.* 

89 

27 

28 

23 

376 

0 

0 

4 

0 
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0 
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0 
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^0.5 

51.1 

8<> 

27 

31 

8 

426 

0 

0 

4 

0 

4.74 
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35.0 

*8.3 

84 

28 

27 

23 

513 

0 

0 

10 

0 
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62.3 

37.9 
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4.51 
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.1 

SPECIAL    WEATHER     SUMMARY 


May  1967  was  unseasonably  cold  and  generally 
wet  throughout  the  Keystone  State.  Being  under 
the  influence  of  Continental  Arctic  and  Polar  air, 
temperatures  remained  near  to  well  below  normal 
on  all  but  a  few  days  with  negative  departures 
from  normal  of  10°  to  15°  nearly  50  percent 
of  the  time.  Temperatures  for  the  month  averaged 
5°  to  8°  below  normal,  making  this  the  coldest 
May  of  record  in  most  central  and  eastern 
sections  and  the  coldest  May  in  50  years  else- 
where in  the  State. 

Despite  the  exceptionally  cold  month,  record 
low  temperatures  for  the  date  were  reached 
on  only  a  few  occasions  and  were  confined 
almost  exclusively  to  the  16-day  period.  May  3 
to  18,  when  temperatures  remained  continuously 
below  normal.  During  this  time  temperatures 
dipped  below  freezing  several  nights  in  all  but 
extreme  southern  and  a  few  central  areas. 
Northern  counties,  however,  observed  30°  read- 
ings as  late  as  the  31st,  with  a  low  of  17°  on  the 
23d  recorded  at  Clermont  in  McKean  County. 
Indicative  of  the  cold  is  the  fact  that  for  the 
first  time  of  record  maximum  temperatures 
at  Philadelphia  did  not  go  above  80°  during  May. 


The  unseasonable  and  unsettled  weather,  parti- 
cularly during  the  first  half  of  May,  produced 
an  abundance  of  precipitation  over  the  State. 
At  many  places  measurable  amounts  were  re- 
corded on  10  of  the  first  15  days,  with  addi- 
tional amounts  from  showers  andthundershowers 
on  5  to  8  days  during  the  last  half  of  May. 
Monthly  totals  were  generally  in  the  4-  to  6-inch 
range  for  the  wettest  May  in  7  years  or  more. 
Only  the  southeasterntier  counties  from  Delaware 
through  parts  of  Adams  and  a  few  isolated  spots 
in  central  and  northern  areas  received  less  than 
4  inches.  Southwestern  counties  from  Washington 
through  most  of  Somerset  measured  more  than 
6  inches,  with  7.32  inches  recorded  at  Confluence 
Dam  and  7.72  inches  at  Claysville.  In  central 
and  northern  sections  snow  was  observed  on 
several  days  with  totals  of  up  to  5.0  inches  re- 
ported at  Lakeville  and  2.5  inches  at  Montrose 
and  Coudersport. 

The  moderate  to  heavy  May  precipitation,  plus 
similar  amounts  received  in  March,  replenished 
soil  moisture  supplies  to  the  point  where  walls, 
reservoirs,  rivers,  and  streams  have  returned 
to  normal  levels. 

Nelson  M,  Kauffman 

ESSA- Weather  Bureau  State  Climatologlst 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania     17070 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.92 
.47 

-     - 

.13 

.10 
.19 

.24 
.43 

.47 

- 

.31 
.20 
.29 

•  06 

T 

•  01 

:    :    : 

T 

.40       . 
.72       . 
.38 

OEVAULT  1  w 
DOYLESTOWN 
EPHRATA 
(SEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

4.23 
4.35 

3.73 

4.21 

.17 
.13 
.15 

.09 

.26 
.24 

.41 

.13 

T     .46 
.90 
.90 

.13 

1.31 
1.29 
.95 

•  A4 

.13 
.15 
.19 

1.23 

.13 

T 

.56 
,77 
.57 

T 

.96 

.17 
.02 
.09 

.33 

.49 
.10 

.18 

.69 

.21 

.22   T 

.17 

T 

.01 

.61 
.94 
.65 

T 

.43 

GLENMOORE 

GRATERFORD 

GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

HONEY  BROOK  1  u 

3.64 
4.21 
4.26 
3.11 
3.72 

.15 
.31 
.27 
.02 
.37 

.32 
.30 
.30 
.31 
.30 

.lA 
.23 
.99 
.06 
.16 

.39 

.42 
1.22 
.26 
.21 

1.11 
1.12 

.09 
.90 
.90 

.07 
.02 
.25 
.13 

.02 

t 
T 

T 
T 

.60 
.71 
.69 
.41 
.55 

.14 

T 

.13 
.23 
.29 

.06 
.09 

.20 
.17 

.01 

.19        .04 

.17 

.17 
.14 

.21 

.05 
.26 

.06 

T 
T 

T 

T 

.46 
.40 
.02 

.63 

.07       ', 

.31 

.74       . 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

3.86 
4.22 
4.50 
4.26 

.18 
.15 

.04 
.05 

.39 

.70 
.57 
.20 

.A2 
.13 
.55 
.25 

.69 
.43 

.30 
.50 

.20 
.83 
.63 
.96 

.06 
.06 
.21 
.09 

T 
T 
.01 

.59 

T 

.02 
.64 
.73 
.61 

T 
T 

.10 
.12 
.13 
.29 

.14   T 

.26 

.22 

.70 

T 

.04 
.06 
.16 
•29   .01 

T 
T 

.07 
.01 

.77 
.15 

T     .09 

.10 
.67 
.80 
.37       • 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

3.44 
4.69 

4,45 
4,36 

.32 
.32 

.37 

.04 

.26 

.40 

.16 

,26 

.22 
.35   .26 

T     .44 
.13 

.23 

1.20 

1.35 

.45 

.76 
.10 

.14 
1.26 

.06 
.13 

T 

.60 
.60 

,53 
,53 

.12 

.20 

.19 
.26 

.48 

.24 

.17 
.66 

.16 
,17 

.08 

.08 
.24 

•  04 

•  03 

-    -     - 

T    .09 

•  •6 

•  41 

T 

.97 

.11       ', 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

PHOENIKVILLE  1  E 

OUAKERIOWN 

3,67 
3.49 

3.44 
4.33 

,05 
,03 
,11 
.12 

,14 
.12 
.23 
.32 

I55 

.20 
.43 

.59 

1.16 
1.40 
1.15 
.27 

.13 
.13 

.11 
1.19 

T 

T 

.15 

.41 
.37 
.57 

.82 

.12 
.11 
.20 

.44 
.41 

.18 

T 
T 

.14 

'.iO 
.24 
.16 

.09 

.07   T 
.02 
.05 

.10 
.06 

.02 

T 

•01   ^39 
.01   .32 

.46 

T 

•  92       ' 

READING  HB  CITY          R 

STHAUSSTOWN 

VIRGINVILLE 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  I  SE 

4,49 
5,19 

4.26 
3.71 

,37 

,10 

.05 
.06 

.2* 
.70 

.35 
.33 

.59   .26 
.33 

.20 
.05 

1.04 
.49 

.69 

.23 

.92 

.77 
1.29 

T 
.17 

.26 
.42 

.86 

T 

1.06 

I50 
.Ai 

.10 

.29 

.10 

I15 
.15 

.29 

.47 

.20        T 

.03 

.26 

.20   .03 
.37 

.09 

-  -  - 

.02   •SO 
•  06   .04 

.07 

•  79       ', 

•  92       '. 

•  36       • 

YORK  HAVEN 

3.94 

.01 

•  A9 

.21 

.40 

.70 

.08 

•  A9 

.10 

.53 

.09 

.02 

.06 

•  76 

»    «    « 
LOWER  SUSQUEHANNA   ot 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

4.28 
5.09 
4.73 
4.59 
3.89 

.03 

.08 
.51 

.62 
1.02 
.67 
.38 
.45 

.08 
.40 
.42 
T     .16 
.11 

.66 
.65 
1.20 
1.25 
.70 

.71 
.70 
.11 
.13 

.56 

.16 
,15 
,12 
.02 
.23 

.01 

T 

T 

T 
T 
.54 

.63 
.02 

.65 

.66 

.ti 

.12 
.23 

.19 
.15 
.92 

.40 
.16 

.33   .02   T 
.49 

.09 

T     .01 

.17   .03   .06 

.15 

.16 

•  14 

•  20 

•  09 

T 
.02 

.26 

.06 

.69 

.03   .62 

.29 

•  42 

•  69 

•  06     -  • 

.35      ! 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP         R 

HUNTSDALE 

MERCERSBURG 

NEW  PARK 

2.96 
4.32 
4.52 
5.36 

3.87 

T     .68 

.36 

.14 

lit 
.A4 

.06 
.34   .24 
.32 
.04 
.35 

.75 
1.03 

.66 
1.06 

.75 

.35 

.08 
.56 
.72 
.23 

.09 

T 

.13 

.13 

.24 

.02 

.48 

.01 
.40 

.56 

.A6 
.72 
.10 

T     .06 
.29 

.12 
.31 
.17 
.24 
.30 

,11        .02 

T 

.49 

.26   .09 

.11   .03 

.24 

.06 

.07 

•  03 

•  33 

•  19   T 

.04 

.01 

T 

.16 
.66 
.13 
.18   .48 
•  39 

.39      . 

.69       . 

.42       . 

.06       . 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

4,64 
4,66 
3.11 
3.10 

,02 

T 

T 

.84 
,76 
,37 
.36 

.30 
.09 
.16 
.23 

1.11 

.76 
.49 
.91 

.15 

.66 
.66 
,09 

.01 
,22 
,12 
,02 

T 
T 

.62 
,57 

.66 
.62 

.01 

.06 
.03 

.69 
.15 

.10 
.09 

,02   T 
.32   T 

T     .09 
.13   .04 

.29 

.09 

.16 
.08 
.02 

T 

.02 

T    ^96 

•09   .30 
.19 
.44 

.03       . 
.47       . 
.29       . 

.07       . 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

' 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  Run 

5.46 
4,55 
4.92 
5.72 
5.12 

,09 
.54 
.04 

I. 01 
.76 
.33 

1.70 
.63 

.36 

.07 

.02   .26 

,11 

T 

.73 
.34 
.76 
.38 
.32 

.46 
1.04 
.03 
.57 
.67 

.02 

.02 

T 

.03 

.01 

,66 

,70 
T 

.16 

.81 

.74 
.62 

.13 

.06 
.67 

.44 
,36 

.75 
.40 

.47 
.62 

.21 

.33 

.02 
.19 

•  29 

•  06 

•  98 

.91 

T 

.90 

1.03 
.12 

T 

.09       . 
.76       . 

.99       . 

.72       . 

danville 
english  center 
jersey  shore 
laurelton  st  village 
lewistown 

5.13 
4.21 
A, 79 
4,67 
3,47 

.03 
.06 

.91 
.60 
.86 
.57 
.50 

.11 

.02 

.06 

.09   .43 

.06 

.65 
.20 
.31 

.38 

.74 
.56 

.74 
1.07 
.72 

T 

.05 

.07 

.13 

.15 

.03 
.03 

.58 

.72 
.48 
.92 

.64 

.14 
.40 

.12 
.13 

.54 
.64 
.59 
.46 
.46 

.05 

T 

.22 
.35 

.77 
.56 
.40 

.01 

.20 
.01 
.08 
.07 

.90       . 
.60       . 
.71       . 
.79       . 

MILLVILLE  2  SW 

MILHOY 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 

5,02 

5,24 
4,61 
4.98 

,02 

.04 

T 

.01 

.70 

1I3O 
.96 
.63 

.03 

I22 

.14 
,06 

.35 

.50 
,38 

1.06 

.50 
1.15 
1.16 

.02 

.29 
,06 
,06 

.05 
.03 

T 

T 
T 
T 

.51 

.59 

.68 
.70 

- 

.18 

Tl5 
.12 
.24 

.50 

.71 
.61 
.42 

T 

.60 

.22 

.19 
.18 

T 
.01 

.    .    * 

.03 

.06 
.10 
.11 

.99       . 

.61       . 

.76       . 
.76       • 
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DAILY  PRECIPITATION 


Pf MN^»l V*«l» 


UPPCK    SU500EHANNA      06 

AUSTINBURO    I    H 
CANTON    1    Nil 
COVINGTON    I    dSh 
OUON 
DU»h041{    2    SSW 

CA&lES   HCRC 
HOP   80TT0II    i    SE 
CAdrENCEVILLE 
LE    «0Y 

MONTflOSE 

ORhELL  2  Nh 
RUSHVULE 
SU60UEHANNA 
TOaANOA  1  ESE 
TROT 

WELLSBODO  J  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  A  S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
DU  BOIi  T  E 
EMPORIUM  1  N 

6LEN  HAZEL  2  NE  0AM 

KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 
MADERA 
MAHAFPEY 

MEOU  RUN 

HILLHEIM 

PHILIPSeURO  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGaAT 


MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREEZEaOOO 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARROLLTOaN  2  SSE 

CRESSON  1  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  Su 
HUNTINGDON 
HYNDMAN 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TYRONE  »  NE  BALD  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

WOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCH  3 
BAKERSTOHN  3  WNH 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BOSWELL  1  Sw 

BRAODOCK  LOCK  2 
BRUCE  TON  I  S 
BURGETTSTOWN  2  w 
SUTLER  S  WNW 
CHARLEROI  LOCK  4 

CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  Sw  DAM 
CONFLUENCE  1  Nw 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIDE 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  »  S  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEYERSDALE  1  W 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NATRONA  LOCK  A 
NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  KB  AP  2     /, 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 

schenley  lock  5 
slippery  rock 

somerset  fairview  st 

STOySTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
WAYNESBURG  I  E 

WHITESBURG 


3.«e 
A. 69 
9.29 


Day  ol  Month 


♦  .»T 
3.32 

A.A2 

A. 09 


».A9 
A. 23 
3.9A 
A. 65 


A. 70 

A,3e 

A. 37 


6.03 
A. 26 
6.10 


■AO   .27   T 


.99   .02   .01 


.10  1.25 
.27 

.3S 


1.26 
.29  1.00 
.22  1.39 
.S3   .S3 


1.07 
l.SA  ,SA 
.16  1.10 
.21   .56 


.31 

.A? 

.70 

.21 

.22 

.66 

.03 

.00 

1.26 

.SA 

1.00 

.AO 

1.A6 

.23 

10  I  11  I  12 


.17   .91   .11 


.3A   .53   .07 


.07 

.13 

.1! 

.06 

.01 

.12 

.01 

.15 

.06 

.16 

.07 

.25 

.17 

.10 

T 

.10 

13   14   IS 


.03 

•  62 

.03 

.68 

.05 

.07 

.90 

.55 

.59 

.31 

.A6 

.19 

.AA 

.22 

.27 

.37 

.39 

.27 

.32 

16   17   18 


19  I  20  I  ai" 


22   23   24 


25   ae   27 


28   28   30 


.65 

.OA 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

H 

Day  of  Month 

I    1 

2    1 

3 

4    1    S    1 

6 

7    1 

3    1 

9 

10 

11     1 

12 

13       14 

15 

16  1   17  1 

18 

19  1 

20  I   21 

22  1  23  I  24 

25  1  26   1  27 

28   1 

29   1 

30 

31 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

BARNES 

4.02 

.60 

.?o 

,31 

.51 

.16 

,06 

.07 

.61 

.08 

.31 

•  40 

,07 

.15 

•  69 

3.70 

T 

.40 

T 

,05 

.00 

,30 

.05 

.09 

,50 

.40 

•  50 

T 

.20 

.26 

•  23 

•  02 
.16 

4.57 

.04 

.66 

T 

T            .04 

.10 

,91 

.44 

,09 

T 

.63 

.02 

.88 

•  02 

,03 

.24 

•  IS 

.29 

.16 

BRADFORD   CENTRAL    FS 

«.U 

.02 

.56 

.10 

.09 

,11 

.69 

,30 

,06 

.14 

.28 

BRADFORD   A    M    RES 

3.93 

T 

.37 

,12 

.11 

.01 

.52 

.18 

.38 

.02 

.66 

6R00KVILLE    SEWAGE    PL. 
CARTER    CAMP    2    u 
CLARION    3    SW 
CLERMONT    *    Nw 
CONNEAUTVILLE 

4.99 
4. SO 
4.93 
4.41 
3.76 

.06 

.03 

.12 

.01 
.19 

.35 

.40 
.96 
.58 
,64 

.02 
.12 

,31 
.08 
.19 
.25 

T 

.33 

,14 
,20 
.07 
.51 

.84 
.83 

1.13 
.83 
.48 

.20 
.45 

.05 
.23 
.23 

,07 

.04 

.08 
,10 

.18 

.11 
.06 
.45 

.73 
.64 
.80 
.63 

.45 

.63 
.29 
.20 
.28 
•  34 

.39 

.79 
.70 
.50 
.08 

.15 

.02 
.02 

.46 
.38 

.31 
.26 

.01 

T 

.16 

•  33 

.22 

.04 

T 

.01 

.06 

.07 

.21 
.61 
.22 

.31 

.07 

COOKSBURG 

CORRV 

C0UDER5PORT    4    Nw 

COUDERSPORT    6    E 

DU    BOIS    FAA    AIRPORT 

5.77 

,66 

.12 

1.10 

1.27 
.14 

.26 
.36 

.10 

.25 

.88 

.70 

.05 

.60 
.40 

.26 

T 
.02 

.02 

.70 
.02 

1.00 

.27 

.57 
.30 

.60 

4.01 
4.63 
4. OS 

.10 

T 
.19 

.38 

,70 

.02 

.28 
.07 
.33 

.05 
.22 

.77 

•  71 
.48 
.16 

.30 
.43 

.05 

.12 

.06 

T 

.03 

.71 

.49 
.47 

T            .07 

.19 
,15 

,61 

.63 
.63 

T 

.19 
.14 
.72 

.27 

.37 

.60 
.06 

.09 
.37 

.66 

EAST    BRADY 

9.06 

.22 

.57 

.40 

.80 

,47 

,03 

1.00 

.06 

•76      .04 

.34 

,03 

.09 
.03 

.02 

.32 

.16 

•  IS 

•  09 

•  06 

ERIE    we    AIRPORT 
FARRELL    SHARON 
FRANKLIN 
GALETON 

3. IS 

4.32 
S.S4 

4.24 

.47 

.49 
,49 
.17 

,40 
.52 

T            .02 

T 

.37 
.29 
•  15 

1,09 
.78 
,12 
.05 

,19 
,35 
.85 

.70 

,06 
,05 
.28 
,11 

.08 

.09 

1.00 
.22 

,87 
,47 

T 

.50 
.35 
.35 

.01 

.10 
.29 
.70 

.19 

T 
.12 

T 
1.00 
.42 

.10 

•  26 
.96 

GREENVILLE 
JAMESTOWN    2    NW 
KANE    I    NNE 
LEWIS   Run   3   SE 
LYNCH 

4.61 
4.19 
4.44 
4.53 
4.38 

.33 

T 

.55 

,26 

,04 
,02 
.10 

.58 
,58 

,68 
,55 

.02 
.05 
T 
T            .02 
.10 

.25 

.13 
,22 

,11 

T 

.89 
.27 
.06 
,06 

.29 
.51 

.94 
.79 
1.16 

,07 
,38 
,31 
,32 
.30 

.04 
.08 
.09 
,09 

1.08 
.34 
.07 
.02 
.11 

,61 
,63 
.73 
.68 

.01 

T 

.56 

.40 
.15 
.18 
.20 

.08      T 
.61 
,63 
.45 

.01 
.06 

T 

.41 
.01 
.08 
.08 

T 

.03      T 
.27 
.26 
.29 

T 

.15 
.39 

•  3S 

•  28 

.02 
.08 
.10 

.16 
.29 

MEADVILLE    1    5 

MERCER 

NORTH    EAST    2    SE 

PITTSFIELD    1    W5W 

RAYMOND 

4,74 
3.99 
5.85 

3.60 

■ 

.33 

.08 

,64 
,51 
.31 
.22 

T            ,03 

^30 
,01 
.11 
.22 

.19 
,20 
,46 

.75 
.97 
.68 
.99 

,35 

.21 
.57 
.26 

.09 
.06 
.32 
.08 

.33 
.29 

.96 

.80      T 
.59      .01 
l.ll 
.92 

.36 

.27 
.62 
.17 

•  16 

•  17 
.30 
.91 

.11 

T 
T 

.06 
.12 

.07 
.03 

.22 

T 
.40 

•  02 

.07 
.13 
.67 
.02 

'.It 
.01 

•  OS 
.2* 

RUSSELL 

4.13 

,12 

.64 

,12 

.09 

,14 

.78 

.38 

.15 

.18 

.52 

.36 

,22 

.05 

.06 

•  16 

•  OS 
.06 

•  09 

•  09 

•  01 

.12 
.36 
.12 
.IS 
.26 

STUMP    CREEK 
TIONCSTA    2    SE    DAM 

IIIUSVIU.t    WATER    WORKS 
TURTLEPOIMT    *   NE 

3.16 

5. DO 
4.78 
3.65 

,06 
,09 
.12 

.27 
.57 
.40 
.75 

T 
,04 

.46 
,23 
.13 
.17 

,11 
,18 
,15 
.02 

.15 

,94 
1,01 
,68 

.18 
.22 
.35 

.30 

.10 
.21 

.04 

.24 
,21 
,01 

.71 
.69 
.49 

.44 
.33 

.14 

,24 
,20 
.49 

.01 
.08 

.02 

T 

.39 
.12 
.28 

.25 

.91 

.09 

UHION   CITY    FILT    PLANT 

WARREN 

WEST    HICHORT 

3.92 
4.18 
4.38 

.09 
.04 
.15 

,50 
.53 

.48 

.10 
.04 
.06 

.09 
,24 

.17 

.10 
.20 

.83 

.84 
.82 

.16 
.36 
.32 

.24 
.13 

.12 

.13 

.02 
.29 

•  T3 

•  69 
.55 

.23 
.18 
•  12 

,14 
.40 
.50 

.17 

.18 

•  IS 

.33 
>1> 

.20 

.12 
.06 
.01 

.19 
.16 
.10 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 

Station 

D«7  Ol  Month 

M 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

fi 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE    CO    F 

lELD   RSCH   LAB 

8 

INCHES 

MAX 
MIN 

53 
51 

64 
S3 

53 

51 

51 
50 

51 
50 

52 

50 

52 

48 

48 
48 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

48 
46 

49 
47 

48 

49 

46 

49 
48 

51 

48 

53 

50 

54 
53 

54 
53 

53 
51 

52 

51 

53 
90 

54 
52 

56 
54 

56 
54 

56 
54 

57 
55 

57 
56 

56 

54 

56 

54 

52.2 
50.5 

LANDISVIL 

LE    2    NW 

Z 

INCHES 

8   AM 

48 

52 

50 

48 

46 

49 

45 

45 

45 

46 

44 

44 

44 

46 

47 

46 

46 

48 

S3 

54 

52 

52 

51 

50 

50 

50 

»0 

58 

57 

52 

56 

49.3 

STATE    COLLEGE    2 

2 

INCHES 

MIN 

60 
49 

62 

55 

60 
49 

56 

45 

57 
46 

51 
47 

47 
44 

52 

42 

49 

45 

53 

43 

47 
44 

56 
45 

58 
43 

51 
47 

54 
49 

59 
45 

59 

44 

66 
48 

62 
53 

63 
52 

59 

48 

60 
47 

68 

46 

67 
50 

68 
49 

67 
51 

73 

50 

75 
60 

61 

72 
51 

71 
54 

60.2 

46.3 

- 

INCHES 

MAX 
MIN 

58 
50 

61 
55 

58 
50 

54 

55 

47 

52 
48 

48 
45 

50 

49       51       47 
46       44       45 

55 

55 

51 
48 

53 
49 

56 
46 

57 
46 

62 

49 

60 
53 

61 
53 

57 
49 

58 
48 

64 

46 

64 
52 

66 
51 

65 
52 

70 
52 

72 
60 

62 

56 

69 
52 

69 
55 

56.4 
49,3 

e 

INCHES 

MAX 

MIN 

55 

51 

56 
54 

55 
51 

53 

49 

53 
49 

52 

49 

49 
47 

49 
45 

49 1     501     48 
47!     46 1     46 

51 
47 

52 

47 

51 
49 

52 
49 

53 
46 

54 

46 

57 1     57 
50 1     54 

58 
54 

55 

51 

55 

50 

59 
50 

60 
53 

61 
53 

61 
54 

63 
54 

67 
60 

" 

63 
55 

63 
57 

55.7 
50.8 

12 

INCHES 

MAX 
MIN 

53 
50 

55 
53 

54 
52 

52 

50 

52 

50 

92 

50 

50 
48 

48 
47 

461     49      48 
48      47      t? 

50 

50 

50 

51 

49 

51 

49 

52 
49 

541     55 
51       S3 

55 

54 

54 
52 

54 
52 

55 
51 

56 
54 

57 
54 

57 
55 

59 
55 

62 
59 

61 
56 

59 
55 

60 
58 

53,6 
51.4 

16 

INCHES 

MIN 

51 
50 

54 
51 

54 
51 

52 

50 

51 
50 

■     51 
50 

;     50 
1     49 

;     (,9 
46 

it9      -.e      49 

48      48      ^67 

49 

48 

50 

50 
49 

50 
49 

50 
50 

521     53 

50      52 

54 
53 

I'. 

53 

52 

53 
52 

54 
53 

55 
54 

56 
55 

57 
55 

59 

57 

59 
56 

58 
56 

58 
57 

52.6 
51.3 

20 

INCHES 

MAX 
MIN 

SO 
49 

52 

SO 

52 

51 

51 
50 

50 
50 

51 
50 

!     50 

48 

1     49 

i     48 

48 
48 

i     49 
48 

:   48 

46 

i     '•9 
1     48 

49 
49 

50 
49 

50 
49 

50 
49 

51 

50 

52 
51 

53 

52 

53 

52 

52 
52 

53 

52 

53 
52 

54 
53 

55 

54 

55 

57 
55 

58 

57 

57 
55 

57 
56 

51.8 
50.9 

ERIE    CO   FIELD   RSCH   LAB    -   f  «4''°,''^2o^SJ/%SV"'    ISR*Y*PE,'"uiE"TERRACE   CU>SSIFIEO   AS   CONOTTON   GRAVELLY    LOAM      GROUND   COVER.       RYEGRASS 
!nS   M?WrS      ll^lo   5EVEML    tImES    EACH   SEASON.       INSTRUMENTATION,       TAYLOR   RECORDING   THERHOMETER. 


LANDISVILLE   2   NW 


HEIGHT    OF    2    INCHES.       INSTRUMENTATION,       WESTON   ELECTRIC    SOIL 


STATE  COLLEGE  2 


HAGERSTOWN    SILT    LOAM.      GROUND   COVER,       KENTUCKY    BLUEOJUM 


■    MAX    AND    MIN    FOR    24    HOURS    ENOING    AT    MIDNIGHT.  HAGERSTOWN    SILT    LOAM.       OKOUNU    ,.l..t,<,        ,>c~.»^~.     =^„,.„ .- 

I^Src^IP???'??^  SIig!;?   lt°?lT;?E;1  !5^\"SS",-In?SJ^.";»ST»3;?n?It?S:,'  COPPER^ONSTANTAN   THERMOC^PLE  «  »ECO.O,« 
POTENTIOMETER. 


SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed   -  B.p.h.) 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  predpitalioa 

III 

ill 

Stabon 

+-  a 
a  o 

a  -^ 

K  a 

c 
3  a 

• 

t 

< 

£  e 

§       1 

s    J 

■1 

&1 

EASTERN    STANDARD    TIME 
1     AM          7    AM          1    PM          7    PM 

s 

1 

s 

? 
k 

s 

^ 

I 

d 

i 

ALLENTOWN    KB    AIRPORT 
ERIE    WB    AIRPORT 
HARRISBURl)    WB    AIRPORT 
PHILADELPHIA    WB    AIRPORT 
PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 
PITTSBUR&H    WB    CITY 
READING    WB    CITY 
WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 
WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

31 
35 
31 
32 
33 

31 
31 

2.6 

1,2 
1,6 
2.0 
2,5 

2.6 

2,5 

10.1 
10.6 

8.6 
10.3 

9,8 

9.0 
8.9 

31+-t 

25++ 

32 

37 

30++ 

56 
39 
32++ 

27 
22 

w 
w 

31 

E 

sw 

27 

19 

19+ 

19 

19 

08 

07 
19 
19 

70 
71 
70 
74 
71 

71 
8* 

73 
71 
69 
71 
75 

73 
81 

50 
62 
51 
54 
56 

51 
60 

57 
58 
57 
60 
54 

57 
56 

3 

4 
6 

5 
0 
2 
2 

5 
4 

4 

6 
3 
4 
3 
1 
2 
4 
4 

5 
5 
6 

8 
7 
6 
6 

2 

3 
1 
2 
0 
3 
5 
3 
4 
5 

1 
1 
1 
1 
1 

0 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

16 

17 
17 
18 
14 
14 
14 
17 
16 

58 
48 
44 
44 
56 
54 

7.2 
6.2 
7.2 
7.2 
7.0 

6.5 
7.3 
6.9 

DAILY  TEMPERATURES 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  »*LTES  0»M 

FREELAND 

HAHLEr 

MATAHORAS 

MILANVILLE 

Pleasant  mount  i  « 

SCRANTON 

STROUDSBURG 

SHEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

M.BARRE-SCRANTON  WSAP 

•     •     • 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOKN  uB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERbEy  AIRpORT 
2I0N   GROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


C0ATE5VILLE  1  S« 

DEvAUlT  I  M 

EPMRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMp  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LEBANON  J  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2    SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIxvIllE  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MiN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


'MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


PCNNSYLVAN|< 
MAY        1«6' 


10      11      12 


Day  Ol  Month  » 

— r"   I         I         '  ' 

"  I  '«  I  'S  I  '»  I  "  j  18   19  I  20  I  21  I  22  I  23  j  24  I  25  I  26   27   28   29   30   31    ^ 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


69   72   59   56   60   66   46 
J»   »9   39   27   33   35   31 


*9   53 
35   30 


69 

JO 


6a   62 


MAX 
MIN 

70 
32 

75 
36 

MAX 
MIN 

TB 
J9 

7» 
50 

MAX 
MIN 

69 
Jl 

76 
31 

MAX 
MIN 

66 
96 

72 

MAX 
MIN 

TS 
31 

7« 
AA 

MAX 
MIN 

76 
311 

77 
52 

MAX 
MIN 

69 
♦T 

76 
*9 

MAX 
MIN 

69 
36 

67 
A6 

56 
29 


60  I  65   6'>   6A 
♦  ♦   29   37   35 


53  1  55 

39   25 


51   51 
39   27 


77   66 
*7   52 


60   62 
51   41 


AO 
34 


46   56   55   55   54   61 
32   38   39   40   33   43 


45   42 

30   36 


64   50 
43   36 


76   62 

42   40 


49   43 
33   33 


53   52 

37   38 


57 
41 


53   63 
27   31 


61   56 
29   39 


57   64 
27   29 


69   67 
30   36 


56   67 
23   27 


SO   59 
26   27 


56   67 
32   33 


5e   52 

42   36 


57   62 
27   39 


41   34   42 


61   56 
38  !  36 


59l  60 
45   36 


56   51 
36   34 


65   63 
33   41 


56   65 
31   31 


44   40   47   49   53   48 
33   35   36  I  35   34   38 


49 
32 


39   39   42 


53  <   43 

39   40 


76 
39 

78 

48 

81 
46 

64 
33 

67 
38 

56 
43 

77 
44 

78 
44 

62 
43 

64 
37 

72 

41 

57 
38 

78 
47 

74 
52 

63 

45 

64 

37 

73 
42 

45 
40 

70 
38 

75 
45 

67 
48 

62 
33 

63 
39 

72 
46 

70 
38 

75 
42 

66 
46 

61 
32 

64 
35 

71 
42 

74 
46 

77 
54 

62 
48 

63 

40 

71 
46 

61 

43 

76 
41 

77 
54 

76 

47 

63 
36 

72 
40 

70 
41 

71 
38 

75 
49 

76 
43 

59 
30 

62 
36 

71 
41 

72 
42 

78 
52 

66 
45 

62 
33 

65 
39 

72 

45 

53 
42 


54 

40 


65   65 
29   35 


55   62 
34   35 


62   60 
29   32 


64   62 
35   41 


54'  62 
45  '     38 


58   57 
43   35 


52  I  53 

39   33 


62   58 

48|  42 


53   59 

39   38 


60   56: 
39   46 1 


59   55 
38   47 


70   75   66 
49   45   37 


64   57   62 
SI   37   39 


72   77   68 
38   48   37 


80   72   69 
55   53   39 


72   78   72 
36   43   29 


69   75   63  • 

44   45   30 


76   81   71 
45   53   42 


79   73   72 
54   46   37 


71   75   67 
42   40   38 


73   65   62 
52   49   35 


79   68   57 
58   46   42 


55   63 

31   32 


65   60 
33   39 


57   63 
33   31 


64   67 
36   36 


78   68   62 
2a   28   28 


54   60   63 
31   29   31 


60   68   71 
38   37   37 


69   68   67 
37   36   35 


57   65   63 
38   34   41 


61   57   62 
42   41   43 


59   74   70 
40   41   53 


62   54   63 
35   42   36 


60   61   80 
41   42   35 


63   53   63 

32   38   30 


61   55   60 

36   40   38 


61   65 
40   41   45 


73  71  92  66 
50  43  35  35 

65  65  65  70 

44  37  40  44 

74  72  50  66 
44  42  35  34 


79   76 
46   41 


74   77 
39   38 


70   62 
45   41 


72   74 

47   48 


62 
30 


58   67   76   79   78   71 


60 
33 


66 
42 


65   60   6C 
40   41   45 


53   60   71 

40   38   38 


59   64   75 
46   46   47 


74'  78   73   55 


66   61   57   67   80 


'l      43   39   39   46 


57  45 

75  71  50  67 

53  48  39  40 

70  64  63  64 

51  43  35  40 

72  56  67  67 


99.6 
36,7 


59.9 
37.7 


60.5 
34.8 


66.0 
39.1 


60.9 
30.9 


56.5 
34.3 


64.0 
39.0 


66.1 

40.0 


60,4 
39.5 


59.3 
36,2 


62.3 

43,1 


61   65   77 


52  I  51   56 
38   40   34 


51  ,  57 
41  I  27 


57 
41 


52  I  53   54   59   69   73   66 
43i  38   39   44   48   54   39 


63   60   57   57 
30   34  I  38   29 


41   52   41 


67 
38 

63 
38 

61 
45 

66 
46 

76 
41 

77 
54 

65 
34 

65 
30 

64 
31 

66 
39 

67 
35 

82 
51 

61 
36 

62 

37 

58 

41 

61 
42 

61 
43 

74 

49 

66 
31 

65 
33 

65 
35 

63 
34 

62 
37 

64 
42 

77 
50 

71 
41 

69 

48 

63.6 
42.0 

69 
39 

71 
41 

63.5 
41.7 

54 
35 

72 
34 

63.9 
35.6 

48 

40 

64 

43 

57.7 

40.5 

52 
37 

68 
38 

62.1 
37,1 

43   32   46 


73 
34 

62 

44 

74 
54 

65 
48 

81 
54 

64 
49 

44   54   48 


78   73   66 

40   53   48 


48   46   61  j  57   62 
42   42   39   43   37 


97  I  60   59 

40  I  39   41 


44 
40 

58 
40 

48 
40 

45 
42 

50 

40 

45 
39 

49 
44 

61 
43 

63   69 
43   39 


72   54 
39   39 


74   60 
46   42 


71   58 
46   41 


72   58 
45   43 


74   62 
51   43 


72   69 
39   41 


45 
41 


66 

38 

56 
40   46   47 

46   59   58 
43   44   42 


38   37 

60   60 


45  60 

42  43 

47  60 

43  44 

46  61 

43  45 

45  60 

42  42 


61   64 
33   39 


65   57 
36   41 


60   56 
39   42 


60   63 
32   40 


60   63 
30   33 


58   54 
38   43 


61   58 
34   39 


56   65 
46  i  43 


61   63 

47  j  39 


62   63 

49   41 


61   65 

46l  42 


59   62 
39   41 


62   67 
34   37 


56   60   60 
39   39   45 


50   58 
38   41 


57   58 
29   35 


59   60 
32   38 


63   65 

50   42 


54   62 
48l  36 


65  '  61 

44  I  40 


77   81 
46   52 


79   75 
52   48 


80   74 
50   49 


74   80 
51   56 


77   73 
51   54 


79   76 
54   50 


73   78 
44   43 


75   80 
48   60 


76 '  68  64 

46  '  46  44 

52  I  62  68 

41  I  43  40 

58  I  65  68 

44  !  44  42 


66   66 

42   46 


63   61 
37   41 


65   66 
41   43 


62   69 

46   50 


67   79   79 


58   71 
46   42 


74   55 

40  !  47 


69   64 

44   48   38 


60   64 
45   46 


61   64 
44   42 


58 
43 

69 

47 

59   61   61   63 

37   44   40   4  7 


62   64 
48   49 


61   66  I  64   66   76 
43   50  I  44   39   46 


48   54   45 


42   46   51 


63   58   65 
37   46   50 


68   80 
43   48 


53   63 

44   36 


65   61   58 


40   42   38   39 


63   67 

43  ;  44 


42   42 
68   78 


66   79 
43 


SO   64   69 


65  I  71 
39   44 


71   82   81 


67   62   64 


79   78   54 
54   51   42 


66   69   68 


63 
46 

65 

45 

74 
45 

SO 
55 

76 
58 

68 
48 

63 
43 

65 

40 

73 
44 

80 
53 

75 
53 

56 

47 

67 

67 

78 

82 

79 

58 

66   61   68 

47   51   51  '    50   51   50  '  59   58   51  , 


60   64 
38   50 


62 

42 


56 
43 

63 

41 

64 

47 

61 

42 

66 
35 

66 
35 

64 
39 

68 
40 

64 
48 

68 
46 

62 
43 

60 
48 

61 

48 

63 
48 

60 
48 

58 
48 

61 

48 

65 

48 

59 

60 
49 

63 

49 

66 

49 

60 
48 

57 
49 

63 
47 

66 

44 

64 
38 

59 
45 

80   56 
54   42 


80 
65 


71   65,8 
50   43.3 


69   64,9 
46   42.2 


70   65.2 
48   44.1 


71   63.7 
43   42.2 


63,7 
40,1 


69   65.2 
54   46,3 


72   68,5 
49   44.1 


68   63.5 
46   39.5 


72   64.8 
49   42,6 


68   82   85   64 
46   46   59   50 


46   48   56 


66   78   79   57 


67   81   82 


64 
41 

70 
47 

63,6 
41.1 

71 
41 

69 
46 

64.8 
40.8 

66,5 
46.4 

73 
51 

70 
55 

65.9 
47.9 

72 

49 

69 

50 

65.5 
46.3 

74 
51 

71 
56 

67.6 
50.5 

73 
46 

70 
46 

67.5 
43.7 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    71    - 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
MAY        1«6T 


OUAKERTOMN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  6R0VE  1  SE 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENOTSVILLE 

BLOSERVILLE  1  N 

CARLISLE 

ChAMBERSBuRG  I  ESE 

GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSw  PUMP  5TA 

•     •     • 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

wILHAmSPORT  WB  AP 
«     •     » 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  M 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAwRENCEVILLE 
MONTROSE 
TOwANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

tt     •     * 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  A  S 


Day  Of  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


IMAX 

JHIN 


MAX 
IMIN 


MAX 
IMIN 


|MAX 

IMIN 


MAX 
IMIN 


Imax 

IMIN 


IMAX 
IMlN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75   63 

50   *5 


69   63 
S*   47 


73   56 

46   42 


78   78   64   65   73 
51   45   40   43   45 


74   78   60   62 
51   45   38   40 


56   56 

40   37 


57   57 

44   46 


47   58 

40   40 


59   59   60 
40   38   45 


61   57   62 
45   45   49 


15 


65   62   59 
34   37   47 


62   59   62 
39   45   51 


16 


63   66   75 
41   31   38 


63   65   76 
45   41   46 


62   64   55  I  61   63   66 

41   42   46   34   43   47   42   40   42 


45   59  '    57   60   64   59   60   60  i  65   62   63 
40   39  I  42   40   46   37   43   47   42   38   41 


7*   73 
54   37 


74   58 

52   47 


64   68   66   59   65   79   80   79   Tl   70  |  66,8 
44   42   39   44   44   37   59   48  ^»      45   41.8 


66   67   63  I  65   68   81   81   64   72   72   65.9 
48   45   45  I  47   48   50  !  62   52   47   51   47.4 


77  80  75  I  55  66  61  i  61  64  68  >  70  82  60  73  65.3 

42  56  46  43  42  45  |  43  44  48  '  60  53  46  50  44.6 

72  78  74  55  60  65  I  65  62  66  78  84  55  69  64.6 

50  55  43  45  44  40   44  43  47  56  50  46  50  44.2 


77   76 
54   43 


77   76 
51   50 


61   61   72  I  49 
34   36   46   40 


60   61   70  I  43 
36   41   40  {  38 


48   61 
37   42 


57! 
*2l 


56   61   65 
42   40   44 


54   60   62 
43   41   42 


57   53 
37   45 


60   56 
38   39 


70   60   60   70   67   42 
54   43   34   38   38  I  39 


75   62   61   72   59  |  46 
54   45   35   38   40  I  40 


80   81   61   63   73   47 
56   47   34   43   46   40 


79   el   63   63   73   51 
49   45  '    37   40   46   40 


68   63  I  64   72   55 

51   44  I  37   43   42   42 


77   71  ;  62   61   71   47 
56   45  ,  34   38   46  I  40 


74   68  I  59   72   69  |  45 
54   46  i  35   39   40  !  40 


79   77  I  63   73   72   46 
55   45   32   40   41   41 


80   68   64 
42   42   43 


75   76   69 
33   35   40 


76   80   70 
43   45   39 


77   78 

46   45 


47   63 
39   41 


48   62 
39   41 


62   60 
36   38 


58   57 
41   39 


62   65 
42   42 


56   61 
44   42 


56   62 
41   43 


62   61 
42   40 


57   62 
44   43 


62   65 

43   42 


61   61 
39   38 


57 
36 


58 
36 


59 

42 


62 
34 


74  I  55   64   64 

44  I  40   41   40 


74   70   68 


77   73   56 
49   53   44 


63   54  I  69   64   64 
40   48   41   38   41 


56 

41 


65  I  64   55   62 
41  :  36   40   49 


57 
37 


63   66 
42   35 


66   6T   54   46   52   53   59 

33   37   37   38   39   39   42 


51   60 
38   43 


63 
33 


76   73 
55   44 


69 
57 


74   78 
37   56 


59   63 
2B   28 


62   64 
33   35 


62   65 
35   35 


66   51   42   49   55   55   48  ;  58   66 
33   33   37   37   40   31   33   26   27 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


70   78 

34   43 


79   70 
44   43 


73   80   70 
35   43   43 


77   71   63 
42   53   42 


75 
57 

73 
46 

74 
55 

70 
37 

71 
35 

46   45 
37   38 


45 
35 


71  i  45 
38  j  40 


47   51   52 

40   41   40 


56   36   48 
33   33   33 


32   34   34 


46   55 
34   33 


60   59 

40   44 


62   63 
32   36 


63   62 

35   34 


47   42 
30   34 


50   47   49 


62 
37 


45 
32 


44   49   45 


52   53   47 


57   52 
35   31 


55   62 
41   34 


56!  60 
41   41 


57   59 

37!  36 


54   59 
42  :  38 


60   65 
34   44 


63   60 
31   38 


53   63 

25   31 


68   76 
32   41 


53 

33 


51   64   55 
35   37   41 


50   47   54  ;  67   62   54 


45 
32 


44   48   44 
34   38   35 


73   74   72   58   61   67 
44   50   41  I  32   36   36 


44   47 
34   37 


50 
30 

61 
30 

60 
38 

65 
28 

65 
33 

62 
46 

51 
29 

62 
32 

55 

37 

81   69 
49   48 

74   77 
44 

77   77 
46   47 


63   64 
39   42 


64   64 
40   43 


64   70   73 
39   39   45 


72   80 
45   43 


69   66 
40   40 


67   73   75   80  | 
43   35   42   40 


71 
52 

65 
42 

2 
7 

75 

48 

64 
43 

2 

0 

67 
50 

64 
42 

7 
3 

66   69   67   65.9 
51   43   50   43.0 


41   40   44 


65   65  I  70   72 


55   67 

41   42 


67   65   65 


75 
46  i 


82 
56 


61 

48 


66.4 
45.2 


72   67.2 
49   44,0 


78   63 
62   53 


75   75 
45   40 


72   73 
37   41 


80 
48 


69   60 
39   34 


62 

30 


76   70   61 


68   72   62 
47   45   32 


56   63 
41   37 


52 
33 


62 
33 


78 
45 


67   66 
38   39 


65   65 
36   46 


68   70 
32   31 


67   72 
31   36 


68   73 
38   38 


66   65 
35   44 


68   72 
35   40 


69   69 
36   37 


70   70 
37   46 


73 
53 


70 
50 


65.7 
44.6 


65.4 
43.5 


66,4 

44,1 


68.7 
42.1 


72   70   64.9 
41   40   40.7 


86   82 

41   54 


57 

45 


51 
37 


76   55 
53   47 


70 
43 


59   71 
42   50 


64   48   64 


63 
32  ! 


64   74 
41   33 


60   71 
38  I  39 


73 
40 


67   65   63   76 
41   34   43   36 


70   63   67   66 
55   42   36   34 


53   72 

37   39 


62.8 
33.0 


64.1 
38.1 


65.7 

40,8 


62.1 

37.8 


*5.9 
39.9 


64.5 
41.1 


97.8 
35.7 


58.0 
37.9 


62.1 
33.5 


61.8 
35.5 


57,5 
35,2 


63.0 
37.6 


57.1 
35.4 


63.7 
39.1 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


Slallon 


DU   BOIS   T   e 
Emporium  i   M 

HARTHtUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

RhILIPSBURO  Faa  AP 

RENOVO 

RIDGkAY 

STATE  COLLEGE 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


altoona  horseshoe  crve 
Burnt  cabins  2  ne 
ebensburg  senage  pl. 
everett  i  sw 
huntingdon 
johnstown 

KEGG 

MARTINsBURG  FAA  ftp 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  HNW 

BLAIRSVILlE  6  ENE 

BURGETTSTOWN  2  w 

BUTLER  5  WNN 

CLAySVILLE  3  w 

CONFLUENCE  I  SM  DAM 

OERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  <,  S  DAM 

INDIANA  3  5E 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  MB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
WIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


71   T2   SI 
AS   At   36 


T)   TO   69 
62   AS   36 


76   75   7* 
40   43   33 


7?   77 
3a   40 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Monlh 

8   9   10   II   12  I  13  i  14  1  IS  16  ,  17   18 


19   20   21   22   23   24   2S   26   27 


TS  72 
46   46 


6S   66 

40   4S 


T«   77   72 
42   43   43 


TJ   70   71 
42   45   37 


74   77   72 
46   S3   41 


60   62 
2«   32 


S4   60 

27   30 


59   65 
27   30 


62   64 
29   31 


55   61 

2e   29 


57   63 
28   35 


60   65 
32   33 


54   61 
30   32 


57   60 
36   39 


S9   44 
33   37 


59   51 
35   33 


67  50  44 

33  35  35 

67  49  43 

36  35  39 


59   44   32   47 


69   73   66 


77   73   79 
46   54   42 


73   77 
52   48 


73   67 
48   46 


72   70 

46   50 


72   64 
51   53 


74   74   56 
64   48   40 


70   65 
45   45 


71   77 
52   49 


73   75 
48   49 


67   71 
51   46 


72   68   59 
49   48   35 


74   72   77 
51   56   38 


68   68   56 


73 
45 


59   65   69 
34   42   41 


40   62 

58   70 
34   42 


64   55 
46   36 


65   65 
34   35 


33   34   40 


64   66   55 
32   40   40 


69   68   61 


66   51 
41   41 


67   66   49 
40   44   39 


42 
35 


52   50 
38   32 


46 
33 


45   54 
37   34 


37   33   33 


44   54 
39   39 


43   55 
37   38 


43   55   57 
39   35   41 


55   61 

37   27 


48   55 

37   26 


53   61 
37   27 


52   62 

39   28 


58   56 
39   38 


55   57 
31   26 


52   62 

39   30 


52   57 
38   27 


S2   33 

45   30 


65   53   49 

30   37   32 


53   58 

37   32 


50   57  I  53 
34   38   35 


53   49 
39   33 


60   55;  63 
40   43  1  38 


61   69 
28   40 


53   63 

27   30 


59   66 
26   28 


60   65 
31   35 


55   63 

27   27 


60   67 
28   42 


59   69 
32   33 


54   63 
27   30 


57   63 
38   44 


69   61 
56   43 


70   71 
42   42 


75   79 
46   46 


71   73 
36   42 


72   60 
51   35 


75   77 

40   47 


73   77 
51   54 


57   59 
29   29 


56   60 
29   30 


76   64 
29   29 


66   6  3 
34   32 


63   59 

31   30 


58  !  57 
31   29 


65  I  65 
34   35 


56   62 

30   30 


57   65 
25   29 


62   64 
30   31 


60   62 
26   42 


57   68 
26   30 


70   70 
32   36 


70   75 
31   33 


69   71 
33   36 


66   72 
32   32 


67 
39 


65   61 
33   35 


70   83 
37   41 


69   80 
33   34 


70   85 
36   38 


PENNSYLVANIA 

MAY         1967 

f 

29 

30 

31 

1 

78 
43 

66 
33 

67 
37 

61.9 
36.4 

72 
47 

50 
34 

67 
31 

59.9 

34.0 

63.3 

32.6 

77 
48 

53 

40 

64.1 

36.4 

76 
36 

52 
36 

61.9 
34.3 

54 
41 

66 
32 

59.2 
35.4 

78   52   71   64.9 


H   39   37. 


69   71   68   82 
33   32   32   34 


47   48   60 
41   40   41 


40   42   42 


43   56 
38   37 


58   73  I  77   74   68 
42   38   53   52   44 


54   60   69  J  71 
30   26   31   44 


48   62 
42   45 


41   42   40 


58   64   55 
40   42   40 


49   51   61  i  54   62   63 
40   42   43 


56   45   51 
35   31   30 


50   57 
36   40 


58   55   67   66   59   62   76   75 
38   40   45   41   33   41   54   55 


64   65   72 


70   82 
44   53 


74   51 
49   35 


76   52 
49   39 


61,1 
34.5 


70   62.8 
44   41.9 


65   72   65 
36   37   41 


81   86   79   68 
37   59   52   44 


^!' 


62   64   71   70   80   77   73   66   65 
29   33   31   55   49   36   42 


68.3 
43.2 


62.6 
35.8 


61 

68 

67 

72 

76 

75 

B7 

82 

61 

74 

66.5 

40 

40 

41 

39 

48 

42 

55 

56 

46 

50 

43.7 

37   33   42   45 


40   34   38   38   35   46 


39 ,  36   36 


73   71   82   76   56   68   64   62.8 


64   57 
39   46 


53   67 
32   40 


63 

39 


71   62   68   65 


50   56  ,  49   61 


60 
41 


58   52 
33   40 


44   55   46 
36   30   37 


64   55  i  67   64 
45   41  i  35   45 


70   71 
39   49 


58 
45 

57 
36 

65 
32 

71 
38 

71 
65 

66 
46 

70 
36 

61 
42 

67 
36 

71 
47 

74 
41 

74 
41 

90 
48 

90 
46 

70 
50 

69 
37 

70 
46 

66.3 
41.4 

59 
42 

53 
40 

60 
42 

67 
44 

65 

55 

60 
47 

56 
40 

60 
42 

63 
36 

64 
46 

70 
46 

69 
41 

76 
52 

74 
66 

70 
47 

63 

40 

64 

47 

60.6 
42,7 

56 
49 

50 
37 

58 

30 

64 
32 

72 
39 

71 

40 

63 
34 

63 
34 

62 
32 

69 
36 

72 
36 

76 
34 

72 
36 

87 
43 

79 
42 

63 
38 

68 
37 

65.3 
37.3 

56 
45 

48 
36 

56 
36 

61 
36 

71 

40 

67 
46 

57 
36 

61 
36 

58 
31 

66 
30 

70 
42 

71 
34 

70 
34 

85 
45 

77 
51 

55 

40 

68 
40 

61.6 
38.5 

63 
47 

60 
37 

63 
31 

73 
38 

72 
52 

66 
38 

63 
36 

65 
34 

68 
29 

70 
46 

76 
35 

74 
34 

86 

40 

81 
55 

77 
54 

66 
39 

68 
49 

67,5 

40.5 

62 
47 

67 
41 

56 
30 

57 
34 

70 
40 

70 
64 

64 
39 

65 
37 

65 
36 

68 
38 

68 
33 

72 
36 

70 
37 

84 
40 

78 
57 

68 

61 
46 

64.5 
40.2 

64 

47 

57 
42 

60 
33 

71 
52 

70 
69 

66 
50 

61 
38 

66 
36 

68 
35 

70 
50 

73 
38 

73 
37 

83 
41 

82 

60 

75 
53 

68 
38 

67 
49 

65.8 
43.6 

60 
41 

54 

36 

62 
32 

69 
36 

68 
40 

62 

41 

62 
36 

63 
34 

65 

42 

74 
46 

73 
35 

78 
38 

84 
42 

87 
56 

60 
48 

66 
44 

78 
42 

64.1 
39.4 

65 
47 

62 

44 

62 
37 

75 
44 

74 
66 

69 
49 

65 
41 

69 
39 

71 
38 

73 
47 

73 
44 

78 
42 

88 
45 

88 
59 

79 

56 

69 

44 

72 
52 

70.0 
44,5 

60   62 
40   42 


55   58 
35   37 


52   62   56  I  63   66 
44   33   38  I  45   45 


47   31   39 

53   53   61 
41   35   43 


62 
32 


50   50   52 
42   37   40 


54 
42 


65   51 
35   44 


62   67 
47   30 


59   55 

44  j  35 


55   60 
47  !  40 


54   58 
44   34 


62   72   69   62   63   66 
28   34  I  48   40   35   34 


62   69   67   69   59   62 
34   41   55   47   35   39 


63   74   73   67   66   65 
36   42   56   48   36  i  35 


70 
36 

72 

37 

76 

35 

74 
35 

64 
37 

80 
58 

68 
53 

70 
38 

70 
45 

65,6 
39.5 

65 
35 

67 
46 

73 
38 

71 
39 

80 
43 

77 

54 

63 
48 

67 
38 

68 
47 

62.1 

40.5 

70 
33 

74 
46 

76 
40 

76 
37 

88 

43 

86 

53 

80 
54 

71 
39 

72 

50 

67.9 

42.3 

63   74   75 
32   41   58 


75   63   65 
46   36   34 


68   72 
28   45 


60   73   68   55 
42   52   54   46 


70   60 
36  !  36 


61   68 
36   44 


77   72 
53   46 


66   65   67   75 


62   58 
42  i  42 


64   57 

46  I  44 


75   70   74   64 
32   36   38   44 

70   62 


64   72 
39   42 


56   66 
41   37 


60   62 
39   40 


70   62   63   63 


42   46   59   46   43 


67   70 
38   50  I 


70   71 
40   52 


75   75 
39   36 


76   79 
40   43 


78   71 
48   41 


75   72 
45   48 


77   71 
61   34 


85   65 
62   45 


66.7 
40.2 


68.9 

45.5 


70   64   63  '    66.9 
56   32   31   41,7 


63   69   68  '    64.8 
49   43   51   43.8 


75   74   87   81 


65.3 

45.5 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
-    73    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


PENNSYLVANIA 
MAY  l«67 


Day  Of  Month 


22      23      24      25      26     27 


PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 
SALINA  3  w 
SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESSURG  1  E 

tt     •     « 
NORTHWEST  PLATEAJ   10 
BRAOfORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <•  W  RES 
BROOKVILLE  SEKAGE  PL. 
CLARION  3  Sw 
CLERMONT  4  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
Du  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE  1  NNE 
MEADVILLE  I  S 
MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSvILLE  WATER  WORkS 
MARREN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


73   72 

48   SI 


68   73 
49   47 


73   65 
55   55 


68   65 

30   46 


73   74 
52   50 


70   69 
47   53 


68   65 
50   41 


71   65 
42   47 


72   72 
43   52 


70   68 
43   45 


70   69 
38   47 


67   65 

50   46 


65   63 
51   46 


70   65 
38   47 


69   70 
49   43 


76   71 
47   46 


67   68 
56   44 


69   66 
55   48 


73   64 
46   51 


65   65 

50   47 


72   65 
49   55 


72   68 
39   50 


73   64 
42   55 


62   65 
32   35 


67   66 
32   34 


56   64 
34   34 


49   54 
31   34 


64   69 
35   47 


58   66 
34   37 


55   64 

37   30 


54   63 
34   26 


51  '  61 
35   35 


52   58 
37  ,    27 


53  I  60 
38  i  37 


66   55 

39  j  36 


66   63   54 
52   46   38 


72   66   54 

49   47   38 


60 
39 


62 
39 


63   49 
38   46 


51 
32 


56   53 
37   34 


63   62 
32   32 


70   64 
4l   34 


49   52 
42   41 


66   58   60   53 
46   44   36  '  42 


53   62   57 

33   36   33 


45 
32 


50   52 
39   35 


41   48 
33   33 


58   56 
42   34 


47   51 
36   36 


53   40 
36   32 


60   53   46   57 
35   36   30   34 


56   58 
40   39 


61   60 
43   40 


60   59 
41   40 


52   59 

38   38 


71   67 
48   44 


63   72 

43   44 


33   33   33 


50  !  56 
36  I  35 


59   46 
34  :  39 


37   35   37   32   36 


55   43   55 
33   34   33 


43 
33 


45 
38 


51   45   55  j  42   55 
35   31   35   36   39 


49   49 
40   34 


59   65 

31   38 


68   65 
33   44 


56   66 
40   38 


50   57 
34   35 


67   67 
41   51 


56   70 
40   43 


53  1  63 
30  I  27 


54  :  63 
35   25 


54 

36   20 


50   53   54 

34   37   38 


45   51   53   56 
37   40   34  I  32 


54   65   61   55   68 


56   57 
39   39 


55   56   52 
39   41   39 


50   57 
33   31 


60   59 
36   34 


60   60 
43   33 


64   59 
40   32 


53   45  49 
33   32  I  31 


59   46 1  49 
31   43!  30 


66   51  :  55 
36   47   31 


67   50^  57 
35   44'  30 


56   46'  52 
2s   44   28 


59   66 
37   41 


56   50   57   66 


35 

42; 

63 
39 

62 
37 

65 
29 

53 

38 

55 

39 

49 
44 

67 
32 

54 
36 

65 
31 

53 
39 

56 
34 

11 

65   71 
33   39 


65   65   79 
38   48   46 


65   74 
33   38 


52   63 
26   35 


69   67 
34   47 


74   70 
35   53 


60 
36 


62   62 
33   32 


64   68   69 

33   37   40  I  34 


71   70   61   63 
44   48   36   35 


69   72 

40  '  43 


72 
39 


•  2   77   93   72   t3.2 
39   52   28   37   37.3 


50 
36 

59 
36 

68 
37 

69 
34 

65 
35 

65 
39 

68 
39 

70 
39 

71 
52 

73 

44 

72 
40 

86 
44 

60 
38 

65 

34 

69 

41 

70 
38 

75 
38 

72 
42 

79   55 

53   38 


62 
39 


70   61   58 
59   40   30  ' 


52   65 
31   28 


56   63 
28   24 


61   65 
31   28 


62   68 
32   27 


58   66 
23   17 


94   67 
38   25 


68   68 
32   34 


67   49 
49   34 


76   66 
46   46 


69  '  68 
27   27 


75 
34 

73 
90 

73 
33 

73 

48 

68 
29 

60 
44 

68   84 
33   40 


70 
58 

66 
38 

60 
28 

53 

33 

71 
42 

68 
34 

81 
35 

67 
50 

60 

41 

98 
26 

65 

29 

61 
39 

76 
29 

66 

90 

55 

39 

99 
36 

72 
40 

67 
41 

79 
42 

76 
56 

72 
47 

67 
37 

80 
39 

78 
41 

89 
40 

67 
56 

57 
38 

51 

38 

67 
45 

63 

41 

79 
48 

78 
53 

75 
38 

63 
38 

60 
39 

78 
52 

77 
46 

95 
52 

74   67 
49   34 


57   63  1  73   72 
33   40   47   44 


67   52 
39   27 


70   64   60 


64   58 
34   30 


60   69 
37   28 


60   55 

37   42 


60   55 

29   22 


73!  78 
44  I  41 


55 
28 

63 
33 

71 

43 

66 
45 

53 

31 

62 

68 
29 

70 
35 

74 
31 

70 
32 

55 
27 

62 
32 

71 
41 

68 
40 

51 
27 

60 
28 

69 
29 

71 
33 

72 
31 

68 
34 

67 

30 

73 
41 

70 
52 

64 
42 

61 

30 

54 
31 

73 
42 

72 
40 

70 
37 

82 
37 

68   69 

44   49 


66   64 
43   42 


75   72 
40   45 


76   89 
36   41 


71   69  I 
36   42 


70   66 
30   30 


79   74 
50   52 


68   66.2 
48   40,5 


63.5 

39.9 


78   79   57 


81 
50 


70   69 
33   39 


66   64 
31   26 


67   64 
31   33 


67   64 
31   35 


63   61 
29   27 


68   67 
36   43 


74   78 
40   42 


73   74 
42   50 


56   69 
37   39 


73   71 
34   42 


49   65 
29   30 


66 
33 


82   58 

48   35 


59,7 
37,5 


67.6 
45,4 


66,5 
41,4 


96.3 

34.7 


59.5 
34,8 


64,0 
37,2 


64,6 
36.5 


60.9 
32.1 


61.1 

38,0 


60,7 
36,6 


96.1 
33.1 


99.8 

38.7 


*9,4 

40,9 


98,1 

41.1 


67.1 
44.7 


63.0 
38.7 


65.8 
39.4 


60.9 
39.0 


59.1 
33.5 


61.6 

40.5 


61.5 
35.0 


59 
46 


62.3 
37.9 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 

FARRELL  Sharon 


LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CLAYSVTLLE  3  W 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
HANOVER 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
PORT  CLINTON 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LAKEVILLE  I  NNE 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
LAKEVILLE  I  NNE 


95 

DATE 

27 

17 

DATE 

23 

7.72 

2.96 

1.90 

DATE 

OS 

5.0 

4 

DATE 

08 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-    74    - 


/ 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PINNITLVANIA 
MAY  lt*T 


Day    of  month 


10      11      12      13      U      15       la      17      18      II 


20      21222324U2(27U»Nai 


pocono  mountains   01 
pleasant  mount  1  w 

n.barre-scranton  nsap 

•  •    • 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  0! 

KILLIAMSPORT  WB  AP 

•  •   • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  H 
CANTON  I  NM 
MONTROSE 
TOwANOA  1  ESE 

•  •    tt 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

MED  IX  RUN 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

0    »    tt 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
Du  BOIS  FAA  AIRPORT 
ERIE  KB  AIRPORT 

6ALET0N 
KANE  1  NNE 
TIONESTA  2  5E  DAM 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
NTR  ESJIVi 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOOIV 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 


EVAPORATION  AND  WIND 


SlatloB 

Day  Oi  Month 

lut 

I 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

&°i 

POCONO  MOUNTAINS 

01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.2<> 
46 
69 
38 

.25 

98 
70 
44 

.10 
93 
51 
41 

.23 
85 
60 
35 

.17 
82 
58 
34 

.17 
69 
65 
38 

.16 
49 
44 
34 

.04 
105 
38 
33 

.03 
72 

46 
34 

.08 
116 
48 
34 

.13 
89 
52 

34 

.03 
U9 
41 
35 

.14 
SO 
57 
33 

.24 
62 
66 
36 

.04 
59 
52 
38 

.03 
76 
38 
35 

.17 
76 
54 
35 

.24 
82 
56 
36 

.30 
108 
69 
42 

.25 

92 
69 
49 

.36 

130 

67 

37 

.12 
45 
66 
36 

.19 
68 
65 
36 

.21 

63 
70 
38 

.26 

89 
65 
40 

.23 
151 
57 
38 

.21 
109 
61 
39 

.32 

89 
72 
42 

.28 
67 
76 
42 

.10 
61 
48 
37 

.27 
79 
67 
40 

5.59 
2609 
58.6 
37.5 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 

03 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

_ 

] 

I 

[ 

_ 

_ 

_ 

i 

i 

: 

i 

; 

; 

i 

] 

" 

j 

81 
51 

.16 
17 
82 
51 

.37 
87 
77 
43 

.05 

2 

62 

46 

.15 

3 
79 
45 

.07 
11 
80 

44 

.24 
52 

71 
42 

.27 
47 
76 
43 

.24 
65 
72 
43 

.26 
17 
83 
46 

.28 

.  9 
89 
56 

.08 
36 
56 
46 

.10 

2 

82 

48 

« 

CENTRAL  MOUNTAINS 

07 

BELLEFONTE  *  S 

EVAP 

WINC 
MAX 
MiN 

.2S 

47 
77 
48 

.19 
91 
73 
51 

.24 

87 
71 

41 

.26 
93 
67 
39 

.16 
71 
61 
38 

.14 
47 
67 
44 

.09 
44 

*e 

40 

.03 
106 
45 
38 

.08 
69 
53 
38 

.07 
127 
49 
40 

.11 

82 
60 
40 

.09 
90 
47 
42 

.1* 

33 

65 
42 

.15 
38 
66 
42 

.06 
30 
53 
45 

.06 
it 
55 
41 

.28 

89 
58 
41 

.IT 
88 
66 

40 

.27 
109 
76 

45 

.28 
93 
72 
52 

.30 
109 
71 
42 

.16 

43 
64 
42 

.10 
29 
65 
42 

.23 

61 
77 
43 

'11 

77 
45 

.31 
54 
79 
45 

.28 
54 
78 

48 

.30 
31 
8* 
49 

.16 
37 
85 
55 

.11 
32 
55 

45 

.18 

1 

SO 

45 

5.50 
2004 
66.0 
*3.5 

SOUTHWEST  PLATEAU 

09 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.17 

45 

10 

72 

.29 
71 

.08 
5 

.12 

38 

.05 
28 

.04 
80 

.14 
60 

.06 
106 

46 

* 
83 

.30 
48 

.13 
20 

.02 
43 

80 

.OS 
73 

.14 

e 

.19 
62 

.13 
63 

.27 
61 

.05 
22 

.19 

M 

.22 

50 

.26 
96 

.2A 
55 

.27 
62 

.13 
42 

.32 
44 

43 

.39 
35 

4. 548 
1551 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WINC 

.06 
51 

40 

ft 
71 

.38 
68 

.19 
24 

.16 
76 

.16 
95 

16 

.08 
139 

109 

.12 
63 

.06 
109 

.08 
39 

.13 
30 

22 

.10 

se 

.19 
64 

.09 

40 

.29 

78 

.17 
78 

.27 
92 

.09 
19 

.18 
72 

.19 
28 

.17 
29 

.28 
64 

.22 

67 

.22 

40 

.29 
26 

.07 
38 

.22 

44 

4,948 
1789 

NORTHWEST  PLATEAU 

10 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAP 
WIND 

.13 

id 

.00 
42 

,08 

47 

.16 

43 

.12 
37 

.00 
52 

.17 
51 

.00 
48 

44 

• 
43 

.26 
39 

52 

38 

.14 
22 

.05 
33 

.05 
39 

.16 

.26 
74 

.01 
96 

.15 
54 

.12 

.15 
59 

.16 
89 

.17 
15 

.21 
21 

.26 
42 

.21 

40 

.20 
79 

.20 
13 

.07 

3 

.19 
11 

3.938 
1276 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


STATION  INDEX 


.^ 

§ 

OBSERVATION 

d 

2 

U 

g 

£ 

TIME  AND 

K 

Q 

% 

J 

TABLES 

STATION 

i 

i 

COXJNTY 

\ 

1 

< 

OBSERVER 

~i 

I 

% 

t\ 

o 

^ 

e 

& 

t\ 

ACMETONJA  LOCK  3 

0022 

09 

ALLEGHENY 

~40 

32 

79 

49 

748 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLENS  MILLS 

10 

JEFFERSON 

12 

1601 

z 

CHARLES  H.  ALLEN 

ALLCNTOWN  WB  AP 

01  C6 

02 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALTOONA  HORSESHOE  CfiVE 

0134 

08 

30 

78 

29 

1500 

ALTOONA  WATER  BUR. 

ALVIN  R  BUSH  DAM 

0147 

07 

CLINTON 

16 

41 

Z2 

77 

56 

930 

ALVIN  R  euSH  DAM 

APOLLO  2  W 

0204 

09 

WESTMORELAND 

40 

35 

36 

1060 

: 

EUGENE  R.  YOUNG 

ARENDTSVILLE 

0229 

ADAMS 

15 

55 

8A 

BA 

PA.  STATE  COL.  EKP.STA, 

AUSTIN 

0310 

10 

POTTER 

16 

41 

38 

78 

05 

133( 

MRS.  BETTY  H.  MORGAN 

AUST1N0URC  2    W 

0313 

06 

00 

32 

1590 

OTTO  0.  BACON 

BAKERSIOW«  3  WNW 

0355 

09 

ALLEGHENY 

40 

39 

79 

59 

IZ30 

3P 

PGH.  CUT  FLOWER  CO. 

BAfiNES 

0409 

10 

WARREN 

41 

40 

79 

02 

1310 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAR  GAP 

05 

NORTHUMBLAND 

i; 

50 

30 

900 

3P 

ROARING  CREEK  WATER  CO, 

BEAVER  FALLS 

0475 

BEAVER 

80 

760 

7A 

HOWARD  R.  KEMP 

8EAVERT0WN 

0482 

SNYDER 

11 

GUY  F  RITTER 

BECHTELSVILLE 

0488 

03 

BERKS 

14 

40 

22 

T5 

400 

PAUL  W.  FrSHER 

BELLEFONTE  4  S 

0530 

07 

CENTRE 

16 

40 

1110 

8A 

SA 

ROCKVIEW  PRISON  FAR^fl 

8ERNE 

0599 

03 

BERKS 

14 

40 

31 

76 

00 

325 

FLOYD  W.  TRUMP 

8ERMICK 

COLUMBIA 

15 

41 

570 

MID 

BERWICK  IND  DEV  ASSO  IN 

8ETHLEHEM 

0629 

02 

NORTHAMPTON 

40 

37 

75 

23 

240 

CITY  OF  BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

0634 

02 

NORTHAMPTON 

40 

36 

75 

22 

360 

LEHIGH  UNIVERSITY 

BLAIN 

0725 

05 

PERRY 

15 

40 

20 

77 

30 

745 

PA.  DEPT.  FftST.  4  WTRS. 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

0736 

09 

INDIANA 

40 

27 

79 

09 

2043 

BP 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

5LAKESLEE  CORNERS 

01 

06 

1650 

WALTER  WILDRICK 

8L0SERVILLE  1  N 

CUMBERLAND 

Z2 

8A 

MRS.  BESSIE  M.  wiLLDEflS 

eOSWELL  1  SW 

0521 

O"? 

SOMERSET 

40 

09 

79 

1810 

7A 

MRS.  EMMA  SHAULIS 

SRADOOCK  LOCK  2 

ALLEGHENY 

10 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

0865 

MC  KEAN 

41 

48 

2121 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

0867 

10 

MC  KEAN 

57 

78 

39 

1500 

BRADFORD  FIRE  DEPT. 

BRADFORD  4  W  RES 

oete 

MC  KEAN 

41 

57 

1680 

5P 

5P 

BRADFORD  WATER  DEPT, 

BREEZEWOOD 

0905 

08 

BEDFORD 

40 

00 

78 

14 

1352 

MID 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 

1004 

10 

JEFFERSON 

41 

09 

79 

05 

1210 

3P 

8A 

RAY  FORD 

BRUCETON  1  S 

ALLEGHENY 

10 

18 

1065 

U  S  BUREAU  OF  MINES 

BUCKSTOWN  1  se 

1373 

09 

SOMERSET 

40 

04 

78 

50 

Z460 

ALVIN  W.  MANGES 

BEDFORD 

57 

1318 

BA 

CLIFFORD  C.  ADAMS 

8URGETTST0WN  2    W 

WASHINGTON 

11 

980 

7A 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTh. 

BURNT  CABINS  Z    NE 

1115 

08 

HUNTINGDON 

40 

05 

77 

52 

990 

5P 

5P 

PA.  Turnpike  comm. 

BUTLER  5  WNW 

1133 

BUTLER 

7A 

MRS.  KATHRYN  DUNN 

CAMP  KLINE 

590 

LESLIE  D.  OOWLING 

CANTON  1  NW 

1215 

06 

BRADFORD 

15 

41 

40 

76 

52 

1520 

7A 

7A 

:  H 

MRS. MILDRED  SPENCER 

CARLISLE 

1234 

04 

CUMBERLAND 

15 

13 

77 

12 

465 

6P 

H 

CARROLL  G.  MILLER 

CARROLLTOWN  2  SSE 

1255 

08 

CAMBRIA 

16 

4-^ 

35 

78 

42 

2040 

8A 

H 

ROBERT  F,  MAURER 

CARTER  CAMP  2  W 

POTTER 

RICHARD  L.  MENKEN 

CEDAR  RUN 

13C1 

05 

16 

41 

31 

77 

27 

80( 

7A 

KATHflYN  T.  KREIGH9AUM 

chaods  ford 

1342 

DELAWARE 

52 

75 

170 

E.  EARL  TOUCHTON 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

1354 

04 

FRANKLIN 

12 

39 

56 

77 

38 

640 

9P 

CHftfiLES  ft.  BENDER 

charleroi 

1372 

09 

WASHINGTON 

10 

40 

08 

55 

1040 

WEST  PENN  POWER  CO. 

CHARlEROI  lock  4 

WESTMORELAND 

54 

CORPS  OF  ENGINEERS 

clarence 

1480 

07 

CENTRE 

16 

41 

03 

77 

1390 

7A 

MBS  SUSAN  VERBITSKEY 

CLARION 

41 

7A 

PA,  ELECTRIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

1505 

02 

LEHIGH 

60 

37 

75 

39 

670 

WILLIAM  J.  DOTTERER  . 

CLAYSVlLLE  3  W 

1512 

09 

WASHINGTON 

11 

40 

07 

80 

28 

1000 

7P 

7A 

MFGRS,  L.  ♦  H.  CO. 

CLEARFIELD 

1519 

CLEARFIELD 

16 

01 

26 

1100 

IRA  TAYLOR 

CLERMONT 

1529 

10 

MC  KEAN 

41 

41 

78 

30 

2104 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 

CLERMONT  it    NW 

1534 

MC  KEAN 

41 

78 

1620 

5P 

MRS.  TILLIE  M,  SIMOND? 

COATESVILLE  1  SW 

1589 

03 

CHESTER 

39 

58 

75 

50 

342 

8A 

BA 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

1705 

SOMERSET 

48 

22 

1490 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONFLUENCE  I  NW 

1710 

09 

FAYETTE 

17 

50 

79 

ZZ 

1331 

JOHN  L.  REIO 

CONNEAUTVlLLE 

1720 

10 

CRAWFORD 

Z2 

FREDERICK  A.  HEYL 

CONNELLSVILLE 

1723 

FAYETTE 

n 

40 

01 

79 

36 

870 

7A 

EUGENE  W.  OLOLAND 

CONNELLSVILLE  NO  2 

1726 

09 

FAYETTE 

1' 

40 

00 

79 

35 

960 

MBS.  JANET  L.  SHAW 

CONSHOHOCKEN 

1737 

03 

MONTGOMERY 

40 

04 

75 

19 

70 

BA 

PHtLA.  ELECTRIC  CO. 

COOKSBURG 

1749 

10 

CLARION 

41 

20 

13 

1180 

Bt 

PA,  DEPT.  FBST.  +  WTRS. 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

ALLEGHENY 

720 

BA 

1790 

ERIE 

55 

39 

1440 

6P 

6P 

BICMAftD  T,  MOUNTAIN 

COUDERSPORT  i*    NW 

POTTER 

41 

PAUL  L,  SNYDER 

COUDERSPORT  6  E 

1809 

10 

POTTER 

16 

47 

77 

53 

2533 

7A 

FERD  IBISH 

COVINGTON  2  WSW 

1833 

06 

TIOGA 

15 

41 

44 

77 

07 

1745 

7A 

CALVIN  fi.  PACKABD 

CREEKSIDE 

1881 

INDIANA 

41 

12 

1030 

MRS  MELVIN  P  THOMAS 

CRESSON  1  SE 

CAMBRIA 

2230 

It 

CRESSON  ST,  SCHOOL  HOSB 

DANVILLE 

2013 

05 

MONTOUR 

15 

40 

58 

76 

37 

460 

MRS.  MARIE  H.  LITTLE 

DERRY 

2108 

WESTMORELAND 

40 

20 

79 

18 

1150 

6P 

6P 

MISS  N.  OIJtlE  WINEMAN 

DEVAULT  1  w 

2116 

03 

CHESTER 

14 

40 

05 

75 

33 

360 

MIO 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

DINGMANS  FERRY 

2160 

PIKE 

13 

52 

430 

THOMAS  A.  MOTALEN 

1] 

32 

HAROLD  J.  KUSCHEL 

DONEGAL 

WESTMORELAND 

23 

1746 

MID 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

DONORA 

2190 

09 

WASHINGTON 

10 

40 

10 

79 

900 

5P 

5P 

THEODORE  F.  MATHUES 

OOYLESTOWN 

2221 

03 

BUCKS 

«0 

18 

75 

08 

359 

5P 

KARL  W  HI  STAND 

DRIFTWOOD 

2245 

CAMERON 

16 

41 

820 

CALVIN  HUGAR 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

2260 

JEFFERSON 

41 

1814 

MID 

FEO  AVIATION  AGENCY 

DU  90IS  7  E 

2265 

07 

CLEARFIELD 

16 

0. 

78 

38 

1670 

5P 

:  H 

CITY  OF  DU  BOIS 

OUNLO 

2298 

08 

CAMBRIA 

40 

78 

43 

2410 

MRS.  0,  L,  WHITE 

DUSHORE  2  SSW 

2325 

06 

SULLIVAN 

16 

41 

29 

76 

25 

1910 

ROBERT  J.  08EBT 

EAGLES  HERE 

06 

16 

41 

2020 

FRANCIS  6.  MANLEY 

EAST  BRADY 

2363 

CLARION 

59 

79 

37 

8Z0 

5P 

A.  a.  kemoel 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

08 

4 

40 

1940 

BEBNABD  KFOrHpNSKE 

EMPORIUM  1  N 

2635 

07 

CAMERON 

16 

41 

32 

78 

14 

1560 

SA 

8A 

MBS.  TALLIE  M.  BHITTON 

ENGLISH  CENTER 

2644 

05 

LYCOMING 

26 

880 

7A 

WILLIAM  SUDEBS 

EPHRATA 

2662 

03 

LANCASTER 

15 

40 

10 

76 

10 

485 

6P 

STANLEY  L.  VON  NEIDA 

EOUINUNK  2 

01 

WAYNE 

51 

13 

MRi;  HENRIETTA  C  FLYNN 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LA8 

2673 

10 

ERIE 

8 

42 

79 

730 

G 

FIELD  RESEARCH  LAB. 

ERIE  WB  AIRPORT 

2682 

10 

ERIE 

8 

4Z 

05 

80 

11 

732 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERETT  I  SW 

2721 

08 

BEDFORD 

40 

00 

78 

23 

1010 

8A 

8A 

PA.  TURNPIKE  COMM, 

10 

MERCER 

2 

41 

14 

30 

SHARON  STeEL  CORP. 

FORD  CITY  4  S  DAM 

2942 

ARMSTRONG 

1 

79 

95C 

SA 

8A 

8A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

30J8 

LUZERNE 

9 

41 

07 

1509 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN 

3028 

10 

VENANGO 

1 

23 

79 

49 

987 

TA 

7A 

GREGORY  L.  TOMPKINS 

FREELAND 

3056 

LUZERNE 

41 

54 

6P 

ANDREW  e.  EVANSHA 

GALETON 

3130 

13 

POTTER 

U 

38 

1380 

7A 

STANLEY  G.  LUSH 

GEIGERTOHN 

3189 

03 

BERKS 

14 

40 

13 

75 

50 

400 

8A 

WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  SCHOOL 

3200 

03 

BUCKS 

5 

40 

13 

74 

56 

135 

6A 

BA 

H 

WILLIAM  M.  CRAIGHEAD 

•GETTYSBURG 

3218 

04 

ADAMS 

12 

39 

50 

77 

14 

500 

9A 

9A 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

GETTYSBURG  1  S 

ADAMS 

12 

14 

530 

GETTYSBURG  NATL  MTy  PK 

GLENCOE 

3298 

09 

SOMERSET 

12 

39 

49 

78 

51 

1620 

MRS.  MARY  M.  HARTMAN 

GLEN  HAZEL  2  NE  0AM 

1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENMOORE 

3321 

03 

CHESTER 

5 

4n 

06 

75 

47 

440 

7A 

JOHN  J.  ShRAOER 

GLEN  ROCK 

3330 

04 

YORK 

15 

39 

48 

620 

MR*;,  E.  C,  MC  WILLIAMS 

GLENWlLLARD  DASH  CAM 

3343 

ALLEGHENY 

11 

40 

33 

80 

13 

705 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GOULDSBORO 

3394 

15 

27 

1890 

7A 

DANA  L,  SHAY 

GRATERFORD 

3435 

03 

MONTGOMERY 

14 

75 

150 

7A 

GEORGE  S  MANN  SR 

GRATERFORD  1  E 

3437 

03 

MONTGOMERY 

14 

40 

14 

75 

26 

Z40 

6A 

6A 

STATE  CORRECTIONAL  INST 

GREENSBORO  LOCK  7 

3503 

09 

GREENE 

10 

39 

47 

79 

55 

808 

7A 

„ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GHEENSBURG  2  E 

3515 

09 

WESTMORELAND 

10 

40 

18 

79 

31 

1225 

BA.  DEPT.  HIGHWAYS 

GREENVILLE 

MERCER 

24 

23 

C.  EARL  MILLEB 

HANOVER 

YORK 

BA 

HARRISBURG  WS  AP 

3699 

04 

YORK 

15 

40 

13 

76 

51 

338 

MIO 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

29 

75 

10 

880 

7A 

MRS.  KATMERINE  BATES 

HAWLEV  1  S  DAM 

3761 

01 

WAYNE 

5 

41 

28 

75 

11 

I  ZOO 

PA,  POWER  +  LIGHT  CO. 

HOLLIDAYSBURG 

26 

24 

960 

JOHN  M.  RINGLER 

HOLLISTERVILLE 

4008 

01 

WAYNE 

5 

41 

75 

26 

MRS,  CHESTER  PONTOSKY 

mOLTwOOD 

4019 

03 

LANCASTER 

15 

50 

76 

20 

187 

MIO 

:  H 

PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO. 

HOME 

4027 

09 

INDIANA 

1 

4" 

45 

79 

06 

12Z0 

MRS.  EDNA  M.  BUSH 

HONESDALE  4  NW 

4043 

19 

GEORGE  C.  WILLIAMS 

HONEY  BROOK  1  W 

4C47 

03 

CHESTER 

5 

40 

06 

75 

7A 

S.  H.  KURTZ 

HOP  BOTTOM  2  SE 

4066 

SUSQUEHANNA 

15 

43 

75 

43 

900 

JOSEPH  J.  SANAUSKAS 

HUNTINGDON 

4159 

HUNTINGDON 

30 

73 

"1 

670 

7A 

JAMES  0.  GlENGER 

HUNTSDALE 

04 

CUMBERLAND 

15 

40 

METRO  P.  DOBOSH 

HYNDMAN 

BEDFORD 

12 

39 

7A 

HABOLD  D.  SHERMAN 

INDIANA  3  SE 

INDIANA 

4 

CLYMER  WATER  SVC,  CO. 

JACKSON  SUMMIT 

4304 

06 

TIOGA 

15 

41 

57 

77 

01 

1690 

ARCHIE  LAIN 

JAMESTOWN  Z  NW 

4325 

10 

CRAWFORD 

2 

30 

80 

28 

1050 

8A 

BA 

PA.  DEPT.  FRST.  +  WTRS, 

JERSEY  SHORE 

4363 

05 

LYCOMING 

16 

41 

12 

77 

15 

541 

7A 

GEORGE  R.  WADDELL 

IT  JOHNSTOWN 

4365 

4 

40 

20 

1214 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

JOHNSTOWN  2 

4  390 

08 

CAMBRIA 

40 

78 

55 

1275 

c 

CITY  OF  JOHNSTOWN 

KANE  1  NNE 

4432 

MC  KEAN 

4] 

8A 

8A 

C  H 

VIRGIL  GILLOTTI 

KAHTHAUS 

4450 

CLEARFIELD 

16 

07 

78 

960 

ROBERT  K  BRADFORD 

KEGG 

SEOFORO 

6 

59 

12  80 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

KITTANNING  LOCK  7 

46II 

09 

ARMSTRONG 

40 

79 

32 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KRESGEVILLE  3  W 

4672 

02 

CARBON 

9 

40 

54 

75 

720 

CITY  OF  BETHLEHEM 

LAKE  MINISINK 

4727 

PIKE 

5 

41 

13 

03 

1360 

7A 

MRS.  IRENE  FOREMAN 

LAKEVILLE  1  NNE 

4733 

01 

WAYNE 

5 

41 

27 

1440 

BA 

MRS.  GLADYS  HEINEKE 

^ 

e 

1 

OBSERVATION 

6 

a; 

U 

M 

TIME  AND 

z 

o 

g 

P 

p 

TABLES 

STATION 

i 

COUNTY 

1 

i 

< 

OBSERVER 

i 

ei 

1 

g| 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

4758 

03 

LANCASTER 

Ts 

40  03 

76  17 

255 

6P 

6P 

~~H~ 

LANCASTER  WATER  BUR . 

LANCASTER  2  NE  FILT  PL 

4763 

LANCASTER 

76  17 

C 

LANCASTER  WATER  BUR . 

LANDISVILLE  2  NW 

4778 

03 

LANCASTER 

15 

40  07 

76  26 

6A 

9A 

BA 

PA.  STATE  COLLEGE 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

4853 

05 

UNION 

40  5* 

875 

7A 

PA.  DEPT.  OF  WELFARE 

LAWRENCEVILLE 

4873 

TIOGA 

15 

5P 

9P 

MAOION  L.  GUILDS 

LEBANON  3  SW 

76  28 

490 

6A 

6A 

c 

LEHIGHTON 

4934 

oz 

CARBON 

40  50 

75  43 

TA 

GOODWIN  S.  DEFREHN 

LE  ROY 

41  41 

76  43 

1040 

8A 

LEAMON  m.  BAUMAN 

LEWIE  RUN  3  SE 

4964 

11 

MC  KEAN 

41  50 

78  39 

1740 

7A 

RUSSELL  LINEMAN 

LEWISTOWN 

4992 

05 

MIFFLIN 

40  35 

77  35 

480 

7A 

TA 

C  H 

AMERICAN  VISCOSE  CO. 

LOCK  HAVEN 

5104 

07 

CLINTON 

16 

41  oe 

77  25 

590 

TA 

7A 

HARRIS  W.  BITNER 

41  08 

77  27 

630 

c 

LONG  POND  2  W 

5160 

01 

MONROE 

41  03 

75  30 

1860 

7A 

THOMAS  MECKES 

LYNCH 

5275 

10 

FOREST 

41  36 

79  03 

1Z95 

7A 

1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADERA 

5336 

CLEARFIELD 

16 

40  50 

78  26 

1460 

7A 

7A 

MRS.  JULIA  J.  5M0FF 

5342 

CLEARFIELD 

40  53 

78  4ft 

12B0 

7A 

KENNETH  E.  BUSH         1 

MAPLE  GLEN 

5368 

03 

MONTGOMERY 

40  11 

75  11 

380 

BA 

FRANCES  E.  SCHEIBNE" 

MAPLETON  DEPOT 

5381 

HUNTINGDON 

40  24 

580 

7A 

MRS.  I.  S.  BUCMA*.AN 

MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 

5390 

5400 

10 

DELAWARE 
FOREST 

41  28 

75  25 

79  07 

1730 

MID 

MID 

c 

SUN  OIL  CO. 
WILLIS  M.  SPEIRS 

MARION  CENTER  2  SE 

5408 

09 

INDIANA 

40  45 

79  02 

1610 

6P 

TA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MARTINSBUHG  FAA  AP 

5454 

40  18 

78  19 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

5470 

PIKE 

4]  22 

7*  42 

439 

5P 

7A 

MC  C0NNELLS6URG 

5526 

08 

FULTON 

i; 

39  56 

78  00 

915 

DAVID  W  SMIVES  JO 

MC  KEESPORT 

5573 

ALLEGHENY 

10 

79  52 

720 

aA 

U  S  STEEL  CORP. 

MEADOW  RUN  PONDS 

5601 

41  13 

75  38 

1910 

c 

FRANK  J.  NOCITO 

MEADVILLE  1  S 

5606 

10 

CRAWFORD 

41  38 

60  10 

1065 

8A 

CITY  OF  MEADVILLE 

MEOIK  RUN 

5627 

07 

ELK 

1( 

41  17 

78  24 

C  M 

Mtts.f.  M.  SNYDER 

MERCER 

5651 

MERCER 

M  13 

80  14 

122C 

9A 

MERCER  HIWAY  SHED 

5654 

10 

MERCER 

41  I* 

60  15 

PA.  DEPT,  HIGHWAYS 

MERCERSBURG 

5662 

04 

FRANKLIN 

12 

39  50 

77  54 

585 

6A 

MRS,  NORA  KANE 

MERWINSBUPG 

5676 

MONROE 

40  58 

75  28 

ARTHUR  A,  SMITH 

MEYERSDALE  1  W 

5686 

09 

SOMERSET 

n 

39  45 

79  02 

1960 

9* 

ETC  SNYDER 

MILAN  1  N 

5731 

BRAOFOBO 

15 

41  56 

76  31 

770 

JOHN  MACAFEF 

MILANVILLE 

5738 

01 

WAYNE 

41  40 

75  04 

760 

7ft 

7* 

CHARLES  W,  DAVIS 

MILLERSBURG  2  E 

5775 

05 

DAUPHIN 

40  32 

76  56 

560 

RUSSELL  SHfPLEY 

5790 

CENTRE 

40  53 

77  29 

7A 

NEVIN  E.  eOWERSOI 

MILLVILLE  2  SW 

5817 

COLUMBIA 

15 

41  06 

76  34 

7A 

KENNETH,  LEIGHOW 

MILROY 

5325 

05 

MIFFLIN 

40  43 

77  35 

79" 

BA 

JOHN  e.  KNEPP 

MONTGOMERY  L  AND  D 

5902 

09 

BEAVER 

n 

40  39 

60  23 

692 

5t» 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTROSF 

5915 

06 

SUSQUEHANNA 

1% 

41  50 

75  52 

1560 

7A 

7  A 

:  H 

RALPH  TAYLOR 

MOBGANTOWN 

5956 

BERKS 

15 

40  09 

75  54 

595 

8A 

8A 

Pa.  TURNPIKE  COMM, 

MT  -iRETNA  2  SE 

6028 

?3 

LANCASTER 

76  26 

670 

Pa.  Turnpike  comm. 

MOUNT  UNION  1  N 

6067 

05 

MIFFLIN 

4"  2* 

77  53 

A20 

MT,  UNION  WATrp  WORKS  • 

MURRYSVILLE 

WESTMORELAND 

It 

79  42 

DAVID  C.  ^HAW 

MYERSTOWN 

61Z6 

03 

LEBANON 

1* 

40  22 

76  18 

460 

BA 

MRS. KATHLEEN  WANDELL 

NATRONA  LOCK  4 

6151 

09 

ALLEGHENY 

40  37 

79  43 

600 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NESHAMINY  FALLS 

BUCKS 

40  09 

7ft  57 

60 

MID 

PHILA.  SUB.  WATER.  CO. 

NEW  CASTLE  1  N 

6233 

09 

LAWRENCE 

41  01 

BO  22 

825 

5P 

7* 

LEWIS  W.  HAMILTON 

NEWELL 

6246 

09 

FAYETTE 

10 

40  05 

79  5* 

805 

12'i 

12M 

GENERAL  CHEMICAL  CO. 

NEW  PARK 

6269 

04 

YORK 

19 

39  44 

76  30 

790 

6P 

CLINTON  J.  ALLEN 

NEWPORT 

629" 

05 

PERRY 

40  29 

77  08 

4D( 

7A 

7A 

H 

MRS.  FOANCES  K.  FRY 

NEW  STANTON 

6310 

09 

WESTMORELAND 

1( 

A-)  13 

79  36 

1040 

MIO 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

NEW  TRIPOLI 

6326 

■32 

LEHIGH 

40  41 

75  45 

570 

6P 

FRED  C.  OSWALD 

MONTGOMERY 

1* 

75  21 

MIO 

BA 

BOROUGH  OF  NORRlSTOWN 

NORTH  EAST  2  SE 

6396 

ERIE 

42  12 

1060 

ELLSWORTH  WEAVE" 

6419 

C3 

PHILADELPHIA 

40  05 

75  01 

100 

AIRPORT  GUARDS 

ORWELL  2  NW 

6622 

BRflDFORD 

15 

41  55 

76  16 

1340 

BA 

ELMER  T,  MOORE 

PALM 

MONTGOMERY 

75  32 

FRED  C.  E5CHBACH 

PALMERTON 

6689 

02 

CARBON 

40  46 

75  37 

ftlO 

MIO 

MIO 

NEW  JERSEY  ZINC  CO. 

PARKER 

67211  09 

ARMSTRONG 

41  05 

79  41 

1140 

LOUIS  A.  MAlARKEy 

PARKER  1  E 

6724 

13 

CLARION 

41  06 

79  40 

1100 

JOHN  E.  LIVEBMQRE 

41  24 

75  14 

MISS  L.  VETTERLEIN 

rPMR  DREKEL  INST  TECH 

6879 

pi 

PHILADELPHIA 

1' 

39  57 

75  11 

30 

MIO 

MID 

FRANCIS  K.  DAVIS.  JR. 

PHILADELPHIA  wB  AP 

6889 

03 

PHILADELPHIA 

39  53 

75  15 

5 

MID 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PHILADELPHIA 

75  10 

190 

MIO 

PMILIPSBUBG  FAA  AP 

6916 

01 

CENTRE 

40  54 

78  05 

1918 

MID 

MID 

:  H 

FEO.  AVIATION  AGENCY    | 

PHOESI»VILLE  1  E 

6927 

03 

CHESTER 

U 

4C  07 

75  30 

135 

5P 

MID 

PHILA.  sua.  WATER  COMM.l 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

ALLEGHENY 

11 

BO  13 

1137 

MIO 

U.S.  -EATMEB  BUREAU 

•PITTSBURGH  WB  CITY 

6997 

09 

ALLEGHENY 

11 

4P  27 

80  00 

MIO 

MIO 

:  J 

U.S.  WEATHEB  BUREAU 

PITTSFIELD  9  WSM 

7000 

10 

WARREN 

*I  47 

79  32 

1600 

9A 

MRS.  ERNA  OaROK 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

70Z9 

01 

WAYNE 

*1  44 

79  27 

1800 

7A 

7A 

■    H 

WILLIAM  PQLIVKA 

PORT  CLINTON 

7116 

SCHUYLKILL 

14 

76  02 

7A 

TA 

MRS.  ADA  E.  RARICK 

POTISVILLE 

7161 

02 

SCHUYLKILL 

40  42 

76  11 

690 

LLOYD  E.  wELLEB 

PRCMPTON  DAM 

7186 

WAYNE 

41  35 

75  20 

1225 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNXSUTAWNEY 

7217 

10 

JEFFERSON 

40  57 

79  00 

1300 

CARL  E.  ROTOLO 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

7229 

09 

ARMSTRONG 

40  55 

79  17 

1270 

fiA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUAKERTOWN 

7239 

BUCKS 

*"  26 

79  20 

5P 

DENNIS  K.  FLUCK 

RAYNIOND 

7310 

POTTER 

li 

41  52 

77  52 

2ZZ0 

MRS.  RACHEL  LANGAN 

•READING  WB  CITY 

7316 

03 

BERKS 

1* 

40  30 

75  56 

Z66 

MID 

MIO 

:  H  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HENOVO 

7409 

C7 

CLINTON 

16 

41  20 

77  45 

660 

7A 

7A 

ELMER  G.  BATSCHELET 

RENOVO  5  S 

7*10 

CLINTON 

1( 

ftl  14 

2033 

PA  DEPT  FORESTS-WATERS 

RIDGWAY 

ELK 

41  Z5 

78  49 

1360 

flA 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 

ROCHESTER  1  N 

7  5*0 

09 

BEAVER 

49  43 

80  18 

: 

OEOUESNE  LIGHT  CO. 

RUSHVILLE 

SUSQUEHANNA 

l'\ 

41  47 

7A 

CARL  K0PAY2 

RUSSELL 

7729 

13 

WARREN 

41  56 

79  08 

1260 

ALEXANDER  RITCHIE 

SAFE  HARBOR 

7732 

i: 

39  55 

76  23 

Z70 

S,M.  WATER  POWER  CORP. 

SAGAMORE  1  S 

7739 

09 

INDIANA 

40  46 

79  14 

1320 

HR«  JOHN  V    FLEMING 
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60.5 

75,3 
72,1 
70,9 
73,9 
72,8 

,4 
2,2 
1,7 
1,8 

94 
95 
93 
94 
96 

16 
16 
16 

16 
17 

53 
42 
39 

50 
47 

0 
7 
8 
2 
12 

8 
8 

0 
0 
0 

I 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3.43 
1.56 
1.15 
2,33 

-  ,39 
•  2,63 

-  2,57 
.  1,52 

2,24 
,66 
.62 

.70 

23 
23 
18 
19 

,0 
,0 
,0 
.0 

0 
0 
0 
0 

2 
2 

I 
3 

1 

0 
0 
0 

WEST  GROVE  1  SE 

81.8 

58.9 

70,4 

96 

26 

43 

1 

16 

4 

0 

0 

0 

2,82 

-   ,87 

.92 

23 

,0 

0 

5 

3 

0 

DIVISION 

72,0 

.9 

2,81 

-  1,09 

,0 

ft    «    • 
LOWER  SUSQUEHANNA   C 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 

83.9 
83.9 
85.5 
84.6 
84.7 

57.4 
59,1 
59,0 
57,4 
59,4 

70,7 
71,5 
72,3 
71,0 
72,1 

,5 

,6 
.2 
.6 

96 
95 
96 
95 
95 

17* 

4* 
49 
43 
41 
46 

IS 
10 
8 
12 
U 

7 
7 
9 

7 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,62 
,55 
1,92 
2,37 
2,97 

•  1,32 

-  3.53 

•  1.95 

-  1.71 

-  .55 

1.00 
.25 

.84 

.90 

1.05 

23 
23 
22 

30 
30 

,0 

,0 
,0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
3 

4 

3 

4 

2 
0 

1 

0 
0 
0 

1 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP         R 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

85.3 
85.7 
83.7 
84.3 
85.8 

59,8 
62,0 
57,3 
58,9 
57,5 

72.6 
73.9 
70.5 
71.6 
71,7 

1,1 
2.6 

.2 

94 
94 
94 
94 
94 

17* 

44 
47 
41 
42 
39 

11 
3 

20 
10 
10 

8 
10 
6 
6 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2,60 
1,90 
2.94 
2,08 
2,58 

-  1.16 

-  1,52 

•  1,06 

•  1.23 

.84 
.67 
.98 
.80 
1.44 

30 
22 
23 
22 
30 

,0 
.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
4 
5 
4 
5 

0 
0 
0 
0 

1 

DIVISION 

71,8 

.8 

2.25 

-  1,53 

.0 

ft    «    tt 

MIDDLE  SUSOUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

85,3 
83. 2M 
83.2 
84.9 
81.9 

57,5 
50, 3M 
56,1 
57,6 
55,3 

71.4 
66. 8M 
69.7 
71,3 
68,6 

95 
92 
93 
95 
92 

16* 

14* 

14 

17* 

14 

41 
32 
40 
42 
39 

1 
I 
1 

2 

1 

14 
56 
20 
17 
26 

8 

7 

; 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

I 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1.19 
1.78 
2.10 
2.55 
1.35 

.33 

.74 
1.26 
2.46 

.48 

18 
14 
16 
19 
23 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
1 
2 

1 
0 

0 
0 

1 
I 

0 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

85.8 

83. 5M 
83.5 

58.0 
57. 3M 
58.9 

71.9 
70. 4M 
71.2 

2.0 

94 
94 
92 

18. 

14 

13. 

41 
40 
42 

1 
1 

1 

17 
20 

5 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

1.04 
2.64 
3.24 

.  2,67 

.   .81 

.01 

.43 
.83 

1.39 

20 
17 
13 

.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 

0 

3 
1 

0 
0 

I 

DIVISION 

70.2 

1,0 

1.99 

-  1.49 

.0 

See  Reference  Notes  Following  StoTion  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
JUNE       1967 


Temperature 


«   I 


No.  of  Days 


Precipitation 


S    o 


No.  of  Days 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURO  2  N 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 
TOMANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 

•   •   • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCIC  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGMAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBUR6  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEG6 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  <,  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY       R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 

ft    *    * 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <•  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  *  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


80. OH 

77.0 

82.0 


78.6 
83. i 
76,'. 


81, 

81, 

79, 

8'..IH 

83.1 

81.2 
78.* 
83. S 
81.2 
81.0 


82.4 
80.7 
85.5 

Be.* 
8l.l^' 


86.1 
78.7 
82.8 

82. 0^ 
S^.l 

82.6 
83.2 
8*. 7 

85. 5K 
K 

8*. 7 
80.7 
86,3 
85.3 
88.3 

83.8 
8*. 6 

e<>.o 

81.9 
83.8 

83.9 
76.0 
e'>.2 
83.9 


52. 6M 

55.0 

53.1 

52.9 

53.1 
55.6 
53,6 


55.7 
i't.O 
51.2 
50, 7M 
53.9 

50.3 
52.1 
5'., 6 
51.8 
58,9 


55.* 
50,7 
5*, 3 
58,* 
56, 8M 


58,2 

60,5 
53,6 
56, 9M 
5*, 7 

53,* 
59,1 
57,1 

60, OM 
M 

55,2 
58,0 
58,* 
56.3 
59.1 

59.2 
61,3 
63,* 
55,1 
56,0 

57.* 
53.5 
60.7 
56.0 


66. 3M 

66.0 

67,6 


65.9 
69.* 
65.0 


68,7 
67,6 
65.3 
67. *M 
68.5 

65.8 
65.3 
69,1 
66,5 
70,0 

67.* 


68.9 

65.7 

69.9 

72.* 

69. OM 

69.2 


72.2 
69.6 
68.2 

69, 5M 
69.* 

68,0 
71,2 

70,9 
72. 8M 

M 

70.0 
69,* 
72.* 
70.8 
73.7 

71,5 
73,0 
73,7 
68,5 
69,9 

70,7 
6*, 8 
72,5 
70.0 

70.6 


76.9 

53.0 

65,0 

79.1 

51.5 

65,3 

83.7 

52.9 

68,3 

8*. 3 

53.1 

68.7 

80.5 

*7.0 

63.8 

82.7 

55.2 

69.0 

81.0 

55,1 

68,1 

78.2 

*8,8 

63.5 

80.9 

57,3 

69.1 

1.7 
1.8 


1.6 


1.1 
2.8 


1.7 


*.6 
2.3 


3.90 
2.00 
2.69 


3.80 
*.62 
3.12 


2.*0 
1.28 
2.72 
.72 
3.0* 

.72 

.*8 

*.95 

2.2* 

2.22 

2.08 


.90 
2.77 
1.15 

.96 
1.8* 
1.52 


,80 
2,21 

,95 

2,00 

1,52 
1,1* 

1,3* 

.62 

1.09 

1.05 
1.80 

.99 
2.59 

,28 

.32 

.90 
1.08 
1.16 
1.05 

1.22 
2.95 
2.62 
1.38 

1.35 


*.06 
2.27 

.67 

.60 

2.36 

*.51 

3.8* 

*,*1 

,67 


1.23 

-  1.75 

-  1.35 


2.61 
3.*9 


3,30 


2,88 
2.87 


1.98 
2.83 


.90 

15 

.*2 

23 

.95 

17 

.*0 

29 

1.28 

23 

1.1* 

11 

1.26 

17 

1.12 

17 

.58 

30 

.79 

17 

.33 

30 

1.25 

17 

.53 

30 

.16 

18 

1.87 

22 

.98 

22 

1.16 

1* 

.35 

29 

1.72 

19 

.61 

23 

.3* 

29 

.60 

22 

.33 

17 

1.66 

18 

.*1 

23 

.67 

17 

.95 

10 

.68 

30 

.75 

18 

.*5 

22 

.*7 

23 

.38 

30 

.61 

30 

1.15 

30 

.75 

29 

1.82 

1* 

.15 

29 

.12 

23 

.*7 

22 

,55 

22 

,30 

29. 

.*7 

22 

,60 

23 

1,*6 

19 

1,10 

22 

,*2 

29 

1,33 

16 

,58 

18 

,36 

29 

,*9 

29 

,93 

17 

3,11 

22 

l.*l 

22 

1,09 

12 

.56 

29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
JUNE  1967 


Tan 

iparoluro 

Praclpllallon 

II 

< 

il 
IJ 

1 

£ 
1 

S 

1 

1 
1 

No.  o 

Doyi 

1 

n 

1 

1 
1 

S 

§ 

Snow,  SUol 

No.  ol  Ooyi 

Slollon 

Max. 

MIn. 

1 

1^ 

ft 

T 

o 

1 

o 

1 

i 
8 

■11 

•:i 

•:j 

tl 

EAST    BRADY 

88.6»1 

56.SM 

72. 6M 

95 

17* 

*0 

7 

11 

0 

0 

0 

1.97 

.72 

29 

.0 

0 

_— . 

0 

ERIE   WB   AIRPORT 

80.9 

61.3 

71.1 

*.* 

89 

16« 

*0 

18 

0 

0 

0 

0 

2.*9 

-       .56 

l.*5 

21 

.0 

0 

I 

FARRELL    SHARON 

88.7 

62.0 

75.4 

*.l 

99 

*8 

26» 

0 

12 

0 

0 

0 

l.*9 

-    2.22 

.70 

29 

.0 

0 

0 

FRANKLIN 

83.1 

J6.'. 

69.8 

2.9 

93 

38 

29 

0 

0 

0 

1.65 

-    2,22 

.73 

22 

.0 

0 

0 

GREENVILLE 

8S.5 

S6.8 

71.2 

2.8 

93 

15^ 

38 

12 

0 

0 

0 

*.*9 

.36 

1.76 

21 

.0 

0 

2 

JAMESTOWN    2    NM 

81.* 

56.7 

69.1 

92 

16« 

37 

39 

0 

0 

0 

3.31 

-       .51 

1.** 

22 

.0 

0 

2 

KANE    1    NNE 

79.3 

*9.0 

6*. 2 

90 

28 

95 

0 

1 

0 

2.*3 

.70 

29 

.0 

0 

0 

MEAOVILLE    J    S 

82.2 

56. k 

69.3 

2.6 

92 

37 

31 

0 

0 

0 

2.*7 

-    1.8* 

1.69 

22 

.0 

0 

1 

MERCER 

82.2 

57.* 

69.8 

90 

*2 

18 

0 

0 

0 

2.02 

.59 

29 

.0 

0 

0 

TIONESTA   2    SE   0AM 

81.6 

5*.0 

67.8 

90 

3* 

*1 

0 

0 

0 

3.79 

1.79 

1* 

.0 

0 

I 

TITUSVILLE   WATER   WORKS 

81.2 

50.7 

66.0 

91 

13 

30 

70 

0 

1 

0 

2.79 

1.60 

22 

.0 

0 

1 

WARREN 

83.3 

55.5 

69,* 

2.7 

93 

16 

33 

19 

0 

0 

0 

3.69 

-       .98 

1.20 

17 

.0 

0 

1 

DIVISION 

68.* 

1.9 

2.67 

-    l.*2 

.0 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Following  a  long  winter  and  a  practically  non- 
existent spring,  summer  arrived  In  Pennsylvania 
almost  with  the  advent  of  June.  Typical  summer- 
time heat  and  humidity  under  nearly  cloudless 
skies  made  their  debut  during  the  first  few  days 
of  the  month  and  prevailed,  almost  without 
Interruption,  through  the  middle  of  the  month. 
During  this  period  afternoon  temperatures  fre- 
quently reached  the  eighties  to  low  nineties 
statewide  with  the  aid  of  bright  sunshine  and  a 
southerly  breeze.  The  latter,  however,  also 
brought  quite  moist  air  which  lingered  through 
most  of  the  month.  Maximum  temperatures 
after  the  17th,  however,  remained  at  somewhat 
lower  levels  generally.  Very  few,  if  any,  new 
temperature  records  for  the  date  were  set 
during  the  month,  yet  at  most  sections  this 
was  the  warmest  June  in  several  years  and 
in  western  areas  the  warmest  June  since  1949. 

In  contrast  to  May  precipitation  which  was  so 
plentiful,  rainfall  in  June  was  markedly  less 
in  practically  all  except  extreme  eastern  areas. 
The  first  2  weeks  in  particular  were  unusually 
dry,  reminiscent  of  June  1966,  as  showers  broke 
out  on  only  1  or  2  days  and  produced  only  token 
amounts  of  rain  at  most  places.  Portions  of 
Bradford,  Susquehanna,  and  Wayne  Counties  in 
the  north  and  a  few  isolated  spots  in  south- 
central  areas  were  the  exception,  where  thunder- 
showers  on  the  9th  and  10th  provided  up  to  nearly 
2  inches  of  rain.  By  the  13th,  weather  systems 
resumed  more  normal  movement  and  thunder- 
shower  activity  increased  somewhat.  Rainfall 
yields  per  storm,  however,  were  limited  through 


the  remainder  of  the  month  in  most  western  and 
central  sections  where  monthly  totals  were  well 
below  normal.  Amounts  were  generally  in  the 
1.0-  to  2.5-inch  range,  with  a  number  of  spots 
in  the  southwest  reporting  0.4  to  0.8  inch  for  one 
of  the  driest  Junes  of  record.  In  most  areas 
from  the  Susquehanna  Valley  eastward  and  in 
the  northern  tier  of  counties,  it  was  a  different 
story,  however.  Although  storm  activity  was 
also  limited,  rainfall  per  storm  was  consider- 
ably greater,  especially  the  thunderstorms  during 
mid-month  when  heavy  rainfall  of  over  3.0  inches 
in  a  few  hours  was  recorded.  On  the  18th,  Allen- 
town  measured  3.30  inches  in  3  hours  and  George 
School  3.5  inches  in  1  1/2  hours.  Rainfall  totals 
for  the  month  in  most  eastern  and  northern  coun- 
ties were  in  the  3.0-  to  4.5-inch  range  for  the 
wettest  June  in  several  years.  Allentown  had 
the  wettest  June  since  1956.  Most  places  re- 
ceived more  rain  than  in  June  and  July  of  1^66 
combined.  Only  the  Berks,  Perry,  and  Columbia- 
Luzerne  County  area  of  central  and  eastern 
Pennsylvania  received  significantly  less  rainfall 
than  surrounding  sections. 

The  effects  of  the  June  weather  were  mostly 
beneficial,  especially  the  rainfall  which  was  a 
welcomed  change  from  the  early  summer  dry- 
ness of  the  past  several  years.  Local  flooding, 
however,  was  reported  in  some  eastern  locali- 
ties from  the  heavy  downpours.  The  severe 
thunderstorms  also  caused  somewhat  more  than 
the  usual  property  damage  in  parts  of  central 
and  eastern  sections  of  the  Commonwealth. 


Nelson  M.  Kauffman 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania    17070 
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ring  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


"3 

Day  of  Month 

Station 

0 

H 

1  {  2   3 

4  1  5    6 

7  1  8    9 

10   U   12 

13  1  14  1  15 

16   17  1 

18 

19 

20  1  21 

22  I  23 

24 

25 

26   27 

28  1  29 

30 

31 

•   »   « 

POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  2 

S.96 

.04   .73   .97 

.11   .02 

.34   .26 

.12 

.31 

.16 

2.40 

.40 

.10 

FRANCIS  E  WALTER  OAK 

3.A7 

1.92 

.38 

.34 

.48 

.02 

.17 

.16 

fREEUANO 

i.eA 

.06 

.05 

.95 

.38 

.31 

.09 

GOULOSBORO 

3.02 

T 

.26 

.23   .78 

.01 

.94 

.25 

.41 

.02 

.02 

.10 

MAwLEY 

1.90 

.14   .15 

.02 

.21   .17 

.12 

.54 

.38 

T 

.06 

T 

.11 

HOLLISTERVILLE 

S.29 

T         .75 

T     .67 

.21   .50 

.96 

1.55 

.36 

.17 

.02 

.10 

HONESDALE  ".  N« 

2.81 

.08   .34 

.77 

.13   .25 

.15 

.30 

.24 

.40 

T 

.07 

.08 

LARE  MINISINK 

2.95 

.21 

.18   .92 

.50 

.22 

.66 

.01 

.25 

LAKEVILLE  I  NNE 

3.00 

.11 

.74   .35 

T     T 

.30   T 

.42 

.53 

.25 

.11 

.07 

.12 

LONG  POND  2  W 

2.09 

.06 

.58 

.17 

.80 

.03 

.05 

.40 

MATAMORAS 

3.09 

.29 

.09 

.08   .44 

.48 

1.13 

.25 

.11 

.16 

.06 

MILANVILLE 

2.80 

.15   .32 

.20 

.09   .11 

.14 

.64 

.44 

.35 

.19 

.05 

.12 

PAUPACK  2  WNM 

2.91 

.01   .74 

T 

.18   .17 

.05 

1.17 

.35 

.09 

.10 

.05 

PLEASANT  MOUNT  I  w 

3.74 

T 

.18   .12 

.01 

.47   .55 

.02 

.27 

.15 

1.84 

T 

.10 

.03 

SCKANTON 

2.33 

T 

.17 

.84   .06 

.18 

.36 

.18 

.33 

.01 

.20 

STR0UDS6UR0 

2.30 

T 

T 

I. 01 

T 

.84 

T     .19 

T 

T     T 

.26 

SWEET  VALLEY 

- 

2.13 

.03 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

TOBYMANNA 

2.A5 

.99   T     .32 

.01   T 

.05 

.42 

.12   .08 

•  27 

T 

.19 

wlLKES-BARRE  A  NE 

2.00 

T 

T    1.27 

.05 

.21 

.18 

.21 

T 

T 

.08 

W-BARRE-SCRANTON  WBAP 

A.A6 

T 

.06 

.36       .49 

2.29   .15 

.32 

.21 

.14   .30 

T 

T 

.14 

EAST  CENTRAL 

MOUNTAINS          02 

ALLENTOWN  WB  AP         R 

4.10 

T 

T 

T 

3.50 

.06 

.21   T 

T 

T 

.33 

BETHLEHEM 

2.42 

T 

T 

2.00 

.05 

.23 

T 

T 

.14 

CLAuSSVILLt 

1.54 

1.11 

.02 

.13 

.28 

KRESGEVILLE  3  w 

2.25 

.45   .02 

1.10 

.15 

.18 

.35 

LEhIGHTON 

1.31 

T     T 

.81 

.12 

.03 

.35 

NEn  TRIPOLI 

l.(>9 

.01 

.01 

.35 

.49 

.09   .01 

•  73 

PALMERTON 

1.69 

.06 

.19   T 

.85 

.03 

.04   .02 

T 

T 

.50 

PORT  CLINTON 

4.80 

.02 

3.80 

.18 

.18 

.62 

POTTSVILLE 

- 

-     -     - 

-     -     - 

-    .    - 

... 

... 

. 

. 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

.    • 

- 

TAMAOUA 

2.24 

.18 

T 

1.40 

.22 

.16 

.01 

.02 

.25 

TAMAQUA  A  N  DAM 

2.96 

.08 

T 

1.15 

.30  1.00 

.18 

.02 

.23 

2ERBEY  AIRPORT 

1.11 

.01 

.11 

.40 

.11 

.17 

.31 

2  ION   GROVE 

1.35 

.07 

.47 

.07 

.49 

.25 

2I0NSVILLE  3  SE 

1.40 

.02 

.50 

.03 

.64 

.21 

SOUTHEASTERN 

PIEDMONT           03 

BEtHTELSvILLE 

. 

.     .     - 

- 

-    -    - 

... 

... 

, 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

, 

BERNE 

3.03 

.30 

2.04 

.09 

.15 

.45 

CHADDS  FORD 

2.22 

1.11 

.25 

.42 

.12 

.01 

.31 

COATESVILLE  1  Sw 

2.19 

.40 

.05 

1.17 

.02 

T 

.55 

CONSHOHOCKEN 

2.92 

1.84 

.04 

•  44 

.03 

.57 

DEVAULT  I  w 

4.39 

.17 

1.05 

.59  1.75 

.83 

D0YLE5T0WN 

2.99 

1.12 

.90 

.97 

EPHRATA 

2.77 

.10 

.05 

.04 

2.20   .10 

.28 

GEIGERTOUN 

- 

... 

... 

... 

... 

... 

. 

. 

. 

- 

- 

. 

- 

GEORGE  SCHOOL 

5.80 

4.38 

.08 

.88 

.13 

.33 

GLLNMOORE 

4.20 

.01 

.20 

.07 

3.41 

.51 

GRATERFORD 

2.33 

.30 

.09 

1.23 

.37 

.34 

GRATERFORD  I  E 

2.28 

.33 

.57   .66 

.72 

HOLTwOOD 

1.04 

.06 

.16 

.08 

.34 

.06 

•  34 

HONEY  BROOH  1  w 

1.11 

.11 

.01 

.62 

.37 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 

2.12 

.50 

T 

T 

.72   .19 

T 

•  71 

LANDISVILLE  2  Nw 

3.67 

.06   .18 

1.17 

.07 

1.70 

.01 

•  48 

LEBANON  3  Sw 

2.77 

.17 

.32   .04 

1.25 

.28 

.33 

•  38 

MAPLE  GLEN 

3.57 

2.07 

.10 

1.10 

.30 

MARCUS  HOOK 

3.53 

.46 

1.53 

.81   .08 

•  01 

T 

.64 

MOHGANTOWN 

1.19 

.02 

.16 

T 

.58 

.43 

MT  GRETNA  2  SE 

3.32 

.05 

.13 

1.60 

.18 

.90   .04 

•  02 

.40 

MYERSTOWN 

1.46 

.11   .08 

.72 

T 

.11 

.44 

NE5HAM1NY  FALLS 

5.61 

3.44 

.86 

.78   .05 

.38 

NORRISTOWN 

2.33 

1.44 

.02 

.58 

.29 

PALM 

. 

.80 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

3.35 

.48 

.96 

1.15   .10 

•  04 

.62 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

4.12 

.42 

.66 

2.47   .06 

.02 

T 

.49 

PHOENIXVILLE  1  E 

3.43 

.20 

.34 

.65  2.24 

OUAKERTOWN 

1.56 

,22 

.09 

.66 

.03 

.56 

READING  »B  CITY         R 

1.15 

T 

.62 

.04 

.26 

.01 

.22 

5TRAUS5TOWN 

1.86 

.05 

.28 

.87 

.06 

.23 

.37 

VIRGINVILLE 

1.54 

.74 

.06 

.65 

.09 

WEST  CHESTER 

2.33 

.70 

.30 

.60 

.08 

.65 

WEST  GROVE  I  SE 

2.82 

.80 

.07 

.92 

•  29 

.13 

.61 

YORK  HAVEN 

3.41 

.22   .55 

1.58 

T 

.66 

.40 

• 

LOWER  SUSOUEHANnA   OA 

ARENDTSVILLE 

2.62 

.07   .08 

.36 

.02 

1.00 

.38 

.71 

BLOSERVILLE  I  N 

.55 

.20 

T 

.25 

•  10 

CARLISLE 

1.92 

.25   .07 

.55 

.09 

.84   .12 

CHAM6ERSBURG  1  ESE 

2.37 

.08 

.80 

.51   .02 

.06 

T 

•  90 

GETTYSBURG 

2.97 

T 

.06 

.80 

.01 

.90 

.15 

W05 

HANOVER 

2.60 

.65 

.34 

.62 

.02 

.13 

•  84 

HARRI56URG  WB  AP        R 

1.90 

.50 

T 

.35 

.01 

.67   .02 

T 

.05 

•  30 

HUNTSDALE 

2.31 

.32 

.08 

.19 

T 

1. 10 

T 

.62 

MERCERSBURG 

2.94 

.21 

.17 

.78 

.98 

T 

.80 

NEW  PARK 

1.77 

.04 

.67 

.03 

•  01 

.02 

1.00 

SHIPPENS6URG 

2.08 

T 

T 

.45 

.80   .15 

T 

.09 

.59 

SOUTH  MOUNTAIN 

6.05 

1.15 

2.98 

1.00 

.11 

.81 

SPRING  GROVE 

2.97 

.10 

.56 

.62 

.11 

1.58 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.58 

.22 

T 

.27 

.01 

.45   .01 

•  18 

T 

1.44 

MIDDLE  SUSUUEHANNA  05 

BEAR  GAP 

2.83 

.08 

.21 

1.61 

.60 

.07 

.26 

BEAVERTOWN 

1.99 

.15 

1.13   .05 

.22 

.12 

.11 

.21 

BERWICK 

1.19 

.06 

.05   .10 

.33 

.12 

.25 

•  16 

.12 

CAMP  KLINE 

4.54 

.13 

1.92 

.46  1.21 

.48 

T     .23 

.04 

.07 

CEDAR  RUN 

3.92 

.72   .60 

1.58   T 

.11   .17 

T 

.74   T 

T 

DANVILLE 

1.23 

T 

.20   .40 

.40 

.15 

.08 

T 

ENGLISH  CENTER 

1.78 

.08   .74 

.11   .23 

T 

.47   .10 

.05 

JERSEY  SHORE 

3.66 

.69   T 

.46   .42 

.13 

.20 

T 

1.58 

.12 

.06 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

2.10 

.02 

1.26   .59 

.02 

.21 

LEWISTOWN 

2,55 

2.46 

.06 

.03 

MILLVILLE  2  Sw 

1.35 

.10 

.20   .27 

.17 

.13 

.48 

T 

NEWPORT 

1.04 

T 

T 

.14 

T 

.03 

.43 

.12 

.32 

SHAMOKIN 

2.57 

.19   .26 

1.45 

.30 

.20 

T 

.17 

SUNBURY 

2.64 

.66   .83 

.14 

.32 

.69 

T 

WATSONTOWN 

' 

... 

■     "     ■ 

.    .    . 

. 

. 

S«a  refaiSDCe  n 


3  toUowlng  Station    lodes. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Oonllnuad 

I'tNNlVLVANIA 
JUNE       L9AT 

Station 

I 

Day  of  Month 

" 

1  1  2  1  3 

4  1  s  1  e 

7  1  8  1  9 

.0| 

'■I 

12 

13  1  14  {  IS 

16 

17  1 

18 

l.| 

20  1  21 

22| 

_«_[ 

IT 

25 

V.      -a 

HILllMSPORT  ae  Hf 

i.f 

T 

1.39   .21   .34 

.36 

.11 

.20 

.03 

.21 

1 
.32 

.01 

•    •    • 

1 

U«i|>t»  SUSOUlH«NN«   06 

•USTINOURO  J  » 
C«NION  1  N» 
COVlNOrON  i    rSh 
OIXON 
OUSMODE  I    SSa 

2.0C 
I.2C 
2.«1 
2.61 

.39 
.29 
.28 

T 

•  16 

•  20 

•  IT 

U60 

.9C 

.09   .19   .90 

I 

T     .10 

.05   T 

.25 
.75 
.35 

T 

.32 

.19 
.19 
.99 

.12 

.42 

.17 
.90 
.09 

.06 
.07 
.19 
.26 
.26 

T 

.21 

.09 

.99 

.31 
.29 

.06 
.42 
.06 
.96 
.96 

.08 

T 

.29 

T 

T 

.A*        • 
.22 

.*7       • 

.09 

.06 

OOIES  NEDE 

_ 

.      •      . 

-    .    . 

>    -    . 

_ 

. 

_ 

*    -    . 

HOP  BOTTOM  2  5E 
ttKRENCEVlLLE 
IE  ROY 
MONTROSE 

3.81 
1.93 
A.S9 
J. 10 

.09 
T 

.08 
.03 
.17 
.04 

■  33 

.93 

.20 

.11 
.61 
T 

.92 
.02 
.19 
.62 

1.26 
.23 

1.40 
.29 

.36 
.28 

.13 
.09 
.10 
.36 

.19 

.02 
.22 

.12 
.19 

T 

1.30 

.75 

1.28 

.03 
.11 

.19 

T 
.37 

.40 

T         ! 
.23       . 

.07 

ORHELL  2    N" 
RUSHVILLE 
SU&OUEHAMNA 
TOaANOA  1  ESE 
TROY 

3.TA 
3.«< 
3.0t 
*.t2 
3.11 

.22 

.11 
.06 
.78 
.93 

.57 

.57 
.07 
1.14 
.12 

.09 

T 

.08 
.60 

.16 

.03 
.49 

.30 
2.03 

.04 
.22 

.07 

.29 
.18 
.98 

.34 
.23 

.93 

.29 

1.10 
.09 
.04 

.29 

.03 
.37 
.02 

.07 
.11 

.53 
.35 

.74 
.90 
.20 

.01 

.01 

.91 
.09 
.35 
.03 
.34 

.94 

.10       . 

.06       • 

.18 

.49      • 

aELLSBORO  3  S 

3.12 

.32 

.01 

T     .24   .03 

T 

1.26 

.01 

.30 

T 

.29 

.04 

T 

.15 

.91      • 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

6ELLEF0NTE  »  S 

CLARENCE 

CLEARFIELO 

Du  eois  7  E 

EMPORIUM  1  N 

2.A0 

.17 

.66 

1.28 

2.72 

.12 

.2* 

T 
•  07 

.21 

.08   .02 

T     •OT 

•  07 

T     ^30   ^02 

T 

.08 
.02 
.0* 

1.12 
.33 

.79 

T 
.02 

I 
.12 

.08 

T 

.09 

.06 

T 

.09 
.06 
.04 
.9* 

.85 

.18 

.02 

.10 

.01 

T 

.06 
.03 

T 

.12 
,45 

T 

.06       • 

.19       • 

.22 

.98       • 

.62       • 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAHAFFEY 

2,99 
.72 

3.04 
.72 
.71 

.0* 

.18 

.68 
.36 

.02 

.34 

.45 

T 
T 

.07 

.12 

T 

.11 
.19 
:.29 

.03 
.30 

T 

.02 
.10 
.18 

.68 
T 

T 

.08 

.50 
.03 

.03 

T 

.06 

.06 

,50 
,02 

.29 

.41 
.33 
.04 
.53       • 

.18       . 

MEOix  Run 

MILLHEIM 

PHILIPSBURO  FAA  AP 
RENOVO 
RIDGUAY 

3.08 
3.7* 
.48 

A. 95 
2.2A 

T 
.09 

T 
T 
T 

.09 

.90   .42   .89 

1.37 
.05 

.70 

T 

.04 
2.11 

1.39 
.03 

.39 

.16 

.01 

T 
T 

T 

.17 

T 
1.87 
.96 

.01 
.46 
.14 
.05 
.07 

T 

.14 
.30 

.08 

T     .11 

.55 

.42      . 

.06       • 

.07 

.31       • 

.12 

5INNEMAM0NIN0 
STATE  COLLEGE 

1.9* 
2.22 

T 
•  19 

T 

.10   T 
1.16   T 

.19 

T 

.71 
.28 

T 

.05 

T 

.12 

T 

.26 

T 

.0* 
.90 

T 

.14 

T 

.33 

.01 

.06       I 

*    •    « 

SOUTH  CENTRAL 

MOUNTAINS            08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BREEZEaOOD 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 

.90 

1.A4 

ueo 

.42 

l.IO 
.12 

.29 
.35 

.02 

.12 

.20 
.35 

.03 
,06 

.35 

.22 

.01       . 
.50       • 

CARROLLTOWN  2  SSE 

1.69 

.81 

.01 

.41 

.10 

.06 

.07 

•  IT       • 

CRESSON  1  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  Sa 

2.79 
2.77 

T 

.10 
.73 

1.66 
1.72 

.6* 
.11 

.05 

.35 

.12 

.04       • 
•  04       , 

HUNTINGDON 

HVNDMAN 

1.19 
1.82 

.49 

.17 

.37 

.18 

.40 

.02 

.61 
.67 

7 

T         • 
.06        • 

JOHNSTOWN 
XEGG 

.96 

.03 

.23 

.01 

.01 

.33 

.34 

.01       . 

NAPLETON  DEPOT 
MARTINSBURG  FAA  AP 
MC  C0NNELLS8URG 

.60 
1.8* 

.      •      . 

.     .     '. 

.54 

.14 

T 

.04 
.32 

.04 
T 

.01 

.60 

.28 
.12 

.01 
T     .19 

.08       • 

.07       . 

SAXTON 

TYRONE  »  NE  BALD  EAGLE 

alLLlAMSBURG 

aOLFSBURG 

1.8* 
1.93 
l.»9 
1.98 

.88 
.04 
.03 
.59 

T 

T 

T 

.09 

.37 

T 
T 
T 
.25 

.11 
1.01 
.63 
.35 

T 

T 

.59 

.19 
.29 

.** 

.02 

T 

.06 
.09 
.03 

.26       • 
•  18 

.08       • 
.30       • 

•    «    * 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCK  3 
BAKERSTOaN  3  WNa 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BOSwELL  1  Sa 

1.7* 
.80 
.78 
2.21 
1.51 

.1* 

.02 

.3! 

.2( 

.03 

T 

.18 
.33 

1.66 

T 

.14 

T 

.08 

.24 

.26 

T 

.75 

.02 

.15 
.05 

.15 

T 

.39 
.08   .23 

.20 
.02   .16 

.23 

.76       • 
.19       • 

braddock  lock  2 
bruceton  i  s 

.91 
.*9 

.22 

.02 

.60 
.45 
.41 
.26 
.15 

.02 

.09 

.04       \ 

BURGETTSTOaN  2  a 
BUTLER  5  aNW 
CHARLEROl  LOCK  <, 

.99 

.*2 

.01 

.09 

.0* 

.02 

.67 

.06 

.04 

.10 
.07 

.38 
.19 

CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

2.00 
1.92 
1.37 
.47 

.60 

.95 

T 

.13 

.05 

.26 
.15 

.12 
.43 
.50 
.32 
.39 

.03 
.07 

.10 
.08 
.21 

.02 

.69 
.04 
.09 
.19 
.19 

T         • 

•  68       • 

•  39       . 

T         • 

CREEK3I0E 

OERRY 

DONEGAL 

DONOR  A 

FORD  CITY  »  S  DAM 

.49 

1.1* 
1.3* 
.62 
1.09 

T 
.04 

T 

.08 

.2! 

.11   .16 

.75 
.32 

T 

.07 

.03 

.32 

.49 

T 

T 

•  03 

•  02 

•  47 
.11 

T 
.18 

.02 

.03 

.29 

.12 
.13 
.12 

•  20       . 
.38 

GLENalLLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

.48 
2.24 

1.09 
.46 
1.80 

•  05 
T 

•  12 

T          .01 
•  13 

.06 

.06 
.16 

.01 

T 

.04 

.11 
1.46 

.04 
.03 
.05 

.05 

.01 

T 
.09 

T 

.01 

.29 
.39 
.24 
.38 
.33 

.23       I 

.61       . 

1.15      ! 

MC  KEESPORT 
MEYERSOALE  1  a 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NATRONA  LOCK  A 
NEW  CASTLE  I  N 

.73 
1.76 
.99 
.51 
2.99 

.02 
T 

T 
1.82 

.02 

T 
.64 

.02 

.0* 
.01 

.03 
.09 

.01 

•  65 
.65 
.18 
.09 
.03 

.01 

.03 
.16 

.09 
.05 
.75 
.09 
.57 

T         . 

.27 

T         . 

.30 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 

PITTSBURGH  WB  CITY       R 

.28 
.32 

1.19 
.90 
1.08 

.08 
.02 

.07 

.16 

.02 

•  05 
.11 
•  01 

.10 

T 

T 

T 
T 

.47 
.59 

.05 
.12 
.06 

T 

.03 

T 

.02 

T 
.22 

•  15 

T    .10 

.51 

.16   .13 

.01   .21 

T        \ 

T         . 

.04 

.28 

PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  a 
SCMENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK 

1.16 
1.42 
1.09 
1.71 
1.22 

.14 

T 
1.05 

•02   .30 
.28 

.07 

.03 

T 

.02 

.02 

.47 

•  06 

•  02 

.21 

T 

.12 

.06 
.60 

.07 

.20 

.01 
.18 

.30 
.48 
.13 
.10 
.42 

.10 
•  66 
.10 
.34       • 

SOMERSET  FAlRVIEa  ST 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
WAYNESBURG  1  E 

1.45 
2.95 
2.62 
I. 72 
1.38 

.22 

T 

T 
•  24 

T 

.05 
.11 
T 

.11 

.03 
1.46 
.14 
.87 
.09 

T 

1.10 

T 

.43 
.46 
.53 

.07 
.38 

.12 

.33 

.09 
.09 

.04 
.26 

.33 

.18 
.52 
.20 
.42 

.52 

.41        . 

.32 

T         . 

WHITESBURG 

.82 

•  06 

.04 

T 

T 

T 

.72 

DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

Continued 

JUNE                 1967 

e2 

Day  of  Month 

Station 

1    1    2        3 

4    1    5    1    6 

7        8    1    9 

10  1 

11 

12 

13   1    14   1   15 

16 

17   1 

IS 

19   I    20 

1    ^' 

2^1 

23      24 

25  1 

26   1  27 

28      29      30 

31 

•       *       * 

NODTHUEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 
6ARNE5 
BRADFORD    FAA    AIRPORT 

3.36 
5.97 
4.06 

.05 

.18 

T 
T 

.05      .70      T 

.90 
T            .15      T 

.03 
1.33 

.70 
1.80 
.21 

.13 

.40 

T 

,02 

i.ie 

1.20 
2.00 
.02 

.06 

.10 
.20 

.47 
.55       .12 

.84 

BRADFORD    CENTRAL    FS 

BRADFORD   4    w    RES 

2.27 

.16 

.26 

.58 

BROOKVILLE    SEWAGE    PL. 
CARTER    CAMP    2    W 

.67 
4.99 

1.98 
.01 

.03      .14 

,63 

.21 

.48 

.18 

.12 
.83 

.09 
.04 

.36      .10 
.64 

CLARION    3    SB 
CLERMONT    *    NW 
CONNEAUTVILLE 

2.36 
4.51 

T           T 

.67 

T 

.03 

.93 

.01 

.12 

T 

,11 

T           T 

.24 
3.11 

.08 
T           T 

.02 

.16 

.48      ,04 
.70 

4.24 

.48 

1.03      .12 

.94 

.09 

.46 

,30       ,33 

CORRY 

3.S4 
4.41 

.03 

.05 

1.09 

.21 

.36      .58 

.27 
.89 

.14 
.32 

.24 

.28 
1.01 

.04 

.02 

.04 
.36 

T            ,64 
T               ,44 
T            ,56 

COUDERSPORT    6    E 

5.73 

T 

1.62      .72 

T 

.03 

T 

OU    BOIS    FAA    AIRPORT 

1.97 

.10 

.28 

.42 

.20 

.25 

,72 

ERIE    WB    AIRPORT 
FARRELL    SHARON 
FRANKLIN 
GALETON 

2,49 
1.49 
1.66 
4.07 

T           .10      T 

T 
.30 

T                        .07 

.20 
.10    1.02       .10 

.04 
.24 

T 
T 

.60 

.01 

.07 
.36 

.35 

1.45 

.06 

.26 
.73 
.36 

T 
.12 

.17 
.05 

T 
.27 

,05       .70 

.55      T 

.50 

GREENVILLE 

4.49 

l.U 

.19 

.09 

.09 

1,76 

.44 

T 
.02 

.02 
.02 

T 

.06                   .73 
.60      T 
.70      .06 

JAMESTOWN    2    NW 

3.31 
2.43 

.02 

.10 

.65 

.29 

T 

.40 

.19 

LEWIS   RUN    3    SE 
LYNCH 

3.51 
5.33 

.37 

.08 

T            .15       .12 
1.30 

T 

.86 
1.80 

.27 

.38 

.83 
.93 

T 

.29 

.53      .10 

HEADVILLE    I    S 

MERCER 

NORTH    EAST    2    SE 

PITT5FIEL0    9    WSw 

RAYMOND 

2.47 
2.02 
2.92 
6.85 
7.27 

.31 

.11 

.20      T 
.46       .68       .67 

.02 

.07 
.32 
.12 

T 
T 
.66 

1.11 
.72 

.07      T 

.06 

.62 
.56    1.02 

.30 
.21 

.08 
.16 
.09 

2,94 

.02 

.17 
.02 

.43 

.06 
.17 

T 

1.69 
.26 
1.85 

.59 

.40 
.05 

.22 

.06 

.06 
.19 

.04 

.53 

.59 

.60      .03 

.67      .06 

.42 

RUSSELL 

4.92 

.02 

.06 

1.65 

I. 00 

T 
.16 

1.24 

.05 

.14 

.73      .03 
.20      .35 

STUMP    CREEK 
TIONESTA    2    SE    DAM 

.71 
3.79 

.15 

•A  ,.  '•"" 

.01 

!31 

,22 

,07 

.27 

.02 
.04 

•  07 

.68      .03 
.42      .04 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

TURTlEPOINT    <f    NE 

- 

-         -         - 

-        -        - 

-           -           - 

" 

" 

" 

-           .           - 

" 

" 

" 

* 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

WARREN 

WEST    HICKORY 

3.52 

3.69 
3.36 

.01 

.03 
.08 

.02 

.06 

.02 
1.20 
.62 

,19 
,56 
,60 

T 

1.87 
.99 
.75 

.02 
.05 
.02 

.18      .01 

.16 

.25 

.88      .29 
.69      .04 
.70      .28 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wlr 
(Speed   - 

d 
m.p.ti.) 

Relative    humidity    averages 
percent 

Number  ol  days  with  precipitation 

Hi 

i 

Station 

V  c 

a  o 
**  *j 

rH    O 

0)  ^ 

rH    © 

3  a 

« 

> 
< 

1    . 
u.     B 

§        1 
|-ol 

-2 

i 

EASTERN    STANOAPD 
1    AM         7    AU          1    PM 

TIME 
7    PM 

8 

8 
1 
3 

0> 

g! 

I 

4 

CM   3 

1 

?  >-  g 

ALLENTOWN   wb    aippopt 

21 

?.8 

7.9 

25++ 

20 

25 

73 

75 

47 

54 

6 

1 

2 

0 

0 

1 

10 

- 

5.2 

FPIF  wn   aippopt 

?r. 

3."; 

10.4 

?4+  + 

6 

Ifl 

70 

72 

54 

56 

3 

3 

0 

1 

0 

12 

~ 

5.0 

H4PRISBURG    WR    AIRPnPT 

IP 

i.p 

6.3 

23 

W 

22  + 

68 

70 

48 

53 

3 

2 

2 

0 

0 

9 

74 

5.6 

PHILA0ELPHI4    we    AIPPOPT 

?1 

3.3 

8.0 

23 

W 

22 

81 

81 

54 

62 

2 

7 

1 

0 

1 

7 

65 

5.6 

oitt<;riipgh  wb  aippopt   j 

lo 

1.8 

7.3 

24  +  + 

31 

17 

67 

68 

44 

49 

3 

3 

0 

0 

0 

7 

61 

6.7 

PITTSBURGH    WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

2 

1 

0 

0 

7 

59 

- 

PFAOING    we    CITY 

- 

- 

- 

35 

SW 

22 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

1 

0 

0 

6 

69 

5.3 

wilkes-barre-scranton  wrap 

Zr, 

2.0 

7.1 

25 

E 

16 

78 

83 

56 

61 

1 

8 

0              0 

1 

13 

65 

5.7 

WILLIAMSPOPT    WB    AIPPOPT 

17 

1.3 

6.6 

36++ 

30 

15 

91 

88 

55 

63 

2 

3 

7 

0 

1 

0 

13 

5.4 

See  Relereace  Notes  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


POCONO   MOUNTAINS        01 

FRANCIS   E    kALTES    OAM 

FREELANO 

MAXLEV 

HATAMORAS 

WILANl/ILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  M 

5CRANT0N 

STROUOSBURG 

SHEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

M-SARRE-SCRANTON  MBAP 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTOWN  NB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEV  AIRPORT 
ZION   SROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  I  Su 

DEVAULT  1  W 

EPHRATA 

GEOROE  SCHOOL 

GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 

LANDISVILLE  2  NN 

LEBANON  3  SM 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  5E 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


66   73   a2 
3*   40   AS 


6S  ao 

40   40 


66   74   62 


ai   88 
37   46 


67   75 
30   32 


70   77   87 
41   43   46 


70  ao 

35   43 


75   84 
45   49 


71   85 
46   56 


69  73 

42  43 

74  83 
47  50 

75  84 

43  46 


67   72   81 
38   41   44 


71   75 
44   46 


82   84 
45   50 


88   85 

54   60 


80   80 
44   46 


80   80 
48   50 


83   85   84 
47   49   50 


83 


54   56 


79  78  76 

45  46  47 

83  84  83 

55  56  59 


84   86 
51   54 


49   53   56 


85   85   86 
42   45-51 


77   78 
60   56 


83   83 
43   47 


86   85 
49   54 


84   85 
54   56 


80   86 
50   53 


81   83 
54   58 


84   84 
49   54 


81   81 
60   61 


84   84 
48   52 


86   86 
57   61 


86   86 
65   65 


85   85   82 
50   56   56 


PCNNSVLVANIA 
JUNE       1967 


D.y  Ol  Month 


10   II   12  I  13  I  M  I  IS 


78   79 
44   54 


61   82 
52   62 


80   81 
47   50 


85   87 
47   61 


82   83 
43   45 


77   76 
47   59 


84   85 
54   54 


84   86 
48   55 


65   87   87 
56   58   56 


16  I  17  1  18 


19  I  20  I  21  I  22  I  23  I  24  I  2S  I  28  I  27   28  i  2B  !  30  I  31 


i"-,L 


56   59   60 


83   83 
57   59 


90   90   92 
64  I  65   64   64 


84 
57 


87   79   86 


90   85   77 

59   63   61 


76   76   76 
59   53   62 


70;  88 
53   56 


72i  84 
55   59 


79   91 

59   65 


88   94 
62   61 


87   88   90 
68   65   66 


83   85   88   90   90 
53   57   55   62   65 

83 


64   60   65 


90   88 
61   62 


90   81 
58   60 


91   89 
56   60 


86   84 
58   61 


95   92 
60   63 


92   85 
60   65 


90   87 
60   64 


84   80 
57   62 


89   74 
66   66 


67   76 
5J   51 


61   71 
4«   49 


74   88 
50   51 


62   72 
42   42 


64   71 

42   49 


65   77  i 
50   5li 


79   87 

49   50 


54   47   46 


86  81  81 

60  65  56 

78  76  72 

53  52  50 


81   82 

50   67 


86   87 
62   67 


78   80 
48   58 


79   80 
54   62 


86   85 
63   68 


80   79   el 


71   74   73 


43   45   49   54 


85   83   86!  84   76 
70   67   65.  60   55 


79   82 
52   56 


84   70   85   95   92   861  66   77   84 
59   58   62|  65   64   64   56   55   55 


85   871  91 
53   60   57  I  65 


90   92  I  85   68   86i  93   90   81 
66   62   61   59   62l  64   65   66 


85   86  1  89   92   92,  94   91   72l  86   94   92 


47   52   51 


75   77   79 
55   58   58 


80   82 
53   51 


83   84   85 
53   56   54 


55   58   56 


85   89 
59   59 


82   84 
57   54 


81   62   83 
53   55   56 


59   59   55;  57   55   56|  58 


82   86   65  I  86   84   67'  83   87 
63   64   64  1  70   53   53l  62   66 


59   62 
85 


87   88   89   90   90   72   88   92   90 


62   59   58 


60   56   56   61   59   61 


87   91   91   92 
59   62   60  I  64 


74!  87   96   92   87   69 

56   64   67   66   66   58   54 


75   85 
50   52 


85   65   82 

60   45   46 


78   62   74 
61   53   56 


65   75 
47   48 


84   86 
61   61 


83   86 
56   57 


51   53 

84   86 


83   85 
62   61 


80   82 
58   59 


82   84   88 
54   50   54 


85   87 
62   61 


84   66 
60   60 


84   85 
61   60 


64   65   64 


85   87 
59   56 


91   93 
65   62 


90   90 
63   58 


90   90 
63   58 


89   93 
66   64 


88   91 
63   59 


87   89 
60   56 


66   67   66 


58   56   57:  66   66   64 


89  93 

61  65 

72  83 

58  61 

72|  84 

58;  61 

86;  93 

66|  68 

85;  92 

631  65 

74  87 

58  60 


55   53   55 


93 
67 

84 
68 

70 
60 

83 
55 

94 
69 

90 
67 

87 
61 

66 
55 

95 

65 

95 
67 

85 
64 

67 
56 

90 
72 

85 
68 

71 

63 

80 
59 

92 

66 

88 
67 

81 
66 

83 
54 

66   85   88   88   80   82   83   74   68 
69   68   62  I  61   55   52   52   53   60 


86   85   88   88   78 
68   69   63;  63   55 


82   85   87   89   89   80 
59   65   58   63   48   44 


81   78   80 
62   65   64 


81   72   66 
52   54   61 


84   82   74 
45   50   57 


75   75   63 


67   50   53  ,  58   52   56 


84   83   84   85   85   75   75   80   67 
51   61   57   59   50   45   45   48   51 


87   87   90   90   81   81   82 
68   67   68   57   51   55   54 


93   93   76 
64   60   61 


86   73 
62   60 


90 

92 

92 

91 

62 

58 

60 

58 

92 

93 

86 

75 

68 

70 

61 

60 

91 

93 

85 

74 

69 

66 

62 

61 

90 

90 

85 

75 

66 

61 

61 

60 

90 

93 

83 

77 

70 

65 

62 

61 

90   91   93 

63   64   60 


91   78 
66   59 


721  84 
58 1  60 


88   94 
58!  64 


84   94 
6ll  69 


82;  93 
62i  69 


83   93 
601  68 


85  i  94 
63,  72 


84!  95 
61:  65 


94   92 
63   64 


94   93 
66   67 


90   85 
70   68 


93   90 
66   69 


88   96 
66   65 


92   86 
72   68 


91   86 
71   72 


92   85 

70   69 


91   87 

72   73 


88   71 
64   52 


87   68 
66   54 


68   78 
60   58 


85   71 
64   62 


68   78 
58   54 


69   80 
61   59 


72   80 
62   62 


70   79 
63   60 


73   76 
64   63 


79  I  87 
51  ;  64 


91   86 

71   68 


76   80 
52   57 


87   88 
62   72 


85   88 
55   71 


89   87 
54   70 


85 

65 

85 
70 

85 
69 

87 


64 

62 

53 

54 

56 

53 

60 

90 
66 

88 
69 

81 
54 

85 
56 

82 

57 

77 
57 

77 
61 

85 
65 

89 
68 

86 
56 

80 
53 

82 
55 

81 
53 

77 
61 

86 
64 

90 
66 

89 

54 

80 
50 

81 
52 

81 

55 

75 
57 

89 
69 

89 
69 

79 
60 

82 
59 

81 
60 

76 
60 

76 
65 

68 
61 

89 
69 

87 
55 

85 
55 

80 
56 

78 
57 

73 
62 

84 
66 

88 
69 

67 
52 

77 
49 

80 
52 

79 
53 

72 

60 

87 
65 

90 
69 

89 
54 

80 
53 

84 
55 

83 
57 

74 
63 

90 
71 

90 
69 

80 
62 

82 
60 

82 

66 

79 
61 

67 
64 

86 
68 

90 
72 

87 
53 

80 
64 

82 
55 

80 
58 

72 
59 

92 

64 

88 
64 

80 
58 

78 

55 

79 
56 

74 
60 

78 
61 

90 
69 

90 
68 

81 
58 

84 
57 

83 
59 

79 
58 

68 

63 

93 
74 

91 
75 

83 
62 

85 
63 

84 
66 

79 
62 

67 
64 

93 
72 

91 
67 

81 
60 

83 
58 

82 
59 

80 
60 

67 
64 

93 

75 

91 

70 

83 
63 

82 
66 

82 

67 

79 

63 

67 
65 

90 
65 

90 
70 

90 
58 

83 
53 

81 
55 

81 
54 

75 
62 

as 

60 

76 
50 

67 
57 

79.9 
92.2 

78 
64 

78 
56 

68 
50 

78,3 
54.6 

84 
62 

77 
50 

68 
51 

79,7 
93.4 

67 

60 

78 
50 

82 

49 

76 
51 

it:l 

85 
56 

80 
43 

76 
50 

ao,7 

48.7 

81 
60 

77 
45 

65 

50 

77,4 
92.2 

90 
64 

''' 

84 
55 

73 
56 

a4.6 
96.6 

84 
68 

82 
50 

74 
54 

67 
59 

83.7 
55.7 

77.9 
52.1 


82.4 
59,8 


83.3 
57.8 


82.4 
57,6 


84.3 
52.1 


77.5 
58.6 


81.3 
52.6 


57.8 


85,0 
60,2 


82.5 
57,5 


62,9 
56.3 


83.6 
62.2 


84.9 
58.9 


82,7 
55.0 


84.9 
58.6 


82.7 
63.0 


82.9 
59.9 


84,7 
57,4 


84,6 
62.2 


83.3 
60.9 


84.8 
65,8 


85.3 
58.9 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   85    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


PENNSYtVANI* 
JUNE       l«67 


OUAKERTOWN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

*      •      • 
LOWER  SUSQUEHANNA   04 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 
WERCERSBURG 
SHIPPENSBUH6 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

LEWISTOWN 

MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 

SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

ft      tt      ft 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

»      ft      • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  4  S 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


Day  Oi  Month 


67  72 

49   44 


68   75 
52   49 


73   81 

43   46 


73   81 
41   45 


69   74 
46   47 


71   76 
44   48 


77   6* 
47   51 


72   79 
42   47 


74   83 
39   43 


77   85 
41   44 


68   76 
32   33 


71   76 
40   45 


71   75 
43   42 


70   75 
41   44 


77   85   84 
42   46   49 


63   73   75 
32   41   43 


60   70   78 
40   44   47 


68   75   84 
34   35   42 


73 
39 


68   75   83 
38   42   49 


84   84   83 
48   52   55 


87   86   86 
62   59   58 


81   S3 
51   51 


81   84 
54   55 


83   80 
51   53 


83   82 
51   52 


82   84 
52   54 


83   83 
57   58 


85   84 
58   59 


79   82 
48   50 


82   79 
51   54 


83   83 
51   52 


86   83 
53   54 


84   84 

43   44 


82 

50 


85 

62 


84 

50 


44   44   47 


86   86 
43   48 


40   44   46 


81   81 

47   49 


79   79   81 
54   57   54 


84  83  86 

54  57  56 

81  85  87 

52  56  59 

83  86  89 

52  56  56 

81  83  85 

56  59  60 

83  84  86 

59  60  61 


87   89   91 


91   91 
63   58 


64   65   61 


92 
65 


89  I  91 
64  I  65 


53   56   57 


92   92 
69   65 


89   89   90 
65   64   60 


83   86 
52   58 


57   61   63 


51   50  1  60 


90 
62 


81   85 
52   52 


83   83   86 
48   50   60 


48   57   61 


78   79   84 
52   52   58 


84   87   88 
51   64   63 


77   79   81 
54   53   61 


92 
65 


86   86   87 
64   56   60 


85 
59 


73 
61 


91   93   93 
67   65   63 


75   87 
56   52 


87   91 
72   68 


88   87 
67   62 


90   82   83 


82   74 
59   62 


85   84 
57   60 


91   94   781  88   96   92   87   73   80   90   88   87  i  90   89   79 
60   60   61 1  64   65   64 i  65   55   58   65   68   67 |  65   53   5} 


92   92   80 


92   89 
63   62 


93   79 
62   62 


61   66 
90 


93   95 
68 


96   96 
64   64 


93   95   79 
63   61   61 


88   95 
66   69 


89   94 
65   68 


92 
64 


92 
68 


93 
69 


93 

65 


83   90 
56   57 


74   82 
52   60 


74 
56 


92   90 
64   62 


93 

65 


89   94   93 


95   92 
62   64 


90   91 
59   60 


92   92 
60   61 


95   95 
65   63 


83   91 
60   61 


66   69   63 


87 
53 


78 
56 


75 

60 


81   81   72 
54   55   59 


82 
56 


87   78   80  1  82   78   81 
67   51   51 !  52   60   6l 


90 
68 


88   86   85   89 
66   67   64   67 


85   86 
69   65 


88   89 
68   64 


81 
62 


90   92   74 
64   60   59 


94   94   80 
63   64   64 


93   94   77 
66   63   62 


88 

90 

88 

78 

65 

80 

59 

61 

62 

63 

48 

50 

93 

93 

94 

86 

68 

84 

66 

65 

66 

66 

55 

55 

89   93 

64   64 


90   90 
66   66 


84   83 
56   65 


82 
59 

11 

It 

82 

60 

74 
55 

67 
45 

67 

60 

It 

87 
62 

84 
62 

66 
55 

59 
45 

88   87 
62   61 


84   88 
63   65 


86   90 
64   64 


84   86 
6l   63 


87i  90 
64'  65 


84   88 
63   64 


86   85 
65   58 


80 
50 


84   74   80 


82 
53 


79 
60 


83   85 
51   54 


79 
58 


70   79 
48   62 


85   80 
53   53 


83   79 

49   48l 


79   82 
54   53 


72 i  81   78   79   80 

47 1  54   62   58   61 


79   81 
54   52 


78   73 

49   49 


75   75 
52   57 


60   60   62 


84   86 
58   59 


88   85 
62   61 


84   S3 

59   61 


60   61   62   57   50   50 


85   86   75 
62   56   56 


88   85 1  68   63   70 
59   60'  55   47   46 


63   59   57   62   43   *4 


81   82   79   61   79   73 
48   61   59   60   45   46 


89   85   89  I  92   88 
61   62   60   63   62 


70   77   85   84   eO   84   84   76   78 
55   49   51 !  64   64   59  1  63   49   48 


86   87   67 
58   54   60 


64   87   84 
61   60   60 


61   72   60   75   78  I  79   75   71:  75   73   60 
46   49   54   59   57   57   49   48,  50   52   50 


9? 

9? 

87 

75 

66 

79 

85 

81 

83 

65 

81 

77 

79 

62 

62 

61 

62 

52 

54 

57 

65 

61 

60 

49 

49 

50 

81 
65 


87   84   90   90   78   90   90   86   73   64   75!  63   84   63   85   83   78   79   80   72 
60   60   60   61   58   56   60   60   62   60   50   50   50   64   61   62   49   47   50   50   55 


75   78   68 
52   51   51 


75   80 
54   56 


84.8 
57.0 


63.0 


85.0 
60.5 


61.8 
56.9 


83.9 
57.4 


83.9 
59.1 


65.5 

59.0 


84.6 
57.4 


84.7 
59.4 


85.3 
59.8 


65.7 
62.0 


83.7 
57.3 


84.3 
56.9 


85.8 
57.5 


85.3 
57.5 


83.2 
SO. 3 


83.2 
56.1 


57.6 


81.9 
55.3 


85.6 

58.0 


63.5 

57.3 


63.5 
56.9 


80.0 
S2,6 


77.0 
55.0 


62.0 
53.1 


52.9 


7t.« 
53.1 


63.1 
55.6 


76.4 
53.6 


81.6 
55.7 


See  Reference  NoIeB  Following  Station  Index 
-   86   - 


/ 


BfifiUBSa 


CoBllnu*d 


DAILY  TEMPERATURES 


JUNt  19*7 


Slallon 

Day  Ol  Month 

\ 

I 

t 

9 

4 

s 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

r22 

23 

24 

2S  1 

28, 

27 

2.J 

29 

30  j  31 

1 

OU  BOIS  1   t 

MAX 
MIN 

81 
43 

76 
49 

SI 
98 

83 

56 

69 

59 

66 

97 

67 
99 

66 

63 

66 

64 

86 
69 

89 
61 

89 
61 

68 
60 

66 
59 

78 
50 

69 
94 

76 

64 

84 
59 

60 
99 

72 
49 

79 

44 

72 
59 

61,1 

94.0 

EMPORIUM  I  N 

MAX 
MIN 

81 
42 

81 
41 

79 
46 

ni 

49 

63 
54 

59 

87 
59 

88 
60 

67 
60 

69 
63 

84 

60 

86 

60 

69 
59 

87 
62 

66 
97 

65 
46 

77 
90 

85 
54 

82 
56 

63 

97 

75 
40 

72 
42 

76 
46 

H*RTH»US 

MAX 
MIN 

89 

40 

82 

44 

86 
46 

86 

54 

90 
96 

89 

97 

90 
60 

91 
61 

65 

59 

91 
60 

93 
60 

86 

5* 

69 

97 

68 
97 

80 
40 

80 
43 

84 

47 

LOCK  HAVEN 

MAX 
MIN 

86 
44 

85 

44 

82 

47 

84 
50 

87 
55 

90 
60 

91 
60 

93 
62 

92 

64 

76 
60 

90 
62 

90 
62 

89 
62 

73 
62 

66 
54 

81 
91 

87 
53 

90 
62 

66 
63 

81 
46 

79 

49 

81 
50 

MADERA 

MAX 
MIN 

80 
37 

81 
41 

80 
43 

83 
48 

85 
52 

87 
57 

87 
57 

87 
57 

88 
59 

84 
59 

89 
59 

90 
60 

90 
60 

80 
60 

67 
50 

7» 
90 

86 
52 

81 
54 

86 

54 

80 
43 

76 
44 

78 
45 

2i*» 

PHILIP5BURG  PAA  «P 

MAX 
MIN 

78 

43 

77 
49 

78 
54 

83 

54 

82 

54 

86 
57 

88 
57 

87 
98 

79 
62 

87 
60 

90 
62 

86 
59 

75 
58 

64 

75 
51 

60 
49 

77 
66 

63 
53 

75 
49 

71 

45 

79 
43 

60 
53 

RENOVO 

MAX 
MIN 

86 
45 

87 
45 

84 
50 

67 
51 

68 
56 

93 
61 

86 
61 

93 

63 

93 
64 

79 
62 

92 

63 

92 

64 

92 

64 

73 
63 

66 
54 

83 
92 

67 
53 

86 

61 

86 
61 

80 
47 

76 
48 

49 

80 
50 

546 

RIDGWAY 

MAX 
MIN 

84 
40 

83 
41 

81 

48 

80 
53 

83 

57 

87 

57 

88 
58 

89 
99 

91 
69 

90 
60 

88 
60 

90 
62 

89 
62 

73 
58 

70 
49 

81 
53 

66 
55 

81 
55 

83 
55 

74 
41 

75 
43 

44 

79 
54 

STATE  COLLEGE 

*     t     • 

MAX 
MIN 

82 
48 

83 
48 

80 

54 

80 
59 

83 
61 

86 
64 

85 
65 

87 
67 

90 
66 

90 
69 

92 
63 

74 
63 

90 

65 

91 
63 

87 
65 

75 
62 

65 

54 

80 
57 

65 
62 

80 
66 

83 
64 

86 
68 

80 
50 

76 
93 

77 
57 

81.0 
96.9 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS          08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

MAX 
MIN 

6S 
39 

72 

*3 

79 
43 

81 
47 

80 
49 

81 

49 

79 
49 

83 
49 

85 
55 

84 
59 

89 

64 

67 

57 

91 
58 

92 
63 

82 

59 

92 
62 

94 
61 

91 
63 

86 
61 

67 

56 

80 
55 

66 
65 

80 
63 

84 
60 

86 
66 

84 
49 

79 
48 

80 
49 

79 
65 

70 
57 

62.4 

55.4 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

EBENSBURG  SEMAGE  PL. 

MAX 
MIN 

TO 
32 

78 
35 

77 
40 

79 
39 

78 
41 

76 

41 

81 
47 

84 
47 

82 
51 

85 
54 

85 
60 

66 
53 

86 
53 

86 
55 

68 
56 

86 
57 

89 
57 

87 
66 

76 
59 

77 
57 

85 
52 

81 
62 

79 
59 

85 
55 

62 

60 

71 
39 

76 

41 

76 
44 

71 
54 

76 
56 

80.7 
50.7 

Everett  i  sw 

MAX 
MIN 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

TJ 
37 

78 
38 

85 

40 

84 
44 

83 
48 

86 
48 

84 
48 

87 

48 

90 
52 

86 
55 

92 
65 

93 
59 

94 
60 

95 
60 

63 
60 

95 
60 

96 
64 

91 
64 

81 
65 

73 
59 

85 
55 

86 
55 

64 
65 

86 
61 

90 
61 

66 
47 

81 
47 

63 
51 

83 
51 

69 
61 

85.5 
54.3 

JOHNSTOWN 

MAX 

MIN 

71 
*3 

76 
45 

89 
48 

84 
48 

83 
51 

85 

50 

84 
52 

88 
55 

90 
59 

89 
61 

92 
67 

94 
63 

93 

63 

95 

61 

93 

64 

93 
65 

95 
65 

96 

64 

89 

66 

76 
62 

88 

60 

90 
68 

82 
66 

86 
64 

90 
68 

83 
49 

81 
50 

83 
53 

83 

60 

73 
62 

66.4 
58.4 

KE6G 

MAX 
MIN 

MARTINSBURG  FAA  AP 
#      #      » 

MAX 

MIN 

70 
41 

79 
48 

79 
51 

79 

50 

79 
50 

76 
50 

82 
52 

84 
57 

67 
60 

88 
61 

80 
64 

90 
59 

91 
64 

88 
62 

82 
61 

70 
60 

78 
59 

85 
56 

79 
65 

64 
61 

89 
68 

83 
59 

80 
53 

79 
51 

79 
54 

66 
57 

82 
56 

81.1 
56.6 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNN 

MAX 

MIN 

82 
47 

82 
57 

84 
56 

89 
52 

84 
54 

11 

87 
58 

86 
58 

88 
60 

90 
62 

92 

61 

91 
63 

92 

64 

95 
62 

96 
66 

96 

66 

84 
61 

80 
61 

87 
60 

90 
65 

90 
67 

84 
60 

88 

58 

86 
63 

75 
43 

80 

48 

83 

57 

30 

60 

82 
57 

86.1 
58.2 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

77 
54 

75 
59 

75 
54 

78 
56 

77 

56 

81 
58 

83 
61 

79 

64 

83 
66 

87 
68 

63 
67 

67 
67 

87 
65 

86 

69 

86 
70 

68 
65 

62 
62 

69 
59 

77 
58 

82 
64 

76 
68 

78 
60 

82 
63 

74 
57 

70 
48 

73 

55 

74 
59 

70 
56 

76 
60 

78.7 
60.5 

BURGETTSTOWN  2  W 

MAX 

MIN 

78 
42 

81 
44 

80 
44 

81 
50 

81 
50 

83 
51 

85 
51 

84 
59 

87 
59 

68 
57 

88 
58 

88 
58 

88 
58 

88 
59 

90 
61 

90 
61 

90 
59 

61 
61 

77 
59 

85 
59 

67 
61 

77 
65 

85 
56 

It 

75 
41 

74 
41 

79 
42 

80 
53 

80 
57 

62.8 
53.6 

BUTLER  5  WNW 

MAX 

MIN 

75 
43 

80 
47 

82 
51 

80 
51 

82 
55 

81 
55 

82 
58 

83 
62 

83 
63 

86 
61 

67 
61 

89 
62 

91 
63 

89 
63 

89 
67 

90 
65 

89 

60 

80 
60 

73 
56 

83 
57 

85 
63 

76 
60 

82 

58 

85 
60 

72 

45 

74 
47 

82.0 
56.9 

CLAVSVILLE  3  W 

MAX 

MIN 

73 

40 

78 
40 

82 
42 

84 
46 

88 
46 

81 
49 

84 
48 

85 
52 

82 
57 

67 
57 

69 
60 

89 
56 

91 
59 

90 
98 

90 
60 

91 
60 

91 
62 

65 
59 

79 
65 

86 
57 

88 
58 

85 
70 

85 
64 

85 
55 

80 
64 

72 
42 

81 
45 

79 
51 

60 
62 

83 
56 

64.1 
54.7 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

MAX 
MIN 

68 
38 

72 
39 

78 
41 

78 

44 

78 
46 

80 

45 

80 
46 

85 
50 

87 
53 

67 
56 

88 
59 

90 
97 

89 
56 

92 
94 

91 
99 

91 

60 

92 
59 

93 
60 

88 
62 

77 
61 

63 
99 

89 
60 

79 
62 

60 
61 

81 
58 

78 
46 

74 
47 

60 
48 

77 
53 

74 
61 

82.6 
53.4 

BERRY 

MAX 
MIN 

80 
43 

81 

48 

81 

48 

83 
52 

82 
51 

84 
62 

84 
64 

83 

60 

87 
60 

90 
65 

89 
63 

92 

62 

90 
69 

89 
64 

90 
67 

92 
66 

67 
63 

74 
64 

81 

61 

86 
62 

78 
70 

80 
63 

85 

62 

82 
63 

75 
43 

79 
48 

79 
65 

76 
61 

61 

61 

83.2 

59.1 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

80 
41 

84 
41 

85 
46 

88 
53 

83 

48 

80 
56 

82 
56 

84 
60 

94 
60 

93 
65 

94 
59 

95 
60 

94 
63 

89 

70 

94 
68 

95 
62 

78 
60 

76 
62 

91 

60 

90 
64 

74 
68 

78 
66 

8« 
62 

70 
51 

82 

44 

84 
46 

82 
60 

74 
56 

84 
62 

64.7 
57.1 

DONORA 

MAX 
MIN 

82 

46 

84 
49 

83 

51 

84 
54 

83 
55 

85 
58 

86 

60 

86 
63 

90 
63 

91 

65 

91 
66 

92 
67 

92 

63 

91 
68 

93 

65 

86 
64 

84 
61 

86 
61 

90 
64 

69 
68 

78 
52 

78 
55 

78 
63 

84 
65 

63 
64 

65.5 
60.0 

FORD  CITY  4  S  DAM 

MAX 
MIN 

INDIANA  3  SE 

MAX 
MIN 

83 

40 

84 

46 

83 
45 

85 
48 

83 
47 

86 
50 

86 
53 

83 
57 

90 
58 

91 
61 

91 
61 

92 
62 

91 
60 

90 
61 

92 
61 

91 
63 

87 
61 

73 
62 

65 
59 

68 
56 

78 
67 

65 
61 

88 
61 

79 
62 

77 
41 

82 
46 

82 
52 

78 
59 

61 
58 

84.7 
55.2 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 
MIN 

80 
46 

80 
54 

80 
52 

81 
55 

82 
54 

83 
57 

85 
57 

80 
61 

86 
59 

68 
61 

85 
65 

87 
65 

88 
65 

87 
64 

86 
66 

89 
64 

81 
63 

68 
59 

79 
58 

85 
61 

76 
67 

81 
58 

85 
60 

74 
58 

73 

44 

76 
48 

78 
56 

72 
56 

76 
59 

80.7 
58.0 

MONTGOMERY  L  AND  D 

MAX 
MIN 

82 
43 

84 
48 

84 

49 

86 
53 

85 
55 

87 

54 

88 
53 

86 
65 

92 

61 

69 
62 

93 
64 

92 
63 

94 
62 

93 
65 

90 
65 

94 
66 

86 

61 

60 
65 

87 
60 

69 
62 

80 
68 

87 
63 

90 
58 

84 
66 

76 
49 

83 

60 

82 
56 

84 
61 

84 
56 

66.3 
58.4 

NEW  CASTLE  I  N 

MAX 
MIN 

81 
42 

83 
47 

83 
46 

84 
49 

84 
52 

85 
54 

87 
61 

87 
62 

87 

60 

88 
59 

93 
60 

92 
62 

92 

61 

92 
65 

92 

65 

92 
65 

90 
62 

77 
62 

65 
59 

66 
60 

62 
66 

84 
60 

87 
55 

87 
60 

77 
44 

80 
44 

81 
54 

83 
60 

83 
55 

85.3 
56,3 

NEWELL 

MAX 

MIN 

77 
45 

85 
47 

88 

50 

89 
51 

89 
53 

89 
53 

90 
57 

91 
61 

89 
61 

94 
65 

96 
66 

93 
64 

97 

60 

95 
63 

96 
64 

97 
65 

96 
64 

88 
64 

84 
62 

90 
62 

93 

73 

79 
64 

86 
63 

90 
69 

61 
48 

60 
51 

87 
56 

87 
62 

82 
63 

86.3 
59.1 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

82 
46 

83 

48 

82 
51 

82 
52 

84 
48 

86 

50 

82 
54 

84 
58 

86 
59 

90 
68 

92 
64 

91 
63 

90 
64 

91 
62 

90 
63 

92 
63 

85 
65 

78 
61 

82 
65 

94 
58 

67 
69 

82 
68 

62 
64 

76 
66 

72 

54 

82 
60 

60 
68 

81 
67 

84 
70 

83.8 
59.2 

PITTSBURGH  we  AP  2 

MAX 

MIN 

80 
51 

82 
55 

82 
57 

83 
60 

81 
60 

83 
57 

84 
62 

85 
65 

90 
64 

89 
65 

89 
67 

92 

66 

91 

67 

92 
66 

92 
69 

93 
67 

85 
63 

78 

64 

86 
61 

90 
64 

81 
66 

84 
66 

87 
62 

78 
52 

75 
50 

61 
52 

62 
61 

84 
64 

65 
63 

84.6 
61.3 

PITTSBURGH  MB  CITY 

MAX 

MIN 

50 

81 

50 

80 
55 

81 
57 

82 
69 

83 
62 

B6 
63 

86 
66 

84 
69 

89 
68 

69 
67 

89 
68 

92 
69 

91 
67 

91 
73 

92 
74 

92 
72 

84 
67 

77 
64 

86 
63 

69 
69 

78 
66 

84 
66 

86 
65 

76 
57 

74 

52 

61 
54 

81 
62 

60 
63 

82 
64 

84.0 
63.4 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Inde: 
-    87    - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 


Da;  Of  Month 


22  I  23      24 


PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALIN4  3  h 
SLIPPERY  ROCK 
5T0Y5T0WN 
UNIONTOWN 
KAYNESBUR6  1  E 

i»      «      * 
NORTHWEST  PLATEAJ   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKWILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  <•  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  4  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2    NW 
KANE  1  NNE 
MEAOVILLE  1  S 
MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  ^ORKS 
WARREN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72 

40 


61 
39 


7* 
46 


7* 

40   44 


76   82 
40   46 


64   71 
40   42 


79   80 
44   49 


72   79 
42   42 


72   79 

33   42 


75   82 
34   38 


77   84 
34   39 


72   81 
24   32 


73   79 
32   39 


73   80 
34   42 


71   77 
27   35 


75   81 
42   48 


80   87 
40   42 


71   75 
40   46 


86   88 
48   52 


70   78 
38   42 


80   85 
38   43 


67   74 
37   41 


65   73 

28   34 


64   75 
37   43 


75   SO 
42   44 


70   76 
34   38 


66   75 
30   37 


76   62 
33   42 


80   80   81 
48   50   50 


80   83 
46   47 


83   81 
55   55 


71   71 
44   49 


81   82 

45   48 


78 
47 


79   79 
48   48 


81   80 
44   46 


83   82   el 


84   84 
45   47 


84   84 
52   51 


82   81 
51   53 


89   88   89 


83   84 
55   58 


89   89 
60   60 


83   85   85 
52   55   59 


85   86 
60   61 


47   53   55 


86   86 
57   60 


84   85 
53   57 


76   79 
56   59 


79   81 
48   58 


82   83 
47   53 


84   86 
47   54 


80   83 
40   53 


80   85 
59   61 


79   82 
59   62 


78   80 
44   53 


82   84 
55   61 


89   89 
50   58 


58  60  61 

86  88  90 

61  63  62 

80  82  81 

57  60  57 


88   88 
62   64 


90   88 
67   64 


89   91 
62   62 


85   86   87 
57   58   61 

92   91   91 


90   88 
63   64 


90 1  90 
63   63 


92 1  92 
64'  64 


93 
60 


92   88 
63   59 


92   91 
63   59 


88   88 
62   59 


92   89 
68   64 


93   93 
63   61 


83   70   81 
60   60   59 


74   82   88   85   84   85 
68   59   58 


74   76   79   78   75 
47   56   57 


80 
60 


84   87 
60   62 


76   79 
45   46 


74   76 
43   46 


79   78   83 
57   60   60 


80   79   83 
48   59   53 


78   65   75   80 
60   56   57   59 


64   65   63 


85   80 
64   60 


73   74 
62   59 


79 
64 


72   68  I  70   70   67 
44   45  !  47   53   54 


74   78   80   77   83 
48   50 i  65   62   65 


79   76  I  79   81   80 
46   48  I  52   56   60 


82   84 
60   57 


80   84 
56   58 


89   89 
58   58 


83   85 
65   63 


84   87 
62   58 


90   90 
62   60 


92   91 

62   60 


84   82 
64   62 


87   84 
61   61 


88   90 
61   62 


92   92 
61   61 


88   88   871  89   88   69 


86   90  ,  89 


87   89 
63   62 


92   94   92 


81   85 
63   64 


93   86 
62   62 


80   83 
50   52 


85   85 
53   58 


60   62 
55   54 


82   82 

40   42 


62   64 
52   52 


81   81 
55   55 


81   82 
47   49 


65   83   84 
64   68  I  67 


89   92 
55   68 


82   85 
54   60 


85   88 
60   60 


82   82 
57   60 


81   80 
44   53 


64   81 
56   61 


82   85 

56   60 


86   92 
66   62 


61  I  63  58 

87  I  88  91 

62  I  60  59 

85  63  64 

61  60  59 


83   85 
54   55 


65   84 
60   60 


84   86 
61   59 


57 

50 

58 

58 

60 

90 
63 

90 
64 

89 

68 

67 
63 

74 

63 

90 
67 

89 
65 

90 
65 

86 
62 

77 
62 

82 

60 

85 
58 

86 
60 

85 
58 

77 
57 

88   86 
64   64 


95   95 

64   65 


89   89   89' 
69   71   73 


99   98 
70   72 


93   93 
61  '  64 


89  I  88 
61  ;  61 


84   el   82 


65   64 
45   45 


65   63 
48   50 


82  82  84 

50  53  59 

81  80  85 

48  56  56 

62  86  65 

55  62  59 


84   87 
60   60 


83   85 
57   55 


93   92 
65   65 


92   93 
64   64 


90   92 
65   65 


86   86, 
60   57. 


88   91 
66   64 1 


89   90 
65   65 


89   89 
61   62 


89   90 
61   62 


91   92 
64   65 


89   69 
68   64 


94   95 
65   66 


89   80 
68   66 


94   94 
74   70 


92   91 

65   66 


90   90 
66   62 


92   88 
66   63 


86   90 
56   60 


92   90 
68   64 


89   88 
67   65 


89   69 
62   63 


90   89 
62   47 


93   69 
64   63 


85 
60; 


68   75 
55   48 


70   76 
56   49 


76   81 
60   54 


73   84 
60   61 


70   78 
52   42 


80   84 
58   57 


66   77 
54   42 


68   80 
59   54 


74   81 
59   62 


80   87 
63   60 


74   75 
61   59 


83   70 
52,  59 


841  69 
53   61 


87:  81 

54  I  63 


88!  76 
56;  63 


73   78 

60   57 


65   70 
56   46 


71   79 
60   59 


74   79 
59   57 


69   75 
58   55 


76   82 
59   55 


84   73 
67!  61 


87   81 
62   64 


83;  87 
62   65 


79   84 
51   56 


85   86 
61   64 


85   76 
63   65 


81!  85 
59   61 


83   87 

57   59 


88   74 

59!  64 


78   78 
55   53 


78   80 
56   49' 


84   85 
58   56 


85   88 
57   54 


80   82 
54   46 


79   85 
53   53 


77   82 
55   51 


78   80 
54   50 


el   84 

61   59 


90 
60 


78   87 
59   61 


66   92 
60   62 


78   80 
60   56 


85   87 

57   54 


71   82 
56   54 


72   79 

54   49 


77   80 
58   53 


70   70 
45   42 


80   71 
55   40 


84   75 
61   41 


82   77 
57   41 


82   75 
49   35 


82   75 
56   44 


77   73 
54   41 


75   71 
54   36 


72   72 

50   47 


88   82 
64   45 


77   73 
53   49 


86   83 
61   48 


85   67 
57   45 


85   79 
59   44 


85   66 
61   43 


83   71 

54   38 


85   75 

54   45 


75   73 
42  ;  47 


74   74 
40   43 


79  1  80 
42   46 


81 ;  81 
41 ;  49 


78  1  77 

341  40 


78   76 
42   51 


77   77 
43   50 


75   73 
38   44 


76i  76 
48   52 


81 
58 

86 
53 

80 
57 

74 
43 

74 
59 

81 
56 

84 
56 

73 
45 

76 
52 

80 
46 

85 
52 

63 
42 

81   66 
60   54 


80   76 
55   47 


59   73 
54   57 


70   75 
55   55 


78   79 
57   57 


75   81 

56   55 


71   64 
54   58 


80   83 
59   54 


70   78 
57   55 


66   75 
50   54 


66   78 
56   58 


82   85 

60   59 


71   83 
6l   60 


88   82 
64   55 


82   81 
50   58 


80   82 
55   55 


78   80 
59   61 


76   65 
55   52 


78   79 
59   55 


80   80 
59   57 


78   72 
53   56 


70   81 
57   56 


83.8 
56.0 


76. 
53. 


64.2 
60.7 


83.9 

56.0 


76.9 

53.0 


79.1 
51.5 


83.7 
52.9 


84.3 

53.1 


80.5 
47.0 


82.7 
55.2 


81.0 
55.1 


78.2 
48.8 


80.9 
57,3 


88.6 
56.5 


80.9 
61.3 


88.7 
62.0 


63.1 
56.4 


85.5 

56.8 


81.4 
56.7 


79.3 

49.0 


82.2 
56.4 


82.2 
57.4 


81.6 
54.0 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
FARRELL  SHARON 

LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
RAYMOND 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEWELL 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
GEORGE  SCHOOL 


99 

DATE 

14 

24 

DATE 

01 

7.27 

.28 

4.38 

DATE 

16 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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\VV 


iWKmrttiiirfaa; 


EVAPORATION  AND  WIND 


PKNNSrLVANU 
JUNE  l«»T 


StlttOD 

DAT 

Ol  Month 

M 

I 

a 

3 

4 

s 

8 

7 

B 

9 

10 

u 

13 

13 

14 

IS 

16 

17 

la 

19 

ao 

ai 

aa 

as 

a4 

as 

as 

37 

as 

39 

30 

31 

•    •    « 

pocono  mountains   01 

FH»NC15  E  W»LTER  0»M 

EVAP 
HIND 
MAX 
MIN 

.29 

6« 
70 
At 

.26 
50 
79 
*5 

.29 

♦8 
80 
90 

.21 
*0 
72 
50 

.23 
38 
76 
52 

.23 

»6 
76 
45 

.27 
58 

77 
90 

.29 
80 
78 
93 

.29 

66 
82 
56 

.28 
58 
83 
58 

.25 
45 
89 

62 

.27 
51 
86 
61 

.28 
38 

86 
64 

.29 
73 
66 
56 

.11 
56 
70 
55 

.21 

4i 
89 
5( 

.6« 

57 

9C 
60 

39 
63 

62 

.11 
4] 

76 
60 

.04 

31 
62 
48 

.20 
44 
67 

90 

.22 
48 
89 

94 

.10 
49 
78 
64 

.17 
32 
83 

60 

.24 
42 
64 

62 

.29 
92 

80 
90 

.25 
52 

79 

50 

.25 

36 
61 
52 

.30 

75 
76 
91 

.0* 
79 
62 
53 

7.19 
1580 
76. 5 
96.4 

SOUThEISTERN 
PIEDMONT            03 

LANDlSVlLLE  2    KM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 
IS 
83 

A9 

.20 

9 

85 

52 

.23 

8 
89 
9* 

.30 
11 
90 
60 

.21 
11 
93 
5A 

.20 

9 

92 

58 

.27 
19 
92 
56 

.28 

29 
91 
59 

.29 

40 
90 
58 

.28 

17 
94 
60 

.21 
11 
96 
67 

.27 
30 
95 
63 

.18 

A 

92 
55 

.28 
53 

93 

54 

.13 
25 
78 
60 

.17 

n 

90 
64 

.21 

30 
97 
66 

.30 

30 
96 
67 

.29 

40 
90 
65 

.06 
50 
71 
95 

.26 
30 
92 
98 

.22 
30 
93 
61 

.36 

19 
68 
69 

.19 
22 
92 
68 

.29 

16 
99 
70 

.27 
71 
91 
53 

.26 
29 
89 
56 

.22 
11 
92 
60 

.21 
28 
86 
59 

.14      7.02 
42        748 
79      89.8 
61      99.7 

•    •    • 
CENTH4L  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 

EVAp 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
6S 

ei 

♦9 

.28 
33 
83 

90 

.28 
35 
88 
5* 

.3A 
61 
87 

5* 

.28 
A6 
88 
55 

.29 

45 
84 
57 

.31 
66 
8* 
56 

.35 

78 
87 
53 

.31 

65 
89 

60 

.18 
42 
82 
62 

.26 
45 
91 
65 

.30 
46 
92 
66 

.31 
34 
94 
68 

.30 
50 
9* 
65 

.17 
51 
81 
64 

.29 

43 
92 
66 

.38 
59 

9« 
6! 

.28 
5* 
8S 
6! 

.12 
34 

7J 
61 

.10 

34 
66 

96 

.21 
29 
92 
58 

.20 
42 
89 
62 

.17 
49 
80 
68 

.25 
28 

90 
66 

.29 

98 
89 
6^ 

.32 

95 
80 

.26 
30 
85 

54 

.22 
30 
69 
58 

.26 

79 
82 

57 

.09 
57 
76' 
96 

7.97 
1476 
65.7 
59.7 

•    tt    • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
17 

.21 

25 

.2A 

38 

.10 
63 

.29 
61 

.30 
45 

.29 
33 

.23 

27 

.23 

4 

.22 

34 

.20 

5 

.25 

15 

.24 
16 

.32 
23 

.25 

30 

.29 

1: 

.21 
2( 

.1< 
( 

.27 
23 

.10 
2C 

.16 
11 

.24 
31 

.0^ 
32 

.13 

4 

.23 
22 

.04 
72 

26 

.19 

10 

.23 

49 

.07 

1 

6.13B 
786 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WIND 

.22 

Al 

.27 
31 

.23 

25 

.32 

46 

.28 

SO 

.26 

30 

.26 
26 

.23 

38 

.18 
34 

.15 
22 

.25 

29 

.23 
28 

.19 
16 

.28 
20 

.23 
35 

.2; 

4( 

.li 
3i 

.2: 
2< 

.2C 

31 

.17 
21 

.23 
23 

.16 
52 

.16 
28 

.18 
23 

.28 
*7 

.22 
62 

.15 
25 

.2* 
26 

.18 
70 

.18 
52 

6.63 
1069 

•    •    • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  Nw 

EVAP 
WIND 

.35 

105 

.13 
38 

.18 
25 

.27 
37 

.2A 
21 

.23 

24 

.21 
26 

.06 
20 

.24 
27 

■ 

.36 

41 

.19 
19 

.24 
19 

.22 
22 

.21 
21 

.23 
23 

I! 

.IC 
2« 

.2! 
5! 

.14 

2q 

.16 
11 

29 

.11 
18 

.18 
15 

.20 
28 

.01 
22 

.28 
18 

1? 

.10 
43 

.27 
29 

5.96B 
828 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


StaUon 

Da;  Oi  Montli 

M 

I 

a 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

72 
41 

78 

51 

79 
54 

87 
62 

84 
66 

82 
57 

64 
58 

84 
65 

86 
59 

85 
58 

91 
59 

91 
72 

88 
68 

93 
73 

92 
75 

92 
59 

84 
67 

71 
63 

74 
57 

84 
64 

84 
55 

75 

63 

80 
61 

87 
53 

79 
56 

77 

54 

75 
55 

83 
51 

72 
51 

84 
62 

82.6 
63.0 

LANDlSVlLLE  2    NW 

2    INCHES 

8  AM 

54 

54 

56 

58 

58 

52 

50 

52 

62 

65 

70 

65 

67 

67 

65 

58 

74 

-80 

55 

60 

52 

70 

70 

73 

74 

72 

56 

65 

54 

64 

65.3 

STATE  COLLEGE  2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

72 

53 

77 
55 

77 
59 

77 
59 

78 
60 

75 
61 

79 
60 

80 
62 

77 
54 

83 
67 

86 
68 

83 
68 

85 
58 

76 
68 

84 
57 

85 
69 

82 

59 

75 
70 

72 
65 

63 
52 

32 
55 

77 
69 

82 
69 

82 
59 

77 
68 

79 
51 

79 
52 

75 
63 

55 
63 

79 
63 

78.9 
64.2 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

69 
55 

73 
56 

73 
60 

73 
60 

74 
61 

73 
62 

75 
51 

75 
53 

75 
55 

60 
57 

82 
68 

61 
58 

82 
69 

74 
59 

81 
68 

82 
70 

80 
70 

75 
70 

72 
67 

80 
63 

78 
66 

75 
69 

79 
59 

80 
69 

76 

59 

76 
63 

76 
54 

74 
54 

67 
64 

77 
63 

76.3 
65.1 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

64 
57 

67 
58 

68 
61 

66 
61 

69 
62 

68 
53 

59 
53 

71 
54 

72 
55 

74 
57 

75 
68 

75 
69 

76 
69 

72 
59 

75 
66 

77 
70 

75 
70 

74 
71 

73 
68 

74 
55 

74 
68 

73 
70 

75 
70 

75 
70 

73 
71 

73 
66 

72 
66 

71 
67 

11 

72 
64 

72.1 
66.2 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

60 
57 

63 

58 

64 
60 

64 
51 

55 
52 

65 
52 

55 
63 

65 

54 

57 
55 

69 
66 

70 
67 

70 
58 

71 
58 

70 
59 

70 
68 

72 
69 

73 
59 

72 
70 

73 
58 

70 
66 

70 
57 

70 
69 

71 
59 

72 

70 

72 

71 

70 
67 

69 
67 

69 
67 

68 
66 

58 
56 

68.6 
65.9 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

59 
57 

60 
58 

61 
60 

62 

60 

63 
61 

54 
62 

64 
62 

54 
53 

11 

56 
65 

68 
65 

58 
57 

59 
57 

69 
67 

59 

57 

70 
68 

71 
68 

71 
59 

72 
68 

58 
55 

59 

57 

69 
68 

59 
58 

70 
69 

70 
70 

69 

67 

68 
67 

68 

67 

67 
66 

67 
65 

67.0 
66.3 

20    INCHES 

MAX 

MIN 

58 
57 

58 
57 

60 
58 

60 
59 

61 
50 

52 
61 

52 
61 

52 
52 

64 
62 

64 
53 

5S 

64 

65 
55 

57 
66 

57 
56 

57 
65 

68 
57 

58 
57 

69 
58 

71 
57 

57 
55 

57 
56 

68 
67 

56 
57 

58 
68 

69 

68 

68 
57 

68 
67 

67 
67 

57 
66 

66 
66 

66.4 
64.3 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB   -  MAX   AND  MIN   FOR    24   HOURS    ENDING  AT    MIDNIGHT.  ,„^...„  . ,^-        =„r,o.^,. 

SLOPE   OF   GROUND,      FLAT.      SOIL   TYPEi       LAKE   TERRACE   CLASSIFIED  AS   CONOTTON  GRAVELLY   LOAM.    GROUND  COVER.      RYEGRASS 


AND   NATIVE   WEEDS,    MOWED   SEVERAL   TIMES   EACH   SEASON.       INSTRUMENTATION!       TAYLOR  RECORDING   THERMOMETER. 


LANDlSVlLLE    2    NW 


-   SLOPE   OF   GROUND,      GENTLE    SLOPE    TO   THE   WEST.       SOIL   TYPE,       DUFFIELD   CLAY    LOAM.      GROUND  COVER 

WHICH    IS   KEPT   CLIPPED   TO  A    HEIGHT    OF    2    INCHES.       INSTRUMENTATION,      WESTON   ELECTRIC    SOIL    THERMOMETER. 


PERMANENT    BLUEGRASS    SOD 


STATE   COLLEGE    2 


-   MAX    AND   MIN    FOR    24    HOURS    ENDING   AT    MIDNIGHT. 

V&TcZ^lfTo\   Ti"^   ^^°^It;^e;1    ?5^\"^S=;-|NlS^^.''?SsTRu"*Mi^?lT?S::,''Sp'pfr-i0NSTANTAN   THERMOCOUPLE   ON   RECOROI,« 


GROUND  COVER,      KENTUCKY    BLUEGRASS 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
DELAYED  DATA 
JUNE  1967 


Temperature 

Preci 

aitation 

.   1 
<  S 

«  1 
II 

1 

il 
n 

1 

Q 

1 

5. 
a 

t 
a 

a> 

a 

No.  of  Days 

1 

^1 

II 

1 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Stoflon 

Max. 

MIn. 

1 

V    o 

a  o 

«  o 

1 1 

S 

• 

1 
0 

o 

« 

o 

S 

0 

o 

8 

■;i 

i  > 

si 

•li 

-  > 

*         ft         # 

JULY                     1965 

SWEET    VALLEY 

86.2 

59.0 

72.6 

100 

4 

<.5 

21 

5 

9 

0 

0 

0 

2.79 

1.18 

29 

.0 

0 

5 

3 

1 

•         «         » 

DECEMBER         1966 

HUNTINGDON 

38. 9 

22.0 

30.5 

-       .9 

69 

10 

4 

5* 

1064 

0 

9 

25 

0 

1.76 

-       .97 

.61 

29 

3 

26* 

5 

I 

0 

«          *          ft 

JANUARY             1967 

SLIPPERY    ROCK 

^.0.6 

25.5 

33.1 

65 

25 

'i 

19* 

986 

0 

10 

23 

0 

.89 

.44 

28 

4.0 

4 

30* 

3 

0 

0 

«         *         » 

FEBRUARY          1967 

DERRY 
HOLTWOOD 

37.6 
37. 8^ 

17.0 
20. 8M 

27,3 
29. 3f 

62 

60 

16 
16 

0 

25 
13 

1049 
985 

0 
0 

8 
8 

26 
27 

1 

0 

2.42 

1.04 

-    1.27 

.54 
.25 

17.5 

6 

7 

7 
5 

1 
0 

0 
0 

#         »         » 

MAY                        1967 

MARCUS    HOOK 

65.7 

'.8.7 

57.2 

-    8.* 

81 

2 

*2 

13* 

245 

0 

0 

0 

0 

4.21 

.48 

1.54 

.0 

0 

11 

I 

I 

DAILY  PRECIPITATION 


H 

Day  of  Month 

station 

16 

17   1 

18 

19  1 

20 

21 

22  1  23 

24 

25 

26 

27 

28  { 

29   {  30 

1    1 

2    1 

3 

4        5 

6 

7    1 

8 

9 

10 

11    1    12 

13       14       15 

31 

•      i>      • 

JULY                        196» 

SHEET    VALLEY 

2.79 

.22 

.91 

.09 

.2* 

.03 

.91 

1.1a 

.         .         . 

OCTOBER              1966 

TURTLEPOINT    ".    NE 

1.40 

.64 

.03 

.19 

.90 

.10 

T 

.03 

.02 

.13 

T 

T 

.         .         . 

NOVEMBER            1966 

TURTLEPOINT    4    NE 

4.72 

.01 

.44 

.10 

.01 

.31 

.14 

.44 

T 

.45 

.27 

.21 

.09 

.07 

T 

.69 

1.57      T 

.         .         . 

DECEMBER            1966 

HUNTINSDON 

1.76 

T 

T 

T 

.26 

.IS 

.31      T 

.07 

T 

.24 

.09 

.61 

.         .         . 

JANUARY              1967 

CORAOPOLIS   NEVILLE    IS 
SLIPPERY    ROCK 

.B9 

.01 

T 

.09 

.04      T 

T 

.03 

T 

" 

■" 

" 

" 

■ 

I20 

.44 

I12 

' 

.         .         . 

fEBRUARY            1967 

OERRY 
HOLTWOOO 

2.42 

1.04 

T 

.54 

T 
.20 

.30 

.32 

.29 

.17 

.06 

.04 

T 

T 

T 

.OS 

T 
.02 

.05 
.19 

T 

.43 

.07 
.19 

T 

T 

.16 

T 

.!• 

.29 

7 

.         .         . 

MARCH                   1967 

TURTLEPOINT    4    NE 

2.91 

T 

.19 

.90 

.43 

.19 

.02 

.OS 

.31 

.10 

.09 

.06 

.27      .09 

.11 

.le 

.40 

.         .         . 

APRIL                   1967 

POTTSVILLE 

2. SI 

.17 

.2S 

.25 

.03 

T 

.OS      .01 

.01 

.37 

.90 

.23 

.09 

.91 

.09 

.         .         . 

MAY                        1967 

MARCUS    HOOK 

4.21 

.OS 

.14 

.19 

1.94 

.40 

T 

.37 

T            .16      ,47 

T 

.20 

.27 

T 

.13 

T 

.90 
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-.SM 


/ 


D 

AI 

LY 

TI 

EnVIPERAT 

URES 

01  Month 

PENNSYLVANIA 

DELAYED   DATA 
JUNE     1967 

Station 

D.y 

31 

\ 

1 

a 

3 

4 

5 

e 

T 

s 

9 

10 

u 

12 

13 

U       IS 

16       17 

la 

te 

M 

21 

22 

23 

24 

23 

23 

27 

23 

23 

38 

I 

JULY                 1966 

SWEET    V*LLEY 

•             •              • 

MAX 
MIN 

sa 

96 

es 

62 

95 

66 

100 
67 

19 
64 

88 
63 

85 

62 

84 
96 

83 

52 

85 

59 

91 
59 

87 
60 

91 
65 

92      84 
65      57 

81      82 

51      54 

85 
58 

90 
62 

83 
55 

75 
45 

80 
53 

87 
59 

85 

99 

87 
61 

90 
64 

92 

60 

90 
64 

78      82 
63      93 

76 
99 

86.2 
59.0 

DECEMBER      1966 

HUNTINGDON 

•                 UK 

MAX 
MtN 

S9 
35 

44 
22 

25 

11 

25 

4 

31 

4 

36 

15 

36 
33 

42 
35 

5* 
37 

69 
37 

68 
36 

40       44 
31        19 

33      38     36      37 
22      29     16      19 

58 
20 

57 
27 

31 
27 

31 
24 

36 
13 

41 
14 

30 
20 

27 
20 

28 
24 

33 
26 

33 

9 

32      39 

11      27 

36      38.9 
14      22.0 

JANUARY         196T 

SLIPPERY    ROCK 

*             (1             ft 

MAX 
MIN 

39 
31 

36 

27 

40 
20 

39 
23 

26 
15 

31 

20 

52 

30 

48 
26 

29 
21 

32 
22 

28 

21 

37 
19 

40 
30 

42      40 
36      28 

29      35 

11      22 

24 

4 

31 

4 

39 
19 

45 

34 

59 

40 

61 
92 

60 
91 

69 
93 

60 
34 

54 
34 

45 
19 

28      28 
18      12 

40 
14 

40.6 
25.9 

FEBRUARY      1967 

OERRY 

MAX 
MIN 

*9 
3S 

59 
33 

33 

22 

40 
22 

41 
20 

33 

16 

19 

7 

27 
8 

36 
13 

44 
12 

40 
28 

29 

6 

37 

4 

61      55 

29      30 

62      28 

21      20 

30 
18 

43 
19 

46 
20 

40 
22 

40 
11 

36 

12 

17 

8 

19 

0 

25 

7 

36 

10 

36 
23 

37.6 
17.0 

MOLTWOOD 

•             «             * 

MAX 

MIN 

47 
29 

54 
35 

35 
25 

43 
22 

44 
31 

36 
20 

21 
12 

29 
11 

35 
9 

39 
25 

47 
26 

32 

14 

25 

4 

49      58 
18      32 

60      30 
29      23 

30 
19 

35 

17 

34 
26 

35 
25 

37 
18 

35 

25 

27 

le 

35 

11 

31 
17 

37.8 
20.8 

MAY                  1967 

MARCUS   HOOK 

MAX 
MIN 

75 
♦7 

81 
56 

64 
51 

65 

44 

71 
48 

60 
42 

47 
44 

60 
44 

57 

46 

61 
46 

64 
47 

63 
50 

62 
42 

60      64 
50      50 

66      65 
46      46 

73 
48 

77 
56 

77 
58 

58 

48 

60 
48 

67 
49 

59 
44 

58 
47 

65 
48 

75 
91 

l\ 

61 
51 

73 

50 

70 
95 

65.7 
48.7 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


Dar  o<  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JANUARY           1967 
SLIPPERY    ROCK 

FEBRUARY         1967 
HOLTWOOD 

SNOMFALL 
5N   ON    SNO 

SNOWFALL 
SN   ON   SND 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

' 

2.0 

2 

2.0 

4 

4 

2 
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STATION  INDEX 


^ 

U 

g 

OBSERVATION 

d 

s 

U 

S 

TIME  AND 

z 

0 

% 

P 

p 

TABLES 

STATION 

i3 

3 

COUNTY 

- 

0 

< 

OBSERVER 

\\ 

a 

O 

3 

1 

1 

i 

1 

I 

ACMETONIA  LOCK  3 

0022 

09 

ALLEGHENY 

1 

To 

"TT 

79  49 

7*8 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLENS  MILLS 

0099 

10 

JEFFERSON 

41 

78  55 

160< 

ALLENTOyN  WB  AP 

01 C6 

02 

LEHIGH 

75  26 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALTOONA  MOffSESHOE  CRVE 

0134 

08 

BLAIR 

40 

30 

78  29 

1500 

6P 

ALTOONA  WATER  BUR. 

ALVIN  fi  BUSH  0AM 

01A7 

CLINTON 

1< 

22 

77  56 

930 

ALVIN  P  BtJSH  0AM 

APOLLO  2  W 

020* 

09 

WESTMORELAND 

*0 

35 

79  36 

1060 

; 

EUGENE  R.  YOUNG 

AftENOTSVILLE 

0229 

ADAMS 

I! 

55 

SA 

8A 

PA.  STATE  COL.  EXP.STA. 

AUSTIN 

0310 

10 

POTTER 

*1 

38 

78  05 

133t 

8A 

MRS.  BETTY  H.  MOREAN 

AUSTINBURG  2    W 

0313 

06 

15 

00 

77  32 

1590 

7A 

OTTO  0.  BACON 

BAKERSTOWN  3  WNW 

0355 

09 

ALLEGHENY 

1 

*0 

39 

79  59 

1230 

3P 

PGM.  CUT  FLOWER  CO, 

BARNES 

0<.09 

10 

WARREN 

1 

*1 

40 

79  02 

1310 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SEAR  GAP 

05 

NORTHUMBLAND 

15 

50 

900 

3P 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

BEAVER  FALLS 

0*75 

BEAVER 

80  19 

760 

HOWARD  R.  KEMP 

BEAVER TOWN 

04  92 

05 

SNYDER 

40 

4^ 

77  11 

590 

7A 

BECHTELSVILLE 

03 

BERKS 

1* 

22 

75  38 

PAUL  W,  FlSHFR 

BELLEFONTE  1,  s 

0530 

07 

CENTRE 

40 

51 

77  *7 

IIK 

8A 

SA 

8A 

ROCKVIFW  PRISON  FARM 

BERNE 

0599 

03 

BERKS 

FLOYD  W.  TRUMP          | 

BERWICK 

06U 

05 

COLUMBIA 

15 

41 

0* 

76  15 

570 

MID 

MID 

BERWICK  INO  DEV  ASSO  IN 

BETHLEHEM 

0629 

02 

NORTHAMPTON 

9 

75  23 

2*0 

CITY  OF  BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHIGH  UNIV 

063* 

02 

NORTHAMPTON 

40 

36 

75  22 

360 

: 

LEHIGH  UNIVERSITY 

BLAIN 

0725 

05 

PERRY 

19 

*0 

20 

77  30 

7*5 

: 

PA.  OEPT,  FRST.  *  WTflS. 

BLAIPSVILLE  6  ENE 

0736 

09 

INDIANA 

40 

27 

79  09 

2043 

6P 

6P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLAKESLEE  CORNERS 

07*3 

MONROE 

41 

1650 

WALTER  WILDRICK 

BLOSERVILLE  1  N 

0763 

0* 

CUMBERLAND 

15 

77  22 

650 

SA 

8A 

MRS.  BESSIE  M.  WILLDERS 

BOSWELL  1  SW 

0821 

09 

SOMERSET 

1 

40 

09 

79  02 

1810 

7A 

z 

MRS.  EMMA  SHAULIS 

BRADOOCK  LOCK  2 

0961 

ALLEGHENY 

10 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SRAOFORD  FAA  AIRPORT 

0865 

10 

MC  KEAN 

I 

41 

*8 

76  38 

2121 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

10 

1 

76  39 

1500 

6A 

BRADFORD  FIRE  DEPT. 

BRADFORD  4  W  RES 

0868 

10 

MC  KEAN 

1 

*1 

57 

1680 

5P 

5P 

H 

BRADFORD  WATER  DEPT. 

sREEzewooo 

0905 

08 

BEDFORD 

* 

*0 

00 

78  14 

1352 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 

100* 

10 

JEFFERSON 

I 

*1 

09 

79  05 

1210 

3P 

8A 

RAY  FORD 

BRUCETON  1  S 

1033 

09 

ALLEGHENY 

10 

U  S  BUREAU  OF  MINES 

BUCKSTOWN  I  5E 

1073 

09 

SOMERSET 

4 

40 

04 

78  50 

2460 

z 

ALVIN  W.  MANGES 

BUFFALO  MILLS 

BEDFORD 

1316 

CLIFFORD  C.  ADAMS 

BURGETTSTOWN  2  W 

1105 

WASHINGTON 

11 

40 

80  26 

990 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTH. 

BURNT  CABINS  2  NE 

1115 

08 

HUNTINGDON 

( 

05 

77  52 

990 

50 

5P 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

BUTLER  S  WNW 

1133 

09 

BUTLER 

*0 

53 

79  59 

1330 

7A 

7A 

Z    H 

MRS.  KAThRYN  DUNN 

CAMP  KLINE 

16 

19 

77  17 

590 

CANTON  1  NW 

1215 

BRADFORD 

41 

40 

76  52 

1520 

MRS. MILDRED  SPENCER 

CARLISLE 

123* 

04 

CUMBERLAND 

15 

*0 

13 

77  12 

*65 

6P 

6P 

"  H 

CARROLL  G.  MILLER 

CARftOLLTOWN  2  SSE 

1255 

08 

CAMBRIA 

16 

40 

35 

78  42 

2040 

8A 

H 

ROBERT  F.  MAURER 

CARTER  CAMP  2  W 

1262 

10 

POTTER 

16 

41 

37 

77  45 

2030 

7A 

RICHARD  L.  MENKEN 

CEDAR  RUN 

13C1 

05 

LYCOMING 

16 

41 

31 

77  27 

600 

7A 

KATHRYN  T.  KREIGHBAUM 

CHAODS  FORD 

13*2 

03 

DELAWARE 

5 

39 

52 

75  37 

170 

7A 

E.  EARL  TOUCHTON 

CHAMBERSBURG  I  esE 

135* 

04 

FRANKLIN 

12 

39 

56 

77  38 

640 

CHARLES  A.  BENDER 

CHAHLEROI 

1372 

WASHINGTON 

10 

40 

08 

79  55 

10*0 

• 

WEST  PENN  POWER  CO. 

charleroi  lock  a 

1377 

09 

WESTMORELAND 

10 

*0 

09 

79  54 

7*9 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE 

1*80 

CENTRE 

16 

41 

7A 

MRS  SUSAN  VERBITSKEY 

CLARION  3  SW 

1*85 

CLARION 

41 

12 

79  26 

1114 

PA.  ELECTRIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

15C5 

02 

LEHIGH 

9 

37 

75  39 

670 

8A 

WILLIAM  J,  OOTTERER 

CLAYSVlLLE  3  W 

1512 

09 

WASHINGTON 

11 

40 

07 

80  26 

1000 

7P 

7A 

MFGRS.  L.  *  H.  CO, 

CLEARFIELD 

1519 

07 

CLEARFIELD 

16 

*1 

01 

78  26 

1100 

7A 

IRA  TAYLOR 

CLERMONT 

1529 

10 

MC  KEAN 

1 

*1 

2104 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 

CLERMONT  «.  NW 

153* 

10 

MC  KEAN 

41 

** 

78  32 

1620 

7A 

MRS.  TILLIE  H,  SIMONDS 

COATESVILLE  I    SW 

1589 

03 

CHESTER 

5 

58 

8A 

6A 

OHILA.  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

1705 

SOMERSET 

17 

79  22 

1490 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONFLUENCE  I  NW 

1710 

FAYETTE 

79  22 

1331 

JOHN  L,  REID 

C0NNEAUTVILL6 

1720 

10 

CRAWFORD 

e 

41 

*5 

80  22 

940 

9A 

; 

FREDERICK  A.  HEYL 

CONNELLSVILLE 

1723 

FAYETTE 

79  36 

EUGENE  W.  OLOLAND 

CONNELLSVILLE  NO  2 

1726 

09 

FAYETTE 

17 

4: 

00 

960 

MRS,  JANET  L.  SMAW 

CONSHOHOCKEN 

1737 

03 

MONTGOMERY 

5 

*0 

04 

75  19 

70 

6A 

PHRA.  ELECTRIC  CO, 

COOKSSURG 

17*9 

10 

CLARION 

1 

*1 

6A 

PA,  DEPT.  FRST,  *  WTRS. 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

1773 

09 

ALLEGHENY 

11 

30 

60  05 

720 

eA 

SHENANGO.  INC. 

CORRY 

ERIE 

41 

79  39 

1440 

6P 

6P 

RICHARD  T,  MOUNTAIN 

COUOERSPORT  4  NW 

1606 

10 

POTTER 

*1 

49 

76  03 

2120 

7P 

PAUL  L.  SNYDER 

COUDEREPORT  6  E 

1809 

10 

POTTER 

16 

47 

77  53 

2533 

7A 

FERD  IRISH 

COVINGTON  2  WSW 

1833 

TIOGA 

15 

*1 

1745 

7A| 

CALVIN  R.  PACKARD 

CREEKSIDE 

1881 

INDIANA 

41 

79  12 

1030 

6A 

MRS  MELVIN  P  THOMAS 

CRESSON  I  se 

1896 

08 

CAMBRIA 

6 

*o 

2230 

7A 

CRESSON  ST.  SCHOOL  hosp 

DANVILLE 

2013 

05 

MONTOUR 

IS 

*0 

58 

76  37 

*60 

7A 

MRS.  MARIE  M.  LITTLE 

DERRY 

2108 

09 

WESTMORELAND 

4 

*0 

20 

79  le 

1150 

6P 

MISS  N.  DIXIE  WINEMAN 

DEVAULT  I  W 

2116 

03 

CHESTER 

14 

40 

05 

75  33 

360 

MID 

MIO 

PA.  TUPNPIKE  COMM. 

OINGMANS  FERRY 

2160 

01 

PIKE 

5 

41 

13 

THOMAS  A.  HOTALEN 

DIXON 

2171 

06 

WYOMING 

15 

32 

75  57 

750 

7A 

7A 

HAROLD  J.  KUSCHEL 

DONEGAL 

WESTMORELAND 

17 

40 

07 

79  23 

17*6 

HID 

MID 

DONORA 

2190 

09 

WASHINGTON 

10 

10 

79  52 

5P 

THEODORE  F,  MATHUES 

DOYLE STOWN 

2221 

03 

SUCKS 

5 

40 

13 

358 

5P 

KA9L  W  HI  STAND 

DRIFTWOOD 

22*5 

CAMERON 

2C 

78  08 

620 

CALVIN  HUGAR 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

2260 

10 

JEFFERSON 

1 

41 

11 

78  54 

181* 

MID 

MID 

H 

FED  AVIATION  AGENCY 

DU  SOIS  7  E 

2265 

07 

CLEARFIELD 

16 

41 

06 

78  38 

1670 

5P 

:  H 

CITY  OF  DU  BOIS 

DUNLO 

2293 

08 

CAMBRIA 

^ 

40 

17 

78  *3 

2410 

MRS.  D.  L,  WHITE 

DUSHORE  2  SSW 

2325 

16 

41 

29 

1910 

ROBERT  J.  OBERT 

EAGLES  MERE 

23*3 

06 

SULLIVAN 

16 

41 

24 

76  35 

2020 

7A 

7A 

EAST  BRADY 

2363 

CLARION 

79  37 

620 

5P 

A,  e.  KEMDEL 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

2*70 

03 

CAMBRIA 

40 

28 

19*0 

5P 

9A 

BERNARD  KFPCHENSKE 

EMPORIUM  1  N 

2635 

07 

CAMERON 

16 

41 

32 

78  14 

1560 

8A 

8A 

MRS.  TALLIE  M.  SRITTON 

ENGLISH  CENTER 

05 

LYCOMING 

41 

26 

77  17 

680 

7A 

WILLIAM  SUOERS 

EPHRATA 

2662 

03 

LANCASTER 

15 

40 

10 

76  10 

485 

6r 

6P 

STANLEY  L.  VON  NE I  DA 

EQUINUNK  2 

2671 

WAYNE 

5 

41 

51 

75  13 

910 

MRc  HENRIETTA  C  FLYNN 

ERIE  CO  FIELD  RSCM  LAB 

2673 

10 

ERIE 

*2 

79  51 

730 

G 

FIELD  RESEARCH  LAB. 

ERIE  WB  AIRPORT 

2682 

10 

ERIE 

42 

05 

80  11 

732 

MID 

MID 

:  Hj 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERETT  1  SW 

2721 

08 

BEDFORD 

6 

00 

76  23 

1010 

6A 

3A 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

FARRELL  SHARON 

261* 

10 

MERCER 

2 

*1 

14 

80  30 

855 

7P 

SHARON  STEEL  CORP. 

FORD  CITY  4  5  DAM 

29*2 

ARMSTRONG 

*0 

43 

79  30 

950 

eA 

eA 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

3018 

01 

LUZERNE 

9 

41 

07 

1509 

BA 

8A 

BA 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANKLIN 

3028 

10 

VENANGO 

1 

*1 

7A 

t 

GREGORY  L,  TOMPKINS 

FREELAND 

3056 

LUZERNE 

15 

41 

01 

75  5* 

1900 

6P 

8A 

ANDREW  B.  EVANSHA 

GALETON 

3130 

13 

POTTER 

16 

41 

77  38 

STANLEY  G,  LUSH 

GEIGERTOWN 

3189 

03 

BERKS 

14 

13 

75  50 

400 

8A 

WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  SCHOOL 

3200 

03 

BUCKS 

5 

40 

13 

74  56 

135 

BA 

8A 

H 

WILLIAM  H.  CRAIGHEAD 

fSETTYSBURG 

3218 

04 

AOAMS 

12 

39 

50 

77  14 

500 

9A 

9A 

HUGH  C.  MC  ILMENNY 

GETTYSBURG  1  S 

3223 

0* 

ADAMS 

12 

77  14 

GETTYSBURG  NATL  MTY  PK 

GLENCOE 

3298 

09 

SOMERSET 

12 

: 

GLEN  MAZEL  2  NE  DAM 

3311 

07 

ELK 

1 

41 

3* 

76  36 

1725 

6A 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GLENMOORE 

3321 

03 

CHESTER 

5 

06 

75  47 

440 

JOHN  J.  SmRADER 

GLEN  ROCK 

3330 

YORK 

15 

39 

76  44 

620 

C 

MRS,  E,  C.  MC  WILLIAMS 

GLENWILLARD  DASH  DAM 

33*3 

09 

ALLEGHENY 

80  13 

705 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GOULDSBORD 

01 

WAYNE 

9 

41 

15 

75  27 

1890 

7A 

DANA  L.  SHAY 

GRATERFORD 

3*35 

14 

40 

1* 

75  27 

150 

7A 

GEORGE  S  MANN  SR 

GRATERFORD  I  E 

3*37 

03 

MONTGOMERY 

14 

40 

14 

75  26 

240 

6A 

6A 

STATE  CORRECTIONAL  INST 

GREENSBORO  LOCK  7 

3503 

09 

GREENE 

10 

39 

47 

79  55 

608 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GREENSBURC  J  E 

3515 

09 

WESTMORELAND 

10 

40 

18 

79  31 

1225 

GREENVILLE 

3526 

10 

MERCER 

4] 

2* 

80  23 

980 

6P 

6P 

c'earl  miller 

HANOVER 

3662 

0* 

YORK 

15 

39 

76  59 

600 

8A 

6A 

H 

HANOVER  evening;  SUN 

MARRISSURG  WB  AP 

3699 

YORK 

40 

13 

76  51 

338 

MID 

MIO 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HAWLEY 

3756 

01 

WAYNE 

5 

29 

75  10 

860 

MRS.  KATHERINE  BATES 

3761 

01 

WAYNE 

28 

75  11 

1200 

C 

PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 

HOLLIDAYSBORG 

26 

79  24 

960 

C 

JOHN  H.  RINGLER 

HOLLISTERVILLE 

*008 

01 

WAYNE 

5 

41 

23 

75  26 

1365 

8A 

MRS.  CHESTER  P0NT05KT 

mOLTwOOD 

*019 

03 

LANCASTER 

15 

39 

50 

76  20 

167 

MID 

C  H 

PA.  PCWEP  +  LIGHT  CO. 

HOME 

*027 

09 

INDIANA 

1 

40 

45 

79  06 

1220 

C 

MRS.  EDNA  M,  BUSH 

HONESDALE  4  NW 

*0*3 

31 

WAYNE 

5 

41 

37 

75  19 

1410 

9A 

GEORGE  C.  WILLIAMS 

HONEY  BROOK  1  W 

CHESTER 

40 

06 

75  56 

S.  H.  KURTZ 

MOP  BOTTOM  2  SE 

*066 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

41 

900 

7A 

JOSEPH  J.  SANAUSKAS 

HUNTINGDON 

08 

HUNTINGDON 

76  rtl 

7A 

7A 

JAMES  R.  GIENGER 

HUNTSDALE 

*166 

n* 

CUMBERLAND 

15 

4,0 

06 

77  18 

610 

8A 

c 

METRO  P.  DOROSH 

HYNOMAN 

*I90 

08 

BEDFORD 

12 

*9 

TA 

INDIANA  3  SE 

*2l* 

INDIANA 

36 

1102 

7P 

7A 

CLYMER  WATER  SVC.  CO.   | 

JACKSON  SUMMIT 

*30* 

06 

TIOGA 

15 

41 

67 

77  01 

1690 

c 

ARCHIE  LAIN 

JAMESTOWN  2  NW 

*325 

10 

CRAWFORD 

z 

41 

30 

60  26 

1050 

BA 

BA 

BA 

PA.  DEPT.  FRST.  *  WTRS. 

JERSEY  SHORE 

*363 

05 

LYCOMING 

16 

41 

12 

77  15 

541 

7A 

GEORGE  R,  WADDELL 

'JOHNSTOWN 

*385 

08 

CAMBRIA 

1214 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

*390 

08 

CAMBRIA 

c 

CITY  OF  JOHNSTOWN 

KANE  1  NNE 

**32 

10 

MC  KEAN 

1 

41 

41 

76  46 

1750 

8A 

8A 

C  H 

VIRGIL  GH.LOTTI 

KARTHAUS 

4*50 

07 

CLEARFIELD 

07 

76  07 

960 

ROBERT  K  BRADFORD 

KEG6 

**ei 

OB 

BEDFORD 

6 

39 

59 

76  43 

1260 

MID 

MID 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

KITTANNING  LOCK  7 

A611 

09 

ARMSTRONG 

1 

79  32 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KHESGEVILLE  3  W 

*672 

CARBON 

*0 

54 

75  34 

720 

CITY  OF  BETHLEHEM 

LAKE  MINISINK 

*727 

01 

PIKE 

5 

41 

13 

75  03 

1360 

7A 

MRS.  IRENE  FOREMAN 

LAKEVILLE  1  NNE 

01 

WAYNE 

5 

41 

75  16 

1*40 

eA 

MRS.  GLADYS  REINEKE 

+-* 

e 

Z 

OBSERVATION 

d 

;5 

U 

^ 

TIME  AND 

z 

Q 

s 

1 

3 

r 

TABLES 

STATION 

K 

^ 

COUNTY 

1 

< 

OBSERVER 

ii 

^ 

° 

i 

3 

1 

1 

i 

i 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

4758 

03 

LANCASTER 

15 

40 

03 

76 

17 

255 

6P 

5P 

„ 

LANCASTER  WATER  BUR. 

LANCASTER  2  NE  F!LT  PL 

03 

LANCASTER 

40 

03 

: 

LANCASTER  WATER  BUR. 

LANDISVILLE  2  NW 

*778 

03 

LANCASTER 

15 

40 

07 

76 

26 

360 

eA 

eA 

eA:G 

PA.  STATE  COLLEGE 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

05 

UNION 

*0 

54 

7A 

7A 

PA.  DEPT.  OF  WELFARE 

06 

TIOGA 

15 

MAOION  L.  GUILDS 

LEBANON  3  SW 

4896 

LEBANON 

8A 

BA 

C 

LEHIGHTON 

493* 

02 

CARBON 

*0 

50 

75 

43 

560 

GOODWIN  S.  DEFREHN      i 

LE  ROY 

43 

1040 

eA 

LEAMON  M.  BALIMAN 

LEWIS  RUN  3  SE 

496* 

I'l 

MC  KEAN 

41 

50 

78 

39 

17*0 

7A 

RUSSELL  LINEMAN 

LEWISTOWN 

*992 

05 

MIFFLIN 

40 

35 

77 

35 

*eo 

7A 

7A 

:  H 

AMERICAN  VISCOSE  CO. 

LOCK  HAVEN 

5104 

07 

CLINTON 

16 

41 

08 

77 

25 

590 

7A 

HAPfilS  W.  BITNER 

LOCK  HAVEN  2 

5109 

41 

08 

27 

630 

c 

LONG  POND  2  W 

5160 

01 

MONROE 

41 

03 

75 

30 

1660 

7A 

thomas'meckes 

LYNCH 

5275 

K 

FOREST 

41 

36 

79 

03 

1295 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      ! 

MADERA 

5336 

CLEARFIELD 

26 

1460 

c 

MRS.  JULIA  J.  SHOFF     1 

MAMAFFEY 

53*2 

CLEARFIELD 

16 

53 

1280 

MAPLE  GLEN 

5368 

03 

MONTGOMERY 

40 

11 

75 

11 

FRANCES  e!  SCHEI9NER 

MAPLETON  DEPOT 

5361 

HUNTINGDON 

2* 

56 

560 

7A 

MRS.  I,  S.  BUCHANAN     1 

MARCUS  HOOK 

5390 

Q': 

DELAWARE 

39 

75 

25 

12 

MID 

MIO 

SUN  OIL  CO.             1 

MARIENVILLE 

5*00 

10 

FOREST 

41 

26 

79 

07 

1730 

c 

0  S  FOREST  SERVICE     | 

MARION  CENTER  2  SE 

5*08 

09 

INDIANA 

40 

*9 

79 

02 

1610 

60 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS      | 

MARTINSBURG  FAA  AP 

5*54 

08 

BLAIR 

18 

19 

1476 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MATAMOflAS 

5*7Q 

PIKE 

*1 

5P 

7A 

MC  C0NNELLS9URG 

5526 

FULTON 

00 

915 

MC  KEESPORT 

5573 

09 

ALLEGHENY 

10 

*0 

21 

79 

720 

U  S  STEEL  CORP. 

MEADOW  RUN  PONDS 

5601 

LACKAWANNA 

41 

38 

1910 

FRANK  J.  NOCITO 

MEADVILLE  1  S 

5606 

10 

CRAWFORD 

41 

10 

1065 

BA 

CITY  OF  MEADVILLE       | 

MEDIX  RUN 

5627 

07 

ELK 

16 

*1 

17 

78 

1100 

7A 

;  H 

MRS.E.  M.  SNYDER 

MERCER 

5651 

10 

MERCER 

*1 

1220 

7P 

MERCER  HIWAY  SHED 

565* 

10 

MERCER 

*1 

14 

60 

15 

1250 

PA.  DEPT,  HIGHWAYS 

MERCERSBURC 

5662 

04 

FRANKLIN 

12 

39 

50 

77 

54 

585 

8A 

6A 

MRS.  NORA  KANE 

MERWINSSURG 

5676 

MONROE 

56 

ARTHUR  A,  SMITH 

MEYERSDALE  1  W 

5686 

09 

SOMERSET 

17 

39 

*5 

79 

02 

196( 

ETC  SNYDER 

MILAN  1  N 

5731 

BRADFORD 

*1 

56 

770 

JOHN  MACAfEE 

MILANVILLE 

5738 

01 

WAYNE 

*1 

*0 

75 

04 

760 

7A 

CHARLES  W.  DAVIS 

MILLERSBURG  2  E 

5775 

05 

DAUPHIN 

15 

■.6 

560 

RUSSELL  SheplEY 

MILLMEIM 

5790 

07 

CENTRE 

15 

29 

1079 

7A, 

NEVIN  E.  eOWERSOK 

MILLVlLLE  2  SW 

5817 

05 

COLUMBIA 

15 

*1 

06 

76 

34 

850 

7A 

7A 

KENNETH  LFIGHOW 

HILROY 

5825 

05 

MIFFLIN 

CLOSED  3/16/67 

MONTGOMERY  L  AND  0 

5902 

09 

BEAVER 

11 

*0 

39 

80 

23 

692 

9P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTROSE 

5915 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

*1 

50 

75 

52 

1560 

7A 

.  „ 

RALPH  TAYLOR 

MORGANTOWN 

5956 

BERKS 

40 

09 

75 

54 

595 

eA 

eA 

PA.  TURNPIKE  COMM, 

MT  GRETNA  2  SE 

6028 

0; 

LANCASTER 

15 

40 

26 

670 

MIO 

MIO 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

MOUNT  UNION  1  N 

6067 

MIFFLIN 

24 

53 

520 

MT,  UNION  WATER  WORKS 

MURRYSVILLE 

6111 

09 

WESTMORELAND 

10 

w 

79 

*2 

900 

DAVID  C.  SHAW 

MYERSTOWN 

6126 

03 

LEBANON 

14 

40 

22 

18 

460 

6A 

MRS. KATHLEEN  wANDELL 

NATRONA  LOCK  * 

ALLEGHENY 

43 

37 

*3 

800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NESHAMINY  FALLS 

619* 

03 

BUCKS 

40 

7* 

57 

MIO 

PHILA.  sue.  WATER.  CO. 

NEW  CASTLE  1  N 

6233 

09 

LAWRENCE 

41 

01 

22 

TA 

LEWIS  W,  HAMILTON 

NEWELL 

6246 

09 

FAYETTE 

10 

05 

79 

605 

12M 

12M 

GENERAL  CHEMICAL  CO. 

NEW  PARK 

6289 

0* 

YORK 

19 

39 

*A 

76 

30 

760 

5P 

CLINTON  J.  ALLEN 

NEWPORT 

6297 

PERRY 

MRS,  FRANCES  K,  FRY 

NEW  STANTON 

6310 

09 

WESTMORELAND 

1( 

40 

13 

79 

36 

10*< 

MID 

MIC 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

NEW  TRIPOLI 

6326 

02 

LEHIGH 

14 

75 

570 

FRED  C.  OSWALD 

NORRISTOWN 

6370 

03 

MONTGOMERY 

14 

40 

07 

75 

21 

79 

MID 

eA 

60R0UGM  OF  NORRISTOWN 

NORTH  EAST  2  SE 

10 

ERIE 

42 

12 

1060 

ELLSWORTH  WEAVER 

NORTH  PHILADELPHIA  AP 

03 

PHILADELPHIA 

75 

AIRPORT  GUARDS 

ORWELL  2  NW 

662i 

06 

BRADFORD 

i; 

41 

55 

76 

18 

1340 

ELMER  T.  MOORE 

PAL'1 

6661 

03 

MONTGOMERY 

1* 

26 

75 

32 

385 

SA 

FRED  C.  ESCMSACM       \ 

PALMERTON 

6689 

02 

CARBON 

AO 

48 

75 

37 

*10 

MIO 

HID 

NEW  JERSEY  ZINC  CO.     j 

PARKER 

6721 

09 

ARMSTRONG 

41 

05 

79 

41 

11*0 

LOUIS  A.  MALARKEY 

PARKER  1  E 

10 

CLARION 

06 

40 

1100 

JOHN  E.  LIVERMORE 

PAUPACK  2  WNW 

6762 

PIKE 

41 

75 

Miss  L.  VETTEOLEIN 

tPHlL  DREKEL  iNST  TECH 

03 

PMILAOELPHIA 

I* 

39 

75 

11 

30 

MID 

MIO 

FRANCIS  K.  DAVIS.  JR. 

PHILADELPHIA  WS  AP 

6S89 

03 

PHILADELPHIA 

39 

15 

5 

MIO 

MIO 

Z    MJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PHILA.  113TH  CHESTNUT 

6913 

PHILADELPHIA 

10 

MID 

PMILA.  ELECTRIC  CO. 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

6916 

07 

CENTRE 

*0 

78 

05 

1918 

MID 

MIO 

:  H 

rtn.    AVIATION  AGENC- 

PHOENIXVILLE  1  E 

6927 

03 

CHESTER 

1* 

40 

75 

30 

105 

5P 

MID 

PHILA.  sue..  WATEO  C1M-.. 

PITTSBURGH  ys  AP  2 

6993 

ALLEGHENY 

11 

13 

1137 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'PITTSBURGH  WB  CITY 

6997 

09 

ALLEGHENY 

11 

40 

80 

00 

MID 

MIO 

:  J 

U,S.  WEATHER  BUREAU 

PITTSFIELO  9  WSW 

7000 

10 

WARPEN 

41 

79 

32 

1600 

9A 

MRS.  ERNA  03P0K 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

7029 

WAYNE 

41 

27 

1800 

WILLIAM  POLIVKA 

PORT  CLINTON 

SCHUYLKILL 

14 

02 

*50 

MRS.  ADA  E.  RARICK 

POTTSVILLE 

7161 

02 

SCHUYLKILL 

1* 

40 

76 

11 

590 

BA 

LLOYD  E.  WELLER 

PRCMPTON  0AM 

7186 

20 

1225 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNKSUTAWNEY 

7217 

10 

JEFFERSON 

40 

79 

00 

1300 

CAPL  E,  ROTOLO 

PUTNEYVjLLE  2  SE  DAM 

7229 

C9 

ARMSTRONG 

79 

17 

1270 

8A 

8* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUAKERTOWN 

03 

4-s 

75 

20 

»90 

DENNIS  K.  FLUCK 

RAYMOND 

7310 

POTTER 

13 

41 

2220 

: 

MRS.  PACMEL  LANGAN 

•READING  WB  CITY 

7318 

03 

BERKS 

14 

40 

^5 

58 

266 

HID 

MID 

r  H  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RE NOVO 

7409 

07 

CLINTON 

16 

*1 

77 

45 

7A 

7A 

ELMER  G.  BATSCHELET 

RENDvO  5  S 

7*10 

07 

CLINTON 

16 

41 

77 

46 

2033 

PA  OEPT  FORESTS-WATERS 

RIDGWAY 

07 

ELK 

41 

78 

45 

1360 

eA 

eA 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 

ROCHESTER  1  N 

75*0 

09 

BEAVER 

60 

19 

: 

OEOUESNE  LIGHT  CO. 

RUEHVILLE 

7727 

SUSQUEHANNA 

41 

7A 

CAPL  KOPATZ             ' 

RUSSELL 

7729 

10 

WARREN 

41 

79 

08 

1250 

9A 

ALEKANDER  RITCHIE       1 

SAFE  HARBOP 

7732 

03 

LANCASTER 

1! 

39 

23 

270 

S.M,  WATER  POWER  CORP.  1 

SAGAMORE  1  S 

7739 

09 

INDIANA 

40 

79 

14 

1320 

MRS  JOHN  w  FLEMING      1 

SALINA  3  W 

7782 

09 

WESTMORELAND 

1109 

6P 

MUN.  AUTH.  WST-RLD.  CO.I 

SAKTON 
SCANOIA  1  E 

7855 

08 

BEDFORD 

WARREN 

41 

76 

15 
02 

2100 

»A 

. 

MRS.  ALVE^TA  L.  HOLMES  j 

MRS.  MYRTLE  WINE°ITEO 

5CMENLEY  LOCK  5 

7963 

ARMSTRONG 

763 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rSCRANTON 

7902 

01 

LACKAWANNA 

1! 

41 

75 

40 

745 

7A 

U.S.  POST  OFFICE 

SELLERSVILLE  2  NW 

7938 

40 

20 

SELLERSVILLE  WATER  CO.  1 

SHADE  GAP 

7965 

HUNTINGDON 

92( 

"PS.  HELEN  H.  PYLE      1 

SHAMOKIN 

7976 

C5 

NORTHUMBLAND 

15 

ftO 

76 

33 

770 

eA 

ROAOING  CREEK  WATER  CO.I 

SHEFFIELD  5  W 

6026 

10 

WARREN 

41 

79 

1920 

WILBUR  R.  NORDIN 

SHIPPENSeURG 

8073 

FRANKLIN 

15 

31 

5P 

5P 

SHIPPENSSURG  ST  TCH  COL 

SINNEMAHONING 

8145 

07 

CAMERON 

16 

41 

78 

05 

790 

MRS.  FRANCES  CALDWELL 

SLIPPERY  ROCK 

8184 

09 

BUTLER 

41 

eo 

03 

13*5 

7P 

7A 

M 

RAYMOND  E.  MILLER 

SMETHPORT  HIGHWAY  SMEO 

8190 

13 

MC  KEAN 

41 

78 

27 

1510 

PA,  DEPT,  HIGHWAYS 

SOMERSET  FAIHVIEW  ST 

824* 

SOMERSET 

n 

2140 

HOWARD  G,  PECK 

SOUTH   CANAAN  1  NE 

8275 

01 

75 

24 

1400 

EUGENE  M.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

6308 

04 

FRANKLIN 

12 

39 

77 

30 

1520 

PA.  OEPT,  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

6379 

YORK 

15 

52 

*70 

BA 

P,  M,  GLATFELTER  CO. 

(STATE  COLLEGE 

07 

CENTRE 

40 

52 

7A 

7A 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

STATE  COLLEGE  2 

8*52 

CENTRE 

16 

77 

1180 

G 

PA,  STATE  UNIVERSITY 

STILLWATER  DAM 

8*91 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

*1 

75 

29 
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SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


This  was  a  warm  and  humid  month  during  which 
afternoon  and  evening  showers  and  thunderstorms 
were  a  common  occurrence.  Very  sultry  condi- 
tions prevailed  most  of  the  time,  even  though 
sunshine  was  limited  and  temperatures  rarely 
reached  the  90"  mark. 

The  most  outstanding  feature  of  this  month's 
weather,  however,  was  the  shower  activity  re- 
ported somewhere  in  the  State  on  the  majority 
of  days.  Not  only  were  there  numerous  and 
frequent  storms,  but  the  rainfall  associated  with 
each  storm  was  sizable.  Amounts  of  1  to  2  inches 
per  storm  were  recorded  in  numerous  areas  on 
several  days.  In  a  number  of  places  the  rainfall 
was  so  intense  as  to  cause  temporary  local 
flooding  due  to  the  inability  of  storm  sewers  to 
carry  away  the  rapidly  accumulating  water. 
Near  Granville  Center  in  Bradford  County,  4.40 
inches   of   rain   in  three  hours  caused  Towanda 


Creek  to  rise  nearly  8  feet,  resulting  in  $250,000 
damage  to  adjacent  roadways  and  bridges. 

In  spite  of  local  flooding,  however,  the  rainfall 
was  generally  beneficial.  The  4  to  8  inches  of 
rain  recorded  in  most  sections  kept  water  sup- 
plies at  optimum  levels.  Reservoirs  remained 
full  and  crops  grew  rapidly.  In  practically  all 
areas  of  the  State  it  was  the  wettest  July  since 
1961,  and  the  wettest  month  of  the  year.  A  number 
of  northwestern  and  southeastern  counties,  as 
well  as  much  of  the  Susquehanna  Valley,  received 
better  than  6  inches  of  rain.  Neshaminy  Falls 
and  Graterford  in  the  southeast,  and  Meadville 
in  the  northwest,  all  received  better  than  9 
inches  of  rain  for  the  second  wettest  July  of 
record,  while  Tyrone  in  Blair  County,  with 
9.14  inches,  had  its  greatest  July  rainfall  of 
record. 


Nelson  M.  Kauffman 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Hartisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania    17070 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
HOLTWOOD 

LOWEST  TEMPERATURE 
CLERMONT  4  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
NESHAMINY  FALLS 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  CASTLE  I  N 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
CONNEAUTVILLE 


95 

DATE 

23 

35 

DATE 

06 

10.33 

1.71 

3.39 

DATE 

24 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    97    - 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

JULY 

1967 

Station 

5 

Day  of  Month 

1   1 

2 

3 

4  1 

5    6 

7  1  8  1  9 

10  1 

11  1 

12 

13   14 

15 

16   17   18 

19   2C 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

28  1  27 

28  1  29  ]  30 

31 

POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  2  WNM 

"..73 

.57 

.55 

•  57 

.90 

.34 

.05 

.26 

.58 

.10 

.81 

FRANCIS  E  WALTER  0AM 

3.e; 

.01 

1.22 

.02 

T 

•  07 

.03 

.11 

.18 

.64 

.76 

.34   .03 

FREELAND 

'•.<t't 

1.43 

•  27 

,08 

.63 

.32 

T 

.20 

•  24 

.20 

.75 

.20 

.05   .07 

G0ULDS80R0 

6.52 

.90 

.05 

T 

•  41 

.03 

1.38 

T 

.41 

.16 

.54 

U07 

.07 

.20 

.57 

.36   .37 

HAMLEY 

3.20 

.01 

•  44 

.09 

•  62 

.04 

.47 

.30 

T 

.16 

•  10 

.34 

.03 

.04 

.25   .29 

HOLLISTERVILLE 

5.26 

.64 

.12 

•  25 

.02 

1.45 

T 

.33 

.52 

.47 

.11 

.07 

•  09 

.45   .74 

H0NE5DALE  4  NW 

«.47 

.10 

.28 

.45 

•  26 

.01 

•  28 

.34 

.20 

.02 

.06 

.09 

.24 

•01   .69 

.53   .67 

LAKE  MINISINK 

5.<>8 

T 

1.03 

.07 

.26 

.26 

.89 

,0» 

.38 

.40 

.10 

.04 

.04 

.16 

1.22 

.49   .06 

LAKEVILLE  I  NNE 

4.76 

T 

.51 

.13 

.36 

.13 

.52        T 

.62 

.74 

.06 

.43 

.06 

.01 

.16  1.01 

LONG  POND  2  M 

5.K. 

.06 

.02 

1.00 

.05 

T 

.15 

T 

.61 

,11 

.86 

.36 

.18 

.46 

.36 

.03 

.26 

T 

.34   .09 

MATAMORAS 

5.7* 

.08 

1.37 

.34 

.43 

.05 

.69 

.64 

.46 

.27 

.13 

.22 

.86 

MlLANVlLLE 

5. '.3 

.11 

.29 

.30 

.36 

T 

.60 

.24 

.21 

.28 

1.90 

.14 

.04 

.20 

.50   .26 

PAUPACK  2  WNW 

4.70 

T 

.56 

.12 

.45 

.64 

.69 

.47 

T 

.19 

T 

.26 

.08 

.48 

.45   .31 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

5.32 

T 

.90 

T 

.32 

1.22 

.13 

.51 

.23 

.01 

.02 

T 

.23 

.11 

.04  1.60   T 

SCRANTON 

2.75 

.64 

.12 

.66 

.02 

.33 

.42 

.03 

.11 

.38 

T          .04 

STROUDSBURG 

4.29 

1.02 

.02 

.05 

.03 

.08 

.04 

.49 

.02 

.64 

.32   T 

T 

T 

.62 

.01 

T 

.26 

,02 

.56   .03   .06 

SWEET  VALLEY 

. 

. 

. 

- 

- 

-     -     - 

. 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

, 

TOBYHANNA 

3.42 

1.12 

.07 

.34 

.36 

.13 

.30       T 

.02 

.19 

T 

7 

.36 

.13 

.27   7     T 

.13  . 

WILKES-BARRE  *»  NE 

3.14 

T 

.77 

.03 

T 

•  40 

.01 

.58 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

.04 

.17 

.26 

.70   .12 

M-BARRE-SCRANTON  WBAP 

3.61 

.59 

.25 

.07 

.02 

•  29 

•  01 

.53 

.01   .37 

.03 

.03        ,22 

T 

.22 

.14 

•  25 

.43   .10 

.05  . 

■    *    * 
EAST  CENTRAL 

MOUNTAINS            02 

ALLENTOWN  WB  AP          R 

5.85 

.11 

1.73 

.04 

T     .41 

•  47 

.05 

T     .32 

.37 

,13       T 

.05   .20   I 

.11 

.41 

•  11 

1.05   .29 

BETHLEHEM 

e.22 

.04 

.85 

.07 

T 

•  90 

1.80 

.01 

.38 

.36 

.17 

.12 

T 

2^24 

1.00   .26 

CLAU5SVILLE 

5.22 

.11 

.53 

.04 

.09 

1.11 

1.10 

.16 

.08 

.05 

.40 

.09 

.04 

•  62 

.53   .27 

KRESGEVILLE  3  W 

5.64 

.05 

.90 

.05 

.33 

.53 

.05 

.09 

.17 

.45 

.04 

1.24 

.03 

.06 

.22 

.65 

.63   .15 

LEMIGHTON 

6.43 

.93 

T 

.03 

1.00 

1.29 

.09 

1.15 

.33       T 

.08 

.43 

.16 

.30 

.08 

.40   .14 

NEW  TRIPOLI 

4.87 

.78 

.02 

.02 

.17 

.90 

.16 

.10 

.12 

.21   .25   .25 

.06 

1.34 

.29   .20 

PALMERTON 

4.93 

.11 

.77 

.01 

.62 

.91 

.06   .01 

.24 

.10        .01 

.68 

.40 

.36 

.26 

.27   ,10 

PORT  CLINTON 

5.84 

.04 

i.ez 

.11 

.44 

.04 

.22 

.30 

.62 

.05 

.07 

.84 

.07 

,90   .32 

POTTSVILLE 

- 

- 

- 

- 

- 

-     -     . 

. 

• 

- 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

TAMAOUA 

5.59 

.05 

1.80 

T 

.04 

.72 

.75 

.03 

.13 

.01 

.47 

.06 

.01 

.11 

.02 

.56 

.72   .09 

TAMAOUA  **    N  DAM 

5. 28 

1.59 

T 

.53 

.42 

T 

.02 

.48 

.13 

.27 

.29 

.76 

.72   .07 

ZERBEY  AIRPORT 

4.60 

.03 

1.81 

.08 

T 

.12 

.14 

.54 

T 

.31 

.75 

.14 

.56   .10 

ZION   GROVE 

5.32 

1.70 

.05 

.03 

.59 

.03 

.19 

.35 

.43 

.22 

.60 

.53 

.52   .08 

ZIONSVILLE  3  SE 

5.59 

.09 

.76 

.06 

.15 

.53 

.03 

.19 

.41 

.23 

.81 

.04 

.07 

.30 

.16 

1.13   .63 

SOUTHEASTERN 

PIEDMONT           03 

becmtelsville 

_ 

. 

_ 

. 

. 

, 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

... 

_ 

BERNE 

5.22 

.15 

1.10 

T 

.06 

.54 

T 

.12 

.20 

.58 

.17 

T 

.86 

T 

1.19   .25 

CHADOS  FORD 

6.58 

.49 

1.07 

.06 

•  32 

1.40 

.36 

•  14 

.46 

.64 

.29 

.08 

1.03 

COATESVILLE  1  SH 

8.33 

.38 

1.78 

.04 

.13 

•  77 

1.10 

.76 

•  35 

.27 

.02   T 

•  11 

.51 

.09  2.02 

CONSHOHOCKEN 

4.15 

.13 

.53 

.03 

•  34 

.51 

.01 

.40 

•  10 

.57 

.08 

.02 

•  02 

.01 

.05  1.26 

.09  , 

D6VAULT  1  W 

5.86 

.35 

1.05 

.61 

U14 

•  16 

.05 

•  04 

.17 

.30 

.07 

.02 

•  55 

.24  1.04   .03 

.02  . 

DOYLESTOWN 

5.91 

.20 

.75 

•  60 

.05 

.75 

1.05 

.09   T 

.56 

•  14 

1.01        .51 

EPHRATA 

5.80 

1.15 

.12 

.40 

1.60 

.08 

.15 

.02 

.03 

.03 

.20 

.32   .14  1.50 

.06  . 

GEIGERTOWN 

- 

. 

- 

- 

- 

.     .     - 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

GEORGE  SCHOOL 

7.19 

.13 

1.04 

1.25 

.25 

.14 

.30 

•  92 

.36   T 

1.12 

.47 

.02 

.47   .70 

GLENMOORE 

4.88 

.23 

1.19 

.01 

.36 

.53 

.07 

.36 

•  32 

.26 

T 

.31 

.14 

.06 

1.04 

GRATERFORO 

9.27 

.34 

1.27 

.94 

.15 

.47 

.80 

.OS 

.03 

2^13 

.45 

.20 

.05 

.09 

.10 

1.44   .76 

GRATERFORO  1  E 

8.37 

.96 

.66 

.15 

.90 

,60 

.03 

2.26 

.34 

.01 

.02 

.07 

1.65   .72 

MOLTWOOD 

5.06 

.47 

1.74 

.03 

•  03 

.63 

T 

.56 

.01 

T 

•  42 

t     .22 

.97 

HONEY  BROOK  1  W 

5.20 

.23 

1.33 

.23 

.56 

.54 

.09 

.09 

.41 

.22   T 

.05 

T 

.02 

.09 

1.32 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 

4,48 

1.50 

.06 

.10 

1.02 

.08 

.42 

T 

.07 

.02 

.06 

.02 

T     .70 

.41  . 

LANDISVILCE  2  NW 

5.31 

.01 

1.79 

.26 

.06 

.23 

.56 

.34 

.04 

.06 

.20   ,20 

.18 

.03 

.06 

.05 

.03  1.15 

LEBANON  3  Sw 

7.11 

T 

2.06 

.31 

.06 

.65 

.02 

.26 

.14 

.04 

,14   T 

.12 

,16 

.91 

,51  1.67 

.04  . 

MAPLE  GLEN 

5.71 

.26 

.49 

.13 

.62 

1.31 

.03 

.28 

,49        ,18 

.29 

.04 

.59  1.00 

MARCUS  HOOK 

• 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

MORGANTOWN 

5.22 

.01 

1.40 

.19 

.35 

.43 

.21 

T 

.42 

.25 

.15 

.25 

.04 

.03  1.49 

MT  GRETNA  2  SE 

7.18 

1.00 

1.00 

.31 

.25 

.26 

.37 

.03 

.35 

.05 

.08 

.14 

1.50 

.08  1.72 

.04  . 

MYERSTOWN 

5.92 

1.32 

.13 

.09 

1.52 

.04 

.12 

.06 

.17 

.46 

.07 

.56 

.36   .96 

NESHAMINY  FALLS 

10.33 

T 

1.33 

1.05 

.05 

2.29 

.20 

.03 

.92 

.07 

.31       2.12 

•  03 

•  28 

.06 

.06   .33   ,65 

.35  '. 

NORRISTOWN 

4.83 

.31 

.65 

.06 

1.02 

.75 

.17 

.40 

.30 

.03 

.13 

.01  1.00 

PALM 

. 

_ 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

. 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

5.83 

.40 

1.04 

.05 

.78 

.36 

T 

.15 

.61 

T 

•  16 

.42 

T    1.55   .05 

.26  . 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

7.11 

.34 

.41 

.09 

1.16 

1.92 

T 

T 

.20 

.73 

T 

•  03 

.08 

7    1.26   .02 

.67  . 

PHOENIXVILLE  I  E 

6.87 

.02 

1.16 

.32 

3^17 

.07 

.57 

.02 

•  32 

T 

.02 

.06 

.07 

.20   .60   .07 

T 

OUAKERTOWN 

5.44 

.09 

.79 

.18 

.07 

•  75 

.04 

.31 

.32 

•  45 

.03 

.05 

.16 

.35 

1.29   .56 

READING  WB  CITY         R 

4.95 

.43 

.37 

.08 

.26 

1.20 

.14 

T     .17 

.10 

•07        .52 

T 

.01 

.20 

.06 

.57   .76   .01 

STRAUS5T0WN 

6.98 

.10 

1.52 

.02 

.09 

1.22 

.30 

.19 

.09 

.49 

.01 

.11 

.60 

.06 

1.61   .37 

VIRGINVILLE 

4.27 

.54 

T 

1.30 

•  12 

.54 

.93 

.46   .36 

WEST  CHESTER 

6.27 

.19 

1.44 

.30 

T 

.37 

1.23 

•  49 

.08 

•  26 

•  26 

.13 

.14 

.21 

.15 

.02   .97 

.01  . 

WEST  GROVE  1  SE 

8.63 

.45 

1.65 

.05 

3.20 

.92 

.45 

•  28 

•  02 

T 

.12 

.47 

.20 

.82 

YORK  HAVEN 

4.01 

.09 

1.21 

•  46 

.05 

.03 

.12 

•  02 

.07 

.11 

.02 

.12 

.04  1.67 

• 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDT5VILLE 

4.67 

1.03 

.16 

.01        .07 

.87 

.02 

•  31 

•  01 

.10 

,07 

.01 

.68 

.05 

.08  1.20 

6L0SERVILLE  1  N 

5.95 

.38 

.20 

.05 

•  56 

.45 

T 

•35        .15 

.08 

.20 

.05 

1.10 

1.50 

.45   .43 

CARLISLE 

5.89 

.43 

.18 

.07 

.04 

.96 

•  47 

.44 

,09 

,89 

.05 

.62 

.30   .95   .14 

.06  . 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

5.68 

.82 

.33 

.36 

1.12 

•  IB 

T 

.42 

,03 

.02 

.38 

.53 

.19 

.22  1.06 

GETTYSBURG 

5.36 

.91 

.49 

T           .09 

•  61 

.03 

.53 

T 

,50 

.13 

•  14 

.05 

.07 

.19 

.34   .16 

.02  1.10 

HANOVER 

5.84 

.04 

1.47 

.82 

T 

.59 

.04 

T 

,52 

•  04 

.04 

.14 

.13   7 

T    2.01 

HARRISBURG  WB  AP         R 

5.96 

2.14 

T 

•  26 

.03   .05 

.01 

.01 

.16 

.39 

•  04   T 

.21 

.40 

.54 

.13  1.56   ,03 

7    ', 

HUNTSOALE 

4.75 

T 

.87 

.20 

.06 

.13 

.02 

,24 

.01 

•  12 

I 

.01 

.30 

.91 

.06   .21  1.61 

MERCERSBURG 

7.94 

.62 

.82 

.01   .07 

1.08 

1.96 

.71 

.20 

•  01 

.75 

.07 

.23 

.20  1.21 

NEW  PARK 

7. OS 

2.25 

.16 

.06 

.38 

1.00 

.90 

.18 

.40 

.02   .16  1.55 

SHJPPENSBURG 

5.45 

.21 

.35 

T 

.26 

.17   .01 

T 

.67 

.52 

.15 

•  31 

.65 

.29 

.28  1.06   .30 

SOUTH  MOUNTAIN 

7.97 

1.10 

.27 

.33 

2.50 

.14 

.09 

.26 

.03 

.04 

.09 

.38 

.67 

.07  1.80 

SPRING  GROVE 

5.12 

T 

1.24 

.43 

.01 

.80 

.10 

.64 

.37 

.04 

T 

.07 

.12 

.10 

T    1,20 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

5.90 

1.28 

T 

.45 

T     I 

1.21 

.30 

.05 

.16 

.92 

•  03 

T 

T 

.27 

.04 

7     ,63   .56 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 

4.42 

.90 

.05 

.24 

.04 

.13 

.55 

.02 

.09 

.02 

.68  1.66   .02 

BEAVERTOWN 

8.03 

1.29 

.72 

.16 

.96 

.49 

.15 

.60 

•  05 

.30 

.02 

.16 

2.11 

.10   .83   .07 

BERWICK 

3.91 

1.10 

.08 

.12 

.44 

.18 

.05 

.02 

.30 

T 

.30 

.02 

.17 

.41 

.02 

.61   .09 

CAMP  KLINE 

4.71 

.82 

.44 

T 

.58 

.40 

.81   T 

.77 

T 

.05 

.34 

.17   .33   T 

CEDAR  RUN 

- 

- 

- 

- 

... 

.31 

T 

.04 

T 

.54 

•  04   ^06  U12 

.07 

.01 

.02 

•  60 

T 

.50   I 

DANVILLE 

5.08 

.03 

.93 

.30 

.50 

.05 

.10 

.62 

T 

.05 

.11 

•  76 

.62 

.80   .19 

ENGLISH  CENTER 

. 

_ 

... 

.25 

T 

.51 

.11 

T 

.65 

T 

.79 

.92 

•  20 

.07   .10   .05 

JERSEY  SHORE 

4.39 

1.50 

.46 

.03 

.13 

.01 

.03 

.23 

T 

.70 

.19 

T 

.02 

.01 

•  25 

T 

.32   .50   .01 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

6.80 

.64 

.68 

.07 

1.73 

.20 

.62 

.32 

.06 

•  47 

•  94 

•81   .06 

LEWISTOWN 

7.22 

.28 

.05 

.01 

.20 

.02 

.35 

T 

1.73 

.22 

.12 

•  46 

2^53 

.12 

1.06   .05 

'    • 

MILLVILLE  2  SW 

4.86 

.03 

1.20 

•  33 

T 

.89 

T 

.11 

T 

.76 

T 

T 

•  21 

•  43 

T 

.88   .04 

NEWPORT 

6.07 

T 

I 

.56 

•  30 

.02 

.02 

T 

T 

T 

.70 

•  06 

.22 

T 

•  09 

2.76 

,68 

T     .52   .12 

SHAMOKlN 

4.80 

.90 

•  12 

.46 

.01 

.44 

.35 

•06   ^02 

.63 

.60 

.16 

.82   .21 

SUNBURY 

4.62 

T 

.45 

.05 

.01 

.26 

.01 

.47 

.06 

.35 

•  02 

1.01 

.93 

.04 

.91   ,05 

I 

WATSONTOWN 

' 

* 

" 

" 

' 

" 

.     .     . 

■ 

5  loOo wing  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


•IkLlANSPORT  W5  *P 


UPPCR  SUSOUCHANN*   06 

AU&TINBURO  2    H 

CANTON  I  NM 

COVINCTON  2  hSN 

OUON 

OU SHORE  2  &SM 

e*(»LlS  MERi 
HOP  BOTTOM  i    SE 
LA-RENCEVULC 
Lt  ROY 

MONTROSE 

QRMELL  ;  H* 
HUSMVILLE 
SU&OUEHANN* 
TOnAnOA  1  tsi 
TROV 


nELLSBORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

6ELLEF0NTE  *  S 
CLARENCE 
CLEARFlELO 
OU  BOIS  T  E 
EMPORIUM  I  N 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

KARTHAUS 
LOCR  HAVEN 
HAOERA 
MAHAFFEt 

MEDIX  RUN 

MILLHEIM 

PHlLlPSeURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOOMAY 


mountains       08 

altoona  horseshoe  crve 
bree2ewoo0 
buffalo  mills 
burnt  cabins  2  ne 
carrolltown  2  sse 

cresson  1  se 

EBfcNSBURG  SEwAGE  PL. 
EVERETT  1  Sfc 
HUNTINGDON 

MVNOMAN 

JOHNSTOWN 
KEGG 

MAPLETON  DEPOT 
MAHTlNSeURG  FAA  AP 
MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TYRONE  *  NE  6AL0  EAGLE 

NlLLIAMSBURG 

MOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

flCMETONIA  LOCK  3 

BAKERSTOmN  3  MNM 
BEAVER  FALLS 
BLAIHSVILLE  b  ENE 
BOSwcLL  1  5W 

BRADDOCk  LOCK  2 
6RUCET0N  I  S 
6URGETTST0WN  2  t<> 
BUTLER  $  MNM 
CHARLEROI  LOCK  * 

CLAYSVlLLE  3  M 
CONFLUENCE  1  SM  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
C0NNELL5VILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIOE 

OEHRY 

DONEGAL 

OONORA 

FORD  CITY  *.  S  DAM 

GLENMILLARO  DASH  OAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANN1N6  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 


HC  ICEESPORT 

5.16 

MfcYEHSDALE  I  M 

6.60 

MONTGOMERY  L  AND 

0 

3.U 

NATRONA  LOCK  * 

7.13 

NEv.  CASTLE  I  N 

1.71 

NEwELL 

'•.22 

NE"  STANTON 

3.'.e 

PARKER 

5.^.2 

PITTSBURGH  l«B  AP 

2 

//R 

*.S* 

PITTSBURGH  MB  CIT 

f 

R 

5,90 

PUTNEYVILLE  2  SE 

OAM 

<..6e 

SAGAMORE  I  S 

4.61 

SALINA  3  M 

7.10 

SChENLEY  LOCK  5 

5.20 

SLIPPERY  ROCK 

3.61 

SOMERSET  FAIRVIErt 

ST 

'..I? 

STOYSTOWN 

5.20 

UNIONTOWN 

5.U 

VANOERGRIFT 

5.43 

mAYnESBuRG  I  £ 

3.65 

».90 
3.t6 

«.0 
6.83 


7.20 
4.94 
5.02 


7.51 
2.92 

5.09 


H 


5. so 
9.2b 
4,28 


.05 
.23 
1.01 


Day  ol  Month 

10  I  11  I  12  I  13  I  14  I  15  I  16  I  17  I  18 


.li    .1! 


.9} 

.09 

.09 

1.S2 

.•T 

.21 

. 

. 

. 

.26 

.99 

1.14 

.33 

.n 

2.28 

.17 

.63 

•  07 

.26 

.21 

.33 

.07 

.31 

.33 

.19 

.25   .30   .98 

.17  1.23 

.32   .23  2.10 


2.72 

.06 

.09 

.38 

.29 

1.10 

.01 

.13 

.24 

.25 

.13 

.55 

.06 

.11 

.32 

.35 

.50 

.17 

.18 

1.15 

.33 

T     T     T 


.49 

T 
1.43 


.08 

,30 

.69 

.74 

.03 

,02   T 

,68 

T 

T 

.05 

.01 

.02 

.36 

.49 

.32 

.07   .22 

1*30        .52 

.23 

1.31 


.16   ,07   .35 


19  20   31 


.24 

,06 

.03 

.10 

.03 

.06 

.05 

.17 

.17 

.01 

.16 

.37 

.06 

.13 

T 
T 

.23 

.07 

.02 

.18 

,30 

.12 

,16 

T 

.09 

.53 

.14 

.18 

.12 

.20 

22   33   24 


.30  l.6> 
.19  .79 
.90  .28 


.09 

.08 


.12   .89 
T     T 

.09 


,01   .27   .10 


.62   .01   .01 
T 
.22   .82 


.09   T 
.06   .01 


.05 

.12 

.07 
T 

.21 
.12 
.02 

.49 

T 

.28 

.16 

.12 

.22 

.15 

,94 

.75 

.34   .54 
.23   .89 


.28 
.23   .40 


.21  1.10 
T  1.26 
.40  1.19 


1.07  1.33 


1,09 
2.09 


.36 
.46 
T 
2.20 

1.68 
.25 

3.26 
.35 

1.25 

1.33 
•  82 

.91 
2.25 


1.37 
.94 
1.90 


1.70 
.41 
1.01 


DAILY  PRECIPITATION 


■a 

Day  of  Month 

station 

■3 

H 

1    1    2    1 

3 

4    1 

5        6 

7        8        9 

10 

U 

12 

13       14       15 

16   1 

17       18 

19 

20 

21 

22  1 

23 

24 

25  1 

26    1    27 

28   1 

29      30 

31 

NORTHWEST    PLATEAU       10 

AUSTIN 

3.39 

.01 

.27 

T 

.35 

.05 

.10 

.43 

,03 

.16 

.01 

.17 

.01 

T 

.35 

.65 

.08 

.72 

BARNES 

6. IS 

.40 

.57 

1,70 

.70 

1.25 

.10 

.03 

.20 

,03 

.55 

.25 

.25 

.12 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

S.OB 

.29 

.12 

.68 

.02 

.66 

.66 

.01                   .20 

T 

.15 

.21 

.03 

,09 

1.74 

T 

.09 

.13 

BRADFORD    CENTRAL    FS 

5.67 

.17 

.39 

.45 

.43 

.05 

,13 

T 

1.36 

.10 

1,09 

.68 

.28 

.15 

.17 

.09 

.13 

BRADFORD    <•    H   RES 

6.1s 

.02 

.47 

.14 

.21 

.08 

.10 

.58 

.17                   .16 

.08 

1.88 

T 

T 

1.25 

.12 

.51 

.38 

BROOKVILLE    SEHAOE    PL. 

3.5? 

.22 

.33 

.16 

.04 

.47      T 

.16 

.04 

.19 

.60 

.54 

.37 

.23      .22 

CARTER    CAMP    2    M 

6.78 

1.20 

.56 

.37 

.06 

.55 

.07 

.15 

.36 

.56 

.05 

1.71 

.14 

.73 

.07 

.02 

.18 

CLARION    3    SM 

i.<>l 

.10 

.03 

.05 

.78 

.02 

.47 

.11 

.68 

.31 

.78 

.73 

.22 

.13 

CLERMONT    4    NW 

5.58 

.32 

.62 

.10 

1.48 

1.15 

T 

.22 

.14 

.21 

.27 

.83 

.13 

.11 

CONNEAUTVILLE 

7.A9 

T 

.26 

T           .02 

.33 

.78 

.06 

.80      T 

.73 

T 

.23 

.08 

T 

.12 

3.39 

.14 

,06 

.07 

.42 

T 

COOKSBURG 

6.68 

.04 

.27 

1.20 

.36 

.31 

.14 

. 

.14 

.14 

.23 

.    ^ 

1.25 

1.07 

.07 

.56 

.90 

CORRY 

8.07 

1.83 

.55 

.02 

T 

.36 

2.09 

.11                     .06 

.15 

.12 

.12 

.49 

.20 

1.44 

.09 

T 

.41 

7 

.03 

COUOERSPORT    5    NW 

3.81 

.35 

.08 

.32 

.26 

.09      T 

.20 

.12 

.38 

.06 

T 

1.06 

.62 

.10 

.07 

.10      T 

COUDERSPORT    6    E 

4.14 

.45 

.31       T 

.10 

.17 

.18 

.16 

.15 

.49 

.48 

.20 

.07 

.12 

1.11 

.05 

.10 

DU   BOIS    FAA    AIRPORT 

2.55 

.14 

.15 

.02 

.03 

.06 

.21 

.22                   .14 

T 

.03 

T 

.05 

.53 

.03 

.07 

.32 

.49 

.06 

EAST    BRADY 

A. 25 

.02       .10 

.05 

.01 

.08 

1.09 

.27 

.01 

.17 

.32 

.04 

.15 

.48 

1.46 

ERIE    WB    AIRPORT 

4.79 

.28 

.20 

T 

.22 

2.79 

.01       .04 

.85 

.03 

I 

.03 

T 

.08 

T 

.26 

' 

T 

FARRELL    SHARON 

5.72 

1.95 

.12 

1.01 

.07 

.29 

.22 

.58 

.86 

.33 

.05 

.03 

.01 

.20 

FRANKLIN 

7.49 

T 

.15 

.46 

1.05 

1.76 

.16 

T            .06 

T 

.04 

.98 

1,28 

1.05 

.35 

.15 

SALETON 

5.08 

1.55 

1.27 

.15 

.08 

•  22 

.02 

.10 

.20 

.40 

.12 

.15 

.57 

.10 

.15 

GREENVILLE 

5.41 

.45 

.60 

.12 

.12 

.08 

.10 

1.01 

.04 

.15 

.31 

.12 

.56 

.44 

.13 

.81 

T 

.37 

T 

JAMESTOWN    2    NW 

4.94 

.06 

.48      T 

.15 

.28 

.28 

.76 

.11 

.08 

.01 

.28 

T 

.70 

1.37 

T           T 

.15 

.23 

KANE    I    NNE 

6.48 

.12 

.62 

.88 

1.62 

.76 

T 

.08 

.86 

.13 

.46 

.65 

.18 

.12 

LEWIS  Run  3  SE 

6.52 

.13 

.73 

1.11 

.90 

.42 

.20 

.17 

.10 

.51 

.78 

1.13 

.04 

.17 

.10      T 

.03 

LYNCH 

- 

- 

- 

- 

- 

-           •           " 

" 

" 

" 

-           -           - 

- 

- 

" 

" 

~ 

■ 

■ 

■ 

" 

" 

" 

* 

" 

MEADVILLE    1    S 

9.52 

1.05 

1.37 

T 

.32 

.63 

.41 

.87 

.45 

.33 

.11 

.07 

.04 

1.85 

1.38 

.21 

.36 

.07 

MERCER 

4.64 

.02 

1.27 

.20 

T           T 

.02 

1.11 

T 

.05 

.15 

T 

T 

T 

.04 

T 

.04 

1.35 

.01 

.18 

.20      T 

NORTH    EAST    2    SE 

3.31 

T 

.01 

.64 

T 

.99 

.15 

T 

.54 

.21 

.05 

.09 

.10 

T 

.02 

.43 

•  08 

PITTSFIELD    9   WSW 

5.68 

•           » 

» 

« 

•            # 

«           •           • 

* 

1.10 

1.72 

.15 

.28 

.97 

1.46 

RAYMOND 

3.70 

.48 

.30 

.17 

.12 

.05 

.10 

.20 

.63 

.01 

.34 

.90 

.30 

.05 

.05 

RUSSELL 

8.61 

2,63 

.58 

.33 

.88 

.70 

.34 

.20 

.15 

.15 

T 

1.55 

.61 

.35 

.14 

STUMP    CREEK 

3.91 

1.27 

.06 

.08 

.12 

.60 

.40 

.52 

.68 

.08 

.20 

TIONESTA    2    SE    DAM 

7.69 

.34 

.42 

2.25 

.59 

.22 

.10 

.11 

.02 

.35 

.78 

1.97 

,01 

.30 

,19 

.04 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

4.00 

.02      T 

.25 

.80 

.01 

.01 

,38 

,54 

.10 

.37 

T 

.02 

.07 

T 

.76 

.11 

,01 

.33 

,20      .02 

TURTLEPOINT    4    NE 

3.81 

.25 

.30 

,30 

.56 

.07 

.14 

.04 

.09 

1.30 

.48 

.07 

.09 

.04 

.08 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

7.13 

T 

.02 

.77 

.01 

.07 

2.06 

1,21 

.08      .02 

.04 

.27 

.16 

.12 

.05 

.03 

.77 

1.02 

T 

.05 

.38 

T 

WARREN 

6.41 

.80 

.85 

.02 

.05 

.73 

1.55 

.11 

.13 

.03 

.18 

1.00 

,50 

.05 

.22 

.19 

WEST    HICKORY 

5.04 

,08 

.97 

.10 

.50 

,40 

.05 

.12 

.01 

.12 

1.75 

.40 

.32 

.22 

SUPPLEMENTAL   DATA 


win 

d 

RelaUva    humidity   averages 

Number  of  daya  vrith  precipitation 

1 

(Speed   - 

B.p.b. 

percent 

ill 
111 

1 

Station 

EO    U 

a 
3  a 

1 

• 

Si 

a  ^ 
£  a 

g 

1' 

« 
1 
1 
1 

A 

EASTERN    STANDARD 
1    AM          7    AM         1    PM 

TIME 
7    PM 

8 
s 

5 
i 

s 

i 

I 

§1 

1 

e   fS 

111 

ALLENTOWN    WB    AIRPORT 

24 

2.4 

6.6 

2  3++ 

16 

28+ 

85 

85 

53 

66 

4 

3 

11 

0 

2 

0 

20 

- 

7.3 

ERIE    WB    AIRPORT 

23 

3,8 

8.2 

24++ 

21 

02 

80 

81 

67 

69 

6 

5 

4 

1 

0 

1 

17 

~ 

5.6 

HARRISBURG   WB    AIRPORT 

24 

1.9 

6.1 

32 

N 

25 

79 

81 

58 

65 

3 

6 

6 

1 

1 

18 

58 

7.9 

PHILADELPHIA   WB    AIRPORT 

23 

3.5 

7.5 

40 

NW 

31 

86 

85 

57 

69 

4 

4 

3 

2 

0 

16 

54 

7.7 

PITTSBURGH   WB    AIRPORT    2 

24 

2.3 

6.5 

21++ 

25 

27+ 

80 

81 

54 

61 

5 

1 

7 

2 

0 

16 

51 

7.4 

_ 

_ 

1 

4 

3 

2 

1 

12 

48 

- 

PITTSBURGH   WB    CITY 

~ 

READING    WB    CITY 

- 

- 

- 

33 

W 

26 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

7 

3 

0 

18 

51 

7.0 

WILKES-BARRE-SCRANTON   W3AP 

22 

2,3 

6.5 

22 

sw 

11 

90 

93 

62 

73 

1 

7 

9 

2 

0 

0 

19 

54 

7.3 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

25 

2.1 

6,3 

28++ 

24 

04 

97 

96 

65 

75 

3 

3 

6 

4 

1 

0 

16 

7.3 

Su  r=to>«ii™  noi«s  lollo«mg  Si.toii  lnd». 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


SEASON 

OF  1966  -  1967 

PENNSYLVANIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

•    •    • 

POCONU  MOUNTAINii    01 

EOUlNUNK.  i    MU\n 

SNOwF- ALL 
1  IN  ON  GD 

.1 

25,5 
11 

3.5 
31 

18.5 

35.5 

18 

2.0 

1 

85.1 

FRANCIS  E  wALTEK  DAM 

SNOwfALL 
1  IN  ON  &C 

T 

22.0 
18 

5.0 
29 

24.0 
28 

27.0 
29 

6.0 
3 

84.0 
107 

freelam; 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

29.6 
15 

10.9 
27 

28 

34.4 
28 

5,5 

2 

100 

GOULOSBURO 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

26.7 
20 

9.0 
27 

26.0 
28 

35.0 
26 

7.0 
3 

104.0 
104 

HAWLEY 

SNOWMLL 
I  IN  ON  GO 

T 

30.6 
17 

2.7 
26 

14,5 
21 

42.0 
21 

5.2 
2 

1.5 

96.5 
87 

HOLLISTtRVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

27.5 

18 

5.6 
19 

18.9 
23 

34.7 
22 

6,4 
3 

.8 

93.9 
85 

HONESDALE  4  NW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

23.7 

2.4 
3 

- 

. 

4.7 
2 

.3 

^ 

LAKE  MINISINK 

SNUhFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

24.0 
16 

2.5 
25 

26.8 

28 

36,5 
23 

2.5 
2 

92.3 

94 

LA<EV1LLE  1  NNE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

37.0 
13 

1.0 
13 

24.0 
25 

50.5 
19 

5.0 

2 

5.0 
2 

122.5 
74 

LONG  PUND  2  W 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 
1 

37.5 
18 

6.0 
27 

26.0 
27 

34.2 
31 

8.0 

4 

- 

108 

MATAMORAS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

31.5 
16 

.1 
23 

20,1 
20 

35.3 
18 

T 

87.0 
77 

MILANVILLE 

SNOk»FALL 

1  IN  ON  GD 

33.8 
19 

4.0 
30 

16.3 
28 

35.5 
29 

T 

T 

89.6 
106 

PAUPACK  2  Vi!\v< 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.3 

29.6 

21 

3.1 
28 

24.8 
28 

41.7 
30 

7.1 
3 

T 

106.6 
110 

PLEASANT  MOUNT  1  kv 

SNOWF  ALL 
1  IN  ON  GD 

T 

32.1 
24 

7.1 

30 

23.4 
28 

49.4 
31 

8,5 

4 

3.2 

123.7 
117 

SCRANTON 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

21.0 

1.5 

- 

_ 

. 

STROUDSbURG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

36.0 
17 

2.0 
25 

24.5 
23 

33.5 
18 

3.0 

99.0 
83 

SwEET  VmLLEY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.3 
18 

8.2 
28 

23.0 
28 

28.8 
25 

5.5 
2 

84.8 
101 

TOBYHANNA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

36.2 
18 

7.1 
28 

31.2 
28 

37.8 
25 

9.9 
2 

1.1 

1 

123.3 
102 

wlLK-tS-bAKRt  'f  NE 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

17.7 
16 

2.0 
10 

12.3 
17 

21.5 

14 

4.0 

1 

57.5 
58 

»(-BARRE-SCRANTON  WBAP 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

T 

17.7 
19 

8.3 
19 

14.4 
20 

29.7 
16 

4.8 
2 

.4 

75.3 
76 

«     *     * 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTO*N  WB  AP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

28.4 
14 

.7 
16 

19.7 
15 

17,4 
12 

1.0 

67.2 
57 

BETHLEHEM 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

26.3 
12 

T 
14 

14.0 
13 

15.0 
9 

.5 

I 

55,8 
49 

CLAU5SVILLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

. 

- 

KKESGEVILLE  3  K 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

~ 

" 

~ 

" 

" 

• 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 
Station 


SEASUN  OF  1966  -  1'567 


PENNSYLVANIA 


JULY    AUG    SEPT    OCT    NOV    DEC    JAN    FEB    MAR    APR    MAY    JUNE    TOTAL 


LbHIGHTON 
NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTOlN 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 

TAMAQUA  4  N  DAM 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 

»     »     * 

SOUTHEAbTERN 
PIEDMONT  03 

BECHTELSVILLE 

BERNE 

CHADDS  PORD 

COATESVILLE  1  Sh 

CONSHOHOCKEN 

DEVAULT  I  W 

DOYLESTOWN 

EPHRATA 

GEIOERTOWN 

GEORGE  5CH00L 

GLENMOORE 

GRATERFORD 

GRATEKFURD  1  E 

HOLTwOOU 

HONEY  BROOK  1  W 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


lb 


25. S 

IB 


32.5 


23.0 


25.5 

18 


30.0 
IB 


25.5 
16 


19.5 
16 


19.5 


21.6 
16 


28.0 
13 


2't.O 
13 


35.4 
14 


25.0 
12 


40.5 
17 


36.5 
13 


24.5 


18.7 
15 


30.0 
18 


23.0 
13 


28.0 


21.1 


21.0 
14 


14.4 
18 


1.6 
17 


1.0 
24 


24 


19.5 
18 


21.4 
16 


21.0 


18.0 
22 


21 


19.5 
23 


16.0 


22.9 
21 


18 

17.0 
13 

22.6 
14 


22.5 
16 


27.0 
19 


26.0 
21 


20.1 
23 


21.2 


15.3 
16 


1.0 
14 


12 


1.0 
21 


18.0 
13 


16.4 
13 


16.5 
16 


19.9 
13 


18.3 
17 


24.5 
21 


15.5 
16 


27.0 
18 


16.5 
12 


15.1 
10 


14.0 
12 


5.2 

5 


6.3 
5 

9.5 


13.6 
11 


16.7 

9 


7.0 
10 


10.0 
5 


4.0 
2 


1.0 


.9 
1 

1.0 


2.0 

1 

1.0 


.7 


1.8 
1 


82 


63.0 
70 


79.0 
62 


83 


61.1 
70 


58.5 


61.0 
79 


57.0 
52 


57.0 
44 


47.8 
41 


70,9 
51 


53 


61.9 
5b 


53.5 
65 


47.9 
39 


34.3 
36 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEASON 

3F  1966  -  1967 

PENNiYLVANI* 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

LANUISVILLE  I    NW 

bNOwh  ALL 
1  IN  ON  GD 

T 

25.6 
17 

.9 
18 

12.9 
11 

6.8 
6 

46,2 
52 

LEBANON  3  Siv 

SNOWf ALL 
I  IN  ON  GD 

.1 

2'.. 5 
18 

l.A 
2* 

17.6 
19 

12.5 
U 

.7 

56.8 
75 

MAPLt  OLtN 

SNOwF-ALL 
1  IN  ON  GD 

23.0 
15 

2.0 
9 

18.5 
18 

7.5 
11 

.8 

I 

51,8 
54 

MAKCoS  HOOK 

bNU«FALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

.5 

18.2 
11 

3.2 

T 

- 

MORGANTUwN 

SNO*^ALL 
1  IN  ON  GD 

T 

29.0 
17 

.5 

7 

IS.'. 
14 

8.8 
8 

1.0 

I 

54,7 
47 

MT  GRETNA  2  SE 

bNO».FALL 
1  IN  ON  GO 

- 

- 

- 

- 

T 

- 

MrEKbTO*N 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

2<..5 
16 

13 

15.5 
I'. 

7.5 
8 

47.5 
51 

NtSHAhlNY  FALLS 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16.9 
1<. 

.5 
8 

21.7 
12 

8.0 

T 

47,1 
38 

NORHISTOwN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

_ 

PALM 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

- 

- 

3 

_ 

PHIL  DKtXEL  IN5I  TECH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

19.0 
lU 

.5 
I 

10 

1.9 

- 

21 

PHILADELPHIA  WB  AP 

SNOWFALL 
1  iN.orj  GD 

T 

18. B 
8 

.6 

1 

IS.'. 
11 

6.4 

.1 

44,3 
20 

PHOENlXVILLt  I  t 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

26.7 
12 

- 

- 

. 

. 

QUAKLkTUwN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

30.2 
16 

.5 
23 

23.9 
17 

17.0 
13 

2,0 

1 

73,6 

70 

READING  wB  CITY 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

27.1 
16 

.2 

15 

17.6 
13 

13.2 
10 

,1 

58,2 
54 

STRAuSbTOwN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

22.9 

18 

.7 
26 

18.3 
2^. 

17,0 
18 

T 

58,9 
86 

VIRGINVILLE 

SNOrtFALL 
I  IN  ON  GD 

29.0 
15 

I 
15 

17.9 
20 

15.0 
12 

1.0 
1 

62,9 
63 

WE5T  CMtbTtK 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

T 

3?.U 
13 

1.0 
IS 

14.0 
15 

6.5 

7 

T 

58,5 
50 

Wtbl  GKOVt  i  bt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

YORK.  HAVEN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

25.1 
16 

T 
10 

13.8 
12 

4.0 
5 

42,9 
43 

«     *     » 

LUWtR  bUbUUtHANNA   0<. 

ARtUDTbVILLt 

SNOWFALL 
i  IN  ON  GD 

•  S 

15. <» 
13 

.3 
15 

15.8 

18 

7,2 
6 

T 

39,2 
52 

BLUbERViLLE  I  N 

SNOWFALL 
1  In  0(-i  GD 

T 

11.2 
11 

.4 
2 

12.2 
B 

15,0 
9 

38,8 
30 

CARLISLE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

I't.O 
11 

T 

12.0 
I'. 

8,4 

a 

34,4 
33 

CHAMbEKbUURU  1  tbE 

SNOwF  ALL 
1  IN  ON  GD 

l.O 

1 

13.1 
16 

.6 
11 

12.7 

10 

6,0 

1 

33,4 
39 

GETTYbbuRG 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

,i 

17.5 
15 

.3 
2 

12.0 
13 

5.5 
4 

35,5 
34 

HANUVER 

SNOWFALL 
1  IN  On  GD 

T 

26.5 
15 

.5 
3 

19.3 
9 

6.5 

4 

52,8 
31 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 

SEAbUN 

OF  1966  -  196? 

PENNSYLVANIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAH 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

HAHKISBURb  WB  AH 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

,Z 

19.9 
15 

1.6 

1 

16.5 
12 

10.2 
5 

T 

<>8.4 
39 

HUNFSDALt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.<» 

15.9 
16 

.a 

10 

17.8 
15 

12. U 
8 

<t9 

MEKCtRSbURCj 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.6 
2 

10. <: 
15 

6 

10.7 

5.5 
5 

28.4 

42 

N£W  PARK. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

26.5 

.5 

16.0 

3.5 

T 

46.5 

SHlHPtNbBURti 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

1.5 

16.8 
16 

.1 
3 

13.0 
11 

9.7 
3 

41.1 
33 

SOUTH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.7 

l-t.S 

1.0 
2 

18.5 

8.5 
6 

43.2 

SPRING  tiROVt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

2*.U 
16 

.5 

7 

16.9 
15 

3.0 
2 

T 

44.4 
40 

YORK.  3  bbW  PUMP  STA 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

.5 

28.3 

6 

13 

5.9 

1 

T 

37 

*     *     * 

MIDDLE  bUSUUtHANNA  05 

BEAR  GAP 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

r 

_ 

_ 

: 

; 

- 

BEAVERTOWN 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

_ 

- 

_ 

_ 

- 

BERWICK. 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

20.0 
15 

2.0 
7 

10. e 

20.0 
1<> 

1.5 

54.3 
50 

CAMP  KLlNt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

7.0 
11 

T 
21 

U.2 

19 

22.0 
21 

2.0 

2 

45.2 
74 

CEDAR  RUN 

SNOWFALL 
1.  IN  ON  GD 

T 

6.0 
16 

1.0 

r 

10.0 
l*. 

15.0 
IZ 

1.0 

33.0 
59 

DANVILLE 

SNUWFALL 
i  IN  ON  GD 

5.5 
12 

.1 

13.1 
9 

16.3 
U 

35.0 
36 

ENGLISH  CENIER 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

16 

22 

19 

- 

2.0 

- 

JERSEY  bHORt 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

a. 5 

13 

1 
5 

17.5 
l*. 

29.0 
15 

1.0 

I 

56.0 
4b 

LAURELIUN  SI  VILLAGE 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

. 

- 

. 

_ 

_ 

T 

- 

LEWiSTUWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

10 

1 

_ 

_ 

. 

MILLVILLE  Z    SW 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

12.9 
13 

1 

lb 

11.6 
2'. 

24.0 
19 

1.0 

1 

49.5 
75 

MILROY 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

- 

- 

_ 

_ 

- 

. 

- 

NEWPORT 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

T 

9.0 
11 

r 

_ 

9 

- 

5HAM0KIN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

15.5 
13 

15 

20.0 
20 

13.5 
3 

1.0 

1 

52 

SUNBURY 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

_ 

WATSONTUWN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

T 

1^.0 
12 

. 

- 

_ 

_ 

- 

- 

- 

WILLIAMSPORI  WB  AP 

SNOWFALL 
I  IN  ON  GD 

.3 

11.6 
12 

3.0 
6 

17.6 
12 

29.5 
17 

2.7 

T 

64.7 
47 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 

btAbUN 

JF   l>Vfc6  -  ISI6' 

^'ENNbYLV*^ll* 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

»    •    • 

UK'>'tH  bUbUUtHANINA   06 

AUbl  INBUHCj  i     H 

bNO«hALL 
1  IN  ON  00 

l.t) 

1 

10 

5.0 
11 

6.U 
16 

_ 

3,0 

I 

T 

- 

CANION  1  NW 

bNOwF ALL 
1  IN  ON  (jD 

T 

7.1 
15 

<..o 

21 

6.3 
22 

20,5 
18 

3,0 
1 

T 

40,9 
77 

COVlNljIUN  Z    WSw 

bNOwF All 

r 

5.0 

6.0 

9.0 

_ 

6,0 

1,0 

. 

I  IN  ON  00 

20 

18 

2b 

- 

2 

1 

- 

DIXUN 

bNOwf ALL 

l.O 

22.0 

8.5 

17.5 

32,5 

12,0 

T 

93.5 

1  IN  ON  OD 

1 

13 

Zt 

26 

19 

1 

84 

OUbHUKt  Z    SbW 

bNOnFALL 
1  IN  ON  OD 

T 

11. B 
16 

9.0 
26 

23,0 
26 

31.5 
22 

7,5 
3 

62,8 
93 

EAbLtb  ^tKt 

SNOWt-ALL 

. 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

^ 

1  IN  ON  00 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

HOH  bOl lOM  Z    bt 

bNOw^  ALL 
1  IN  UN  OD 

- 

- 

- 

. 

. 

LAWKtNCtVlLLb 

bNOwHALL 
1  IN  ON  OD 

- 

5.0 
13 

2.5 
7 

7.0 
I't 

21.0 
17 

4,0 

_ 

Lt  KOY 

bNOWf-ALL 
1  IN  ON  00 

T 

11 

1.0 

- 

9 

5,0 

T 

, 

MOMIWObt 

bNUwKALL 
I  IN  ON  OD 

T 

1.0 

26.0 
19 

13.2 

27 

23.6 

2b 

52.9 
29 

5,6 
2 

2.5 

124.8 

105 

OKwtLL  Z    NW 

bNOwFALL 
1  IN  ON  OD 

T 

- 

- 

. 

. 

- 

HUbHVILLt 

bNOWPALL 
I  IN  ON  OD 

9.5 
I'. 

1.1 
10 

- 

27,9 
19 

2,8 

1 

- 

SUbUUtMANNA 

bNOWFALL 
1  IN  ON  OD 

T 

22. B 
20 

8.7 
26 

20.6 
26 

- 

5,0 
1 

T 

- 

TOwANUA  1  tbt 

bNUfiF  ALL 
1  IM  ON  OD 

T 

13.5 

18 

1.5 
12 

10.0 
18 

31,0 
20 

3,5 

1 

T 

59.5 
69 

TROY 

bNO.KpALL 
1  IN  ON  OD 

T 

- 

- 

- 

27,0 

4,5 

I 

. 

WtLLSbUKU  3  b 

bNOwe ALL 

3.0 

7.2 

'..5 

13.0 

27,0 

5,5 

T 

60.2 

1  IN  OiM  OD 

3 

21 

15 

26 

20 

2 

87 

»     »     » 

CtNTkAL  MUUi^TAlNb   07 

BfcULtFONTt  "^  S 

SNOfth ALL 

1  IN  ON  OD 

2.3 

- 

1.5 

12.6 

21,0 

3,9 

- 

CLARtNCli 

bNQWhALL 

6.0 

11.3 

3.0 

17.5 

30,5 

3.0 

71.3 

1  IN  ON  OD 

Z 

19 

13 

25 

20 

2 

81 

CLtAkFltLD 

SNOrthALL 
1  IN  ON  OD 

Z 

15 

12 

22 

17 

T 

68 

OU  bUIb  7  i. 

bNOwHALL 
1  IN  ON  OD 

13.0 

3 

13.0 
It) 

4.0 
25 

20.5 
27 

24,5 
21 

2.0 

77.0 
94 

EMIJORIUM  1  u 

SNOwf-ALL 

11.0 

13.0 

6.0 

23.0 

30,0 

3.0 

86,0 

1  IN  ON  OD 

b 

19 

25 

25 

22 

1 

97 

GLtN  HA^tL  <:  Nt  DAM 

bNuwF ALL 

13.0 

17. S 

12.9 

24.3 

33,0 

4.0 

,3 

105.3 

1  IN  ON  OD 

b 

19 

26 

28 

25 

1 

104 

KARIHAUb 

SNOWFALL 
1  IN  ON  OD 

2.S 

Z 

7.5 
19 

1 
21 

20.5 
23 

26,0 
23 

56.5 
88 

LOLK.  HAVtN 

SNOWFALL 
1  IN  ON  OD 

^ 

3.0 

8 

1.0 
5 

13.7 
14 

23,0 
15 

2.0 

1 

42,7 
43 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


btAbUN    0^     1966    -    196^ 


Station 


MAUtRA 

MAHAFFtY 

ME.DIX    KUN 

MILLMEIM 

PHILIPbbURO    FAA    AP 

RtNOVO 

RIUtiWAY 

SINNtMAMUMIMti 

STAtt    CULLttit 


SOUTH  CtNTKAL 
MOUMTAlMb 


oa 


ALTOONA  HORbtSHUt.  CRVt 

BRttZtWUOO 

BUFFALO  MlLLb 

BURNT  CABINb  2  Nt 

CARROLL lOwN  ^    bbt 

CRtbSON  1  St 

EBtNbbURt]  btWACjt  PL. 

EVtRtTt  1  SiM 

HUNT INOUON 

HYNUMAN 

JOHNSTOWN 

MAPLETUN  UEPOT 

MARTINbBURCj  FAA  AP 

MC  CONNtLLSOURt) 

SAXION 

TYRONE  't  NE  BALL!  EAGLE 


bNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


bNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


bNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SrJUWf  ALL 
1     IN    ON    GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I     IN  OH    GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


bNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


NOwFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOwFAlL 
1  IN  On  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


7.1 
J 


6.1 

i 


3.i> 


6.8 
3 


2.3 

1 


2.i 

2 


2.U 
1 


9.6 
20 


10. a 

19 


9.2 
15 


13.0 
12 


B.3 

la 


5.1 
I 


1^.5 
IB 


5.5 
15 


a. 9 

15 


9.5 

la 


5.0 
12 


11.0 


2.1 
It 


3.5 
26 


3.2 
15 


11 


3.1 
2't 


5.U 
25 


2.5 
9 


3.2 
7 


6 


PENNSYLVANIA 


7.0 

15.0 

3 

19 

_ 

12.1 

c 

19 

7.0 

2-,. 5 

2 

20 

1 

_ 

2.0 

8.5 

10 

3.5 

12.5 

2 

11 

3.0 

_ 

- 

2 

1.0 

10.5 

2 

12 

1.8 

1.1 

2 

15 

.5 

7.0 

12 

2.U 

6.<» 

1 

13 

3.0 


6.0 
2'. 


9.0 
18 


10.  1 
25 


1.2 

10 


1.0 
i 


UU 
8 


lU 


1.5 
6 

.3 
l*. 


21.5 
26 


28.0 
21 


19.3 
17 


16.0 
9 


21.0 
23 


11.0 
17 


19.0 
22 


20.7 
20 


1'..2 
11 


17 


15.5 


28.2 
2^1 


38.2 
24 


38.1 
26 


15.7 
8 


10.0 
9 


13.7 

10 


12.6 
9 


17.5 
19 


23.'. 
2'. 


26.6 
21 


23.'. 
17 


26.0 
15 


2'.. 2 
22 


16.5 
20 


23.5 
19 


25.0 

le 


25.9 
19 


30.3 
I'. 


6.0 
5 

10.3 


36.0 
21 


'.2.0 


'.'..0 
23 


16.0 
11 


5.8 
5 


16.7 
8 


10.0 
6 

15.5 


19.5 
1'. 


10.0 
10 


27.5 
17 


2.2 
1 


1.6 
1 


6,'. 
2 


1.0 
1 


1.0 
1 


2.0 
1 


3.2 
2 


5.0 
2 


3.0 
1 


'..0 
1 


.2 


57.5 
88 


78.2 
91 


62.8 
68 


62.3 

'.9 


68.9 
91 


33.9 
'.9 


71,8 
88 


58.0 
6'. 


59.5 
56 


'.1.8 


97.2 
93 


128.3 
97 


33.0 
26 


53.7 


38.0 


'.3.'. 
51 


31.6 
37 


53.7 
6<. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


btAbUN    Oh     1V66    -    I'ibr 


PENNSYLVANIA 


Station 


JULY         AUG        SEPT        CX:T        NOV         DEC         JAN  FEB         MAH         APR         MAY         JUNE  TOTAl. 


WlLLlAMiBUKlj 

WOLKSbUKCj 

•     •     • 
SUUIhfttST  PLATt«U   O'y 

ACMtTONlA  LOC^  i 

BAHLKblUWN     i     WNl* 

BtAVtK     l-ALLb 

bLAlKSViLLt    6    LlMt 

BOb«t.LL  1  b* 

bKAUDuc^  L0^.^  «; 

BKUCtTOh  1  b 

BUHtitT  lbTUWi\    2    y. 

BUTLtR    b    »tNw 

CMAKLtHUl  LOCK  <• 

CLATbVlLLt  i    *< 

CONFLOtisCt    I    Sw    OAM 

CONHUtuCt    i    Nw 

CONfMELLbVlLLt. 

COKAOFOLlb  NtVlLLt  IS 

CKttK-blOt 

DtKKY 

DONtOAL 

DONOKA 

FOKU  CI  [  Y  't  b  DAM 

GLtNwILLAKO  UAbM  DAM 

OHttr^lSBOKO    LOCK.     7 

INDIANA  3  be 

K.I  T  1  ANMINO  LOCK.  7 


bMOwF ALL 
1  IN  OW  00 


bNOwHALL 
1  IN  ON  GO 


bNJwFALL 
1  IN  ON  GD 

bNOwh ALL 
1  IN  UN  OD 

bNowFALL 
1  IN  ON  (JD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  OD 

bNOwFALL 
1  IN  ON  OD 

bNjwI-ALL 
1  IN  ON  OD 

bNOWFALL 
i  In  ON  OD 

bNjwhALL 
1  l\  ON  GD 

SNOwt-ALL 
1  IN  ON  GD 

bNOWHALL 
1  IN  ON  GD 

bNOWKALL 
i  IN  On  GD 

bNOivFALL 
1     IN    On    GD 

bNJwfr  ALL 
i     IN    ON    GD 

bNijwFALL 
1     iN    ON    GD 

bNOwF ALL 
1     IN    Oiv    GD 

bNO«FALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1     In    OIN    GD 

bNo«FALL 
1  lU  ON  GD 

bNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

br.OwFALL 
1  IN  ON  GD 

bNOwF ALL 
1  IN  ON  GD 

bNuwFALL 
1  IN  ON  GO 

bNO>(FALL 
1  IN  ON  GD 

bNOwFALL 
1  IN  OiM  GD 


8.5 


1.6 

10 


12. U 
U 


2.0 
i 


l.U 
1 


6.0 
2 


6.4 

2 


i 

3. a 


3.0 
2 


6.6 
2 


6.0 

2 


3.7 

2 


7.0 
1 


6.5 
2 


b.O 
2 


5.0 

2 


3.0 
2 


"t.O 
3 


5.0 
2 


8.0 
2 


3.0 


8.2 
6 


3.8 
8 


19.4 
18 


21.3 

I  I 


6.5 
15 


2.1 
5 


5.0 
7 


15.3 

20 


12.2 
20 


5.0 
2 


4.3 
2 


7.0 
15 


u.o 

6 


12.0 
2 


5.5 
10 


9.4 
15 


6.1 

9 


2.0 
3 


3.3 

4 


10.2 
12 


4.2 

4 


1.5 
1 


3.5 


5.0 
6 


3.0 
3 


7.0 
9 


2.0 

2 


5.5 
5 


3.5 
4 


1.3 
1 


1.0 
1 

3.3 


1.0 
2 


13.0 
14 


23.6 

19 


19.2 
19 


27.9 
22 


28.0 
19 


9.0 
10 


20.7 
10 


18.0 
19 


i.7 


13.0 
14 


25.5 

20 


17.0 
19 


11.3 
11 


19.5 
15 


17.5 
9 


15.7 

10 


22.5 
19 


14.5 
16 


12.7 
11 


20.3 
18 


13,6 
16 


1  1.0 
14 


12 


13.5 
12 


20.0 
10 


29.4 
18 


28.5 
14 


9.0 
6 


14.0 
12 


13,7 
6 


14.0 
10 


12.0 
10 


14,0 
10 


7.0 
7 


16.3 

7 


15,0 
6 


18,0 
5 


21,0 
10 


14,0 
13 


4,5 

4 


24,1 
11 


13,2 
9 


1.2 
2 


39.1 
43 


32,5 
34 


52.7 
43 


98,5 
75 


85,8 
56 


26,5 
23 


26 


49,5 

54 

28.5 

21 

42,0 

35 

66,3 

61 

51.7 

58 

31,0 

31 

51,3 
44 


53,5 
28 


52.0 
20 


59,0 
45 


23 


62,1 
50 


38.2 
38 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


btAbUN    0^     1966    -    l'*67 


PENNSYLVANIA 


Station 


JULY        AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC         JAN  FEB         MAR        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


MARION  CtNTtR  2  5E. 

MC  K.ttbKOHT 

MEYtKSDALt  1  W 

MUNIOOMtHY  L  ANU  D 

NATKONA  LOCI^  4 

NEW  CA5ILE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURtiH  WB  AF  2 

PITlSBUKbH  WB  CITY 

PUTNtYVlLLE  2  St  DAM 

SAOAMOKE  1  S 

SAUNA  3  w 

5CHENLEY  LOLK.  S 

SLIPPERY  ROCK 

SOMERSET  f-AIRVlEW  ST 

STOYSTUHN 

UNIONTOWN 

VANDERbRIf-T 

WAYNESBUKCj  1  E 

WHITESBUHCi 

♦     •     « 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

BARUES 

BKAuFORU  hAA  AIRPORT 

BRAUFURU  CENIRAL  FS 


SNOWFALL 
1     IN    ON    CjD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  C)D 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SfJOWFALL 
1     IN    OlM    GD 


SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1  IN  On  GD 


SNOWFALL 
1  IN  U.\  GD 


SNOWFALL 
1     IN    OiM    GD 


SIIO«FAlL 
1     IN    ON    GD 


11.3 
3 


6.U 
2 


5.0 

2 


3.2 
2 


'•.9 
2 


2 


't.O 
2 


1.0 
1 


5.1 
2 

2.9 


13.0 
3 


5.0 
2 


3 


2.0 
2 


2.5 
2 


2 


7.0 
2 


6.5 

3 


11. B 

20 


't.O 
6 


10.5 
7 


5.0 
7 


9 


2.0 
it 


10.0 
17 


7.B 
I 

3.0 


10.5 
l". 


10.0 
19 


2.0 
5 


6.0 
lb 


18.5 
20 


6.0 
12 


6.0 
10 


6.0 
23 


l.B 

2 


4.5 
2 


31.2 
2B 


17.0 
17 


12.0 
16 


10.9 
11 


17.5 
17 


3.0 
10 


7.0 
19 


10.0 
19 


11.0 
lb 


20.0 
16 


2.5 
7 


2.5 
5 


2.0 
2 


12.5 
14 


4.0 

3 


2.4 
3 


9,0 
2/ 


5.0 
25 


11. B 
25 


14.0 
25 


12.0 
21 


21.7 
IB 


13.7 


24.0 
22 


20,5 
21 


13.0 
17 


23.5 

20 


35.1 
20 


16.1 
14 


14.0 
20 


13.7 
17 


24.0 
IB 


10.0 
2b 


21.0 
22 


12. B 


IB.O 
2o 


33.6 
21 


13.0 
10 


17.0 

4 


14,0 
10 


20.1 
7 


12,8 

10 


15,0 
8 


17,0 
12 


20,0 
10 


17,8 


28,0 
18 


18,5 
11 


14,0 
12 


16,0 
14 


39,0 
17 


16,0 
12 


9.1 
9 


20.0 
8 


20.5 
21 


18.5 


19.0 
20 


5,1 
2 


2,0 
1 


3,0 
1 


2.9 
2 


5.0 
1 


1.0 
1 


99,0 
97 


37 


37.8 
37 


42.2 
26 


44.2 
42 


43.0 
61 


59,6 
41 


78.0 
64 


56,5 
58 


42 


52,0 
58 


111.1 
73 


38.1 
38 


42.7 
46 


35.7 

41 


66.0 
91 


69.0 
100 


80.0 
94 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Continued 


btAbUN    UH      lSlb6    -     IVb/ 


PENN5YLVAN1* 


Station 


bKAUFUKL)    <.     w    Htb 

brtOUIkVlLLt    btk»AijL    FL. 

CAHILK  (.AMP  i    w 

CLAWION  3  b« 

CLtKMUNI  '•  i-iw 

CONNtAUl VlLLt 

COOK.SbUKtj 

COKKY 

COUDERbHORT  5  NV. 

COUUtKbPUKT  6  t 

DU  DOIb  hAA  AIRPORT 

EAbT  bKAOY 

ERIt  ftb  AIRHORI 

FARRtLL  bHARUN 

FRANKLllN 

GALtTUN 

CbRttNVlLLt 

JAMtSTUAlM  2    Hw 

KANt  i  NNt 

Ltwlb  RUN  3  bL 

LYNCH 

MtAUVILLt  1  b 

MERCER 

NORTH  tAbI  ^  5E 

PITIbFltLO  ■i    wbVi 

RAYMONU 

RUbbELL 

STUMP  (.KEEK 


bNOwFALL 
1   IN  UlN  (jU 

bNOWFALL 
I  IN  ON  GO 

bNOwFALL 
1  IN  ON  GO 

bNOwf-ALL 
1  IN  ON  GO 

bNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

bNOwFALL 
1     IN    Ut<    GO 

bNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

bNOwF ALL 
1  IN  ON  GO 

bNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

bNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

bNOwF ALL 
1  IN  ON  GD 

brjOrtF  ALL 
1  IN  OiM  GD 

bNOwFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  0.^1  GD 

SNOWFALL 
1  In  on  GD 

bNOwFALL 
1  IN  Or.  GD 

bNOwFALL 
1  IN  On  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

bNUwFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

bNUwFALL 
1  IN  On  GD 

bNUwFALL 
1  IN  ON  GD 

SNUwt  ALL 
1  IN  ON  GD 

S[>IOwFALL 
1  IN  On  GD 

SNOWFALL 
1  IN  O.i  GD 

SNOwFALL 
1  IN  ON  GD 


JULY         AUG        SEPT        OCT        NOV         DEC 


10.3 


5 


5.0 
2 


10.0 
3 


9.0 
1 

13. '. 
3 

16. b 

6 

17.1 

<t 

13.0 

L 

T 


3 


5.0 
2 


5.5 
2 

12.5 


12.0 
5 


7.5 
3 


S.O 
3 


8.5 
3 

5.6 


2/.  I 
lb 


13.5 
Id 


r.o 

15 


16.5 
19 


13.5 
17 


53.6 
lb 


9.7 
lb 


4.3 
12 


10.3 
20 


31.'. 
19 


12.9 
1  1 


b.O 
12 


9.b 
17 


16.'. 

lb 


21.0 
19 


Ib.O 
19 


7.0 
19 


16.9 
lb 


10.5 
lb 


31.0 


35.5 
lb 


21.1 
26 


3.0 
12 


<t.O 
21 


1.5 
15 


10.3 
26 


20 
3.0 


25.9 

26 


12.5 
25 


9.1 

21 


3.'. 
21 


6.0 
9 


'..3 
6 


5.5 
13 


FEB         MAH        APR         MAY        JUNE  TOTAL 


12 

.0 

6 

10 

.6 

17 

11 

.0 

2'. 

21 

.0 

2  1 

12. « 
2i 

5.5 
9 

7.U 
25 

12.5 
2'. 

- 

- 

17.5 

13.6 

lb 

26 

7.5 

2.5 

25 

11 

20.1 
2b 


20.0 
19 


13.0 
2B 


20.9 
17 


23.'. 
2b 


15 
23.5 


33,0 
2h 


19.6 
23 


10.8 
23 


22.1 

20 


13.5 
12 


19.1 
17 


18.5 
26 


23.1 
16 


15.0 
19 


21.5 
2/ 


22.0 
27 


16.5 
22 


23.9 

20 


19.'. 
18 


9.0 
20 


37.5 
17 


18.0 
26 


22.5 
23 


19.6 
23 


2'..1 
lb 


2<..0 
30 


20 


25.0 
26 


21.8 
12 


22.1 
21 


29.2 
22 


25.8 
19 


22.2 
20 


8.8 
13 


15.3 
11 


32.0 
23 


1'..5 

7 


13.0 
15 


25.5 
2'. 


27.0 
22 


20.0 
22 


21.6 

19 


l'..b 
15 


11.0 
19 


2'..0 
19 


16.0 
21 


3.U 
1 


2.0 
1 


5.0 
2 


2.0 
1 


3.1 

1 


6.5 
3 


't.O 
2 


'..0 
1 

1.3 


5.0 
I 


2 


2.6 
3 


3.0 
1 


2.0 
I 


5.0 
1 


5.0 
1 


20.0  l.O 

19  1 


2.5 
2 


1.2 

1 


101.2 
100 


68.1 
66 


56.0 
100 


90.2 
104 


71.3 


154.0 
92 


90.6 
94 


85.2 
105 


76.2 
8b 


66.6 
56 


56.6 
53 


71,5 
80 


65.2 

48 


60.5 
71 


96.5 
99 


104.0 
102 


86.7 
83 


55.7 
69 


68.0 
91 


114,5 
77 


78.6 
95 


59.1 
61 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
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Continued 

btAbUN    Oh     1966    -     196^ 

PENNSYLVANIA 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

TIONtSlA    I    bt    DAM 

biNlOwKALL 

r 

\i.'> 

't.O 

19.0 

23.0 

5.0 

T 

1     IN    ON    GU 

- 

IV 

l". 

19 

21 

1 

- 

TITUbVlLLt    iVATtK    WOKK,S 

b.MOWI-ALL 

8.0 

17. U 

7.5 

23.0 

23.0 

6.0 

8*. 5 

1    \H   o:m   &D 

3 

lb 

26 

21 

20 

1 

89 

TOKHtDU    4    W 

bNOAF-ALL 

Ib.O 

" 

_ 

_ 

. 

- 

- 

_ 

. 

1     Ii'.    0,\    GD 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

TOKTUtPUlNT    4    Nt 

bNOWt-ALU 

B.O 

_ 

10. u 

8.0 

w.o 

<>.o 

- 

1     IN    ON    &D 

"■ 

15 

16 

23 

2<. 

2 

UNIUN    (.IXr    ULl     PLAN] 

bNOwh ALL 

B.O 

<;b.b 

15.0 

16.5 

22.1 

-•.O 

91.1 

1     IN    OiM    CjD 

3 

lb 

26 

lb 

20 

1 

86 

WAKhtN 

SNOWFALL 

6.1:1 

20. b 

13.1 

17.5 

20.1 

6.5 

8<>.8 

1    IN    Cm    CjD 

3 

lb 

23 

12 

19 

1 

86 

WtSI     H1LK.0RY 

SNOrthALL 

9.U 

U.5 

7.0 

18. 0 

22.8 

2.0 

70.3 

1     IN    ON    CjD 

3 

lb 

19 

21 

il 

1 

it. 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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POCONO  >»0UNT«1NS    01 

FR«NCIS  E  WALTER  0*M 

FREELANO 

HAHLEV 

MAT«MOR>S 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  * 

5CRANT0N 

STROUOSBURG 

SWEET  VALLEY 

TOBVHANMA 

W-BARRE-SCRANTON  nBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  WB  AP 
PALHERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   6R0VE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


OJ 


COATESVILLE  1  SW 

DEVAULT  I  w 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 

LANDISVILLE  2  NU 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  wB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  Ol  Monlh 


68   82   TB 

;T   60   60 


67   89 
98   62 


86   89   83 

46   97   62 


82   79 
61   97 


81   81 
99   69 


82   78 
98   98 


87   83   81 
64   68   64 


86   89 
66   62 


84   S3   SO 
64   67   62 


87 
60 


70   84 
63   63 


78   80 
60   63 


86   87 
62   66 


67   82 
62   63 


69   81 
60   63 


86   84 
68   68 


84   84 
64   69 


74   89 
61   61 


79   87 
64   66 


74   82 
62   69 


90   84 
66   66 


64   66   66 


83   87   86 
69   66   69 


83   88   87 
69   67   69 


77   74   69 
47   93   44 


78   77 
92   92 


80   76 
49   90 


79   72 
44   92 


79   66 
92   48 


69 

SO 


79   71   74 
96   96   92 


81   76   78 
96   99   94 


84   79   79 
97   96   94 


77   79 
93   96 


84   79   79 
98   94   93 


79   79 
93   93 


79   79   79 
99   98   99 


82 
94 


78   79 
93   93 


76   77 
92   96 


77   78 
97   99 


77   79 
98   63 


77   78 
96   61 


77   80 
60   64 


77   78 
99   94 


74   76 
92   62 


77   82 
90   69 


78   78 
90   99 


84   87 
99   63 


79   82 
46   53 


79   77 
93   99 


81   84 
93   97 


78   89 
99   61 


74   76   82 
47   91   64 


80   82 
96   60 


83   89 
63   63 


84   76 
63   63 


83   89 
69   69 


89   89 
67   62 


87   86   89 
69   67   67 


83   84   86 
68   69   68 


78   34   87   89   83   89 
56   57   68   68   67   66 


78   81   86 
54   58   70 


78   79   79 
49   53   63 


71   73   72 
55   57   98 


74   76   80 
48   93   97 


75  76  80 

56  58  64 

75  77  85 

59  58  65 

80  81  85 

60  60  67 

76  78  81 

55  56  61 

78  78  80 

56  58  59 

80  79  86 

63  62  71 

77  78  84 
56  60  70 

77  77  78 

94  97  63 


89   81 
69   67 


77   77 
90   65 


78   79 
95   96 


SO   82 
61   62 


80   83 
69   64 


81   82 
63   62 


78   81 
67   66 


78   80 
97   59 


79   78 
97   60 


76   69 
99   97 


80   79 
99   59 


86   86 
60   99 


79   78 
93   94 


76   77 
94   90 


84   80 
61   98 


84   74 
62   60 


78   77   68 


86 

87 

80 

64 

64 

61 

80 

82 

75 

63 

65 

64 

89 

85 

80 

63 

64 

65 

86 

90 

64 

68 

68 

69 

79 

64 

88 

69 

65 

69 

88 

83 

90 

66 

67 

66 

87 

89 

84 

68 

68 

67 

85 

89 

82 

67 

67 

66 

89 

85 

90 

69 

70 

68 

86 

85 

91 

69 

69 

61 

65 

67 

82 

64 

67 

62 

86 

86 

84 

68 

69 

69 

83 

88 

84 

67 

67 

65 

86 

62 

88 

67 

67 

64 

92 

83 

90 

69 

70 

69 

91 

84 

90 

73 

72 

73 

89 

85 

91 

71 

69 

70 

90 

86 

92 

73 

72 

73 

91 

83 

91 

67 

68 

66 

86   81   77 
66   64   60 


61   70 
64   62 


89   86   81 
57   58   60 


82   78   74 
65   59   61 


84   82   78 
57   58   59 


85   84 
64   66 


78   81 
60   61 


83   78 
64   65 


85   76 
69   65 


85   61 
69   64 


83   76 
66   69 


68   69   66 


65   66   67 


89   62 
63   65 


82   81 
69   67 


81   63 
73   70 


le  I  ao  1 21 1  aa~|  isl  24 


2S  I  21  I  27 


PINN»YIVAN|A 

JULY  H»7 


21     21      20     31 


66      74      77 
54      49      97 


73      77      79 
93      60      98 


77      78      79      76      79 
99      61      63      94      56 


80   80 
63   62 


76 

60 


83   82   82   79   •>   70   78   78   77.9 
61   62   98   9)   60   91   98   99   96.9 


70   73   77   78   76   83   81   83   79   76   77   76.9 
97   93   60   60   63   98   69   63   91   99   99   98.3 


83   80 
59   63 


79   79 
48   92 


81   88   89   88   89   88   88 
60   61   64   69   99   96   64 


77   80   82 
94   96   60 


73   77   80 
94   99   99 


84 
69 


71   77 
99   61 


70   78   81 


77   78.0 
60   98,1 


84.9 
58.9 


78.9 
94.5 


83   82.8 
61   99.5 


88   84   89   89   83   85   86 
69   60   96   63   60   64   59 


82.7 
59.5 


60 1  59   57 


76 
55 

77 
53 

76 
56 

75 
63 

76 
52 

82 
56 

62 
60 

80 
60 

76 
56 

82 
92 

79 
98 

76 
96 

79 
97 

80 
53 

77.3 
59.6 

76 

64 

82 
63 

82 
66 

81 
64 

80 
61 

87 

64 

82 

67 

84 
67 

82 
63 

86 
62 

74 
63 

79 
63 

80 
65 

84 
62 

80.6 
62.8 

84   82 
56   69 


79   61 
59   56 


73   82   84 
92   91   57 


65   73   79 
52   53   59 


83   84   83 
61   62   62 


61   83 
61   64 


85   83   85 
96   60   62 


79   76 
99   61 


82   88   88   87   89   88   76   80   83   84   83.3 
59   63   66   67   64   62   62   61   63   60   62.0 


78   86 
59   64 


89   84   87i  61   78   63   83   81.5 
68   63   61   65   63   66   60   62.4 


53   52   52   56   57   62 


62   83 
59   63 


79   84 
57   59 


62  84 

63  68 


81   60 
59   66 


79   82 
54   63 


70 

67 

82 

84 

72 

69 

82 

81 

66 

67 

76   82 
57   57 


75   79 
66   57 


78   62 
62   56 


60   85 
62   62 


83   89 
65   68 


63   86 
63   63 


84   87 
65   69 


62   85 
61   58 


65   84 
62   63 


84   82 
60   60 


66   85 
63   64 


85   82 
64   63 


84   62 
62   62 


85   65 
67   69 


62   82 
62   65 


82   62 
59   61 


84   84 
63   66 


83   85 
60   63 


85   82   891  89   87   86   89   79   76   63   82.6 


99   97   60   99   98   96 


76   77   821  79   78   78 
99   63   66l  61   61   63 


99   58   61   54   56.7 


81   68 
66   63 


75   75.1 
61   99,6 


60   60   86   83   89   81:  66   70   80   79   79.6 
56   57   59   61   57   55i  57   60   60   52   56.2 


85 
63 


84   89 
58   64 


83   62 
64   64 


63   84 
61   63 


65   95 
63   66 


83   68 
60   64 


86   85 
61   62 


70   70   70 


86   67   85   87 
69   70   69 


85   62   85 
70   70   69 


88   88 
68   65 


91   88 
69   63 


69   69   64 


88   85 
66   63 


87   90 
69   68 


79   84 
63   69 


64   66 
60   82 


80   63 
69   67 


90   87   691  86   78   79 
63   60   98 


90   87 
63   62 


84   90 
69   69 


89   93   94 

68   73   79 


89   91 
68   73 


89   89 
63   67 


62   63   60 


90  90  94 

76  74  75 

89  88  92 

74  73  72 


91   92 
75   75 


84.0 
63.2 


81.5 
61.5 


84.2 

63.4 


84   82.9 
64   63.6 


83   82.7 
64   61,6 


65   84,4 
67   66,5 


84   83,6 
65   63,6 


82.  81,6 
60i  59,6 


75   78 
65   65 


83.7 
63.0 


80   82   82.1 
66   64   62.0 


82   89;  62.6 
63   69   61.6 


89   86   84.7 
67   68   66.4 


84   89   86.0 
69   70   69.5 


86 

65 

88 

66,6 

68 

69 

69 

67.6 

85 

66 

87 

85.8 

69 

70 

73 

70.0 

63 

85 

66 

85.0 

63 

67 

66 

64.6 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
JULY      1967 


QUAKERTOMN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  I  SE 

LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 

BLOSERVILLE  1  N 

CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

•     •     • 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
»     •     • 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 

CANTON  1  NW 

DIXON 

EAGLES  MERE 

LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 

TOWANDA  1  ESE 

WELL5B0R0  3  S 

11     «     ft 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  <.  S 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Da7  0<  Month 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
HIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


83   86   89 
59   65   63 


86   86   85 
65   69   6» 


75   83   87 
60   65   63 


66   81   82 
60   64   6« 


79   86 
62   62 


MAX 
MIN 

81 
63 

89 
64 

MAX 

MIN 

86 
62 

83 
68 

MAX 
MIN 

88 

60 

85 
64 

MAX 
MIN 

80 
63 

87 
66 

MAX 
MIN 

82 
63 

87 
68 

MAX 
MIN 

88 
67 

86 
68 

84   87 
60   64 


86   90 
61   65 


87   87 
66   65 


89   85 
62   66 


83   88 

58   60 


85   89 
S6   61 


78   87 
60   62 


82   88 
64   65 


77   86   79 
57   64   61 


75   85   75 
49   51   50 


53   53   51 


80   77   78 
60   58   58 


87   77   77 
56   54   53 


83   81   75 
61   53   56 


78   76 
54   55 


76   88 
60   62 


88   94   79 
53   58   62 


75   82 
57   62 


81   87   80 
59   65   65 


79   74 
52   54 


74   77 
53   56 


75   78 
52   54 


79   75 
54   56 


79   77 
52   55 


75   79 
54   58 


78   76 
53   56 


75   77 
65   55 


78   78 
51   55 


73   78 
56   50 


78   72 
54   49 


79   74 
53   53 


79   72 
55   48 


80   75 
S6   51 


77   73   76 


83   87 

55   67 


79   81 
61   63 


78   79   80 
57   59   62 


77   77 
57   58 


58   64   66 


78   78 
59   62 


60   63   66 


79   81   78 


79   81 
59   63 


79   79 
60   63 


80   80 
58   61 


54 
79 

>4 
70 

51 
65 

42 

51 

40 

76 

75 

69 

60 

51 

45 

80 

77 

70 

50 

50 

46 

74 

70 

76 

44 

53 

44 

76 

75 

66 

49 

49 

45 

76 

73 

73 

50 

53 

46 

73 

71 

64 

45 

50 

43 

78 

75 

70 

49 

55 

49 

81 
60 


88   87 
66   66 


B8   84   91 
i9   71   70 


87   91   82 
67   67   66 


84   86   83 
68   67   67 


87   88   83 
68   68   66 


87   87   82 
66   67   60 


86   83   90 
66   68   67 


68   68   67 


90   84 
68   66 


80 

80 

88 

87 

49 

51 

63 

63 

70 

76 

78 

83 

45 

52 

55 

62 

78 

80 

86 

84 

51 

55 

66 

65 

70 

73 

70 

82 

45 

56 

58 

62 

75   77   75 
52   57   64 


87   82   90 
70   71   67 


87   90   81 
68   68   69 


84 
68 


82   88 
63   66 


83   81 
65   62 


64   65   61 


85   86   81 
65   65   63 


86   85 
69   65 


86   81 
64   65 


85   82   85 
68   69   67 


84   79   79 
58   63   62 


82   80   79 
61   64   62 


85   84   84 
64   64   64 


87   83   79 
66   64   65 


87   84   77 
72   68   64 


91   85   82 
69   67   66 


88   82   80 
69   65   65 


90   87   77 
66   63   66 


90   84   80 

65   64   64 


90   82   72 
66   66   65 


83   80   75 
65   64   60 


90   86   80 
70   65   66 


90   86   81 
68   65   66 


79   84   82 
59   56   63 


85   82 

64   68 


83   82   83 
59   63   64 


84   87   901  86   85   89 
60   65   67   65   64   62 


81   82   85 
61   67   63 


83.8 
61.6 


84   85   86|  85   89   90   90   87   91'  78   81   84   87 |  84.3 
63   66   68   63   68   70   69   69   67   68   65   68   68   66.0 


85   85   90   94   91   89  1  93   84   85   84 |  84.6 
65   63   66   70   67   67   66'  69   63   66   65,  63,7 


80   83   851  83   86 

64   62   66|  64   63 


79   90   81   81   84   83!  83   88   87   89   88   85 
59   59   64I  62   63   62'  59   64   69   68   68   63 


84   82 
64   65 


75   82   82|  82   84   84 
55   57   64|  62   64   61 


86   84   81 
64   66   67 


82   83 
54   68 


77   84 
56   57 


79   72 
66   63 


89   84   80 
67   63   60 


87   79   78 
69   64   61 


85   79 
63   64 


84   81 
61   60 


83 

60 


56   57 
81   83 


80   82 
54   67 


66   76 
49   48 


81   84 

63'  62 


82   86 
63   62 


64  84 

65  60! 


85   84 
67   64 


84   80 
63   61 


87   86 
67   62 


85   86 
66   62 


83   83 
65   66 


84   83 
65   61 


82   81 
63   62 


85   86 
65   61 


83   81 
66   66 


82   81 
57   60 


82   78 
61   59 


82   83 
541  59 


78   65   76   80   79 


94   88   80 
64   63   65 


84 
61 


79   84 
61   61 


78   85 
60   64 


84   88 
60   64 


84   86 
62   61 


80   86 
61   63 


83   86 
61   63 


85   90 
62   66 


80   85 
62   62 


80   80 
60   63 


84   89 
58   61 


84   90 
60   60 


78   79 
57   58 


91   92 
64|  66 


88;  88 
65   64 


87   90 
67 


89   88 
63   63 


82   84 
64   62 


89   90 
66   64 


86   88 

62   61 


88   87 

68   68 


89   88 
66   65 


87   89 
68   65 


88   86 
66   60 


83   87 

64   62 


87   76 
68   63 


90   82 
65   65 


84   76 
66   68 


90   87   90   89 
67   64   61 


80   82   86 
60   62   57   59 


62   63   64 


75 

41 


67  80  82 

52  53  54 

77  79  82 

55  56  60 


69   71   75 

46   44   50 


84   84 
62   64 


83   81 
66   62 


76 
56 


62   54:  55   57 


80   83 
62   63 


80   81 
58   59 


83   86 
61   63 


82   82 
62   62 


83   86 
62   63 


80 
60 


88   85 
64   60 


83   85 
60   54 


82   87 
6  3   60 


84   87 
66   64 


84   85 
63   59 


87   86 
64   62 


84   86 
66   63 


87   86 
65   61 


83   84   77 
52   52   60 


84   86   74 
61   62   61 


89   79 
64   65 


76   85] 
63   61 


76   82l 
64   63 


86   82 
62   60 


84   84 
60   62 


79   83 
64   64 


80   85 
65   65 


84   85 
66   65 


75   83 
61   62 


81   82 
62   62 


84   87 
66   63 


80   85 
60   61 


74   82 
60   65 


73   83 
61   55 


74   83 
64   60 


76   80   80 


78   78 
67   66 


76   79 
60   57 


77   86 
64   62 


76   82 
65   59 


82   83 
64   60 


83.0 
62,2 


81.9 
61.6 


83.6 
63.3 


82.5 
61.6 


83.7 
64.2 


83.5 
64.9 


82.4 
62.1 


82.0 
62.8 


84.9 
62.3 


82.7 
60.7 


80.2 
55.4 


80.6 
58.4 


82.2 
60.9 


79.7 
58.0 


83.6 
61.6 


81.6 
60.7 


81.2 
61.5 


77.1 
63.0 


79 
57 


86   68   75   77 
55   59   60   60 


75.9 
56.3 


79.6 
56.7 


83 

50 

76 
65 

76 

50 

78 

50 

81 
64 

83 

56 

83 
60 

84 
61 

82 
58 

86 
59 

80 
62 

81 

58 

82 

52 

83 

56 

78 
62 

76 

60 

83 
68 

88 
56 

81.5 
55.9 

77 
51 

71 
53 

58 
52 

73 

51 

76 
52 

78 
57 

80 
57 

83 
59 

72 

56 

78 
57 

83 
60 

77 
59 

80 
66 

76 
54 

82 
55 

69 
55 

73 

66 

77 
58 

76.4 

56.1 

76 

55 

74 
55 

76 

66 

77 

51 

80 
56 

81 

59 

82 
57 

80 
63 

81 

59 

66 
61 

80 
66 

85 
61 

81 
55 

84 
54 

79 
64 

75 
59 

80 
60 

83 
67 

80.1 
68.4 

74 
51 

70 
51 

61 

48 

69 
47 

72 

48 

76 
56 

77 
60 

76 
56 

74 
56 

76 
49 

79 
59 

76 
60 

79 

54 

77 
60 

78 
65 

74 
65 

75 
56 

71 
55 

74.1 
64.3 

85   81   74  I  69   76   79   81   80   81  |  80   80   84   78   85   84   85   76   74   81  |  79.4 
64   56   56!  50   49   54   59   59   62  1  58   58   62   63   60   58   63   60   60   57   58.7 


See  Relerence  Notes  FoUowmg  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PtNNlTLVANI* 
JULY       MiT 


Continued 


SlaHon 


OU  BOIS  T  E 

EMPORIUM  1  N 

K»RTH»US 

LOCK  HAVEN 

MtOERA 

PHIL1PSBUR6  F*A  »P 

RENOVO 

RIDGWAV 

STATE  COLLEGE 

•     <■     > 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  06 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

EVERETT  1  SK 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOWN  3  WNN 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
DERRY 
DONEGAL 
DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM 

INDIANA  3  5E 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  0 

NEW  CASTLE  I  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 


k 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


Day  Ol  Month 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


«J   7S 

62   «2 


gj   7T 
55   5« 


90   7« 
56   61 


S7   75 
53   61 


75   73 
6A   AS 


88   86 
59   63 


86   77 
56   59 


87   78 
70   65 


71   70 
65   66 


75   76 

66   66 


70   66 
38   51 


72   70 
63   47 


77   73 
52   5* 


76   73 
60   61 


85   86   89 
56   60   62 


92   78 
66   67 


89 
60 

82 
58 

86 
65 

75 
64 

81 
57 

87 
58 

87   86 
57   57 


80   S8 
58   61 


90   81 
64   68 


76   85 

61   63 


78   75 
50   54 


80   78 
53   57 


79   77 
56   59 


77   75 
55   59 


70   82 
60   63 


79   73 
54   57 


77   80 
53   57 


76   73 
60   65 


10   U   12 


77   82 
65   62 


86   80 
67   65 


86   77 
62   50 


75   81 
64   61 


13   U   IS 


86   74 
59   64 


89   87 
60   64 


90   76 
58   59 


85   74 

61   64 


88   78 
61   60 


89   88 
61   61 


88   94 
63   62 


89   90 
69   68 


91   76 
67   66 


88   75 
69   67 


75   72   76 
48   53   50 


66   73 
49   53 


67   70 
45   46 


76   77   84 


85   77 
67   65 


82   76 
65   61 


82   80 
65   67 


90   90   80 
63   65   64 


74   78 
46   48 


73   72 
52   50 


70 
52 

79 
51 

75 
50 

74 
50 

71 
51 

80 
55 

71 
54 

80 
49 

67 
52 

76 
52 

75 
50 

81 
50 

70 
48 

80 

46 

68 
51 

78 
54 

75 
50 

72 

50 

72 
52 

82 
55 

71 
52 

80 
55 

81   83 
61   62 


73   77 
61   63 


80   82 
46   56 


80   74 
56   60 


82   87 
62   58 


78   79 
53   56 


80   85 
64   68 


91   85 
66   63 


82   68 
54   52 


81   74 
52   52 


85   80 
56   54 


87   81 

60   57 


83   79 

57   54 


75   68 
52   53 


86   79 
59   58 


82   74 
53   51 


65   61 
64   56 


86   62   74 
61   53   56 


81   75   69 


70   75 

47   45 


62   71 
47   48 


68   76 
51   52 


65   72 
48   46 


70   73 
45   42 


67   77 
54   50 


70   65   71 
47  '   48   46 


80l  80 
54   57 


78   83 
49   55 


IS  IT  II  19  10  11  U  la  24  U  26  17  u    n     30  ai 


76   so   SI   SlI  S2   82   SI 
57   56   56   65   59   55   5> 


7S   SO   77.9 
52   5S   55.9 


66   74 
53   52 


76   79   62   76   82   SO 
57   58   60'  57   54   54 


82   74 
60   56 


79   73   73   7» 
55   60   5S   57 


76.1 
5J.7 


66  78     89  so. a 

55   60      55   55.6 


82   86]  SI   86   84 
59   62   63   57   58 


79   76 
59   58 


78   82   81 
55   56   60 


81   80 
57   56 


83   81 
53   58 


62   64   62 


69   70   79 
50   49   57 


76 
42 


80   82 
50   59 


88   83   S7  I  81 
58   60   68   57 


87   82   88  !  82 


64 


85   77   83 


66   65 

84 
60 


71   71 
54   49 


75   78   81 
51   51   57 


82   79 
58   55 


86   85 
58   57 


63 
56 


76   84   82   84 
63   61   61   64 


77 
55 


80.6 
57,6 


77.6 
54.0 


74.6 
54.0 


80.4 
57.5 


77.2 
53.6 


78.5 
60,5 


82 
62 

81 
58 

80 
59 

84 
58 

86 
64 

68 
63 

84 
58 

84 
58 

82 
62 

80 
60 

82 
60 

84 
64 

86 
64 

84 
60 

84 
62 

85 
57 

78 
53 

76 
S3 

80 
55 

83 

53 

85 

59 

80 
61 

81 
56 

85 

51 

86 
61 


78 
56 

62 
58 

80.2 
58.0 

82 
62 

81 
61 

SI. 9 
60.1 

80 
59 

79 
56 

78.5 

54.1 

61   64   62 


88   84   85   90   76   73 
68   64   59;  65   59   60 


85   80   76   84   86   65 
59   68   58   62   65   67 


74   78   86j  83 


89   83 


49   64   58 


82   87 
65   65 


82   86 
58   59 


77   80 
69   62 


83   82 
62   60 


80   64 
57   58 


87   87 
65   61 


88   86 
66   60 


85   84 
65   64 


83   85 
66   68 


67  68  61 

87  83  86 

60  67  62 

84  88  80 

64  64  63 

87  82  86 
66  68  68 

86  79  78 

66  66  68 

88  86  90 

68  69  67 

82 


78   82 
66   62 


68   69   62 


77   67   68 
58   66   52 


87   81   72 
52   63   45 


67   75 
56   54 


73   75   76 


88 
54 

78 
52 

72 
55 

70 
56 

72 
46 

80 
52 

76 
55 

75 
46 

76 

50 

78 

46 

85 
59 

78 
64 

70 
66 

73 
52 

74 
60 

82   72   71 
68   64   61 


82   84   70 
69   50   54 


83   75 
59   56 


87   80   73 
68   64   63 


80   63   72 
65   55   55 


75   68   67 
66   63   52 


85   75   74 
66   56   49 


73   76   64 


47   44   49 


62   80 
56   60 


75   76 
59   59 


82   80 
53   54 


83   82 
55   56 


82   80 
64   56 


82   79 
58   59 


80   80 
67   60 


77   82 
56   56 


87   64   87   78 
66   63   62;  65 


70 
62 


86   89 
60   61 


79   81 

60   65 


77   86 
53   57 


78   75 
57   58 


87   87 
56   58 


70 
84 

66 
78 

70 

68 

85 

90 

70 

67 

84 

68 

70 

70 

88 
54 

74 
54 

74 
45 

90 
61 

86 
60 

75 
68 

74 
68 

78 
52 

78 
64 

54   47   62i  67 


84   90 
67   56 


85   73   74 
60   56   53  ! 


73   75 
58   66 


84|  82 

60   64 


84   84 
56   69 


85   81 
61   61 


85   82 
57   58 


81   81 
69   57 


77   76 
69   58 


81   80 
59   58 


81   78 
56   59 


69   86 
61   60 


60   78 
62   64 


83   62 
58   59 


67,  86 

59j  60 


79   83 
58   59 


83   87 
57   64 


82   84 
65   62 


87   80 
61   65 


78   84 
52   55 


84   67 
56   58 


82   82 
56   62 


87   90 
68   63 


86   89 
54   56 


84   89 
61   63 


82   79 
65   67 


87   89 
58   66 


86   86 
60   69 


85   84 
64   68 


77   77 
63   63 


83   85 
66   66 


82   86 
64   57 


83   83 
68   58 


82   81 
66   62 


82   SO 
69   61 


80   86 
62   62 


76   75 
69   65 


65   85 
61   60 


84   83 
62   60 


80   60 
61   58 


88   87 
66   59 


86   85 
63   57 


89   86 
68   65 


82   86 
65   65 


87   84 
68   60 


86   84 
70   64 


83   66 
56   64 


82  I  72 
6l!  61 


83l  85 
53   64 


82   80 
52   58 


69   77   78 
63   60   63' 


83.2 
59.1 


82.9 
61.1 


80.3 
58.9 


81.4 
68.0 


75.6 
60.2 


78   85   61 1 

64   54   531 


80.4 
53.5 


57 

92 
60   66 

85  I  78 


76   70 
64   66 


81   83   SOi 
64   68   68 


78   76   83 
63   62   60 


75   81   60 
64   58   64 


73   80   79 
61   57   61 


79   79   81 
65   64   65 


78   79   82 
58   57   55 


76   83 
62   61 


74   79   80 
61   56   61 


60.7 
57.6 


81.7 
56.1 


79.7 
58.1 


80.6 
61.3 


79.3 
57.6 


81.9 
61.4 


81,7 
57,8 


77,2 
56.4 


82   86   84 
65   54   59 


85   85 

50   57 


81   82   87 
67   65   66 


62   82 

64   64 


80   63   81 
66   59   63 


78   84   83 
67   60   67 


82.7 
59.0 


62.5 

66.3 


86,0 
61,6 


81,6 
61,6 


81.9 
61.0 


81.3 

63.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 
JULY       1967 

Statton 

Day 

Of  Month 

1 

1   2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

PUTNEVVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

SI 
58 

85 
60 

75 
61 

75 
47 

69 
50 

71 
47 

77 
48 

80 
59 

82 
62 

85 
63 

87 
65 

81 
63 

87 
51 

76 
54 

72 
49 

71 
51 

78 

50 

84 
56 

80 
59 

77 
58 

84 
57 

83 
61 

83 

63 

85 
60 

83 
56 

83 
58 

76 
60 

79 
54 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

87 
56 

86 
58 

73 
63 

70 
49 

73 
49 

76 
48 

78 
58 

82 
61 

84 
61 

88 
65 

85 
68 

87 
62 

85 
56 

73 
55 

76 
52 

74 
49 

84 
53 

81 
49 

79 
58 

84 
56 

86 
60 

85 
63 

83 
65 

83 
59 

86 
57 

77 
62 

78 
62 

83 
56 

SLIPPERY  ROCK 

MAX 
MIN 

82 
59 

87 
58 

76 

58 

74 
50 

69 

49 

70 
49 

79 

60 

80 
62 

84 
61 

88 
64 

89 
69 

80 
65 

85 

54 

75 
52 

70 
48 

70 
50 

76 
50 

72 
55 

81 
61 

79 
52 

85 
55 

85 
65 

80 
65 

84 
55 

84 
55 

85 
60 

79 
59 

79 
48 

STOYSTOWN 

MAX 

MIN 

7* 
58 

80 
60 

70 
62 

70 
48 

68 

50 

62 

48 

70 
47 

72 

58 

74 
60 

78 
62 

79 
63 

75 
62 

78 
59 

75 

51 

65 
51 

64 
50 

68 
50 

72 
56 

71 
56 

69 
55 

74 
56 

78 
61 

77 
63 

76 
59 

75 
55 

11 

69 

60 

64 
57 

UNI0NT0Mr4 

MAX 
MIN 

88 

64 

86 
68 

78 
65 

74 
53 

72 
51 

78 
57 

81 
64 

84 
69 

86 
65 

87 
67 

84 
68 

87 
70 

83 
64 

76 
56 

72 
57 

75 
54 

82 
58 

81 
60 

80 
60 

83 
61 

85 
67 

84 
70 

82 
70 

84 
64 

86 
59 

83 
66 

78 
67 

82 
64 

WAYNESBURO  1  E 

»     »     » 

MAX 
MIN 

83 

58 

88 

60 

75 
61 

77 
48 

70 
46 

75 

49 

79 
53 

83 
59 

86 
62 

86 
63 

88 
63 

84 
63 

87 
58 

84 
57 

74 
53 

75 
52 

50 

80 
52 

81 
54 

85 
57 

83 
53 

83 
58 

87 
61 

87 
62 

86 
66 

86 
63 

84 
55 

88 
60 

80 
64 

80 
61 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
61 

74 
63 

68 
47 

66 
40 

59 
51 

73 
42 

74 
55 

75 
56 

81 
61 

70 
62 

69 
63 

76 
55 

68 
50 

65 
46 

60 
42 

65 
44 

71 
43 

76 
55 

77 

55 

75 
57 

78 
57 

77 
56 

75 
62 

76 
57 

75 
SO 

75 
53 

72 
59 

75 
54 

76 
43 

79 
58 

72.6 
53.4 

BRADFORD  4  W  RES 

MAX 
MIN 

83 
55 

83 
55 

72 

57 

68 
41 

60 
52 

74 
39 

75 
48 

76 
51 

81 
58 

77 
61 

72 
63 

78 
63 

78 
50 

67 
48 

64 
42 

67 
49 

72 
43 

78 
51 

78 
52 

77 
56 

79 
56 

79 
55 

78 
62 

76 
59 

76 
52 

76 
50 

73 
60 

76 
56 

78 
44 

80 
58 

74.9 
53.0 

SROOKVILLE  SEWAOE  PL. 

MAX 
MIN 

85 
56 

86 
56 

74 
55 

71 
43 

67 
53 

77 
45 

80 
53 

81 
58 

86 

59 

86 
62 

83 
66 

86 
58 

85 
53 

70 
51 

70 
47 

70 
49 

76 
45 

82 
52 

80 
56 

82 
57 

83 
55 

80 
63 

83 

58 

81 
56 

85 
53 

83 
62 

74 
58 

79 
53 

86 
53 

79.7 
54.6 

CLARION  3  SM 

MAX 
MIN 

88 
56 

83 
56 

74 
56 

72 

45 

69 
50 

79 
45 

82 
53 

83 
57 

87 
58 

87 
61 

78 
65 

85 
55 

80 
52 

72 
47 

68 

45 

72 
50 

78 
46 

83 
52 

82 
53 

84 
56 

83 
56 

81 
63 

84 
59 

82 

54 

86 
53 

77 
60 

80 
57 

82 
52 

83 
56 

80.1 
54.2 

CLERMONT  4  NW 

MAX 

MIN 

85 
52 

82 
56 

79 

50 

71 
37 

63 
52 

74 
35 

76 

44 

78 
45 

85 
55 

80 
60 

70 
62 

80 
68 

84 
47 

69 
45 

71 
41 

74 
44 

74 
42 

80 
50 

75 
55 

81 
54 

80 
50 

78 
63 

79 
57 

79 

44 

80 

46 

79 
60 

76 
55 

80 
48 

81 
55 

77.4 
50.8 

CONNEAUTVILLE 

MAX 
MIN 

87 
60 

76 
60 

72 
50 

70 
43 

67 
47 

75 
42 

81 
52 

84 
57 

86 
63 

81 
65 

78 
67 

81 
59 

78 
51 

68 
54 

67 
52 

69 
55 

77 
47 

81 
55 

81 

55 

85 

54 

85 
60 

82 

64 

79 
61 

80 
54 

80 
57 

77 
63 

77 
55 

82 

49 

81 
53 

78.3 
55.3 

CORRY 

MAX 

MIN 

85 

59 

80 
60 

69 
53 

70 
44 

65 
48 

74 
43 

77 
54 

80 
58 

86 
63 

82 
65 

73 
63 

80 
62 

74 
51 

69 
52 

66 

47 

70 
53 

75 
45 

79 
52 

80 
55 

81 
54 

82 
58 

81 
63 

78 
60 

78 
50 

77 
56 

77 
61 

79 
57 

80 
46 

80 
54 

76.8 
54.7 

COUDERSPORT  5  NW 

MAX 
MIN 

82 
52 

77 
54 

78 
57 

68 
38 

63 

48 

72 

37 

75 
45 

71 
49 

83 
48 

75 
58 

71 
62 

79 

60 

73 

48 

68 

44 

64 
40 

68 
42 

72 
39 

77 
51 

76 

48 

76 
52 

77 
52 

79 
52 

73 

60 

78 
54 

77 
49 

77 
47 

73 
57 

72 

52 

78 
49 

78 
56 

74,4 
50.2 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

84 
63 

75 
62 

71 
57 

70 
48 

64 
52 

75 
47 

80 
57 

80 
59 

85 
64 

81 
65 

75 
65 

81 
63 

72 
56 

68 
50 

64 
49 

70 
48 

74 
49 

83 
58 

BO 
56 

80 
61 

80 
56 

81 
60 

79 
61 

81 
60 

78 
58 

84 
56 

72 
61 

75 

59 

80 
50 

80 
60 

76.7 
57,1 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

91 
62 

87 
60 

77 
62 

77 
52 

72 
53 

82 
51 

80 
53 

88 
57 

86 

64 

91 
67 

84 
69 

90 
64 

89 
62 

92 
65 

90 
50 

75 
54 

84 
51 

90 
59 

86 
54 

89 
60 

85 

59 

86 
62 

89 
68 

89 
65 

88 
60 

89 
60 

84 
58 

81 
63 

85 
46 

86 
62 

85,4 
59.2 

ERIE  we  AIRPORT 

MAX 
MIN 

85 
70 

75 
63 

69 
55 

67 
53 

66 
52 

71 
48 

81 
57 

82 
65 

85 
69 

83 
69 

75 
67 

79 
65 

73 

58 

68 
58 

68 

57 

70 
55 

75 
55 

80 
62 

77 
63 

81 
62 

87 
68 

83 
69 

77 
61 

78 
60 

81 
65 

76 
63 

76 

58 

81 
56 

77 
61 

76.7 
60,9 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

92 

70 

80 
70 

79 

60 

72 
56 

74 
54 

86 

54 

88 
65 

91 
68 

94 
67 

88 

64 

85 
68 

90 
67 

81 
58 

76 
58 

76 

46 

74 
52 

78 
55 

86 

60 

79 
59 

86 
56 

88 
67 

86 
76 

88 
72 

91 
66 

89 
66 

80 
68 

84 
59 

87 
52 

86 
59 

83.8 
61.7 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

83 
61 

89 

60 

77 
57 

75 
48 

71 
51 

70 
49 

80 
55 

81 
60 

84 

65 

90 
65 

86 

67 

78 
63 

86 
50 

75 
54 

72 
47 

81 
52 

73 
49 

78 
51 

83 
57 

80 
58 

85 
58 

85 
60 

81 
62 

83 
57 

84 
56 

83 
59 

79 
59 

81 
53 

83 
57 

80.7 
56.6 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

89 

60 

85 

60 

76 
53 

70 
48 

72 
50 

80 
46 

81 
56 

85 
56 

90 
63 

88 
67 

84 
65 

87 
64 

82 
55 

72 
54 

73 
47 

74 
55 

78 
48 

84 
54 

80 
56 

87 
53 

87 
62 

83 
65 

85 
63 

85 
57 

83 
58 

80 
64 

83 
59 

84 
49 

85 
56 

81.8 
56.7 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

81 
59 

86 
62 

78 
52 

73 

47 

69 
49 

68 

45 

75 
56 

80 
59 

88 
64 

87 
67 

80 
62 

85 
53 

72 

54 

68 

48 

tl 

71 
50 

76 
55 

81 

57 

78 
61 

84 
61 

85 
67 

82 
62 

82 
62 

81 
58 

82 
61 

78 
57 

78 
50 

83 
53 

78.7 
56,6 

KANE  1  NNE 

MAX 
MIN 

77 
52 

84 
54 

76 
57 

71 
38 

69 
52 

63 
39 

74 
44 

77 
49 

78 
55 

85 
61 

78 
62 

71 
58 

80 
48 

72 
46 

68 
42 

62 
43 

69 
39 

73 
49 

80 
53 

72 
54 

78 
51 

80 
54 

78 
56 

79 
48 

79 
53 

78 
49 

73 
57 

76 

44 

78 
47 

75,4 
60.3 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
HIN 

80 
57 

88 
60 

76 

50 

72 
48 

73 

49 

67 
46 

76 
48 

80 
58 

82 
60 

87 
64 

85 
66 

77 
61 

83 
55 

75 
54 

69 
50 

69 
51 

71 
49 

77 
52 

80 
57 

78 
55 

83 
56 

85 
61 

83 
62 

80 
56 

80 
57 

81 
62 

78 
59 

80 
51 

82 
52 

78.7 
55.5 

MERCER 

MAX 

MIN 

87 
61 

82 
62 

73 
55 

69 

50 

67 
52 

76 
49 

79 
59 

83 
60 

87 
63 

86 
67 

79 
68 

84 
64 

76 
55 

69 
54 

69 
45 

69 
55 

75 

50 

81 
52 

80 
57 

73 
52 

85 
63 

82 
69 

82 
61 

81 
57 

83 
58 

76 
63 

78 
57 

82 
49 

82 
57 

78.5 
57.5 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

79 
56 

86 
58 

76 
57 

71 
48 

70 
49 

67 
47 

76 
47 

79 
55 

81 
57 

87 
62 

82 
65 

75 
60 

68 
52 

72 
50 

69 

46 

68 
47 

70 
48 

76 
48 

82 
57 

72 

58 

82 
58 

82 

58 

81 

58 

81 
55 

80 
55 

81 
56 

75 
58 

79 
52 

80 
51 

77.1 
54,2 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

79 
55 

86 
56 

75 
53 

70 
43 

70 
46 

66 

44 

76 
43 

80 
51 

80 
59 

85 
65 

84 
65 

75 
59 

81 
51 

74 
49 

68 
44 

68 
47 

70 
45 

76 
46 

81 
54 

77 
52 

73 
55 

82 
58 

81 
58 

80 
53 

80 
52 

81 
53 

77 
60 

79 
49 

81 
49 

77.4 
52.3 

WARREN 

MAX 
MIN 

88 
58 

80 
60 

73 
58 

72 
48 

66 
54 

78 
45 

78 
55 

81 
57 

89 
63 

82 
65 

75 

65 

84 
62 

74 
53 

70 
53 

65 

48 

72 
52 

78 

48 

83 
55 

64 
59 

82 

60 

85 
58 

81 
66 

83 
62 

83 
56 

78 
56 

77 
63 

82 
59 

83 
51 

84 
58 

79,0 
56.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

bCAbUN    Qy     1966    -     \'ib1  PENNSYLVANIA 


Station 


JULY 


SEPT 


FEB 


NORMALS 
iULY/UNE 


POCONO  MOUNTAINb    01 


FRANCIS  E  wAUTtK  DAM 

FREtLAND 

HAWLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  w 
SCRANTON 
STROUDSbURG 
SWEET  VALLEr 
TOBYHANNA 

W-BARRE-SCRANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOwN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   CjROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  5w 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORD  I  E 

HOLTwOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 

LANDISVILLE  2  Nw 

LEBANON  3  S« 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORHISTO»JN 

PHIL  ORfcXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLt  1  t 
QUAKERTUWN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  I  SE 


LOWER  SUSOUEHANNA   04 


ARENDTSVILLt 
BL05ERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  tSE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 


BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTUN  ST  VILLAGE 
LEWIST0*N 
MILLVILLE  2  5W 


29<. 
2'.5 
253 
l&B 
336 

321 
15". 
16<. 
225 
29*. 

170 


136 
169 
205 
2*6 

260 


120 

115 
118 
122 

81 
100 
163 
lU 

63 


1<.5 
83 
60 
83 


618 
'.99 
5<.2 

623 

621 
^.63 
'•3'> 
535 
565 

451 


463 
456 
537 
533 
579 


395 
405 
347 
444 
422 

344 
374 
479 
412 
271 

423 
441 
327 
269 
362 


41 

186 

88 

354 

124 

376 

91 

325 

109 

338 

109 

386 

132 

435 

131 

394 

78 

343 

412 

114 

396 

109 

370 

69 

312 

126 

426 

116 

384 

105 

375 

176 

473 

271 

587 

159 

443 

133 

433 

224 

545 

779 
701 
719 
624 
819 

811 
667 
633 
719 
736 

642 


640 
636 
754 
750 
750 


622 
614 
587 
621 
620 

565 
584 
682 
629 

494 

636 
651 
513 
494 
538 

413 
565 
577 
533 
535 

601 


662 
645 
572 
663 
626 

595 
592 
682 
613 

582 


655 
761 
696 
682 
738 


1217 
1161 
1136 
1065 
1232 

1245 
1065 
1049 
1140 
1175 

1063 


1070 
1059 
1108 
1170 
1120 


970 
1010 
1007 
1006 
1001 

950 

954 

1076 

1039 


1077 

1038 

894 

855 

906 

783 
935 
977 
911 
935 


1028 
1026 
988 
1022 
1005 

975 

1024 

1010 

987 

981 


1061 
1146 
1066 
1042 
1122 


1167 
1075 
1107 
1063 
1265 

1210 
1007 
1042 
1103 
1110 

998 


1038 
997 
1061 
1108 
1054 


943 
963 
938 
977 

980 

892 
873 
1011 
993 
836 

928 
932 
865 
820 
893 


1296 
1225 
1239 
1112 
1325 

1348 
1152 
1091 
1239 
1224 

1154 


1134 
1105 
1185 
1260 
1216 


1054 
1084 
1045 
1088 
1106 

985 

989 

1148 

1092 

954 

HOB 

1072 

979 

952 

1001 


738 

888 

925 

1006 

961 

1027 

858 

1006 

895 

1029 

951 

1057 

967 

1102 

966 

1099 

932 

1056 

941 

1047 

903 

1048 

875 

1041 

966 

1061 

945 

1077 

883 

1016 

889 

1002 

973 

1123 

1102 

1232 

965 

1167 

938 

1097 

1075 

1209 

1101 
1018 
1073 
959 
1161 

1149 

985 

914 

1027 

1059 

923 


921 

915 

974 

1052 

1013 


842 
876 
820 
897 
922 


755 
895 
858 
766 

880 
840 
787 
770 
817 

702 
784 
825 
787 


845 
855 
807 
785 
795 

795 
806 
806 
749 
756 


925 

1038 
949 
847 

1003 


I 
See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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616 
585 
60U 
459 
680 

695 
528 
446 
547 
584 

475 


484 
494 
549 
598 
547 


418 
441 
411 
483 

500 

389 
344 
495 
429 
364 

463 
461 
375 
361 

396 

317 
357 
414 
382 
421 

455 


417 
419 
380 
387 
373 

374 
364 
376 
354 

340 


469 
584 
483 
427 
534 


513 
494 
531 
379 
585 

600 
417 
367 
455 
527 

379 


375 
380 
465 
483 

470 


322 
351 
320 
370 
402 

285 
270 
412 
345 
245 

395 
375 
274 
253 

280 

196 
294 

328 
264 
312 

326 


340 
350 
353 
324 
295 

290 
306 
325 
299 

300 


371 
527 
427 
359 
457 


66 

40 
56 
11 

80 

74 
23 
19 

79 

12 


6 
30 
15 

3 

6 
7 
3 
3 
6 

0 
7 
8 
2 
12 


7743 
7074 
7303 
6287 
8211 

8180 
6481 
6168 

7421 

6268 


6273 
6232 
6902 
7246 
7121 


5701 

5592 
6026 
6094 


5249 
6402 
5927 


5969 
5100 
4837 
5284 

4264 
5315 
5618 
5159 


5944 
5896 
5517 

5566 

5435 
5503 
5795 
5412 
5341 


6246 
7371 
6380 
5977 
6961 


6771 


6037 
6059 


6254 


5810 
5902 
5878 


5423 


5138 
5260 


4963 
6328 


4303 


5101 


4960 
5704 
4945 
5004 


5523 

5198 
5339 
5038 

5053 
5251 


5030 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Continued 


SEASON    OF    1966    -    1967 


PENNSYLVANIA 


Station 


NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  Wb  AP 


UPPER  SUSOUtHANNA   06 


AU5T1N6UR&  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 


MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBOHO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 


8ELLEF0NTE  '•  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSbURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 


JULY 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGliON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSbURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 


BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  i  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  <-    S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 


SLIPPERY  ROCK 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  I  E 


20 
35 

17 

23 

9 

26 

23 

16 
22 

3 

11 

6 

5 

6 

2 

26 

15 

52 

5 

16 


137 
171 
196 


299 
25* 
250 

231 

292 
219 
277 


206 
259 
28't 
267 
202 

298 
337 
17* 
266 

202 


201 
1*5 
262 
133 
1<.0 

1'.6 

213 


1*0 
207 
222 
236 
196 


*51 
*67 
531 


599 
592 
575 

525 

60* 
505 
56* 


526 
535 
6*0 
651 
529 

651 
612 
510 
616 
*87 


*59 
*1* 
566 

*78 

*50 

500 


*05 
*B7 
553 
530 
518 


190 

5*2 

178 

*3* 

252 

*97 

373 

190 

530 

191 

499 

238 

512 

13* 

*28 

16* 

*33 

112 

399 

175 

397 

156 

*35 

125 

386 

219 

5*8 

178 

*63 

182 

*57 

290 

637 

13* 

*12 

180 

532 

DEC 


687 
692 
703 


785 
7*3 
733 

703 

799 
66* 
781 


7*8 
736 
851 
873 
7*7 

8*6 
787 
755 
783 
721 


69* 
603 
762 

656 

6** 

698 


608 
686 
729 
73* 
677 

736 
611 
7*0 
5*7 
725 

675 
70* 
611 
655 

600 

59* 
659 
593 
720 
630 

657 
791 
5*9 
69* 


1030 
1028 
1075 


1180 
1155 
1129 

1061 

1222 
1068 
122* 


1119 
11*3 
1201 
1205 
1103 

1199 
1216 
1101 
11*8 
1105 


1106 

979 

11*6 

106* 

1023 

113* 


1019 
1113 
105* 
1130 
101* 

1117 
965 
1137 
1039 
1071 

1052 
1113 

993 
1039 

926 

9*6 
1035 

975 
1133 
1025 

1087 

1201 

910 

1026 


98* 

959 

1035 


109* 
1133 
1070 

10*7 

1170 
1001 
11*5 


1006 
1063 
1153 
11*5 
1022 

1118 
1085 
1039 
1112 
989 


980 

886 

1036 

953 

92* 

996 


951 
1026 
1059 
1063 

987 

103* 
897 
10*3 
1018 
1025 

1006 

10** 

9** 

977 

898 

10*9 
1007 

895 
1050 

957 

986 

110* 

85* 

992 


1116 
1135 
1157 


1275 
1275 
1223 

1179 

1326 
11*1 
1333 


1186 
121* 
1292 
1270 
1183 

1261 
1262 
1176 
12*5 
1158 


1129 
1002 
1162 

1115 

1039 

1127 


1108 
1153 
1156 
1193 
1070 

1122 
10*9 
1165 
1012 


nil 

116* 

10*7 

1065 

975 

1090 
1097 
1013 
116* 
1089 

1119 

1217 

976 

1080 


870 
895 
9*6 


1062 
1057 

975 

1137 

96* 

1123 


925 

965 

1063 

965 

1031 
1016 

95* 
1015 

930 


672 
769 
91* 

652 

790 

88* 


769 
870 
852 
920 
72* 

827 
731 
865 
62* 


812 
89* 
7*2 
803 
666 

720 
765 
710 
9*3 
792 

830 
980 
630 
750 


*15 
*62 
*37 


610 
605 
588 

5** 

669 
511 
6*1 


*77 
508 
599 
557 
50* 

560 
562 
*87 
568 

*72 


*27 
3*1 
507 
379 


355 


390 
**3 
501 
5*3 
*08 

*57 
375 
*72 
293 


*21 
*66 
361 
398 
318 

*12 
387 
371 
506 
*05 


5*8 
322 

*07 


369 
398 
371 


556 
521 
526 

502 

566 
**6 
57* 


*13 
*87 
552 
520 
**7 

520 
5*2 
*20 
525 
369 


292 
*60 


310 
397 


3*6 
*07 
*16 
*56 
338 

387 
322 
*11 
2*8 


383 
*26 
309 
35* 
256 

33* 
332 
296 
**9 
358 

*06 
503 
265 
3*1 


17 

20 

5 


30 
*5 
82 
5* 
30 

66 
68 
31 
60 
23 


29 
69 
21 
12 
16 


12 
16 
*0 
30 
27 

*5 

17 

18 

5 


18 
20 

6 
17 

9 

17 

* 

5 

37 

23 

29 
89 
13 
28 


6079 
6238 
6*65 


7*63 
7238 


7917 
6556 
7798 


6662 
7013 
7837 

6763 

76*6 
7600 
6672 
7*31 
6*68 


NORMALS 
JULY-JUNE 


6966 


5700 
6**2 


6*30 
6635 

5963 

6*92 
5613 
6636 


6169 
6609 
5599 

59*0 
5166 

57*6 
5685 
5371 
6836 
59*2 


7**1 
5073 
60S* 


593* 


6670 
6350 


5771 


70*8 
60*6 


6122 


5796 
5626 


5706 


*83* 


5609 


5967 
5291 


5000 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

StASUN    Of     I'itb    -    I9bl  PENN5YLVANI* 


NORMALS 

Station 

JULY 

AUG 

SEPT 

OCT 

NOV 

DEC 

JAN 

FEB 

MAR 

APR 

MAY 

JUNE 

TOTAL 

JULY  JUNE 

*    •    • 
NOHTHWtbT  PLATtAU   10 

BRADFOKU  FAA  AIHPOKT 

•.e 

73 

338 

632 

823 

1215 

1155 

1270 

1032 

613 

597 

69 

7865 

BRADFOKD  <.  «  REb 

'.S 

56 

289 

571 

782 

1166 

1125 

1246 

1027 

574 

546 

63 

7490 

BROOKVlLLt  btWAOt  PL. 

12 

26 

218 

466 

683 

1091 

1042 

1149 

879 

462 

439 

37 

6506 

CLARION  3  5W 

11 

22 

226 

528 

734 

1134 

1089 

1181 

933 

479 

440 

24 

6801 

CLERMONT  *  NW 

58 

BO 

309 

612 

792 

117B 

1135 

1230 

1033 

591 

567 

97 

7682 

CONNEAUTVILLE 

15 

'.2 

260 

519 

1043 

1070 

1175 

945 

518 

472 

30 

CORRY 

21 

41 

2'.1 

521 

719 

1141 

1092 

1209 

959 

542 

511 

31 

7028 

6757 

COUDERbPORT  5  NW 

50 

69 

313 

616 

826 

1207 

1128 

1270 

1049 

602 

594 

94 

7818 

DJ  BOIb  FAA  AIRPORT 

8 

28 

257 

541 

762 

1162 

1085 

1201 

954 

528 

482 

23 

7031 

EAST  BRADY 

3 

6 

112 

393 

618 

1089 

1012 

1085 

804 

341 

305 

7 

5775 

ERIE  Wb  AIRPORT 

5 

10 

151 

420 

644 

1006 

993 

1137 

941 

518 

471 

18 

6314 

6451 

FARRELL  SHARON 

0 

0 

109 

320 

583 

981 

911 

1003 

734 

346 

283 

0 

5270 

5589 

FRANKLIN 

9 

236 

533 

722 

1106 

1068 

1189 

940 

503 

433 

29 

6405 

GREENVILLE 

1 

6 

l'.7 

426 

654 

1062 

992 

1112 

825 

428 

376 

12 

6041 

6108 

JAMESTOWN  2  NW 

22 

32 

2*0 

527 

740 

1112 

1114 

1215 

976 

508 

460 

39 

6985 

KANE  1  NNE 

56 

118 

317 

660 

833 

1196 

1172 

1256 

1051 

610 

571 

95 

7937 

MEADVILLE  1  S 

21 

hi 

235 

548 

725 

1082 

1077 

1210 

980 

540 

31 

6585 

MERCER 

6 

16 

211 

493 

691 

1108 

1022 

1147 

854 

465 

426 

18 

6459 

TIONESTA  2  5E  DAM 

12 

33 

225 

570 

1171 

1144 

1271 

1029 

572 

513 

41 

TITUSVILLE  WATEN  WORKS 

36 

70 

283 

634 

806 

1188 

1174 

1292 

1046 

601 

543 

70 

7743 

WARREN 

10 

16 

20<. 

505 

697 

1083 

1040 

1154 

933 

494 

454 

19 

6609 

6434 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


PENNSYLVANIA 
JULY       1967 


Day 

Of  Month 

M 

StaBoii 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*   ft   * 

POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

EVAf 
WINC 
MAX 
MIN 

.02 
6C 
63 
5<i 

.19 
51 
83 
61 

.12 
51 

78 
60 

.22 

47 
78 
54 

.23 
53 
80 
54 

.20 
56 
75 
50 

.21 
34 
79 
52 

.18 
52 

77 
54 

.15 
60 
77 
57 

.21 

37 
86 
54 

.23 
34 
90 
65 

.12 

50 
80 
62 

.30 
59 
84 
60 

.30 
48 
82 
59 

.14 
36 
77 
60 

.04 
41 
64 
54 

.17 
29 
7! 
54 

.24 
30 
82 
51 

.14 
36 
76 
68 

.17 
47 
82 
59 

.20 
35 

75 
63 

.32 

41 

80 
57 

.16 
33 

82 
58 

.38 
37 
85 
63 

.16 
49 
83 
62 

.21 

54 
83 
60 

.26 
42 
82 
57 

.20 
32 
85 
58 

.02 
18 
72 
58 

.09 
16 
79 
58 

.16 
24 
83 

59 

5.74 
1292 
79.4 
58.2 

«    ft    ft 
SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

LANDISVILLE  2  NW 

EVAF 
WINE 
MAX 

MIN 

.12 

21 
84 
62 

.30 

43 
94 
67 

.17 

20 
81 
65 

30 
82 
61 

.33 

40 
87 
57 

.07 
34 
82 

63 

.25 

6 
88 
58 

.15 
32 
80 
62 

.11 
26 
83 
64 

.17 
26 
92 
68 

4 
97 
70 

.16 
24 
86 
67 

.28 

43 
91 
69 

.27 
24 
91 
67 

.16 

7 
87 
67 

.18 
4E 
82 
61 

.39 

9 

91 

64 

.19 

9 

91 

65 

.20 
16 
92 
65 

.20 
22 
92 
65 

.21 

10 
94 
67 

.19 

14 
94 
64 

.59 

10 
93 
63 

.38 
13 
96 
64 

.22 

20 
97 
69 

.20 
25 
94 
66 

.21 
12 

96 
66 

.20 

7 

97 

67 

.08 
13 
80 
65 

.09 
10 
82 
66 

.18 
21 
90 
66 

6.69B 

647 
89.2 
64.8 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 

EVAf 
WIND 
MAX 
MIN 

.27 
43 
87 

60 

.26 
81 
87 
64 

.12 
34 
79 
66 

.41 
74 
84 
56 

.15 
47 
80 
55 

.19 
40 
75 
55 

.22 

82 
55 

.17 
86 
80 
60 

.01 
30 
75 
63 

.22 

40 
94 
66 

.18 
26 
90 
68 

.15 
64 
81 
66 

.36 
70 
88 
63 

.21 
47 
85 
60 

.17 
24 
79 
60 

.14 
23 

73 
57 

.22 
36 
81 
51 

.20 
29 
87 
57 

.18 
42 
87 
64 

.21 
39 
63 
63 

.22 

34 
86 
65 

.17 
30 
88 
63 

.16 
24 
85 
63 

.20 
44 
88 
64 

57 
75 
63 

.28 
63 
88 
63 

.26 
35 
90 
63 

.20 
38 
87 
65 

.13 
20 
78 
65 

.07 
15 
74 
63 

.24 
30 
91 
63 

6.19B 

1270 

83.5 

61.6 

ft    ft    ft 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

CONFLUENCE  I  S»/  DAM 

EVAP 
WINC 

.19 

23 

.23 

1 

.03 

20 

.29 

58 

.19 
26 

.17 
40 

.15 
23 

.23 
58 

.13 

6 

.18 
8 

.16 
11 

.12 
28 

.21 
33 

.14 
15 

.10 
14 

.25 

17 

.07 

0 

.13 

1 

.12 

15 

.21 

9 

.19 
11 

.17 

4 

.17 
24 

.18 

30 

.13 
23 

.31 

38 

.25 

41 

.17 

3 

.10 
23 

.07 
24 

.19 
5 

5.23 
636 

FORD  CITY  4  S  DAM 

EVAP 
WINC 

.2< 
2« 

.2< 
33 

.11 
24 

.21 

60 

.13 
33 

.16 
33 

.18 
24 

.12 
32 

.04 
32 

.33 
9 

.17 
28 

.19 
51 

.32 

56 

.22 

33 

.18 
36 

.08 
31 

.14 

n 

.13 
11 

.22 
20 

.30 
25 

.18 
26 

.17 
16 

.16 

20 

.25 
59 

44 

.22 

58 

.22 
21 

.06 
45 

.23 

a 

.14 
11 

.21 
15 

5.74B 
938 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  NW 

EVAF 
NINE 

.07 
24 

.14 
28 

.16 
14 

.12 
26 

.13 

ft 

.15 
36 

.18 
20 

18 

* 

ft 
35 

.05 

ft 

.28 
19 

.25 
21 

.22 
26 

.14 
26 

.49 
42 

.11 

14 

.11 
14 

.15 
35 

.12 
3 

.13 
13 

12 

.18 

ft 

52 

34 

.23 
25 

.20 

17 

.06 
23 

.32 

2 

.18 
19 

.18 
16 

5.19B 
614 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


station 

Day  Oi  Month 

•a^d. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

' 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2°< 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

89 
72 

80 
66 

73 
58 

68 
55 

70 
54 

71 
52 

81 
57 

85 
55 

88 
70 

80 
59 

72 
57 

70 
67 

- 

- 

- 

- 

- 

82 
73 

77 
53 

78 
51 

80 
63 

83 
53 

89 
59 

82 

71 

79 
63 

81 
51 

84 
56 

77 
55 

78 
50 

82 
59 

79 
63 

79.2 
62.4 

LANDISVILLE  2  NW 

2    INCHES 

8  AM 

68 

74 

66 

64 

63 

52 

64 

54 

58 

59 

70 

58 

70 

70 

70 

74 

70 

70 

70 

78 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

59.1 

STATE  COLLEGE  2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

82 
65 

74 
68 

80 
68 

76 
52 

72 
52 

76 
61 

73 
64 

71 
65 

83 
55 

80 
70 

79 

70 

80 
69 

80 
68 

75 
56 

70 
64 

75 
62 

79 
52 

80 
66 

80 
67 

79 
59 

81 
68 

78 
57 

80 
57 

76 
59 

82 
57 

81 
68 

80 
68 

77 
59 

73 
58 

81 
68 

80 
67 

77.8 
65.5 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

79 
66 

73 
68 

78 
58 

73 
54 

70 
63 

74 
62 

72 
65 

70 
66 

80 
57 

79 

70 

77 

70 

78 
70 

78 
59 

74 
57 

69 
65 

74 
63 

76 
53 

77 
57 

77 
58 

76 
69 

79 
59 

75 
68 

77 
68 

74 
69 

79 
58 

79 
69 

78 
59 

75 
59 

72 
69 

79 
68 

78 
68 

75.8 
67.2 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
67 

71 
69 

74 
69 

71 
67 

68 
55 

70 
54 

70 
66 

59 
57 

75 
67 

75 
71 

74 
71 

76 
70 

76 
70 

72 
58 

70 
57 

71 
65 

72 
66 

74 
58 

74 
59 

74 
70 

74 
70 

74 
69 

74 
69 

73 
70 

75 
69 

75 
70 

75 
71 

73 
70 

72 
70 

75 
69 

76 
70 

73.0 
68.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

70 
67 

70 
59 

70 
68 

70 
57 

57 
56 

68 
66 

68 
66 

58 
57 

71 
57 

72 
70 

71 
70 

72 
69 

72 
70 

71 
59 

70 
67 

68 
65 

59 
55 

70 
58 

71 
59 

71 
70 

71 
70 

71 
69 

72 
59 

71 
70 

72 
69 

72 
70 

72 

71 

72 
71 

72 
70 

72 
70 

73 
70 

70.5 
58.5 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

68 
67 

69 
58 

59 

58 

59 
58 

68 
65 

57 
55 

67 
66 

57 
66 

69 
57 

70 
59 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

71 
69 

69 
68 

58 
67 

58 
57 

59 
58 

70 
59 

70 
70 

70 
59 

70 
69 

70 
69 

71 
70 

70 
69 

71 
70 

71 
70 

72 

71 

71 
70 

71 
70 

71 
70 

69.6 
68.6 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

67 
66 

57 
57 

68 
67 

58 
57 

67 
55 

56 
56 

55 
55 

66 
55 

57 
65 

58 

57 

59 
68 

59 
69 

70 
59 

70 
69 

59 
57 

68 
57 

57 
57 

58 
67 

59 
68 

59 
69 

69 
58 

59 
58 

69 
69 

70 
69 

69 
59 

70 
59 

70 
70 

71 
70 

70 
70 

70 
59 

70 
70 

68.5 
67.9 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  CROUNOi   FLAT.   SOIL  TYPEi   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER. 
AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION!   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


LANDISVILLE  2  NW 


SLOPE  OF  GROUNOi   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPEi   OUFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVERi   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 


STATE  COLLEGE  2 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNOi   GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.   SOIL  TYPEi   HAGERSTOWN  SILT  LOAM.   GROUND  COVERi   KENTUCKY  BLUEGRASS 

KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.   INSTRUMENTATION!   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 

POTENTIOMETER. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ACMCtOMIA   LOCK    1 
ALIENS  •lULi 
ALLeNTowN  wa  *P 

ALtOOHA    MOKSt&MOf    CRVl 
AiVll    »    BUSM    O*" 
A^«.lO   »    W 
AltCNOTSVlkLE 
AUSTIN 

AMTntauHA  :  H 

(ABEKSTOHN    )   im« 

tAR<ieS 
MAR    «A» 
eCAvr*   FALLS 
•CAVOTOWN 
BCCMTCLSVILLE 
•eviEPWTt    •    S 
ftCltC 
KRiflCK 

8eiHLeH(<i 

BCTHLEMCM  LCHIOH  UNtV 

SLAIN 

»LAIRSVILLE   A   CNE 
SLAKeSLCC    COANEOS 
•LOSEOVILLE     I    H 
ftOSMCLL    1    SM 
•RADPOCK.  LOCK   2 
ftAAOPORD   FAA   airport 
aRAOFORO  CENTRAL    FS 
aRADFORD  A  H  RES 

anEzEtfooo 

BROOKVILLE    SEWAQC   PL. 
SRUCETOM   1    S 
ftUCKSTOWN   1    SE 
flUFFALO  MILLS 
SURGETTSTOMN   2   W 
BURNT   CABINS    2   NE 
SJTLCR   >   t*NW 
CAMP    KLINE 
CANTON    I    NW 
CARLISLE 


SE 


CARROL LTCXN  2 
CARTER  CAKP  2 
CEDAR  RUN 
CNADOS  FORO 
CHANBERSBU'>&  1  ^SE 
CHARLCRCI 
CHARLEROl  LOCK  « 
CLARENCE 
CLARION  )  SM 
CLAJSSVILLE 

CLAVSVlLLE  3  W 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
CLERHONT  4  NW 
COATESVILLE  1  Sw 
CONFLUENCE  1  SW  OAH 
CONFLUENCE  1  NW 
COKNEAUTVILLE 
CONNELLSVILLE 
COkNELLSVILLE  NO  2 

CONSHOKOCKEN 
C00KSBU<)G 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 
CDRRY 

COUOERSPORT  S  NW 
COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  WSW 
CREEKS  IDE 
CRESSON  1  SE 
VILLE 

OEBRV 

OEVAULT  1  W 

01N6MANS    FEOttr 

OIXON 

DONEGAL 

DONORA 

OOYLESTOWN 

DRIFTWOOD 

OU    aOIS    FAA    AIRPORT 

DU    BOIS    7    E 

DUNLO 

DJSMCRE    2    SSw 

EAGLES   VERE 

EAST    BRADY 

EBEVSaURS    SEWAGE    "L. 

EWORIUM    1    N 

ENGLISH   CENTER 

EPHtlATA 

EQUINUNK    2    WNW 

EOIE    CO    flELD    »SCH    LA£ 

ERIE    WB    ilRPOPT 
EVERETT    1     SW 
FAfiRELL    SMARO-* 
FORD    CITT    b    S    DAM 

FRANCIS    E    '-(flLTEP    0AM 

franklin 
fheEland 
GALEION 
GEIGERTOWN 

G£0=»GE  SCHOOL 

'GETTYSBURG 

TySBuRG  1  s 
GLENCOE 

iLEN    HAZEL    2    NE    DAM 
iLENCOORE 
GLEN    ROCK 
GLENWlLLARi 

gouldsbobo 
graterforo 

graterford  1 


DAS) 


GREENSBORO  LOCK 
GREENSBURG  2  £ 
GREENVILLE 
HAKOVER 

RISoURG  W9  A 

MAWLEY 

-EY  1  S  0AM 

HOLLIDAYSBURG 
HOLLISTERVILLE 
IMOLTWOOO 

HOVE 

HONESDALE  «.  NW 

MONEY  BROOK  I  W 

<P   BOTTOM  2  ?e 

intingdon 

intsdale 

MYKOMAN 
INDIANA  3  SE 

JACKSON  SUMMIT 
JAMESTOWN     2    N'H 


RESGEVILLE    3    i 


2108 

08i 

2116 

03 

2160 

01 

2183 

09 

2190 

09 

2221 

03 

22<.S 

07 

226? 

ii 

2298 

09 

2325 

23*.3 

2363 

10 

2470 

OS 

26**. 

05 

2662 

2671 

01 

2673 

10 

2682 

10 

281*. 

1, 

29'.2 

03 

3028 

10 

3356 

3130 

n 

3189 

13 

3200 

03 

3218 

04 

3223 

0* 

3298 

09 

3311 

07 

3321 

03 

33'.3 

09 

01 

3'.35 

3437 

03 

3503 

09 

3515 

09 

3526 

n 

3662 

3761 

01 

•.001 
*.019 

i\ 

:?:? 

06 

415' 

Oi 

ft30<. 

06 

4325 

10 

4363 

05 

4385 

4432 

10 

4450 

OB 

4611 

07 

472^ 

01 

4733 

COUNTY 


BLAIR 

CLINTON 

WESIMORFLANO 

POTTER 
TIOOA 
ALLEGHENY 

WARREN 

NORThUMBLAND 

BEAVER 

SNYDER 

BClKS 

CENTRE 

BERKS 

COLUMBIA 


NORTI 


PTON 


MONROE 
CUMBERLAND 
SOMERSET 
ALLEGHENY 


JEFFERSON 

ALLEGHENY 
SOMERSET 
BEDFORD 

WASHINGTON 

HUNTINGDON 

BUTLER 

LYCOMING 

8RAOFOR0 

CUMBERLAND 
CAMBRIA 

POTTER 

LYCOMING 

DELAWARE 

FRANKLIN 

WASHINGTON 

WESTMORELAND 

CENTRE 


MC  KEAN 
CHESTER 
SOMERSET 

FAYETTE 
CRAWFORD 
FAYETTE 
FAYETTf 


CLARION 

ALLEGhEN' 

ERIE 

POTTER 

POTTER 

TIOGA 

'■    INDIANA 

I  CAMBRIA 


WESTMORELAND 


I  CAMBRIA 

■  CAMERON 

■  LYCOMING 
lNCASTER 
lYNE 

ERIE 

ERIE 

3EDF0RD 

MERCED 

ARMSTRONG 

LU2ERNE 
ENANGO 
U2ERNE 
OTTER 

BERKS 

BUCKS 

.  ADAMS 
.  ADAMS 
I  SOMERSET 


BEDFORD 
ARMSTRONG 

!    CARBON 


Al    12 

4Q     »« 

40    SO 
I    22 

"    3* 


41 

*7 

40 

00 

4t 

09 

40 

18 

40 

04 

?9 

57 

*0 

25 

*0 

0$ 

4? 

53 

40    07 

40  10 
••C    18 

41  2C 
41  11 
41    06 

40    17 


40  26 

41  32 
41    26 


39  50 
39  48 
39  49 
41    34 


40  13 

41  29 
41    28 


40 

06 

40 

36 

41 

•j' 

41 

30 

41 

12 

?0 

40 

19 

19  02 
Tfc  10 
•0    19 


78 

30 

fe 

52 

79 

22 

/9 

22 

8:> 

2? 

79 

35 

42 

05 

BO    11 

78    23 

41 

14 

30    3C 

4" 

43 

■")    30 

OBSERVATION  1 
TU4E  AND  I 
TABLES  i 


38  I    640 


eUOENI 


C0R«  OP  PNOINEfRS 
CMARLf*  M.  ALLEN 
U>S*  WEATHER  BuRfAU 
ALTOONA  WATER  BUR. 
ALVIN  «  BUSH  0AM 
R.  YOUNd 

iTE  COL.  EXP.STA, 
MRS.  QtTtV  H.  MOREAN 
OTTO  D.  BACON 
PGM,  CUT  PLOWER  CO, 

CORPS  OP  ENGINFCRS 
ROARING  CREEK  WATER  CO, 
HOWARD  R,  KEMP 
GUY  r    RITTfR 
PAUL  W.  FISMER 
ROCKVIEW  PRISON  FARM 
PLOYO  W,  TRUMP 
BERWICK  IND  DEV  ASSO  H 
CITY  OF  BETHLEHEM 
LEHIGH  UNIVERSITY 

PA.  DEPT.  FB5T.  ♦  WTRS, 


MRS.  BESSIE  M.  WILLDEI 
MRS.  EMMA  SMAULIS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FED.  AVIATION  AGENCY 
BRADFORD  FIRE  DEPT. 
BRADFORD  WATER  DEPT. 
PA.  TURNPIKE  COMM. 


U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 
SMITH  TWP.  MUN,  AUTH. 
PA,  TURNPIKE  COMM. 
MRS.  KATMRTN  DUNN 
LESLIE  D.  DOWLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 
CARROLL  G.  MILLER 

ROBERT  F.  MAURER 
RICMARp  L.  MENKEN 
KAThHYN  T.  KREIGhBAUM 
E.  EARL  ToUCHTON 
CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  SUSAN  VEReiTSKEV 
PA,  ELECTRIC  CO. 
WILLIAM  J.  DOTTERER 


■1FC.RS.  I 


TILLIE  I 
TILLIE  : 


.  CO. 


SIM 


IC  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  L.  REID 
FREDERICK  A.  HEYL 
EUGENE  W,  OLDLANO 
MRS.  JANET  L.  SHAW 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 
PA.  DEPT.  FBST.  +  WTR 
SHENANGO.  INC. 
RICHARD  T.  MOUNTAIN 
CHARLES  F.  FICKINGER 
FERD  IRISH 
CALVIN 


MRS  I 


VIN 


CRFSSON  ST.  SCHOOL  HOS< 


MISS    N. 

DIKIE    WINEMAN 

THOMAS 

A.     HOTALEN 

THeOOORE    F.    MATH'JES 

KA9L     W 

CALVIN 

HUGAR 

FED    AV 

ATION     AGENCY 

CITY    OF 

OU    BOIS 

MRS.    0. 

L.    'rfMITE 

ROBERT 

FRANCIS 

B.    MANLET 

EMOEL 

BERNARD 

KERCHENSKE 

SUDERS 

STANLEY 

L.    VON    NEIOA 

JAMES   DICKS 

FIELD   n 

ESEASCH    LAB. 

U.S.  WEATHER  BUREAU 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L.  TOMPKINS 
ANDREW  6.  evANSMA 
STANLEY  G.  LUSH 
WALTER  C.  WOLF 


HUGH    C. 

MC    ILHE 

GETTYSBURG    NATL 

MARTMAN 

CORPS    OF    ENGINE 

JOHN    J. 

shBadeb 

MR!^;.    E. 

C.      MC     W 

CORPS    C 

■     ENGINE 

DANA    L. 

GEORGE 

S    MANN    S 

STATE  COBBECTIONAL  ! 
CORPS  OF  ENGINEERS 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 
JOHN  M.  HINGLER 

MRS.  Chester  pontosky 


liEnRGE  R.  WAOOELL 
JOHNSTOWN  TRIBUNE 
:iTY  OF  JOHNSTOWN 
/IRGIL  GILLOTTI 
>08ERT  K  eoADFOBD 
'A.  TyBNOfKE  COMM. 
rOePS  OF  ENGINEERS 
:ITY  OF  BETHLEHEM 


STATION 


AftCASTCR    t    NC    PNI>    STA 
UNCASTER    ?    Nf    PUT    PL 
ANDISVILLE    3    NH 
AUHILTON    51    VILLAGE 
AwRtNCEvlLLC 
LHANON    )    Sw 
.tHIGHTON 


HAVEN 
LOCK   HAVEN   I 
LONG   POND   2   W 
LYNCH 
MADERA 

AFPEY 

LE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 

CUS  HOOK 

lENVILLE 

tOS  CENTER  2  SI 
IINSBURG  F/iA  Ai 
AMORAS 
MC  CONNELLSeuRG 
£ SPORT 
DOW  RUN  "ONOS 


RUN 


1EADV 

MED  IK 

MERCEI 
MERCE' 


tERCERSBUBG 
IEBWINS3URG 
(EYERSDALE  1 


•■10^T30M£RY  L  A 

MONTROSE 
MORGANTOWN 
HT  'JRETNA  2  5E 
MOUNT  UNION  1 
MURRySVILLE 
MYERSTOWN 
NATRONA  LOCK  4 
NESHAMINY  FALL 
NEV,  CASTLE  I  N 


NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
NORTH  PHILAOELP- 
ORWELL  2  NW 
PAL'1 


^ERTON 


INST  TECH 


PHILIPSBURG  FAA  AP 
PHOENIKVILLE  1  E 
PlTTseuBGH  'jUB  AP  2 
PITTSSUBGH  w9  CITY 

PITTSFIELD  9  WSw 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PBCMPTON  DAM 


XSUTAWNEY 


■ILLE  2  SE  DAM 


»eN'0VO  5  S 


ROCHESTER  1 


SCANDI*  1  E 
SCHENLEY  LOCK 
SCRANTON 
SELLERSVILLE  : 
SHADE  GAP 
5HAM0KIN 
SHEFFIELD  5  W 
SMIPPENS3URG 
EMAHONIN 


SLIP 


■  ROC" 


COUNTY 


1 


SOUTH   CAN, 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
'STATE  COLLEGE 
STATE  COLLEGE  2 
STILLWATER  DAM 
STOYSTOWN 
STRAUSSTOWN 

STRONGSTOWN 
5TR3U0SBURG 
STUMP  CREEK 
SUN9URY 

SJSOUEHANNA 
S«EET  VALLEY 

TAMAOUA  4  N  DAM 
TICNESTA  2  SE  DAI 
TITUSVILLE 

TITUSVILLE  WATER 
TOPYHANNA 
TOWANDA  1  ESE 


NE  BALD  EAGLE 


ASHINGTON 

ATSCNTOWN 

AYNESBURG    1 

E 

EeSTER    MILL 

ELLSeORO    3 

s 

EST    CHESTEI 

EST    GROVE    : 

SE 

EST   HICKORY 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

PORPST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTOOMCBY 


TIN 


DEL, 


FULTON 
ALLEGHENY 
LACKAWANNA 
CRAWFORD 


FRANKLIN 
MONROE 
SOMERSET 
BRACFORD 


SUSOUEHANI 

BERKS 

LANCASTER 


WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

9UCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 
PERRY 

WESTMORELAND 
LEHIGH 
MONTGOMERY 
ERIE 

PHILADELPHIA 
BRADFORD 
MONTGOMERY 
CARBON 


CLARION 

PIKE 

PHILADELPH 

PHILADELPH 

PHILADELPH 

CENTRE 

CHESTER 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 


7217 
7?79 

10 

7239 

01 

7310 

10 

7318 

03 

7M0 

07 

07 

7S43 
7727 

06 

03 

7846 

08 

7855 

10 

79C2 

01 

7965 

09 

8026 

13 

9145 

07 

81P4 

09 

6190 

u 

8244 

19 

8275 

Oi 

flIOH 

04 

04 

8449 

07 

84  52 

8491 

06 

8560 

8570 

03 

8589 

09 

8596 

01 

8610 

i: 

8668 

05 

3692 

06 

fl775 

02 

8761 

0? 

ap«5 

13 

BflflS 

10 

89C5 

"6 

9002 

i: 

9074 

nf! 

9050 

09 

9128 

09 

9196 

03 

979t 

10 

9312 

09 

9345 

9367 

09 

9408 

06 

9464 

01 

Oi 

9507 

10 

JEFFERSON 
ARMSTRONG 

BUCKS 


BEAVER 

SUSOUEHANI 
WARREN 


CENTRE 

CENTRE 

SUSOUEHA 

SOMERSET 


MONROE 

JEFFERSON 

NORTHUMBLANO 


SCHUYLKILl 
SCHUYLKlLI 

FOREST 
CRAWFORD 

CRAWFORD 
MONROE 
BRADFORD 
BRADFORD 


WESTMORELAND 

BERKS 

WARREN 

WASHINGTON 

•^ORTmUMBLAND 

GREENE 

FULTON 

TIOGA 

CHESTER 

CHESTER 

FOREST 


39  50 

40  5B 

19  45 

41  56 


40 

4" 

41 

20 

40  41 

41  25 
40  23 


OhhKHVATION 

TIMC  AND 

TABLES 


72« 
1910 
10*5 

moi 

I229| 

1250 


1560      7A,      7A, 
595       BA 

*7'^    MIO    MIO 


75    37 
79    41 

410 
11*0 

" 

79    40 

1100 

75    14 

1360 

75    11 

30 

y-i    IS 

5 

75   10 

190 

90    13 

1137 

80    00 

747 

79    32 

1600 

76    02 

'450 

76    11 

690 

75    20 

1225 

79  00 

1330 

79     17 

1270 

77    52 

2220 

75    58 

266 

77    45 

660 

78    45 

2033 
1360 

no    IS 

900 

76     07 

870 

76    2  3 

79     14 

1320 

79    33 

78    15 

1109 

79    02 

2130 

75    40 
75    20 

746 

920 

76    33 

79    08 

1920 

78    05 

680 

80    03 
78    27 

1345 

1510 

75    24 

1400 

77    30 
76    52 

1*20 

77    52 

1175 
1180 

75    29 

79    57 

1800 

76    11 

600 

78    55 

1890 

75    11 

480 

78    5A 

1320 

76    4n 

443 

75    36 

1020 

76    "? 

1340 

75    59 

1120 

1200 

79    40 

1550 

79    42 
75    25 

1220 
1950 

76    25 
76    47 

1100 

79    23 
78    16 

890 

79    12 

102t 

79    44 

}«2( 

79    33 
75    ^2 

900 
350 

12«0 

80    14 

76    52 

490 

80    10 

76  05 

77  16 

910 

leeo 

75    36 

75    48 

450 

79    25 

lOJ  MID 


ktAff    COlLfOC 
OtPI.    OP    WdPAl 
ION   L.    OUIlOfc 


AMrRKAM   VKCOSC   CO. 
HABRIl   w.    BITie* 

HU<iM    P.     BARKER 
THOMAS    MfCKM 

coflps  OP  pN<ii*ierRi 

MRS.     JUilA     J,     SHOPP 
«fNWTM    t,     BUtH 

PRANCES   E.    SCMEIBNC* 
VPS.    I,    S.   nuCNAtAN 
SUN   Oil    CO. 
U  S  PONCST   SCMVICK 

CORPS  OP    ENGINCERS 
Ptn.    AVIATION    AGENCY 
MARRY    ^ISLAND 
DAVID    W    SHIVtl    JR 
U   S    5TCEL    CORP. 
FMNK   J.    HOC  1 10 
CI1Y    Of    MFADVILLE 
fm.f.    «.    SNYOt* 
K.    R.    MAXWELL 
PA.    OCPT.    HIGHWAYS 


MRS.    NORA    KANE 
ARTMUP    A.     SMITH 
ETC     SNYOfB 
JOHN    MACAfEf 

CHARLES  w,  DAVIS 
PUSSELt  SKfPLFY 
HEVIN  E.  80WERS0X 
KENNETM  CEIGMOW 

COBPS  Of  ENGINEERS 

RALPH  TAYLOR 

PA,  Turnpike  comm. 
j  PA.  Turnpike  comm. 

I  MI,  UNION  WATER  WORKS 

OAVID  C.  <MAW 
I  MRS, KATHLEEN  WANDELL 
I  CORPS  OF  ENCINI 


I  PHIL 


SUB. 


ATER.  CO. 


CLINTON  J,  ALLEN 
I  MRS.  FRANCES  K.  FRY 
,  PA,  TURNPIKE  COM>». 

FREO  C.  OSWALD 
nOBOUGH  OF  NORRISTCWN 
I  ELLSWOeTM  WEAVER 

AIRPORT  Guards 

(  ELMER  T.  MOOBE 
I  FRED  C.  E^CmSACh 
I  NEW  JERSEY  2INC  CO, 

LOUIS  A.  mALARkEy 
I  JOHN  E.  LIVERMORE 
,  MISS  L.  VETTERLEIN 

ANCIS  K.  DAVIS.  JR. 
S,  WEATHER  BUREAU 
ELECTi 


VIATION  , 

S'JB.  WA' 


1AM  POLn 


RIC 


WIL 

MRS. 

LLOYD  E.  WELLER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARL  F.  ROTOLO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DENNIS  K,  FLUCK 

MRS,  RACHEL  LANGAN 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ELMER  G.  GATSCHELET 
PA  OEPT  FORESTS-WATERS 
BOROUGH  OF  RID6WAT 
DEOUESNE  LIGHT  CO. 
CARL  K0PAT2 
ALEXANDER  RITCHIE 
S.M,  WATER  POWER  CORP. 

MRS  JOHN  W  FLEMING 
MUN.  AUTH.  WSTKRLO.  CO 
MRS,  ALVEO'A  L.  HOLVFS 


MRS.     VYRTLE    ■ 

INERIT 

CO 

CORPS    OF    ENG 

U.S.    POST    OF 

ICE 

SELLERSVILLE 

WATER 

0. 

MRS.     HELEN    H 

PVLE 

ROARING    CREE 

WILBUR    R.    NO 

DIN 

SHlPPENSauRG 

ST    TCH 

COL 

Mft<,    FRANCES 

CALDWELL 

RAYMOND    E.    M 

LLER 

OA.  DEPT.  HIGHWAYS 
HOWARD  5.  PECK 
EUCtENE  M.  COOK 
PA.  DEPT.  OF  HEALTH 


PA.    STATE 

UNIVERSITY 

PA,     STATE 

UNIVERSITY 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

VERNON    MC 

JACOB    KLAHR 

HARRY    F. 

BENNETT 

HARRY    R. 

COULTER 

HARRY    M    1 

»AV1S 

-WMAN 

MRS,     LAUR 

A    A.    BENSON 

MRS.    ELIZ 

A9ETH    COSSLE 

RONALD    Yl 

OCHAK 

PANTHER    \ 

ALLEY    WTR.    C 

CORPS    OF 

ENGINEERS 

PA.    ELECT 

"IC    CO, 

CITY    OF    TITUSVILLE 

MRS.    JUL 

A    GRADY 

LEVERN    HOOT 

EUGENE    HI 

9  T  SOCK, 

E,    WEIMER 

ftORERT    D. 

STRAIT 

FBEDERICI 

HAROLD    W, 

HAMMOND 

DSTELLER 

UNITED    EN 

G.    *    FNORY.C 

VBS.    MARY 

M.    WRIGHT 

GILBERT    h 

.    REIER 

WILLIAM    BIRD 

eOROUGH   OF   wAYNESBuRG 

JA-ES    L. 

GEORGE   R 

HAMMOND 

STATION  INDEX 


STATION 


WHITESBURG 
WILKES-BARRE  6  NE 
W-eARRE-SCRANION  W3AP 
WILLIAMSBURG 
WILLIAMSPORT  WB  AP 
WIND  GAP  1  S 
W0LF5BURG 
YORK  3  SSW  PUVI 


YORK 

YORK  HAVEN 


ILTER  PLAN' 


INDIANA 
LUiERNE 

LUZERNE 
BLAIR 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 


.:c. 


ZEPBEV  AIRPORT 
lion      COVE 
2I0NSVILLE  3  SE 


COUNTY 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


WlLLtAw  CABLET 
KING  COAL  AVIA 
JAh-ES  a  TPTEB 
LESLIE    MOWATT 


DRAINAGE  CODE: 


:ference  notes 


I  regardla^  the  climate  of  Pencayl' 
Station,  Harrlaburg  State  Alrpor' 
■BODRLT  PRECIPITATION  DATA 

iless  otherwlBe  Indicated,  dlnem 
1.  HoQtbl;  degree  day  totals  an 
■ed  In  Ilpires  are  tens  ol   de^e< 


rland,  Peaosylv 


0B3ERVATI0M  TIME:   The  Station  Index 
saving  time.   Sno>  on  ground  lo  the 

and  Hind"  table,  and  snowfall  In  the 

EVAPORATIOM  Is  measured  In  tbe  stand 


Snowfall  and  Snow  < 
7: 00  a.m.,  E.S.T. 
'Snowfall  and  Snow 


I  axe:  Temperature  li 
ires  of  average  dally 
sum  of  wind  dlrectloi 

Wring  tbe  sumaer  mom 
on  tine  fOT-  all  excej 
■'Dally  Precipitation' 


°T,  precipitation  aod  evaporatloo  In  ln< 
temparatures  froa  65°?.  In  "Supplementa: 
B  and  speeds  divided  by  tbe  nuaber  of  obi 


Ions  on  daylight 
ror  these 


lureau  type  pan  of  4-foi 


s  published  In  tbi 
are  taken  from  d: 
suit  Id  apparent  : 

snowfall 


WATER    BQUITALEKT 
obtaining 

SHOirFALL:      Eotr: 

snow  and  eleet.      Entries   of   scow 

HORHALS   for  all   stations   are   ell 

DITISIOSS,    as  used   In  this   publl 

STATION   MAMES:       Figures    and    lett 

Montbly 


ground  Include  sni 
ologlcal  standard  i 
Ion,    became   effect) 

following  the  stal 
lowfall    and  b< 


ing  . 


I,    the   "Snowfall    and   Snow  o 

>d   on  the   period    1931-1960. 

a    for    September    1956. 

uch    as    12   SSW,    Indicate  di: 


itance  In  alles  and  direction   froa  tbe  post   office, 
idlng  with    the  preceding  JUne  data  vlll  be  carried  I 


DELAYED  DATA  AND  CORSECTIOMS  will 
IHTERPOLATKD  VALUES  for  monthly  p; 
IK   THE   DATA   TABLES 


carried  only  In  the  June  and  December  1( 
monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  anni 
SYMBOLS  AMD  LFTTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
I   "Supplemental   Data"    table,    "Dally    Precipitation'    tab: 


of    this   bu 
iBue   of   tbli 


'Evaporation   and   Wind" 


"Snowfall    and   Snow  oo  Ground"    table,    and   tbe 


tologlcal   Data 
date   or   dates. 


able  and  i 


"Dal ly  Temperature" 


++  Highest  observed  one  minute  wlndapeed.   tills  station  is  not  equipped  ' 

•  Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using  a  rati. 


11  One  or 
dally  1 


liDg  gage. 


Ing; 


(Thei 


•rage 


alu< 


rrled  fo; 


tbli 


1  Inch  water  equivalent  to  every  10  inches 

10  days  record  Is 
usted  to  represent 

may  vary  sllgbtly  i 


p  snowf al 1 . 

ire"    table   for   detailed 


precipitation  Data.) 
T     Trace,    an   amount    too  small    to  measure. 
V      Includes   total    for    previous   month. 
IN  THE   STATION    INDEX   "raE   SYMBOLS    AMD   LETTERS   1 
AB     This  entry    In   time   of    observation  colui 


I    USED    INDICATE  THE   FOLLOWIHG: 


Station, 
lally   amounts   ai 
Such    amounts  i 

"Soil  Temperature"    table. 

"Snowfall    and  Snow  on  Ground" 

"Supplemental   Data"    table. 


are  publl she 
lurly   Preclpit 


later   In   tbe   "Bourly    Precipitation  I 
ling   gage,    except    where   indicated  by 
.tlon  Data"   bulletin. 


ss 

This  entry 

in 

Ine  ol   oOservatloo  colura 

VAR 

This   entry   I 

n   t 

.e  ot   oBs. 

vatlon  column 

* 

Thermometers 
are  exposed 

are   geoerally 
In  a   shelter   1 

>::?:ron'th:  v 

Statlo 

3s    appearing 

in 

he    Index, 

^t    for  which   d 

and    STORM  DATA,    all   of 

ons   in  the 
which   may 

U.    S.     for    each 
>e   obtained    frot 

Inform 

atloD  concern 

log 

the  history   of   changes   in 

1  may  be  obtain' 


Kiated  a   fee   feet    above   sod-covered  ground 
building. 

lot    listed 

in   the   tables,    were  either  miss 

re   descrlt 
?er intends 

>ed    in   tbe   publications   MONTHLY  Wl 
nt    of  Documents,    Government    Prln 

as,     elevations,     exposure,     etc.,    of    substat 
1   from   tbe   Superintendent    of   Documents   at 

eluded   In  this   issue. 


■b    1957   may  be    foi 
id    in   tbe    latest 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  am 
orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent  of 
Superintendent   of   Documents,    Government    Printing  OffiC" 


$2.50  per   year.       (Yearly   subscrlptli 
Remittance   and   correspondent 
Washington.     D.    C.    20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U    S    DEPARTMENT  OF  COMMEKCK 
ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperatton  with  Commonwealth  of  PcnnaylvanU,    Drpartment  of  ForefltH  and  W»tfr« 


PENNSYLVANIA 


AUGUST  1967 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


OftfV£P.S!IY  Of  ILUNQIS 


Tern 

peralurft 

Prftclpltollon 

.  i 

S   E 
II 

•  E 
11 

<  i 

< 

.1 

n 

1 

X 

1 

I 

No.  o( 

Dayi 

1 

i 

t    it 

1 

< 

^ 

Snow.  SU.I 

No.  of  Ooyi 

Station 

1 

Mox. 

MIn. 

1 

11 

t 

1 

o 

1 

1 

> 

8 

i 

S  t 

'A 

.'J 

SI 

11 

POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELANO 

MAWLEY 

MATAHORAS 

MILANVILLE 

75.2 
7*. 3 
76.0 
60.6 
76.5 

5*. 8 
57.2 
55.3 
57.2 
51.3 

65.0 
65.8 
65.7 
69.0 
63.9 

•  2.6 

82 
82 
83 
66 
84 

19 
16 

20» 

19 

20. 

47 
51 
48 
48 
43 

I* 

12. 

25. 

24 

24. 

50 
35 
40 
14 
66 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.12 
6.04 
5.75 

6.22 

3.81 

1.77 
1.47 
1.98 

1.41 
1,43 
1,52 
1.85 
,68 

3 

25 
26 
26 
26 

•  0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

0 
0 
0 
0 

10 
12 
9 
8 
10 

5 
5 

4 
4 

5 

PLEASANT  MOUNT  I  w 
SCRANTON 
STROUDSBURS 
SNEET  VALLEY 
TOBVMANNA 

73.6 
80. * 
80.6 

T>.]. 

53.5 

58.5 
58.3 

5<..3 

63,6 
69.5 
69.5 

64.2 

-  1.2 

•  1,0 

81 
86 
66 

82 

19. 
19. 
16 

18 

45 
54 
51 

46 

24. 
15. 
15 

14 

75 
8 

9 

55 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

5.59 

5.36 
8.63 

5.96 

1.47 
1.52 
4.06 

,71 

1.10 
1.20 
3.66 

2.47 

21 

27 

3 

3 

,0 
,0 
.0 

.0 

0 
0 
0 

0 

12 
10 
6 

10 

3 
6 

3 

2 

M.BARRE-SCRANTON  W8AP 

77.7 

60.0 

68.9 

-  I. I 

86 

18 

48 

31 

17 

0 

0 

0 

0 

5.20 

1,62 

1.10 

3 

.0 

0 

9 

6 

DIVISION 

66.5 

-  1.6 

5.87 

1,56 

.0 

tt    tt    ft 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOWN  WB  AP          R 

PALMERTON 

PORT  CLINTON 

ZERBEY  AIRPORT 

ZION   GROVE 

78.6 
77.7 
80.2 
73.5 
77.'. 

59.5 
60.0 
5*. 3 
59.0 
52.6 

69.1 
66.9 
67,3 
66.3 
65.1 

-  2.9 

-  2.0 

-  3,3 

86 
67 
86 
81 
85 

18 
18 
19 
19 
19 

48 
50 
46 
52 
41 

31 
31 
12 
12 
12 

20 

20 
24 
40 

47 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.00 
5.32 
7.87 
4.62 
4.64 

,53 

.57 
3.42 

1.30 
2,32 
2.42 
.93 
1.21 

25 

3 

8 

26 

27 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
4 
6 
4 

1 

2 

4 
0 

1 

DIVISION 

67.3 

-  3,6 

5.49 

•  95 

.0 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

COATESVILLE  1  SW 
BEVAULT  I  W 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORD  1  E 

82.1 
79.9 
81.1 
80.9 
79.9 

61.6 
59,7 
61.8 
60.9 
60.0 

72.0 
69.6 
71.5 
70.9 
70.0 

-   .8 

•  2,2 

•  2,0 

90 
92 
68 
90 
87 

19 
15 
18 
19 
19 

55 

54 
57 
56 
50 

15 

31. 

30. 

30. 

14 

3 
10 
5 

5 

12 

1 

1 

0 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7,18 
7,76 
9.31 
9.51 
8.55 

2.12 

4.60 
4.77 

1.78 
1.65 
3.62 
3.11 
1,75 

5 
20 

5 
28 

6 

.0 

.0 
.0 
.0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
10 
9 
9 

10 

4 
3 
3 
3 
5 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

80.8 
81.2 
79.6 
80.7 

64.4 
62.9 
58.4 
61.0 

72,6 
72,1 
69,0 
70,9 

-  3.1 

-  .3 

89 
89 
86 
86 

18. 

4 
19. 
19 

59 
56 
50 
55 

31 
30. 
15. 
30. 

1 
3 
8 
8 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

7.36 
5.04 
4.86 
6,64 

3.15 

.10 

1,80 
1,25 
1,85 
2.02 

25 
25 

4 
4 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
10 
8 

T 

2 

1 
1 
3 

MORGANTOMN 

MT  GRETNA  2  5E 

NORRISTOWN 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

79.7 
79.5 
82.0 
83.2 
83.0 

60.8 
60,5 
64,2 
67,9 
67,2 

70,3 
70,0 
73,1 
75,6 
75.1 

1,5 

86 
87 
91 
91 
90 

19 
18 
18 
19 
19. 

53 
53 

59 
62 
61 

25 
31 
31. 
31. 

14 

10 

10 

1 

0 

0 

0 
0 

1 

2 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.88 
5.45 
7.25 
6.86 
7.08 

2.45 

1.23 
1.18 
2.44 
2.08 
1.41 

25 

3 

4 

27 

27 

,0 
,0 
,0 
,0 
,0 

0 
0 
0 
0 
0 

11 

10 
8 
10 

11 

3 
2 

4 
3 
3 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  I  E 

auAKERTOWN 

READING  WB  CITY          R 

WEST  CHESTER 

83.5 
83.3 
81.0 
81. I 
81.* 

68.9 
62.3 
60.2 
64.6 
62.3 

76.2 
72.6 
70.6 
72.9 
71.9 

-  1.3 

.0 

-  1.9 

-  1.6 

90 
86 
87 
89 
90 

18. 

19. 

19. 

18 

19 

62 
54 
53 

57 
54 

31 

15 

15. 

31 

24 

0 
0 
10 
5 

6 

2 

0 

0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8.13 
8.53 
4.71 
6,86 

3.15 

3.68 

.66 

1.73 

2.84 

3,94 

.92 

1.34 

3 

4 
9 

4 

,0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

10 
8 
9 

10 

1 
3 
0 
3 

WEST  GROVE  1  SE 

80.8 

62.2 

71,5 

67 

19. 

58 

14. 

I 

0 

0 

0 

0 

6.63 

3.36 

2.90 

10 

.0 

0 

8 

5 

3 

DIVISION 

71.9 

-  1.8 

7,24 

2.58 

.0 

•    •    • 

LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBUR6  I  ESE 
GETTYSBURG 

80.8 
78.3 
80.7 
79.6 
61.2 

60k5 
60.7 
62.1 
58.9 
61.9 

70.7 
69.5 
71.4 
69.4 
71.6 

-  2.1 

-  2,3 

-  3,6 
•  2.2 

91 
88 
90 
69 
90 

4 
4 
3 

3 

54 
53 
55 
50 
54 

14 

14 

14. 

14 

14 

16 
11 

1 

0 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5.01 
3.72 
2.71 
3.63 
5.66 

.67 
•  1.13 

-  1.34 

-  .45 
1.44 

1.81 
1.05 
.81 
1.36 
1.77 

25 

4 

4 

4 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
8 
6 

7 
7 

5 
2 

2 
2 

4 

2 

I 
0 

2 
2 

HANOVER 

HARRISBUR6  WB  AP         R 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

81.8 
80.2 
80.5 
80.3 
62.7 

61.6 

63.4 
59.1 
60.5 
61.4 

71.7 
71.8 
69.8 
70.4 
72.1 

-  2.1 

-  2.3 

-  1,6 

91 
87 

69 
87 
90 

4 

9. 

4 

3 

3 

55 
55 

50 
51 
53 

15. 

31 

14 

24 

14 

1 

0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6.91 
5.61 
4.13 
2.33 

6.48 

2.77 

1.96 

.57 

1.73 

1.98 
2.15 
1.41 
.87 
1.73 

25 

3 

4 

25 

26 

,0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 

I 

0 
0 

10 
6 

7 
7 
8 

6 
3 
2 
1 
5 

2 

2 
2 
0 
3 

DIVISION 

70.8 

-  2,6 

4.62 

.46 

.0 

•    •    • 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

79.9 
76. IM 
79.2 
80.5 
77.6 

59.4 
54. OM 
56.3 
59.9 
55.9 

69.7 
66, IM 
67,6 
70.2 
66.6 

68 
66 
86 
88 
85 

18. 

5 
19 
19. 
19 

51 
44 
50 
54 
49 

12 
12 

12 

15. 

13. 

9 
31 
21 

6 
23 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7.12 
3.66 
5,23 
3,54 
5.60 

2.25 

.76 

1.32 

1.45 

3 
3 
3 

4 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
10 
8 

7 

6 

3 
4 
2 

2 

0 
1 
1 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

80.1 
79.9 
76.3 

59.6 
58.3 

60.4 

69.9 
69.1 
69.4 

-  2,2 

69 
88 
86 

4 
19 
4 

52 

50 
49 

16. 
13. 
31 

11 
12 
12 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

5.81 
4.97 
4.97 

1.70 
1.11 
1.35 

1.65 

1.04 

.92 

27 

4 

7. 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

10 
10 
10 

4 
4 
5 

2 

1 
0 

DIVISION 

68.6 

-  3,0 

5.11 

1.23 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 
AUGUST  1967 


Temperature 


No.  of  Days 


Precipitation 


No.  of  Days 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 
TOMANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  80 IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
E8ENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY       R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK  I  SSW 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 

»   «   • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  «  NW 

CDNNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  5  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


75.8 
7<>.0 
77.9 

78.7 

7*. 5 
77. 6M 
75.0 


77.5m 
76.0 
75.5 
79. 6M 
78.8 

75.1 
73.0 
80.1 
76.2 
77.1 


77.5 
I  80.* 
I  76.1 
I  78.7 

81. CM 

81.3 

78.5 


79.7 
73.2 
77.5 
79.3 
79.* 

78.0 
79.1 
75.5 
80.2 
78.6 

78.1 
7*. 8 
80.8 
80.9 
82.8 

79.9 
78.2 
76.5 
77.2 
78.3 

77.7 
71,1 
79.2 
79.8 


71.* 
73.7 
77.5 
77.7 
75.6 

75.6 
75.0 
73.2 


51.2 
55.5 
5*. 9 

5*. 6 

53.5 

57. IM 
53.8 


57. OM 
55.3 
53.1 
53, 8M 
57.1 

52.5 
52,5 
56,9 
52,9 
58,9 


56.6 
58.5 
53.0 
58.9 
57, 8M 

59,3 

59.1 


56.9 
59.1 
53.3 
5*. 5 
5*. 9 

57,* 
59,6 
55.6 
60,9 
55.2 

57.0 
57,0 
58.0 
56.7 
61.3 

60.9 
59.* 
61.5 
55.2 
57.0 

52.8 
5*. 3 

60.* 
56.0 


51.7 
51.9 
55.1 
5*.l 
50.1 

53,8 
53,6 
*9,6 
56,1 


63.5 
6*. 8 
66.* 


6*,0 
67. *M 
6*.* 


67, 3M 
65.7 
6*. 3 
66, 7M 
68,0 

63,8 
62.8 
68.5 
6*. 6 
68.0 

66.0 


67,1 
69.5 
6*. 6 
68,8 
69, *M 

70,3 

68.8 

68,* 


68,3 
66,2 
65.* 
66.9 
67,2 

67.7 
69.* 
65.6 
70,6 
66,9 

67,6 
65,9 
69,* 
68,3 
72,1 

70,* 
68.8 
70.0 
66.2 
67.7 

65.3 
62.7 
69.8 
67.9 

67.8 


61.6 
62.8 
66.3 
65.9 
62.9 

6*. 7 
6*. 3 
61.* 
65,* 


1.9 
2,1 
2,5 


3,7 


2.2 
2.2 


2,3 


1,7 


2,8 


2,0 

3.0 


2,6 
3,* 


2,8 


*8 

12 

51 

12 

*3 

12 

*7 

I* 

*3 

13* 

*8 

13 

*9 

13 

*6 

13 

53 

13, 

*6 

8 

*7 

12 

*8 

12 

*7 

12 

*2 

12 

53 

13 

52 

31* 

51 

31 

52 

31 

*5 

1*, 

*6 

12 

*3 

12 

*6 

1*» 

50 

13 

*6 

13 

37 

12 

37 

12 

*3 

12 

*2 

12 

36 

12 

*0 

12 

*1 

12 

35 

12 

** 

31, 

121 
86 
27 
30 
86 

56 

58 

12* 

50 


5,05 
*,38 
7,32 


7,3* 
*.06 
3,26 


3,58 
5.62 
3.86 

6,87 

5.39 
5.51 
3.32 
*.*3 
3,03 

*,62 


*,03 
*,51 
*,72 

*,03 

3.01 

2.*6 

3,79 


2.73 

*.3* 
3.*5 
3.51 
2.76 

3.27 
3.03 
3.03 
*.*8 
6.77 

*.93 
5.35 

2.75 
3.28 
2.20 

1.33 

2.67 
3.05 
*.70 
3.3* 

6,*7 
2,70 
3,1* 
*,23 

3,65 


*,85 
5,37 
*,51 
*,*6 
6.03 

5.83 
7.25 
6.79 
*.87 


.65 

.73 

1.21 


2.98 


.1* 
.93 

.50 


.31 


.07 
1.09 


.   .05 


1.07 

,86 

1.95 


2,0* 
,98 
,97 


1,03 

1,08 

,8* 

1,28 

1,12 
1,*5 

,97 
1,26 

,62 


1,*5 

* 

1,75 

* 

1,86 

* 

1,58 

* 

1,*8 

* 

,77 

2* 

,*5 

31, 

1,88 

27 

,69 

20 

1,37 

31 

,89 

26 

,83 

* 

1,5* 

27 

1,25 

* 

2,18 

27 

1,28 

21 

1,30 

3 

,91 

27 

,73 

28 

,82 

I 

1,30 

27 

,*0 

26 

1,22 

20 

,51 

26* 

1,15 

28 

.83 

26 

1.7* 

10 

.88 

21 

.95 

* 

1.22 

* 

1,58 

19 

1.19 

27 

1.57 

10 

1.00 

26 

1.65 

* 

2.17 

19 

2.00 

19 

1.59 

31 

1.82 

26 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PENNSYLVANIA 
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T«rr 

peralur* 

Prxlpllollon 

11 

0  § 

ii 

< 

hi 

C 

X 

£ 

a 

i 
1 

• 

1 

5- 
a 

? 
? 

o 

No.  0 

Doy. 

1 

n 

1 
1 

1 

1 

Sno 

»,  SU«l 

No  o<  Doy 

Slallon 

Man. 

Mix. 

1 

ll 

1 

o 

1 

i 

1 

> 
8 

■:i 

'A 

li 

li 

EAST  BRAOr 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL.  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

82. 9M 

7*.e 

61. 9 
78.* 
8U0 

57. 7M 
58.3 
57.9 
55.* 
5*. 9 

70. IM 

66.6 

69.9 

66.9 

68.0 

-  3.2 

-  3.0 

-  2.3 
•  2.2 

91 
86 
9* 
85 
86 

16 
18. 

*e 

*8 
*5 

** 

*0 

31  * 

3 
32 

8 
26 
13 

I 

0 

3 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

*.l* 

*.*8 
2.10 
2.12 
1.72 

1.50 

-  1.79 

-  .99 

-  2.07 

.90 

l.*5 

1.10 

.67 

.*6 

10 
18 
31 
* 
27 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

I 
1 

0 
0 

JAMESTOMN  2  NW 

KANE  1  NNE 

WEADVILLE  I  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

77.6 
7*. 2 
77.2 
76. 7M 
76.6 

5*. 2 

50.1 

53.7 

5*,7M 

53.3 

65.9 
62.2 
65.5 
65, 7M 
65.0 

-  3.2 

85 
82 
85 
85 
65 

** 

34 

17 

*5 
36 
*2 
*1 
** 

*0 
105 
*6 
*3 
*5 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.56 
5.95 
2.95 

5.05 
3.37 

-  .98 

-  .51 

.87 
2.08 
1.29 
1.29 

.76 

28 
20 
28 
10 
28 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 

I 
* 
0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 

76.0 
77.0 

50.7 
55.3 

63.* 
66.2 

-  2.8 

65 
67 

*0 
*5 

80 
31 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

*.9* 
5.1* 

1.6* 

1.72 
.9* 

* 
20 

.0 

.0 

0 
0 

I 

0 

DIVISION 

65.3 

-  3.3 

*.50 

1.0* 

.0 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


What  a  difference  a  year  makes!  In  connparlson 
to  August  1966  which  was  hot  and  dry,  the  weather 
this  month  was  relatively  cool,  humid,  and  wet 
in  practically  all  sections  of  the  Commonwealth, 
thereby  continuing  the  trend  that  began  in  mid- 
June.  Due  in  part  to  widespread  afternoon 
cloudiness,  temperatures  remained  below  normal 
nearly  70  percent  of  the  time  in  all  except  the 
extreme  southeastern  counties  where  somewhat 
more  normal  conditions  prevailed.  Even  here, 
however,  90°  readings  were  reached  on  only 
1  or  2  days  and  were  absent  almost  entirely 
from  other  areas  of  the  State.  This  was  quite 
a  change  from  a  year  ago  when  90°  temperatures 
were  recorded  on  a  number  of  days  at  many 
places  with  20  such  occurrences  at  Harrisburg. 
Several  cool  air  outbreaks  this  month  produced 
record  low  temperatures  for  the  date  in  several 
central  and  northern  sections  where  minima 
dipped  to  the  mid-thirties  around  the  12th  and 
into  the  low  forties  on  the  24th. 

Even  though  temperatures  were  cooler  than 
normal  most  of  the  time,  humid  conditions  pre- 
vailed throughout  the  month.  Asa  result,  daytime 
heating   was   sufficient  to  produce  considerable 


convective  activity.  This  could  be  observed  on 
many  afternoons  as  cumulus  clouds  developed  to 
shower  and  thunderstorm  proportions.  As  a 
result,  rainfall  was  both  frequent  and  some- 
times heavy.  A  series  of  squall-line  storms  on 
the  3d  were  particularly  destructive  over  wide- 
spread areas  due  to  torrential  rains,  strong 
winds,  and  some  hail  up  to  2  inches  in  diameter. 
Local  flooding  hit  many  areas,  including  Bangor 
in  Northampton  County  where  floodwater  up  to 
several  feet  in  the  business  district  caused 
$2,000,000  damage.  Nearly  40  families  had  to 
be  evacuated  from  flood-marooned  homes.  One 
boy  drowned  when  floodwater  from  a  nearby 
creek  swept  him  away.  With  the  exception  of 
the  severe  storms,  however,  the  rainfall  during 
August  was  generally  beneficial  due  to  adequate 
amounts  well  distributed  throughout  the  month. 
Totals  were  near  to  well  above  normal  in  most 
places,  with  amounts  in  the  3.5-  to  6.5-inch 
range.  Parts  of  southeastern  and  northeastern 
counties  measured  8.0  to  nearly  12.0  inches. 
Everywhere,  however,  amounts  were  the  greatest 
in  a  number  of  years  and  a  far  cry  from  the 
drought  conditions  that  prevailed  during  the 
summers  of  the  last  several  years. 

Nelson  M.  Kauffman 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologlst 

Weather  Bureau  Airport  Station 

Harrisburg  State  Airport 

New  Cumberland,  Pennsylvania    17070 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
wELLSBORO  3  S 


LOWEST  TEMPERATURE 
COUOERSPORT  5  NW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HOP  BOTTOM  2  SE 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  STANTON 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
HOP  BOTTOM  2  SE 


95 

DATE 

05 

35 

DATE 

12 

11.61 

1.33 

*.03 

DATE 

26 

See  Reference  Notes  Following  Sloiion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

3 

Day  of  Month 

1  1  2  1  3  1 

4 

5 

6 

7    8 

9 

10  1  11   12 

13   14   15 

16   17   18 

19  1 

20  1 

21 

22  {  23 

24 

25   26   27 

28  I  29  1  30 

31 

POCONO  MOUNTAINS    Ol 

eOUINUNK  2  WNW 
FHANCIS  E  WALTER  0AM 
FREELAND 
GOUL05BORO 

hawley 

6.12 
6.0". 
6.22 
5.75 

.17 
.74 
.05 
.17 

l.«l 

,05   ,84 

1,28 

1,01 

.68 
.44 
1.08 
.42 

.44 
.50 
.09 
.06 

.01 
.10 

T 

.06 
.20 
.02 
T 

,30 

T 
T 

,64 

,37 
,33 

T 

T 

.16 

T 

.02 

T 

.04 

.01 

.45 
.13 

.09 
.31 

.08 

.56   .03   .51 
1.20   .16   .71 
1.43   .19   .63 
1.37   .57   .72 

.82  1.52   .62 

1.05 
.47   .02 
.43 
.54 
.40   7 

7 
.19  ! 

HOLLISTERVILLE 
MONESDALE  *  NW 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LONG  PONO  Z    W 

5.69 
3.62 
7.67 
5.9<. 
6.95 

.05 

.30 

.04 

T 

.10 

,81 
.36 
1.23 

.07 

2.84 

,41 
,18 
1,55 

1 
,86 

.15 
.14 
.33 
.53 

.22 

.12 

.03 

T 

.02 

.12 

.03 
.03 

T 

.36 

.12 

.91 

.08        .34 

.71 

T     .62 

.08 

T 

.01 
7 
7 
.02 

.67 
.08 
,21 

7 

•    2.32   .74 
.74   .37   .77 

1.22  1.93   .13 
.72  1.38   .66 

1.25   .31   .14 

.11   T 

.17 

.12 

.29   .01 

.19 

MATAMORAS 

MILANVlLLE 
PAUPACK  2  WNW 
PLEASANT  MOUNT  i  W 
SCHANTON 

6.22 
3.81 
3.90 
5.59 

5.3a 

.31 
.12 
.10 

!oe 

.08 
.54 
.37 
.46 
.52 

1.16 
.54 

.38 
.05 

,86 
,16 
,09 
,13 
,30 

.01 

T 
.25 

.05 

T 

.11 

.07 
.04 

.25 

.47 
.11 
.29 
.37 
.24 

T 

•  38 

T 
7 

.08 
.25 
.23 
.10 
.51 

.04 

1.06  1.85   .11 
.50   .68   ^50 

U02   ^73   .62 
,47   ,21   .68 
.71   .60  1.20 

.17 
.31 

•  25 

•  77   7 

•  63 

.09  . 

7    . 

STROUDSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 
wILKES.BARRE  4  NE 
W-6ARRE-SCRANT0N  wBAP 

6.63 

5.96 
6.42 
5.20 

.12 

.16 
.08 
.04 

3.66 

2.47 

1.14 

T    1.10 

.48 

.28 
.24 
.67 

,10 
,65 
,01 

T 

.01 

.16 
.02 

.14 

.04 

ro2 

,04 
,32 

.98 

.26 
.48 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

.05 

.10 
.01 
.56 

7 

.23 

7 

7 

.12 

2.87   .05   •lO 

U75   ^04   .40 
.89   .15  1.14 
.95   .75   .50 

•  07 

.22 
.35 

I 

7 

7    . 

.02  . 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

allentown  ws  ap       r 
bethlEhem 
clau5sville 
kresgeville  3  M 

LEHIGHTON 

5.00 
4.72 
5.81 
<,.78 
4.50 

.12 
.25 
.04 
.56 
.03 

T     .68 
.02 
,96 
.40 
1.87 

.05 
,62 
,22 
.45 
.13 

T 

,12 

,05 

T 

T 
.06 

.51 

,10 

,12   ,03 

,37 

.92 
.03 

.94 

.34 
.90 
1.80 

.45 

T 

T 

T 

T 
T 

.05 
.05 
.02 

.36 

1.30   .32   .40 
1.30   .88   .30 
1.30   .42   .53 
1.40   .48   .10 
1.20   .20   .10 

7 

.25   7 

.28 

.28 

.15 

NEW  TRIPOLI 
PAUMEflTON 
PORT  CLINTON 
P0TT5VILLE 

TAMAQUA 

7.22 
5.32 
7.87 
3.45 
5.16 

,02 
.16 

.10 

T 

,03  1,75 

,07  2,32 

,42 

,45 

1,00 

1.10 
.60 
.41 
.15 
.15 

,02 

,27 
,46 
.44 

.02 

,40 
.10 
2.42 
.16 
.33 

.04 

.60 

.03 

T 

.05 

1.19 

1.58 
.43 
.48 

.01 

T 

.01 

•  01 

.01 

.04 
■  06 
.03 

.25 

.07 

1.46   .56   .15 
1.05   .12   .22 
1.30  1.05   .10 
.75        .38 
.87   .19   .21 

.23 

.25 

.47 
1.40 

TAMAOUA  <t  N  DAM 
ZERBEV  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 

4,07 
4.62 
4.64 
6.87 

.01 
T 

1.06 
.65 
.20 
.62 

.29 
,60 
.42 
.52 

.28 
.57 
.68 

,15 

,02 
1,06 

.37 
.03 

T 

.40 
.54 
.42 
1.33 

T 
.01 

.03 

.01 
.22 
.04 

.94   .15   .28 

.77   .10   .42 
.82   .07  1.21 
.47  1.21  1.06 

.29 
.93 
.57 
.38 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

BECHTELSVILLE 
BERNE 

chadds  ford 
coatesville  i  sw 
conshohockEn 

6.65 
7.04 
7.18 
7.53 

.08 
.03 

.43 
.05 

,34 
1.25 
1.17 
2.64 

,09 
,08 
,78 
,39 

T 

1.64 
.02 

.21 

1.73 

1.16 
1.24 

T 

T 

.39 
.38 

.15 

Il5 

.06 
.06 

.25 
.02 

.08 

7 

^96   T     .98 
1.45 

1.05   .06   .81 
1.27   .10   .30 

.33 

2.41 
.54 

1.27 

OEVAULT  1  W 
DOYLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

7.76 
6.19 
9.31 

9.51 

,13 
,28 

1.48 

.14   .88 

2.25 

.70 
.80 
1.41 

2.32 

,03 
,10 
3,62 

,07 

,04 

.16 
.10 

1.00 

.26 

1.06 
.30 

1.93 

.04 

-     - 

•  25 

1.65 
.22 

.05 
.08 
.30 

.06 

.22 

.05 

.01 
.21 

.10   7 

.52 

.05 
.20 

7 

.70   .05   .85 
.94  1.16   .30 
.85        .33 
1.19   .31   .42 
.98   .13   .16 

.02 
•  20 
.20 
.36 
3.11 

7    I 

GLENMOORE 
GRATERFORD 

gRaterford  I  E 

HOLTHOOD 

hONEy  BROOK  1  W 

7,63 
7.05 
8.55 
7.36 
5.86 

.01 

.54 
.05 

1.42 
1.06 
.04 

2.00 
.64 

1.20 
.58 

1.47 

,55 

.05 
.18 
.80 
.80 

,26 

T 
.06   .83 
1.75 
.12 
.24 

.75 
.95 
.02 

.01 

1.65 

.90 
1.39 
.45 

T     T 
.01 

.05 
.05 

.30 
.12 
.14 
.19 

.09 

.03 

.02 
.09 

.01 

.05   .02 

.05 

T 

.02 

1.32 
.33 

.02 

1.16   .01   .32 
.05   .36  1.12 
1.15       1.39 
1.80   .29   .77 
1.20   .21   .44 

.56 

.33 

.60 
.79 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

5.04 
4,86 
6,64 
7.28 

.41 
,07 

.10 
T 
.01   .14 

.56 

1.85 
2.02 
2.50 

.59 

,88 
,61 
.21 

.10 
T 

.05 

.01 

.03 

.01   .05 

T 

.11 

.07 

T 

,58   T 

.30 
1.26 

1.90   .18 

.01 

T 
T 

.09 
.04 

T 

.12 

.04 
.10 

.29 

.22 

1.25   .04   .39 
.91   .06   .14 

1.23   .72   .05 
.70   .36   .21 

.66 
.36 
.46 
.77 

.  i 

morgantown 
mt  gretna  2  se 

myerstown 

NESHAMlNY  FALLS 
NORRISTOHN 

5.88 
5.45 
5.92 
9.62 
7.25 

,18 
.55 

,05 
.03 
.03 

.04 

.06  1.18 

.75 

2.37 

1.09 
1.12 
.76 

.41 
2.44 

1,07 

,54 
,15 
,45 

.22 

.02   .15 

.25 

,01 
.30 

.28 

.60 
.25 

1.72 
.80 

1.24 

.02 

•  04 

.10 
.14 

.15 
.12 

.15 

.08 
.02 
.05 

.02 

.18 
.13 

7 
.56 

.44 

1.23   .25   .50 
.43   .07   .62 

.88   .65   .16 
.83   .15  3.72 
1.23   .09   .40 

.42 

.06 
.05 
1.07 

PALM 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

PHOENIXVILLE  I  E 

OUAKERTOWN 

8.86 
7,08 
8,13 
8.53 

T 
T 

.29 

.80 
.82 
2.84 

.40 
.39 
.51 
3. '4 

,07 
T 

.22 

,21 

.50 

1.00 
1.06 
.87 

T 

1.15 
1.37 
1.00 
.65 
1.11 

T 

.01   T 

T 

.08 
.02 
.30 

T 

.05 
.32 
.21 
.19 

.04 

.16 

.04 
.14 

.02 
.09 

.70 
.16 

.02 

.56 

.44 
.60 

1.45   .15   .32 
.76   .66  2.08 
.70   .72  1.41 
.74   .05   .85 

1.30   .08   .32 

.45 

7 

.01 
•  91 

T   ! 

READING  WB  CITV          R 

STRAUS ST OWN 

VIRGINVILLE 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

4.71 
6.97 
6.50 
6.86 
8.63 

.04 

.78 
•  64 
.65 

T 

.29 

.45 
.46 

1.34 
1.77 

.05 
.14 
.87 
.97 

,2« 

,04 

.60 
2,23 

,61 

T 

.92 
.01 
.43 
.05 
.05 

.36 

.95 
1.08 
1.00 
2.90 

T 

.01 

.01 

T 

T 

.02 

.23 
.22 

.27 
.09 
.08 
•  07 

.14 
.13 

.26 

7 

.74   .21   .51 
1.20   .77   .13 
1.07   .66   .54 
1.33   .16   .39 

.99   .04  1.22 

•  26 

•  57 

•  93 

•  23 

YORK  HAVEN 

5.85 

2.05 

.54 

,01 

.80 

.01 

T 

T 

•  20 

7 

1.56   .10   .02 

.94 

• 

LOWER  SUSQUEHANNA   0* 

ARENDTSvlLLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

5.01 
3.72 
2.71 
3,63 
5.66 

T 

.05 
.47 

.34 

T 

.50 
1.05 

.81 
1.36 

.77 

.56 
.15 
,17 

.89 

,02 

,02 
,11 

.04 

,12 
,03 
.11 

.55 
.30 
.13 

1.17 

T 

.03 

•  08 

T 

T 

T 

.09 

.18 

.02 

.12 

•  09 

.15 

.12 
.29 
1.10 
.22 

1.81   .02   .05 
.95   .10   .05 
.74       .18 
.22   .13   .24 

1.77   .06   .07 

•  45 

•  07 

•  43 

7    . 

HANOVER 

HARRISBURG  wB  AP         R 

huntsdAle 
mercersburg 

NEW  PARK 

6.91 
5.61 
2.97 
4.13 
9.24 

T 

.16 

.09  2.15 
.05 
.35 

T     .16 

.20 
1.01 

.56 
1.41 
2.80 

.75 

!26 
.85 

T     .90 
.15 

.36 

,98 
,46 

T 

,05 

.25  1,21 

,02 

,18 

,09 
1,50 

T 

T 

T 

T 

7 

7 

.09 

7 

.06 

.30 

7 
.03 

.11 
.48 
.09 
.30 
.56 

1.98   .05   .53 
.29   .07   .05 
1.08   .05   .07 
1.25   .02   .14 
1.20   .28   .96 

•  69 

•  27 
.25 
.22 

7    . 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

2.33 
3,96 

7,22 
6,48 

.07 

.19 

T 

T 

.40 
.42 
.60 

.42 
.69 
.73 
.76 

.32 
.33 

,10 

.10 
,43 
1,04 
1,14 

T 

T 

•  05 

.10 

7 

.04 

.33 

.06 

7 

.30 
.07 
.15 
.34 

.67   .05   .12 
1.23   .03   .07 
1.76   7     .37 
1.16   .04   .34 

.06 
.71 
2.27 
1.73 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 

BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  Hun 

4,98 
6,39 
7,12 
4,61 
3,36 

.52 
,02 
,15 

.09 

.62   .43 

2.25 

.09   .30 

.04 

.66 
1.04 
.46 
.76 
.08 

1.02 
.36 
.05 
.18 

T 

T 

.89 
T 
T     .34 
,46 

,52 

.27 

.18 

.44 
.51 

T 

.03 

.13 

.23 
.11 
.02 

.10 
.37 
.06 
.89 
.25 

.06 

7 

.77   .02  1.15 
.66        .91 
1.08   .98   .94 
.29   .34   .41 
T     7     .59 

.75 
.93 

.02 
.33 

1.10   7 

.02  . 

.01  . 
.11  . 
.05  . 

oanville 
english  center 
jersey  shore 
laurelton  st  village 
lEwistown 

6,55 
3.66 
5.47 
5.23 

3.54 

T 
.02 

1.67 

.78 

.03   .73 

1.32 

.98 
.63 

.93 
1.45 

.42 
.05 
.05 
.21 
.58 

,06 

T 

,10 
.02   .62 
,02   ,02 
,02   ,17 

T 

.47 
.42 
.32 
.39 
.34 

T 

7 
T 
.03 

7 
7 
7 

.24 
.35 

1.23 
.45 
.13 

T 

.88   .12  1.38 
.13   .10   .35 
.29   .27  ,tl 
•  54   .04   .88 
.43   .03   .06 

.33   7 

.60   7 
.46   .01 
.34   .03 
.33   7 

T 

.15  . 
.08  . 
.06  . 

MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 

SHAMOKIN 
SUNBURY 
WATSONTOWN 

5.60 
5.81 
4,00 
4.97 

,02 

1.75 

.10 

.09 

,02   .43 

.87 
1.14 

ll04 

.37 

.86 

.71 

T 

,01 

- 

.48 
.35 
.20 
.34 

.    .    . 

-     -     - 

.23 

.14 

T 
7 

.01 

.28 
.22 

.15 
.26 

-    - 

- 

.92   .10  1.65 
.82   .11 

.76   .10   .75 

1.65   7 
.22 

1.97 
.40 

7    . 
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Continued 

•  u4UtT    mt 

StaUoD 

1 

Day  ol  Monlh 

1  1  2 

1  3 

4  1 

M 

6 

'1 

"1 

9 

10  1  U  1  12 

13  1  14  1  IS 

16  I  17  1  18 

19  I 

20  1 

21 

22  1  23  J  24 

r> 

■Jh 

n 

28T 

29  1  30 

31 

hlLLUMSPORT  HR  AP 

4.9T 

.01 

.92 

.26 

.01 

T 

,91 

.09 

.21 

•  01 

I 

t 

.71 

T         .11 

.16 

.69 

7»i 

T 

T 

.11  . 

UPPtH  SUSOOfHiNN*   06 

AU&TINOURO  2  U 
CANTON  1  NH 
COVINGTON  2    WSki 
OUON 
OUSHORC  t    iSw 

9,05 

l.ii 

T,0« 

.42 
.42 
.92 
.61 
1.29 

.65 

,7> 

•  10 
.65 

.69 
.16 

.99 

.27 

.20 

.14 

.25 

.21 

T 

,10 

.27 

.97 

.60 

.07 

.10 

.27 

•  20 
.29 

•  19 

.19 
.01 

•  20 

T 

.20 

T 

.26 
.11 

.09 

.01 

•  19 

•  19 
.99 
.22 

.11 

.09 
•  01 

.04 
.20 
.12 

.44 
.40 

T 

f 

.09 

.27 

.08 

•  62 

•  It 

.10 

•  96 
.49 

.(0 

•  10 

•  10 

U19 
.71 

I 

UOT  • 
.11  . 
.12  • 
7    • 
•  06  • 

t*<H.£5  MtRt 
NOP  BOTTOM  :  SE 
L*i.R€NC£vlLl.E 
l6  ROr 
HOhTROSe 

11, at 

«,»o 

>,»T 
7,34 

.93 

.17 
.31 
1.16 

1,30 
.'» 
,33 
,55 

.45 

.44 
.56 
.66 

.37 

.06 

,25 

,02 

.67 

.29 

.82 

2.04 

.57 

.20 

.04 

•  09 

•  19 

•  51 

•  10 

•  07 

.02 
.02 

.10 
.10 
.19 
.09 

.80 

.40 
.64 

•  15 

.11 

7 

.10 
.21 
.28 

.96 

.01 
.01 
.12 

.20 
.60 
.10 
.40 

4.01 

.19 
.22 
.98 

.02 

1.69  . 
.19  . 
.01  . 

OB-ELL  2  Nh 
RUSHVILLE 
SUSQUEHANNA 
TOMANOA  I  t.SE 
TROT 

»,07 
5,25 

•  ,06 
J, 05 

.43 
.33 
,22 
.98 
.42 

,7J 
,99 
,9* 
.it 

,92 

1.60 
.44 
.62 
.94 
.27 

.02 
.65 
.01 

,01 

•  62 
1.07 
.56 
.90 
.99 

.02 
.01 

•  97 

•  90 
.41 
.11 
.11 

T 
T 

.07 
.02 
.01 

T 
.08 

.09 

.06 

•  09 

•  19 

.09 

.40 
.97 
.49 
.99 
.12 

.01   .08 
.05 

•  11 

•  19 

•  29 
.22 
.25 

.01 

.01 
.06 

•  >7 
.26 
.14 

•  11 

.12 

.17 
•  97 
1.16 
.21 
.24 

.16  . 
.02  . 
.09  . 
.06  . 
.96  . 

■eclsboro  J  S 

3,26 

.97 

.16 

.64 

T 

T 

.06 

•  01       T 

T 

r      .04 

.01 

.02 

.94 

T     .02 

.08 

.09 

.16 

.42 

.01 

.31  • 

CfcNTRAL  MOUNTAINS   07 

bellefonte  ♦  S 

CLARENCE 
CLEARFIELD 
OU  80 IS  7  E 

EMPORIUM  I  N 

3,5a 

5,23 
5,97 
5,62 
3,a6 

.01 
,16 
,45 
.84 

,21 
.15 
.35 
.40 
,59 

1.03 
.19 
.02 
.02 
.32 

.16 
.08 

T 

T 

.01 
.11 
.12 
.48 

T 
.02 

.05 
,22 

T 

.02 

.52 

•  55 

.74 
.84 

•  77 

•  69 

.06 

.01 
.03 
.02 
.16 

.02 

.01 
.02 
.18 
.11 

.21 
.40 
.22 

.03 
.19 

7 

T          .0> 
7 

.27 

.11 

.70 
.02 

.07 
,10 
,78 
1,08 

.18 
1.92 
.68 
.89 
.69 

•  49 

.43 

•  03 
7 

•  84 

7     • 
.01 

.07 

•  It  • 

•  17  . 

•  65  . 

•  41  • 

•  48  • 

6LEN  HAZEL  2  NE  DAM 
RAftTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAMAFFEY 

•  ,55 

6,87 
5,39 
5,90 

.04 
.25 

.03   . 

.05 

.29 

.IB 

.71 

6   ,80 

,11 

,46 

.27 
.30 
.52 

.56 

.20 

,02 
.10 
,25 

.01 

.03 
.64 
.60 

.02 

•  09 
1.28 

•  0* 
.10 

•  92 

•  40 
.61 
.70 

.15 

.01 

.02 

.06 

T 

.05 

.57 

T 
T 

.57 
.82 
1.01 
.48 
.87 

.02 
.07 

•  90 

•  11 

•  02 

•  22 

•  24 

•  07 
.71 

.50 

U20 
1.02 
.87 

•  69 

.69 

1.12 
.97 

.17 

7 
.02 

7 

•  39  . 

•li  . 

•  09  . 
.29  . 
.94  , 

MED IX  HUN 

MILLHEIM 

PHlLlPSBURCi  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGWAV 

3,61 
5,26 
5.51 
3.32 
•  .•3 

,02        .02 
T    1.60 

.25   I     ,37 
.27   .04 

T         1.26 

.16 
.50 
.65 
.11 
,01 

T 
.25 

.06 

.06 
.10 
.06 

I 
T 
.07 

.01 
.17 

T 

.09 

.02 

.01 
.50 
.02 

.49 
.57 
.02 
.45 
.53 

.04 
.09 

.02 

7 
.01 

.03 

T 

,49 

7 

.19 

.11 
.39 

7 
.27 

7          ^19 

•  20 

•  21 

•  IS 

•  07 

T 

.04 
1.49 

7 
7 

1.51 
.23 

1.02 
.97 

1.21 

.90 
1.19 
.03 
.96 
.37 

,01 
,05 

,03 
,09 

.66  . 
.12  . 
.17  . 
.19  . 
.39  . 

SINNEMAHONING 
STATE  COLLEGE 

».27 
3.03 

,92 

T 

.27 
.23 

.02 
.62 

T 
.13 

T 

.02 

T 
.04 

T 

.40 
.33 

T 

T 

T 
.01 

•  09 
.28 

•  10 

•  91 

7 
.10 

.88 

.16 

1.25 

.48 

,04 

7 

•  90  . 
.12  • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS           08 

ALTOONA  HORSESHOE  CBVE 
BREEZENOOD 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 

carrolltown  2  SS£ 

•  .03 

3.31 
»,51 

•  ,35 

,03 
.02 

,03 

,04 
,23 

,84 

1.45 

.30 
1.75 
.92 

.23 

.01 

.18 
.39 
.27 

^02 

^06 

- 

.27 

.52 

•  97 

•  43 

•    -    - 

-     -    - 

T 

.09 
.30 
.02 

•  39 

•  38 

•  65 

7 
.40 

•  39 

.69 

.87 

.04 

.02 

.04 

.57 

'.if 

.15 
.22 

.59 

.37 
.21 
.71 

•  01 

•  02 

•  06 

•  13  • 

•  OT  ■ 

•  It  • 

CRESSON  I  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL, 
EVERETT  I  bW 

HUNTINGDON 
HTNOMAN 

•  .42 

•  ,72 

4,03 
3.65 

,05 
.17 

,12 

1.48 
1.86 

1,58 
,45 

.06 
.05 

.08 
.03 

T 

.24 
.35 

- 

- 

•  46 

•  42 

•  48 

•  63 

-    -    - 

-    -     - 

T 

.01 

T 

T 
.26 

•  50 
.95 

.39 

.57 

7 
•  05 

.12 
.06 

.67 

•  57 

.01 
.04 

.05 
.07 

.38 
.58 

.53 

.20 

1.00 
.70 

.29 

.27 

•  03 
.06 

.19  • 

•  29  . 

T    '. 

•  03  • 

JOHNSTOWN 

K.EGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MC  C0NNELLS8URG 

3.01 

2.82 
2.46 

T 

,01 
.14 

1,48 

,64 
,21 

,38 

T 

.36 

.14 

.19 

•  21 
I27 

.    -    . 

.03 

.04 

T 

,09 

.03 
.43 

.37 

•  09 

•  77 

7 

.59 

.12 

.03 

.01 
.07 

.77 

I08 
•  27 

.13 

7 

.02 

•  37  . 

•  01  '. 

•  04  . 

5AXT0N 

TYRONE  *  NE  BALD  EaGLE 

WILLIAMSBURG 

wOLFSBURG 

3.51 
3.69 
3,67 
2,99 

.12 

.12 

.06 

.02 

,13 

,75 
,98 
.28 

.10 
,03 
.08 
.30 

.42 
.02 

T 

T 

.28 
,07 

T 
.04 

T 

.75 
.26 

•  45 

•  92 

T 

.60 

.06 

T 
T 
.05 

.12 
.98 
.42 
.27 

•  10 
.10 

•  87 
.99 

•  62 

•  62 

.02 
.25 

7 
.01 

•  17 

•  19 

•  20 

•  19 

.10 
.62 
.87 
.13 

7 

•  09  . 
.19  • 
.09  • 

•  0*  • 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

• 

ACMETONIA  LOCK  3 
BAK.ER&TOWN  3  WNW 
BEAVER  FALLS 
BLAIRSVlLLt  6  ENE 
BOSwELL  1  Sw 

4,68 
2,73 
4,02 
4,34 
3,11 

.01        ,70 

,02 
,03        .12 
.74 

.18 

.06 
.06 
.94 

.60 

.09 
.13 

.34 

T 

.45 

.45 

•  49 
.37 
1.33 
.04 
.11 

.02 

T 

.01 

T 

.22 
.11 

.76 
•  10 

•  70 

•  19 

7 

•  29 

•  02 

7 

•  26 

•  22 

7 

•  18 

.45 

.16 
.03 

.05 

.60 
.30 
.59 

1.88 
.24 

1.10 

.12 

.02 
.62 

•  03 

•  06 

•  02 

7 

•  19  • 

•  45  . 

1.25  . 
.29  . 
.27  . 

braodock  lock  2 
bruceton  i  5 

euRGETTsTOwN  2  w 
BUTLER  S  UNH 
CHARlEROI  LOCK  * 

2,47 
1.75 
3.45 
3,51 
4,52 

,06 

.01 
.02 
.47 
.41 
.21 

,06 
.03 
.09 
.01 
,13 

.20 

.09 
.47 
.02 

.17 

,08 
.01 

.29 

.17 
.08 
.95 
.14 

.01 

.20 
.03 

.69 
.12 

.26 
.31 
.12 
.01 
.48 

•  01 

•  15 

•  OS 

.07 

.01 
.02 

.22 

.61 
.12 

.19 

.56 

.31 
.70 

.30 
.63 
.39 
.39 
1.77 

•  06 

•  09 

.32  . 

.27  . 
.19  . 
1.97  . 
.57  • 

CLAYSvILLE  3  W 
CONFLUENCE  I  5W  DAM 
CONFLUENCE  I  Nw 
CONNELLSVILLE 
CORAQPOLIS  NEVILLE  IS 

2,76 
3,27 
3,10 
2,56 

,43 
,04 

.25 

.04 
.14 
T 

.10 
.83 
1.05 
.43 

.09 
.30 
.76 

T 

.13 
.47 
.50 
•  20 

.03 

.02 
.05 

.09 
.12 

.29 
.13 
.12 

.10 
1.89 

7 
•  19 

T 

•  09 
.01 

.05 

.89 
.14 
.12 
.19 

.05 
.49 

•  38 

•  13 

.45 
.10 
.08 
•  35 

.84 

•  01 

7 

•  57  • 

•  44  • 

•  22  . 

•  99  • 

•  32  • 

creekside 

DERRY 

DONEGAL 
DONOR A 
FORD  CITY  <*    S  DAM 

5. 85 
3.03 
3,03 
4,48 
6.77 

I         1.00 

T         T 

,01   ,01 
,34 

,09        .03 

.90 
.23 

1.25 

7 
.04 

T 

.01 
.12 

.01 
.60 

T 

.20 

.01 

.07 

.22 

.60 
1.13 

.10 
.10 

.25 

7 

T 
.59 

.10 
.63 
.63 
.94 

T 

.35 

1.28 

.30       7 

.01 

7 

.20 
•  19 

.25 

•  99 

•  13 

•  13 
1^18 

1.00 
1.54 

.63 
2.18 

.74 

1.20 
7 

.18 
7 
.57 

•  10 

7 
.04 

.20  . 

•  09  '. 

•  90  • 

•  74  • 

GLENwILLARO  dash  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

2.71 
3.91 
•  .93 
4.32 
5.35 

T 

.15 

.06 

.18 
.36 
1.30 

.87 

.04 
,85 
,10 

,08 

.04 
.02 

.03 

.31 

.03 
.08 

T 
.02 

.10 
.05 
.01 

•  24 
.63 
,61 
,87 
,84 

.11 
.11 
.23 

.05 

.05 

.01 

7 

.02 

1.02 

.50 
.58 

.60 

.10 

.12 

.01   .02 

•  01 

•  05 

•  02 

•  07 

•  58 

•  92 

•  19 
.46 

.10 
.46 
.68 

.22 
.91 

.47 
.49 

.49 
.70 
.45 

•  01 

.05 

.05 

.05 

•  38  • 

•  30  • 

•  39  • 

U42  • 

•  60  • 

MC  keesport 

MEYERSDALE  I  W 
MONTGOMERY  L  *ND  D 
NATRONA  LOCK  <. 
NEW  CASTlE  1  N 

2.22 
3,64 
2.75 
5.89 
3.28 

.06 
.02 
.82 

,01 
,03 
,11 
.29 
.07 

,04 
1.18 
.11 

.06 
.06 

.11 

.13 

.24 

T 
,40 

•  24 
.66 
.25 

.40 

•  76 

.03 

.29 

.09 
.28 

.02 

.45 
.40 
.20 
1.03 

7 

.04 

•  25 

•  16 
.11 

•  07 
.13 
.43 
.37 

.43 

.26 
.92 
•  13 

1.02 
.30 
.73 

1.62 
.02 

.01 
.09 

.02 

•  18  • 

•  11  • 

•  59  • 

•  43  • 

•  58  • 

NEwELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  wB  AP  2     //R 

PITTSBURGH  wB  CITY      R 

2.20 
1.33 
3.80 
2.67 
3,05 

T 
.51 

.05 
2   .04 

.03 
36   .26 
16   .51 

,40 
.05 
.02 

T 

.08 
.42 

T 

.20 

•  15 
,10 

.16 

•  30 

.10 
.88 

T 
.02 

.10 

T 
T 

7 

.12 
1.22 

.30 

7 

.01 
.40 

•  20 
.40 
.69 
.37 
.51 

U30 
•  10 
.35 
.25 

.37 

•  12 

•  33 

•  04 
7 

.16 

.14 
.01 

•  10  ', 

•  71  . 

•  08  • 
.05  . 

PUTNEyvILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  w 
SCHENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  RUCK  1  SSW 

4.70 
6.08 
3.34 
6,42 
6,47 

,93 
,13 

,02 
,03 
,32 

,02 
,36 
,47 
,04 
,34 

.03 
.04 

.02 

.02 

.11 

.15 

.08 
.01 

.02 

T 

T 

.03 
.05 
.40 
.27 

.57 
.78 
.10 
.78 
1.74 

.03 
.06 

.15 
.19 

7 
.39 

.15 

.22 

1.56 

7 
1.30 

.03 

.22 
.27 

.10 
.89 
.83 

.40 
1.55 

.63 
.93 

.40 
.60 
.47 

U19 
•  3! 

.04 
1.90 
.89 

.05 
.03 

.01 
•  10 

.86  . 
.89  . 
.18  . 
.99  . 
.85  . 

SOMERSET  FAIRvlEw  ST 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGRlFT 
WAYNE5BURG  1  E 

2.53 
2.70 
3.14 
4.28 
4.23 

,01 

,09 
.03 
.28 
.88 
T 

.67 
.35 
.95 
.53 

1.22 

.35 

.23 

.24 

.33 

T 

T 

.16 
.03 

T 

.33 

.20 
.01 

.58   .01 
.07   T 

•  03 

T 
.02 

.02 

.06 
.06 
.03 

7 
T 

.18 
.88 

.61 

.14 

7 
7 
7 

7 

.03 
.04 

.23 

.01 

.07 
.06 
.53 

.06 
.14 

.19 
.30 
.72 
.62 
.94 

.34 

.45 
.01 
.23 
1.07 

•  03 

•  01 

•  01 

7 

.19  . 
.10  • 

•  39  • 

•  IS  • 

•  38  • 

WHITE5BURG 

* 

T 

.15 

T 

T 

.85 

•  46 

7 

.77 

.97 

.35 

•  U 

•  86  • 
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NORTHWEST  PLATEAU   10 

AUSTIN 

BARNES 

SRAOFORO  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRADFORD  4  M  RES 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CARTER  CAMP  2  W 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  I,    NW 
CONNEAUTvILLE 

COOKSeURG 

CORRY 

COUOERSPORT  5  NW 

C0UDER5P0RT  6  E 

DU  BOIS  FA*  AIRPORT 

EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 
GALETON 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE  1  NNE 
LEWIS  RUN  3  SE 

LYNCH 

MEADVILLE  I  S 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

PITTSFIELD  9  WSW 

RAYMOND 

RUSSEUL 
STUMP  CREEK 
TIONESTA  2  SE  DAM 
TlTUSVlLLE  WATER  WORKS 
TuRTlEPOINT  4  NE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

WARREN 

WEST    HICKORY 


DAILY  PRECIPITATION 


5.39 

6.03 
5, S3 


6.79 
9.69 


2.95 
!.05 
3.66 

9.19 

5,30 


Day  of  Month 


.96 
.32 

.32      .03 


13 


14       15 


16      17       18 


19      20      21 


T 

.03 

.60 

.09 

,Bn 

.09 

.56 

.n 

T 

.15 

.iZ 

.06 

l.«5 

.08 

I 

.01. 

.06 

T 

.10 

.05 

.40 

.05 

.44 

.22 

.05 

.41 

.11 

.24 

.i: 

T 

2.08 

.2; 

•  06 

1.01 

.08 

25      2e      27 


.15      .09 

.11       .04      .50 


.25      .21 

.06      .02 
.10 


SUPPLEMENTAL    DATA 


Wlr 

d 



Relab 

»e    humidity    »ver«ge«        | 

Number  of  deyi  with  precipitetion 

3 

(Speed  - 

m.p.h. 

) 

percent 

"il 

Station 

c 

• 

s 

« 

1 

§ 

8 
1 
s 

0> 

s 

i 

s 

? 

t  >-l 

9  0 

1^ 

fH    0 
3  0, 

r 

< 

£  1 

1-0 

^5 

EASTERN    STANDARD 
1    AM         7    Am         1    PM 

riME 

7     PM 

A 

^ 

8| 

1 

111 

ALLENTOWN   WB    AIRPORT 

27 

1.0 

6.9 

35++ 

15 

04 

86 

88 

59 

71 

6 

1 

5 

i 

1 

0 

16 

" 

6.9 

ERIE    WB    AIRPORT 

23 

2.7 

9.« 

23++ 

22 

03 

83 

82 

67 

68 

4 

2 

5 

2 

1 

0  - 

15 

■ 

5.7 

HARRIS.BURG    WB    AIRPORT 

29 

0.9 

6.0 

28 

NE 

03 

83 

84 

61 

69 

5 

5 

3 

1 

1 

1 

16 

55 

7.2 

PHILADELPHIA    W6    AIRPORT 

25 

1.5 

8.3 

29 

W 

27 

64 

83 

56 

67 

3 

2 

5 

3 

3 

0 

16 

55 

7.3 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

25 

1.7 

7.4 

25++ 

24 

02 

87 

90 

61 

66 

3 
2 

5 
3 

5 
6 

0 

2 

1 
0 

0 
0 

14 
13 

50 
47 

7.4 

PITTSBURGH    WB    CITY 

- 

~ 

' 

READING   WB    CITY 

- 

- 

- 

44 

N 

20 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

4 

5 

0 

0 

13 

50 

6.6 

WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

19 

1.2 

7.0 

29 

S 

20 

89 

93 

62 

71 

8 

3 

3 

5 

1 

0 

20 

54 

7.0 

WILLIAMSPORT    WB    AIRPORT 

24 

1.1 

5.9 

21++ 

14 

03+ 

98 

98 

71 

80 

6 

4 

5 

5 

0 

0 

20 

7.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


PrNNS«LV«N|« 

tUOUST      l«*1 


«       tt       • 

POCONO  HOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  »ALTE«  OK* 

FHEEUANO 

HAMLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  M 

5CRANT0N 

STR0UDS9URG 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

M-BARRE-SCRANTON  WBAP 

•      tt      tt 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS  02 

ALLENTO<lN  W8  AP 
PALMERTDN 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   &ROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  5W 

DEVAULT  1  W 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  I  E 

HOLTHOOB 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  Nu 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORkISTDUN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVIllE  1  E 


DtrOI  Monlh 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


T»   79 
:a   63 


80   75   77 
it      SO   54 


87   83 
61   57 


77   75 
S3   61 


83   83   85 
60   57   66 


85   84 
61   61 


83   8*   78 
62   61   68 


85   87   85 
55   53   60 


86   87 
64   63 


85   88   SO 
6*   65   60 


79 
63 


82 
62 


76   77 
50   61 


76   77 
56   59 


78   79 
53   53 


8'>   82 
55   59 


79   79 
50   50 


7*   77 
»7   53 


80   85 
56   57 


8«   83 
53   6* 


77   77 
50   59 


84  86  85 

63  62  67 

87  87  86 

64  65  70 


86   85 
64   62 


85   85 
65   63 


66   66   70 


85   S3 
60   60 


86   87 
64   64 


84   84   84 
64   61   69 


64   64   65 


83   85   79 
65   58   51 


63   62 
79   82 


63   61   58 


80   84 
62   61 


83   82 
62   60 


87   82 
67   63 


86   84 
65   60 


82   79   80 
57   65   66 


84   83 
51   55 


59   62   63 


83   85 
59   64 


87   80 
61   58 


83   81 
67   60 


71   69   71 


88   88   84 


85   80   82 
62   62   56 


84   83   86 
69   68   68 


83   83   86 
68   68   68 


84   85   90 
69   69   70 


85   84   85 
68   63   62 


82   83   79 
59   64   65 


82   83   85 
55   64   66 


87   84   85 


86   84   85 
67   70   67 


86   34   86 
71   72   69 


59   62   62 


82   78 

60   60 


79   78 
58   58 


75   75 
60   60 


79 
50 


87   81   78 


80   76 
54   57 


79   76   76 


67   75 
54   56 


74   70   78 
42   49   46 


73   82   86 
59   55   58 


63   63   64 


81   83   83   85   84   74 
46   48   55   57   60   53 


71   77   64 
59   55   55 


75   80   69 
54   50   50 


80 

73 

82 

82 

'3 

78.6 

66 

61 

57 

55 

48 

59.5 

76 

73 

80 

82 

66 

77.7 

67 

61 

56 

56 

50 

60.0 

71 

77 

75 

82 

85 

80.2 

56 

55 

53 

49 

52 

54.3 

67 

72 

67 

74 

76 

73.5 

58 

55 

57 

59 

62 

59.0 

71 

76 

72 

77 

80 

77.4 

58 

54 

50 

48 

49 

52.8 

85   92 

54   54 


82   85 

58   57 


60   60   66 


86   85   88   87   81 
60   63   64  I  64   64 


90   88   79  ;  82 
68   68   65 

86   77   77 
68   63   62 

76 
62 


70   82  86 

57   56 i  57 


71   801  85 

50   52  I  56 


80   84,  8  3 
60   601  61 


82   82  83 

57   56  1  58 


79  I  83 
50'  53 


72   81  I  65 


85   90 
62   67 


B4  '  87 
61  '  69 


89  I  88 
70 


85   83   77 
68   67   63 


56   55   57   61 


85  I  88 
63  I  65 


85   82   81 
70   68   67 


72   67   65 


70   58   57 !  60 


75 
58 

72 
55 

80 
55 

85 
57 

65 
60 

83 
64 

86 
69 

84 
65 

78 
62 

72 
60 

79 
58 

84 
60 

85 
56 

84 

60 

87 
62 

85 
63 

78 
62 

77 
60 

73 
63 

83 

60 

87 
59 

87 
59 

87 
63 

91 
70 

89 
72 

80 
68 

81 
66 

72 
68 

85 
62 

89 
65 

89 
67 

88 
67 

90 
72 

91 

75 

79 
70 

83 
70 

73 
66 

84 
61 

88 
64 

89 
67 

89 
68 

90 
72 

90 
74 

79 
70 

84 
68 

71 
67 

85 
66 

86 
69 

89 
70 

88 
72 

90 
74 

89 
74 

81 
72 

84 
70 

85   69   66 
64   61   56 


69   66   65 
58   57   55 


79   69   65 
61   59   57 


81   75  ;  67 
62   58  I  57 


82   69  '    65 
62   62   55 


74   67   68 
65   61   62 


81   69   65 

62   62  i  58 


81   68  I  69 
56   58  I  56 


84   69   64 
61   60   57 


70   80   82   79   81   86 
59   63   63   62   57   58 


78   80   74   79   82   76 
59   64  I  60   58   60   54 


78   80   75 
60   66  1  59 


70   76   85   76 
57   63   64   56 


82.1 
61.8 


79.9 
59.7 


81.1 
61.8 


85  !  80.9 
58  I  60.9 


66   77 
57   63 


63   58   55   57   60.0 


81   85 
63   60 


65   69   63 

79   79   76   81   84   81 
63   67  I  62   62   56   66 


75   80.8 
59  '  64.4 


81.2 
62.9 


66   75 
58   63 


84 
56 


86  88 
54   58 


S6   88   88   80   79 
59   67   70   64   63 


83   69   66   65 
61   58   53   57 


74   64   66   76 
60   57   57   60 


72   69   69   80 
63   61   59   62 


75   68   76   80 
68   64   63   65 


57  58   51 

79   76   81 

58  61   55 


75   80 
57   56 


83   79.6 
57   58.4 


85   80.7 
59   61.0 


82   79.7 
61   60.8 


79   73 
65   55 


83   73 
63   53 


73   81   62   85   82 
69   61   60   61   59 


83   86 
65   67 


73   68 

65   63  ,  63 


76   81   86   78 


65   70   67   64 


86   83 
65   62 


75   68  i  78   62 
66   63   63   66 


86  I  81 
71   70 


79.5 
60.5 


82.0 
64.2 


83.2 
67.9 


83.0 
67,2 


83.5 
68.9 


84   81   83.3 


65   62   65   57   61   67   63   58   55   64   62.3 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
AU6UST  1967 


Station 

Day  Of  Month 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

OUAKERTOWN 

MAX 
WIN 

es 

63 

87 
59 

86 
62 

83 
65 

82 
62 

82 
61 

83 
58 

65 

83 
61 

68 

81 
59 

76 
59 

79 
99 

82 
S3 

66 
53 

~85^ 
55 

84 
59 

87 
65 

67 

83 
64 

79 
59 

"sI" 

63 

62 

60 

66 

56 

IF 
54 

74 
59 

61 
62 

^76~ 
62 

81 
57 

84 
55 

83 
63 

81.0 
60.2 

READING  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
67 

87 
66 

87 
71 

86 
68 

81 

67 

85 
63 

84 
63 

81 
65 

85 
67 

82 
69 

79 
61 

78 
60 

75 
64 

82 
61 

87 
60 

86 
61 

86 
65 

89 
71 

67 
73 

79 
68 

78  i 
65 

85 
68 

71 
64 

66 
60 

65 
59 

76 
62 

80 
69 

76 
65 

81 

63 

85 

60 

77 
57 

81.1 
64.6 

WEST  CHESTER 

MAX 
MIN 

87 
69 

87 
66 

88 
68 

88 
66 

84 
62 

79 
66 

86 
62 

85 
67 

78 
63 

85 
69 

84 
59 

80 
98 

77 
60 

71 
58 

84 
98 

67 
62 

85 
62 

85 
67 

90 
68 

86 
65 

77 
63 

78 
63 

82 

61 

69 
54 

65 
56 

70 
56 

73 
59 

84 
64 

78 
61 

82 

60 

86  1  81.4 
66   62.3 

WEST  GR3VE  I  5E 

•      »      • 

MAX 
MIN 

8* 
65 

83 
64 

84 
67 

87 
66 

81 
63 

80 
6J 

80 
61 

62 
65 

79 
62 

83 

65 

79 
58 

75 
59 

75 

59 

70 
58 

79 
99 

83 
60 

85 
60 

62 
64 

87 
68 

86 
66 

83 
62 

81 
63 

81 
62 

11 

75 
60 

76 
62 

80 
62 

82 

63 

82 

61 

81 

60 

82 
63 

80.8 
62.2 

LOWER  SJSOUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 

MAX 
MIN 

87 
63 

85 
63 

88 
67 

91 
67 

86 
66 

SO 
61 

82 
60 

81 
63 

84 
64 

85 

67 

61 
55 

75 
55 

75 
60 

75 
54 

81 

56 

84 
57 

85 
59 

86 
62 

69 
63 

87 
67 

79 
58 

75 
60 

85 
61 

66 
57 

63 
56 

69 
60 

79 
64 

78 
55 

75 
59 

82 
55 

85   80.8 
60  '  60.5 

BLOSERVILLE  1  N 

MAX 
MIN 

83 
63 

85 
63 

85 
67 

88 
68 

85 
64 

80 
62 

81 
59 

80 
62 

82 
64 

60 
65 

80 
56 

76 
56 

71 
61 

67 
S3 

74 
57 

83 
56 

85 
60 

87 
63 

81 
65 

80 
65 

75 

67 

75 
57 

83 
59 

70 
58 

62 

56 

66 
56 

75 
62 

72 
54 

73 
60 

82 
56 

82  i  78.3 
63  1  60.7 

CARLISLE 

MAX 
MIN 

88 

64 

86 
64 

90 
70 

88 
68 

60 
67 

62 
60 

80 
60 

81 
65 

84 
69 

82 
68 

80 
57 

77 
55 

76 
60 

82 
55 

85 
56 

84 
59 

64 
62 

87 
64 

85 
66 

SO 
68 

74 
59 

84 
62 

82 
62 

68 
59 

65 
58 

74 
63 

75 
68 

75 
58 

83 
60 

84 
56 

78  ;  80.7 
64   62.1 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

MAX 
MIN 

85 
63 

86 
61 

89 

68 

87 
63 

60 
64 

62 
59 

62 

58 

84 

61 

84 
63 

80 
62 

76 
52 

75 
52 

73 
57 

82 
SO 

85 
55 

84 
55 

64 
56 

66 
61 

81 
64 

80 
66 

75 
55 

83 

60 

69 
60 

64 
56 

71 

57 

80 
63 

78 
63 

72 
52 

62 
59 

83 
54 

73   79.8 
56  !  58.9 

GETTYSBJR6 

MAX 
MIN 

86 
65 

87 
64 

88 
70 

90 
67 

86 
64 

61 
61 

84 
61 

83 
65 

83 
66 

86 
70 

80 
58 

77 
57 

77 
58 

71 
54 

84 
57 

85 
58 

68 
61 

85 
65 

86 
67 

84 
68 

79 
61 

78 
64 

84 
63 

70 
58 

64 
58 

70 
59 

80 
59 

80 
60 

74 
60 

82 
56 

84 
64 

81.2 
61.9 

HANOVER 

MAX 
MIN 

85 
65 

87 
65 

87 
66 

91 
67 

87 
65 

83 
62 

85 
62 

84 
64 

84 
65 

86 
69 

62 
57 

79 
58 

78 
59 

70 
55 

li' 

85 
58 

85 
61 

85 
64 

88 
66 

84 
66 

80 
60 

76 
61 

85 
63 

71 
58 

64 
58 

70 
60 

83 
64 

84 
98 

76 
58 

83 
99 

65 

60 

81.8 
61.6 

HARRISBJRG  WB  AP 

MAX 

MIN 

85 
66 

84 
67 

86 
70 

87 
68 

61 
66 

62 
62 

83 

63 

82 

66 

87 
69 

62 
69 

77 
60 

77 
58 

71 
62 

80 
58 

84 

60 

85 
61 

85 
65 

86 
67 

84 
68 

79 
64 

75 
61 

S3 
64 

71 
64 

65 
59 

68 

57 

77 
64 

82 

67 

76 
61 

81 
63 

84 
99 

77 
55 

80.2 
63.4 

MERCERSBUR6 

MAX 
MIN 

80 
65 

85 

61 

87 
65 

89 
66 

85 
66 

85 
63 

86 
59 

80 
61 

88 
63 

63 
67 

80 
55 

75 
54 

76 
93 

77 
50 

81 
54 

84 
55 

64 
59 

85 
61 

86 
64 

80 
65 

80 
56 

75 
56 

83 
58 

69 
56 

62 
56 

71 

59 

79 
61 

78 
95 

75 

60 

83 
53 

84   60.9 
55  !  59.1 

SHIPPENSBURG 

MAX 

MIN 

84 
66 

85 
62 

87 
70 

86 

60 

60 
61 

63 
60 

62 
60 

64 
62 

83 
69 

80 
68 

76 
55 

75 
53 

74 
98 

80 
92 

82 

58 

84 
S6 

84 
60 

86 
63 

82 
64 

60 
66 

78 
59 

82 
61 

80 
61 

68 
51 

70 
57 

78 
63 

78 
67 

76 
55 

SO 
62 

83 
56 

76  1  80.3 
62   60.5 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

MAX 
MIN 

86 
61 

87 
63 

90 
73 

89 
68 

88 
66 

84 
56 

64 
59 

83 
65 

87 
66 

85 

70 

80 
54 

77 
55 

76 
99 

82 
53 

6S 
55 

86 
56 

85 
60 

88 
62 

87 
65 

84 
67 

79 
59 

85 
65 

62 

61 

68 
60 

67 
60 

82 

63 

82 

67 

79 

57 

81 
56 

83 
54 

83 
62 

82.7 
61.4 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

MAX 
MIN 

84 
60 

88 
59 

86 
67 

86 
67 

60 
63 

81 
57 

85 
56 

85 
68 

84 
69 

81 
65 

77 
54 

77 
51 

74 
54 

81 

54 

84 
53 

85 
56 

65 

60 

88 
62 

65 
65 

76 
60 

77  '  82 
59  :  58 

72 
56 

70  '  67 
57   58 

72 
62 

78 
65 

74 
98 

81 
99 

84 
54 

68 
53 

79.9 
59.4 

ENGLISH  CENTER 

MAX 
MIN 

82 

54 

82 
S3 

84 
53 

85 
65 

66 
61 

SO 
50 

61 
50 

81 
60 

80 
63 

77 
93 

Tl 
44 

75 
49 

71 
48 

60 
47 

82 

48 

83 
53 

82 

85 
58 

79 
61 

74 
55 

75 
53 

79 
52 

74 
50 

67 
54 

73 
58 

69 
61 

73 
95 

71 
53 

80 
53 

81 
93 

71.1 

54.0 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

MAX 
MIN 

84 
57 

83 
55 

85 
57 

85 

64 

85 
62 

81 
56 

82 
56 

81 
57 

83 

60 

80 
65 

81 
52 

76 
50 

77 

91 

70 
55 

82 
56 

83 
55 

85 
56 

83 
60 

86 
61 

81 
62 

81 
57 

76 
54 

61 
54 

71 
S3 

64 
53 

65 
57 

70 
60 

76 
52 

73 
53 

S2 
93 

82 
93 

79.2 
96.3 

LEWISTOWN 

MAX 

MIN 

85 

59 

86 
62 

86 
61 

88 
69 

87 
67 

83 
61 

62 

61 

82 
60 

84 
66 

83 
68 

80 
56 

75 
54 

77 
54 

72 

54 

82 

54 

86 
56 

85 
57 

85 

61 

88 
62 

SO 

67 

76 
60 

78 
59 

83 
59 

76 
62 

64 
60 

69 
59 

76 
65 

78 
56 

73 

56 

83 
96 

84 
96 

80.9 
99.9 

MILLVILLE  2  SW 

MAX 
MIN 

82 

58 

83 
55 

8* 
57 

83 
65 

83 
60 

80 

54 

80 
54 

80 
54 

81 
63 

81 
65 

79 
SO 

73 

49 

76 

49 

70 
53 

79 
S3 

82 
53 

84 
54 

80 
58 

85 
59 

81 
63 

72 
57 

74 
54 

80 
54 

70 
S3 

66 
56 

64 
57 

69 
62 

77 
54 

71 
54 

78 
94 

80 
53 

77,6 
55.9 

NEWPORT 

MAX 
MIN 

84 
63 

87 
64 

87 
64 

89 
69 

86 
65 

81 
61 

80 

60 

84 
60 

84 
66 

85 
65 

82 
59 

76 
52 

70 
92 

72 
53 

84 
S3 

64 
52 

85 
59 

85 
62 

67 
63 

82 
65 

75 
58 

76 

59 

84 
59 

71 
63 

64 
60 

67 
60 

75 
63 

76 
55 

75 
55 

83 
56 

83 
53 

80.1 
59.6 

SUNBURY 

MAX 
MIN 

84 
59 

83 
60 

82 
62 

87 
68 

86 
65 

60 
58 

79 
57 

64 
60 

63 
65 

82 
66 

81 
55 

79 
90 

76 
SO 

70 
55 

82 
54 

83 

S4 

65 
56 

65 
61 

88 
62 

84 
51 

73 
52 

77 
58 

84 
58 

74 
59 

67 
59 

67 
59 

73 
63 

80 
96 

76 
56 

S3 

57 

84 
57 

79.9 
58.3 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

•      «      ft 

MAX 

MIN 

83 
63 

84 
61 

84 

68 

86 
69 

62 

64 

60 
60 

79 
58 

82 
66 

80 
71 

81 

60 

74 
99 

74 
91 

71 
57 

SO 
57 

82 
56 

62 
57 

82 

61 

84 
63 

83 
67 

75 
64 

76 
60 

80 
59 

76 
58 

69 
58 

67 
59 

70 
63 

76 
64 

74 
96 

82 
57 

81 
99 

66 
49 

78.3 
60.4 

UPPER  SJSOUEHANNA   06  ' 

AUSTINBJRG  2  W 

MAX 
MIN 

81 
52 

77 
50 

82 
55 

82 

60 

82 
52 

76 
49 

76 
46 

78 
55 

78 
64 

75 
57 

74 
49 

68 
40 

69 

45 

70 
48 

78 
46 

79 
46 

82 
52 

82 
54 

62 
55 

67 
61 

78 
56 

73 
52 

75 
42 

69 

43 

66 

44 

67 
S6 

72 
58 

70 
48 

66 
52 

79 
92 

78 
48 

75.8 
91.2 

CANTON  1  NW 

MAX 
MIN 

79 
56 

79 
55 

79 
56 

80 
65 

80 
60 

74 
53 

74 
52 

75 
53 

75 
62 

74 
62 

79 
92 

67 
46 

70 
SO 

67 
52 

77 
53 

80 
54 

80 
59 

79 
60 

80 
60 

76 
62 

69 
55 

72 
55 

76 
51 

69 
49 

64 
52 

63 
55 

68 
59 

69 
94 

66 
55 

78 
56 

78 

57 

74,0 
55.5 

DiXON 

MAX 
MIN 

83 
56 

80 
54 

83 
53 

83 
65 

83 
61 

78 
53 

78 
52 

60 
54 

81 
63 

81 
65 

79 
90 

73 
46 

78 
45 

73 
93 

79 
S2 

80 
54 

63 
52 

62 
58 

86 
57 

84 
62 

71 
57 

75 
S3 

SO 
52 

70 

47 

70 
47 

65 
55 

70 
60 

75 
61 

74 
55 

79 
94 

80 
55 

77.9 
54.9 

EAGLES  MERE 

MAX 
MIN 

LAWRENCEVILLE 

MAX 
MIN 

79 
59 

83 
54 

86 
63 

93 

60 

63 
57 

76 
54 

81 
50 

82 
62 

61 
64 

77 
59 

74 
92 

73 
44 

73 
48 

80 
48 

82 
51 

84 
52 

82 
55 

84 
57 

61 
58 

80 
61 

77 
5S 

79 
53 

72 
47 

70 
42 

68 
57 

73 
59 

72 
60 

73 
52 

63 
53 

82 
54 

76 
54 

78.7 
94.6 

MONTROSE 

MAX 
MIN 

81 
54 

77 
54 

80 
55 

78 
62 

80 
59 

75 
52 

75 
51 

78 
51 

76 
59 

76 
62 

74 
47 

68 
47 

70 
49 

70 
51 

75 

51 

78 
52 

81 
54 

79 
58 

81 
59 

78 
61 

68 
55 

72 

i" 

76 
49 

70 
47 

66 
47 

63 
53 

67 
57 

72 
53 

68 
52 

77 
53 

78 
53 

74.5 
93,9 

TOWANDA  I  ESE 

MAX 
MIN 

80 
58 

82 
55 

84 
65 

63 
65 

79 
62 

78 
55 

80 
51 

81 
61 

80 
66 

76 
64 

73 
52 

73 
47 

71 
54 

78 
52 

61 
52 

83 
55 

83 
59 

83 
57 

82 
61 

76 
63 

76 
57 

79 
55 

72 

51 

71 
49 

65 
55 

71 
61 

79 
62 

:  72 
56 

80 
57 

80 
55 

77.6 
97,1 

WELLSBORO  3  S 

«      ft      tt 

MAX 
MIN 

74 
56 

80 
56 

83 
55 

86 
64 

95 
56 

81 
55 

78 
51 

75 
52 

78 
61 

75 
61 

71 
51 

68 
44 

79 
46 

83 
SO 

76 
49 

77 
50 

79 
5* 

78 
58 

79 
59 

74 
60 

68 
S2 

70 
52 

74 
49 

68 
49 

62 
53 

62 
56 

67 
55 

68 
53 

66 
53 

75 
54 

75 
55 

75.0 
53.8 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 

6ELLEF0NTE  *  S 

MAX 
MIN 

83 
61 

S3 
57 

83 
59 

84 

67 

85 
61 

80 
58 

79 

57 

80 
59 

81 
63 

79 

64 

78 
53 

73 
49 

75 
52 

69 

48 

80 
51 

82 
53 

1 

83 
56 

82 

60 

82 
61 

79 

63 

74 

56 

74 
52 

1 

SO 

56 

68 
58 

63 
'  58 

67 

58 

73 

57 

79 
52 

70 
57 

81 
53 

77.9 
97,0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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fistttt 


hs^ 


DAILY  TEMPERATURES 


P(NNSVIV*NI< 


Slallon 


DU  BOIS  T  C 

EMPORIU'*    I    N 

KtRTHAUS 

LOCK    M*VEN 

MADERA 

PHILIPSBURO  FA»  AP 

RENOVO 

RIOSWAY 

STATE  COLLESE 

•      •      • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  OB 

ALTOONA  HORSESHOE  CBVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURS  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 
JOHNSTOdN 
KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 
ft      ft      ft 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERST3WN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  M 
BUTLER  5  WNW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NEW  CAsTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


79   to   «2 
36   *9   tA 


62   T9 
5T   50 


«9  a* 

55   55 


•A  a2 

5B   59 


8A   63   86 


76 
59 

77 
51 

79 
57 

79 
65 

76 
93 

77 
51 

79 
52 

77 
59 

10   11 


71   71 
52   ♦♦ 


80 
*7 


83   83 
63   59 


82   83   83 
61   54   65 


82   8*   87 
61   59   68 


80   82   83 
55   *9   51 


85   86   90 
61   60   62 


86   86   85 
59   57   57 


67   65   68 
64   59   62 


63   56   55 


67 
60 


83 
55 


88   64   82 
66   61   58 


85   84 
66   63 


81   77   75 
63   58   55 


66   70   84 
68   64   60 


68   68   85 
67   64   61 


90   87   64 
67   64   59 


80   81   62 
97   58   62 


76   80 
53   56 


77   72 
59   64 


79   80   81 
58   59   66 


79   62 
58   59 


65   69   69   66   60   76 
65   60   69   68   64   60 


84   65 
56   60 


77   81 
61   63 


80   81 
57   55 


83   62 
56   52 


83   87 
59   57 


79   80 
62   59 


80   67 
66   56 


77   79 
60   61 


83   84 
66   62 


82   62 
59   55 


82   87 
59   54 


77   84 
58   56 


64   90 
60   58 


85   87 
57   52 


85   88 
66   63 


85   79 
62   64 


82   86 
65   61 


83   86 
66   61 


85   80 
55   61 


75   75 
61   56 


84   80 
54   54 


83   80 
58   54 


61   60 
57   54 


82   80 
62   58 


80   83 
61   66 


75   79 
58   55 


82   80 
63   60 


84   82 
58   56 


82   81 
60   59 


79   78 
59   68 


84   83 
58   55 


83   81 
53   52 


86   87 
65   62 


65   88 
60   64 


79   80 
61   58 


82   80 
63   60 


84   82 
59   67 


81   79 
53   55 


85   80 
60   60 


84   65 
63   63 


76   74 
50   46 


79   74 
52   47 


73   68 
49   44 


65   69 
46   40 


79   74 
54   50 


73   69 
51   42 


76   72 
56   52 


85   89 
61   63 


83   80 
61   64 


61   62 
59   61 


79   72 

61   66 


77   83 
52   59 


79   86 
52   59 


84   80 
56   67 


75   75 

64   49 


81   77 
64   52 


72   69 
60   48 


78   72 
68   55 


81   80 
63   52 


74   77 
67   59 


73   79   aO 
46   46   47 


72   79   76  79   61   81 
43   46   90  50   54   57  t 


7<«   80   82   64   85 
49   48   50   54   56 


76   72   82  ]  83   «4   83 
48   51   53 •    54   57   59 


70   71   75  ]  78   80   80 
44   46   49!  48   51   54 


1  Month 

\ 

< 

IB   17 

18 

19 

30 

21 

22 

23 

24 

2b 

26 

n 

M 

2« 

30 

31 

ao  ao 

51   60 

el 
59 

75 
62 

75 
62 

74 
52 

77 
50 

75 
51 

66 
93 

72 

97 

72 
61 

71 
64 

70 
51 

76 
99 

77 
50 

75 
94 

76.0 
95.1 

76 
61 

76 
46 

71 
46 

80 
60 

51 

70 
51 

81 
64 

81 
56 

71 
56 

68   75   78 

49   40   49 


76   74   82 
49   52   54 


73   76   76 
43   46   47 


76   73   75 
60   52   51 


77   71 
56   50 


69   65 
58   53 


79   73 
62   48 


79   74 
62   50 


76   74 
64   46 


74   69 
55   51 


80   78 
48   55 


65   86   85 
54   60   59 


80   76   70  I  74   76   66   61   71 
54   58   54  !  50   50   56  I  57   57 


79   82 
46   51 


72   60   68 
50   48   48 


73   60   83 
54   50   55 


75 

43   43 


78   82 
49   49 


73   78 
55   57 


74   76 
45   45 


76   79 
47   48 


82   83   63 
57   59   63 


86   82 
57   57 


82   83 
53   57 


84   80   80 
48   54   51 


84   84 
60   62 


90   86 
61   59 


57   96   48 


87   82   80 
60   62   58 


75 

49 


79   73 
66   56 


83   77 
59   63 


91   77 
60   65 


77   74   73 
54   fcO   46 


80   80 
66   68 


87   82 
59   60 


84   83 
61   61 


83   76 
52   52 


65 
96 


74   76   74  1  66   73 
90   47   50   59   60 


60   68   61   67 

55   59   58   58   62 


68 
57 

72 
93 

65 

94 

76 
93 

76 

54 

ao 
52 

79,5 
53.1 

79.6 
53.8 

69 
62 

77 
54 

72 

94 

62 
53 

•  3 
59 

76.8 
57.1 

72 
62 

73 

49 

68 
49 

7* 
49 

78 
48 

75.1 
92.9 

66 
57 

64 
51 

74 
91 

77 
49 

69 
44 

73.0 
92.9 

70 
62 

75 
54 

70 
54 

82 
55 

79 
55 

80.1 
56.9 

71 
62 

73 
54 

64 
55 

77 

50 

78 
90 

76.2 
52.9 

73 
62 

73 
54 

69 
56 

79 
55 

80 
97 

77.1 
58.9 

78   60   69 
52   57   57 


82 
59 


78   75   65 
47   52   54 


79   84   71 
55   59   61 


78   84 
56   61 


74   73 
63   53 


70   76   61 


76   75   71 


78   80 
51   59 


79   80   77.5 
51   60   56.6 


79  '  80.4 
60  1  58.5 


76   76.1 
55   53.0 


70 
60 

70 
60 

70 
65 

65 

50 

63 
59 

70 
59 

78 
63 

77 
51 

69 
62 

80 
65 

78 
66 

72 

80  80  78 

56  56  56 

74  84  85 

51  54  54 

74  83  84 


85   84   83   79 
59   62   62   65 


84 
54 

84 
59 

82 

57 

78 
57 

79 
58 

78 
60 

82 
61 

78 
65 

75 
63 

75 
65 

71 
61 

73 
56 

81 
50 

84 
52 

82 
57 

78 
58 

77 
60 

76 
50 

83 
48 

86 
53 

84 
58 

82 
59 

78 
66 

79 
59 

81   70   63   72   78 
54   62   58   60   66 


77   72 
54   60 


62   64   54 


72   80   82 


70   80 
54   58 


78.7 
56.9 


61.0 
57.8 


81.3 
59.3 


78.5 
59.1 


68   62   76   71   68   62 


79   74 
49   54 


59   64   6l 

74   81   71 
55   60   66 


74   75 
57   59 


80   74   71 
49   53   54 


80   79 
58   68 


73   66   78 
57   50   50 


76   65   81 
54   55   50 


80 
57 

85 
61 

78 
62 

72 
55 

70 
49 

84 
59 

86 
60 

81 
63 

76 
53 

74 
50 

82 
52 

69 
64 

76 
58 

72 
52 

68 

48 

83 
63 

81 
69 

77 
64 

76 

57 

76 
63 

78 
46 

82 
59 

78 
62 

75 
53 

71 
48 

84 
52 

76 
62 

75 
63 

71 
51 

76 

47 

60 
58 

70 
64 

72 
61 

66 

49 

74 

48 

87 
61 

83 
65 

80 
61 

73 
53 

77 
47 

85   86 
60   65 


82   72 
58   50 


80   63   85 
49   47!  50 


80   82 
54   57 


78   82 
46   49 


79   81 
54   56 


75   78 
50   52 


79   63 

53   50 


75   79 
63   52 


56   57   59 


85   82  I  80 
55   58  I  59 


78 

64   48 


79   82   85 

50   52   51  I  55 


77   84 
61   54 


85   83 
63   65 


85   83 
55   60 


83   80 
59   57 


80   80 
61   61 


86   84 
60   62 


79   77   75 


75   73 
60   54 


82   78 
52   53 


76   76 
62   53 


76   73   72 
63   60   53 


82   77   73   82   75   75 
49   51   58  '  54   67   65 


72   80 
56   51 


76   80   80 
54   57   60 


SO   77   69 
54   55   61 


52   56   59 


65   83 

59   60 


76   73 
65   65 


80   74 
55   65 


81   81   75   80   81   76 
57   58   61   61   67   66 


72   68   79 
56   58   55 


66   78 
58   60 


67   76   78 
54   56   56 


75   79   80 
58   58   59 


80   79.7 
57   56.9 


67   73.2 
53   69.1 


78   77.5 
50   53.3 


79.3 
54.5 


79.4 
54.9 


80   76.0 
56  !  67.4 


74  '  79.1 
56   69.6 


75.6 
55.6 


79   80.2 
68   60.9 


66   79   79 


76   80   74   70   80   74 

53   52   53  ;  52   60   66   57   54   52 


78,6 
55.2 


73   67 
56   60 


77   69   64 
53   54   56 


75   76   67   79   79 
64   65   56   60   51 


70   69 
63   60 


54 

82   78   75   81   74   75   71 
63   63   55  I  56   57   61   59   65   61   55 


75   77 
42   46 


85 

88 

80 

78 

63 

66 

66 

66 

79 

76 

68 

76 

67 

62 

52 

52 

83 

78 

74 

72 

62 

66 

60 

54 

85 

78 

73 

71 

67 

70 

60 

55 

79   85 .  86 
47   49   52 


88 
54 

90 
57 

74 
59 

61 
52 

79 
53 

62 
55 

86  82  eo 

61   65   64 


81   81 
62   62 


85   82 
63   64 


78   80  I  78 


76   79   80   76   76 


55   50  i    57   57   53   62   66   57   52 


84   81 
64   63 


79   79 
54   57 


77   75 
67   56 


80   77 
60   64 


84   82   81 
60   62   61 


87   79   78   72 
61   70   68   61 


77   77 
58   54 


82   81 
57   55 


81   81 
50   53 


78   88 
57   57 


87   82 
65   67 


78   79   76   87 
65   60   64   60 


64   61   55   57   56   61   59 


74   76 
67   59 


79   80 
57   58 


55   56   58   60 


85   79   77 
65   68   68 


78   77   81   74   71 
65   59   61   57   60 


66   81 
57   59 


68   78.1 
55   57,0 


66   74.8 
54   57.0 


75   80.8 
57   58.0 


79   80.9 
54   55.7 


80   82.8 
56   61.3 


70   79,9 
52   60.9 


66   78.2 
51   59.4 


67   78.5 
52   61.5 


See  Reference  Nole3  Following  Slalion  Index 
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Continued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
AUGUST     1967 

Day  Of  Month 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

■  1 

10 

11 

12 

13 

14 

15    le 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3. 

1 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

80 

57 

80 
53 

86 

63 

83 
68 

85 
56 

80 
65 

81 
53 

78 
55 

82 
60 

73 
62 

75 

50 

69 
45 

74 
46 

75 
45 

78  81 
61  61 

86 
54 

80 
59 

80 

59 

62 

64 

74 

57 

74 
52 

71 
52 

77 
62 

'to' 

69 

79 
60 

71 
64 

56 

64 
56 

78 
54 

76 
54 

77.2 
55.2 

SALINA  3  M 

MAX 
MIN 

61 

84 
66 

83 
66 

83 
65 

83 
58 

80 
58 

79 
54 

83 
69 

80 
64 

76 
61 

71 
51 

74 
46 

76 

47 

79 
52 

81  86 
52  54 

84 
59 

81 
60 

75 
60 

76 
62 

76 
51 

61 

54 

73 
55 

70 

58 

79 
69 

76 
60 

74 
64 

72 
66 

76 

57 

77 
54 

76 
55 

78.3 
57.0 

SLIPPERY  ROCK  I  SSW 

MAX 
MIN 

8<> 
55 

81 
52 

86 
55 

83 
66 

83 
52 

79 
52 

80 
51 

76 

65 

83 
57 

77 
50 

74 
48 

70 
43 

74 
46 

76 
45 

I? 

83 
50 

85 
55 

84 
57 

62 
56 

79 
55 

77 
53 

76 

50 

77 
51 

76 
52 

71 
56 

76 
60 

68 
63 

65 
53 

65 
60 

80 
51 

79 
53 

77. 7 
52.8 

STOYSTOiJN 

MAX 
MIN 

75 
59 

74 
55 

77 
56 

78 
63 

75 
59 

73 
53 

72 
53 

75 
63 

76 
58 

69 
60 

65 
51 

66 
46 

68 
46 

66 
46 

72 
48 

76 
50 

78 
52 

75 
68 

74 

58 

68 

58 

70 
51 

69 
52 

74 
55 

64 
54 

56 
55 

74 
58 

70 
63 

65 
62 

63 
54 

73 
63 

73 
53 

71.1 
54.3 

UNIONTO^N 

MAX 
MIN 

82 
67 

86 
61 

84 
68 

82 
67 

80 
64 

80 
68 

81 
56 

84 
60 

82 
65 

76 
66 

73 

58 

75 
52 

76 
60 

79 
51 

81 
53 

85 

57 

82 
64 

80 
63 

77 
64 

60 
66 

77 

54 

81 
55 

79 
59 

70 
63 

82 
64 

61 
66 

72 
68 

72 
69 

79 
59 

81 
56 

76   79.2 
58   60.4 

WAYNESBJRG  1  E 

»     •     • 

MAX 
MIN 

80 
62 

84 
60 

88 
60 

83 
67 

83 
61 

82 
57 

81 
65 

80 
65 

87 
61 

80 
65 

77 
63 

72 
49 

75 
46 

77 
4t 

79 
49 

83 
60 

88 
63 

87 
61 

79 
60 

79 
60 

79 

50 

77 
50 

62 
53 

76 
55 

72 
56 

84 
68 

75 
66 

75 
68 

69 
52 

80 
52 

81 
53 

79.8 
66.0 

NORTHWEST  PLATEAJ   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

7* 
50 

80 
47 

79 
64 

78 
56 

71 
49 

73 
50 

72 
49 

75 
58 

70 
61 

67 
55 

63 
46 

68 
37 

72 
39 

74 
47 

76 
46 

78 
50 

79 
59 

75 
60 

74 
63 

70 
55 

69 
51 

69 
49 

70 
44 

65 
51 

68 

57 

70 
59 

71 
63 

61 
62 

74 
54 

70 
53 

59 
39 

71.* 
61.7 

BRADFORD  4  W  RES 

MAX 
MIN 

78 
55 

82 

45 

81 
63 

78 
60 

73 
51 

75 
50 

75 
49 

77 
54 

76 
60 

70 
68 

65 
54 

70 
37 

73 
42 

74 
47 

78 

44 

60 
48 

79 
55 

79 
54 

73 
61 

71 

57 

71 
62 

70 
48 

70 
42 

70 
41 

69 
59 

72 

58 

70 
62 

66 
50 

75 
56 

75 
49 

70 
49 

73.7 
51.9 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 

MAX 
MIN 

81 
56 

85 
49 

85 
66 

84 
65 

84 
64 

78 
58 

78 
52 

80 
55 

71 
61 

74 
60 

74 
51 

74 
43 

76 

44 

76 
47 

80 
46 

82 
50 

82 
56 

82 
56 

60 
59 

73 
63 

74 
54 

79 

50 

78 
50 

71 
55 

74 
60 

74 
61 

72 
64 

67 
55 

78 
55 

78 
50 

77 
55 

77.5 
55.1 

CLARION  3  5W 

MAX 
MIN 

80 
56 

86 
49 

86 
64 

85 
65 

79 
52 

81 

64 

78 
51 

82 
55 

75 
61 

72 
57 

71 
48 

75 

42 

77 
46 

78 
48 

82 
48 

85 
52 

83 
56 

82 
66 

78 
59 

76 
62 

76 
54 

78 
51 

74 
49 

70 
56 

77 
58 

75 
60 

73 
62 

68 
53 

79 
53 

79 

50 

70 
61 

77,7 
54.1 

CLERMONT  «.  m 

MAX 
MIN 

79 
55 

80 
40 

82 
62 

82 
67 

78 
60 

75 
49 

76 
45 

77 
51 

79 
55 

72 
55 

74 
54 

71 
36 

74 
44 

76 
41 

80 
40 

82 

45 

80 
56 

80 
52 

78 
59 

74 
66 

73 
50 

75 
46 

72 

44 

71 
46 

69 
46 

70 
58 

72 
62 

68 
48 

77 
52 

76 
45 

72 
52 

76.6 
50.1 

CONNEAUTVILLE 

MAX 
MIN 

78 
59 

85 
51 

81 
65 

79 
60 

75 
52 

76 
47 

74 
60 

80 
58 

81 
58 

77 
61 

67 
53 

71 
40 

76 
43 

77 
45 

82 

50 

83 
51 

62 
59 

79 

60 

77 
62 

73 
60 

75 
54 

70 

72 
44 

73 
52 

72 

56 

77 
55 

70 
63 

66 
53 

79 
50 

75 

54 

63 
52 

75.6 
53.8 

CORRY 

MAX 
MIN 

77 
59 

82 
49 

80 

63 

80 
61 

74 
54 

76 
48 

72 
61 

80 

59 

74 
59 

75 
59 

68 
53 

72 
41 

76 

44 

76 

46 

81 

49 

82 
51 

82 
59 

79 

60 

76 
62 

72 
60 

74 
50 

70 
49 

75 
44 

74 
51 

70 

60 

73 
58 

72 
54 

63 
50 

78 
54 

75 
52 

69 
52 

75.0 
53.6 

COUOERSPORT  5  NW 

MAX 
MIN 

76 
52 

80 
47 

81 
63 

79 
59 

74 
47 

74 
42 

76 
44 

76 
64 

72 
68 

71 
54 

66 

47 

68 
35 

70 
40 

75 
44 

77 
42 

91 
46 

79 
64 

79 
53 

73 

60 

73 
68 

72 
52 

73 
46 

68 
38 

63 
42 

66 
55 

67 
56 

70 
61 

65 
47 

76 

47 

75 
48 

64 
47 

73.2 
49.6 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
58 

85 
53 

82 
66 

82 

64 

79 
58 

78 
59 

77 
64 

81 
68 

70 
65 

70 
57 

67 
62 

73 

44 

76 

48 

75 
51 

80 
52 

83 
56 

82 
61 

79 
63 

76 
64 

75 
59 

73 
55 

74 
62 

69 

50 

64 
57 

73 

58 

68 
61 

69 
57 

60 
54 

77 
56 

74 

56 

64 
44 

74.6 
56.1 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

85 
61 

91 

56 

88 
69 

86 

54 

84 

54 

86 
55 

87 
60 

86 
64 

79 
62 

76 

54 

76 
48 

80 
52 

82 

54 

85 

54 

88 
58 

87 
62 

85 
52 

81 
64 

82 
66 

60 
56 

83 
56 

77 
63 

77 
63 

80 
61 

79 
63 

82 
66 

76 
56 

83 
56 

84 
54 

81 
56 

82.5 

57.7 

ERIE  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

77 
58 

86 
58 

81 
66 

76 
62 

72 
67 

76 
55 

76 
67 

76 
65 

78 

65 

69 
61 

69 
61 

71 
48 

73 
51 

75 
53 

SO 
59 

82 
69 

82 
67 

80 
67 

76 
66 

72 
61 

74 
59 

71 
56 

70 
51 

74 
57 

72 
61 

77 
63 

72 
56 

68 
56 

76 
56 

74 
59 

64 
48 

74.8 
68.3 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

85 
69 

92 
66 

88 
72 

90 
69 

80 
60 

84 
57 

78 
62 

88 
62 

83 
68 

79 
60 

71 

54 

75 
45 

78 
54 

84 
48 

87 
46 

94 
50 

87 
47 

86 
65 

84 
66 

82 

64 

60 
59 

77 
53 

63 
62 

76 
64 

83 
60 

76 
66 

82 
68 

70 
59 

64 
52 

60 
55 

74  1  81.9 
54   57.9 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

8* 
58 

82 
51 

85 
60 

85 
64 

84 
65 

77 
54 

81 
53 

75 
58 

84 
62 

80 
61 

73 
50 

70 

44 

75 
47 

79 
50 

79 

50 

83 
53 

66 

68 

65 
68 

64 
60 

79 
62 

70 
55 

77 
53 

75 
47 

77 
56 

70 
60 

80 
60 

73 
64 

74 
55 

66 
54 

80 
52 

79  '  76.4 
52  ;  55.4 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

84 
60 

88 
52 

86 

67 

85 
63 

83 
61 

84 
52 

80 
64 

87 
60 

83 
62 

75 
57 

75 

50 

79 
40 

82 

47 

81 

47 

85 

50 

85 
53 

86 
59 

84 
59 

61 
65 

78 
62 

79 
53 

78 
50 

80 
46 

75 
57 

78 
53 

77 
60 

78 
64 

73 
55 

84 
50 

83 

62 

74 
53 

81.0 
54,9 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 
MIN 

89 
66 

78 
62 

85 
69 

83 
61 

82 
52 

76 
46 

78 
52 

75 
57 

84 
62 

80 
58 

68 

50 

79 

47 

76 

46 

76 

45 

It 
52 

83 
52 

83 
65 

84 
64 

82 
64 

79 
60 

75 
53 

77 
51 

71 

47 

75 
46 

72 
53 

73 
57 

76 
62 

73 
54 

69 
48 

80 
53 

74 
53 

77.6 
54.2 

KANE  1  NNE 

MAX 
MIN 

80 
55 

78 
42 

82 

47 

82 

60 

79 
60 

74 
50 

75 

45 

75 
52 

78 
68 

73 
58 

70 
52 

67 
36 

71 
41 

74 
42 

75 
42 

78 
46 

80 
49 

79 
52 

60 
61 

74 
59 

73 
49 

72 

46 

72 
41 

71 
46 

tl 

68 
56 

70 
62 

71 
50 

61 
53 

75 
47 

75 
47 

74.2 
50.1 

MEADVILLE  1  S 

MAX 
MIN 

82 

60 

79 
62 

86 
55 

82 
61 

82 
56 

81 

49 

81 

50 

73 

56 

82 
61 

78 
58 

68 
49 

68 
42 

73 

43 

75 
47 

78 
49 

82 
52 

83 
64 

84 
59 

81 
64 

81 
59 

80 
52 

76 
51 

70 
48 

75 
49 

72 

60 

74 
59 

76 
62 

71 
54 

65 
51 

80 

51 

75 
52 

77.2 
53.7 

MERCER 

MAX 
MIN 

78 
55 

85 
53 

85 
67 

82 
65 

76 
52 

78 
62 

73 
54 

83 
61 

79 
64 

77 
58 

68 
47 

73 
41 

76 
47 

77 
47 

81 
50 

82 
63 

83 
60 

61 

j 

81 
65 

73 
51 

75 
49 

70 
57 

75 
57 

72 
61 

73 
57 

66 
56 

79 
52 

78 
53 

70 
52 

76.7 
64.7 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

82 
58 

79 

50 

84 

50 

84 
62 

82 
64 

77 
53 

79 
53 

77 

54 

80 
58 

76 
69 

71 
51 

69 
44 

76 

44 

77 
48 

77 
49 

82 

50 

85 
54 

82 

58 

81 
58 

77 
61 

76 
55 

75 
53 

75 
45 

75 

46 

i  68 
58 

74 
69 

71 
61 

69 
52 

64 
64 

76 
50 

76 
51 

76.6 
53.3 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

82 

57 

78 
46 

85 

50 

84 
60 

80 
52 

75 
49 

79 
49 

74 
51 

83 

57 

76 
57 

71 
47 

68 
40 

74 
42 

76 

45 

76 
46 

81 
46 

82 
51 

82 
55 

82 
58 

78 
53 

74 
51 

1  "■ 

1  '° 

71 
42 

75 
43 

70 
68 

74 
68 

65 
54 

70 
j  ^^ 

63 
55 

79 
48 

75 
51 

76.0 
60.7 

WARREN 

MAX 
MIN 

81 
60 

87 
48 

84 
66 

84 
63 

77 
66 

81 
53 

77 
53 

81 
61 

75 
64 

73 
57 

70 
54 

75 

45 

78 
49 

79 
52 

82 
51 

84 
64 

84 
60 

83 
55 

i" 

74 
61 

76 
54 

72 
53 

76 
46 

73 
51 

72 
61 

74 
55 

71 
60 

63 
54 

80 
55 

78 
52 

66 
50 

1  77.0 
55.3 

See  Reference  Notes  FoUowing  Station  Index 
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EVAPORATION  AND   WIND 


PINNtri  VANI* 


DAT  OlMoaUi 

l-f 

1 

1 

3 

4 

s 

6 

T 

s 

9 

10 

11 

11 

13 

14 

IS 

la 

1» 

11 

11 

to 

11 

12 

23 

14 

u 

It 

27 

It 

It  10 

11 

POCOnO  H0UNT«1>IS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

EVAP 

WIND 

MAX 

MIN 

.20 
32 
82 
5« 

.22 
♦  J 

82 
57 

.29 
82 

80 
58 

.16 
61 
79 
62 

.16 
53 

81 
60 

.12 
33 
76 
55 

.25 

43 
81 
54 

.14 
42 
76 
55 

.17 
65 

SO 
60 

.14 

57 
74 
61 

.23 
58 

77 
51 

.22 

49 
76 
51 

.13 

37 
73 
52 

.10 
30 
68 
52 

.16 
25 
77 
56 

.21 
24 
64 
53 

.19 
24 
65 
55 

.19 
34 

81 

57 

.16 

42 
83 

58 

.15 

40 
60 
62 

.06 
31 
70 
59 

.10 
26 
71 
55 

.23 

54 

60 
54 

.19  .06 

41   67 

72   60 
51   51 

19 
51 

57 

.01 

23 

63 
96 

.07 
51 
72 
59 

.u 

70 
70 
55 

•  It 
41 
76 
54 

.11 
42 
76 

54 

♦  ••♦• 

1141 
79.6 
99.6 

«    •    • 
SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

LANDISVILLE  ?  1W 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.17 
U 
93 
66 

.21 
13 
94 
67 

.17 
29 
91 
71 

.28 
24 
89 
71 

.34 

4 

92 

67 

.10 
19 
84 
64 

.20 
8 

95 
65 

.11 

a 

83 

66 

.13 

7 
92 
68 

.17 
26 

91 
69 

.25 

30 
89 
62 

.20 

n 

.10 
17 
86 
60 

.14 

9 

73 

58 

9 
91 
59 

's 

93 

61 

92 
63 

.19 

4 
71 
69 

.19 

9 
94 
68 

87 
69 

.07 

4 

82 

65 

.04 

2 
76 
59 

.19 

7 
90 
64 

.12 

30 
70 
60 

.02;  .01 

491   6 
64   66 
99   62 

.06  .07 

u!    7 

79   82 

66   64 

.09  .17  .12 
29,   9    9 
62   90   90 

62   99   99 

4.34B 

406 
65.2 
63.6 

•    •    • 

CENTkAL  MOUNTAINS   07 

1    1 
1 

BELLEFONTE  »  S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.22 

5* 

a6 

63 

.21 
31 

90 
65 

.24 
6* 
87 
6A 

.24 
42 
92 
62 

.25 

45 
90 
67 

.20 
23 
92 
64 

.15 
23 

90 
63 

.15 
32 

63 
63 

.24 
50 
88 
66 

.13 

60 
83 
63 

.21 

52 
82 
59 

.22 
22 

SO 
57 

.18 
21 
85 
57 

.11 
17 
72 
55 

.16 
25 
87 
56 

.21 

20 
89 
60 

.15 

27 
87 
61 

.29 

32 
85 

63 

.19 

45 
87 
64 

.16 
61 
81 
65 

.09 
36 
77 
60 

.14 

40 
78 
62 

.22 
42 
64 
59 

.12 

44 
72 
58 

.091  .02  .04 
37   19   13 
63   68   73 
56   56   62 

1    1 

.10  .19   •   .!<•  4.94 
59   91   •    83  U06 
79   74   .    87  82.2 
96,  56   -    59  60.8 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

CONFLUENCE  1  Si*  D«M 

EVAP 
WIND 

.18 
26 

.16 
22 

.11 

* 

.15 
35 

.15 

22 

.20 
22 

.14 
18 

.14 
9 

.17 
15 

.04 
20 

.16 
54 

.14 
30 

.11 
19 

.17 

14 

.14 
11 

.14 
6 

.16 
5 

.11 
7 

.01 
23 

.15 

20 

.15 
18 

.09 

5 

.12 
18 

* 
21 

* 
18 

.21 

6 

.06 
6 

.07  .09  .16  .15  3.8) 
37   55   33    7   604 

FORD  CITY  4  S  JAM 

EVAP 
WIND 

.17 
♦  2 

.2'> 
29 

.18 
23 

.18 
48 

.28 

52 

.19 
42 

.11 
16 

.18 
9 

.17 
26 

39 

.19 

74 

.14 
12 

.15 
20 

.11 
20 

.17 
19 

.15 
21 

.16 
2 

.14 
22 

.09 
28 

.02 
35 

.29 
28 

.10 
17 

.17 
36 

.12 

47 

.10 
34 

13 

22 

.09 
37 

.03 
67 

.13 
6 

56 

4.65B 
944 

•    •    • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

JAMESTOWN  2  Nw 

EVAP 
WIND 

.l* 
U 

.27 
23 

.15 
26 

22 

.18 
32 

.18 
18 

.18 
18 

.06 
13 

"^ 

.03 
36 

.13 
38 

.06 
29 

.27 
27 

.17 
19 

.18 

to 

.19 
2! 

.14 

.14  .03  .17  .07 

6|   23|   16J   2 

.19 

29 

.06 
28 

.18 
37 

•  09 

5 

.04 

.03 

.12 
65 

.01 
23 

.16 
13 

.07 
45 

3.948 
716B 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day  Ol  Month 

isi 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

^  < 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
71 

72 
71 

73 
71 

73 
67 

71 
59 

72 

70 

71 
70 

72 
70 

71 
71 

71 
70 

70 
70 

70 
66 

69 
56 

70 
68 

71 
68 

72 
70 

73 
71 

73 
72 

73 
71 

73 
71 

73 
71 

72 
70 

70 
67 

59 

67 

70 
58 

71 

59 

70 
59 

69 
57 

70 
66 

70 
57 

67 
62 

71.1 
69.0 

LANDISVILLE  2  NW 

2     INCHES 

8  AM 

70 

70 

70 

70 

73 

72 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

58 

70 

■ 

STATE  COLLEGE  2 

2    INCHES 

MAX 

MIN 

83 
69 

80 
69 

81 
71 

82 

71 

83 

70 

82 
59 

80 
59 

81 
70 

75 
71 

76 
59 

75 
65 

75 
63 

70 
54 

77 
52 

78 
65 

78 
66 

78 
58 

79 
68 

75 
68 

74 
69 

73 
55 

76 
55 

71 
67 

57 

64 

68 
64 

70 
66 

71 
67 

71 
54 

75 
66 

73 
64 

69 
64 

75.7 
66.8 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

SO 
70 

79 

70 

80 
72 

80 
72 

81 
71 

80 
70 

77 

70 

79 
70 

76 
71 

76 
70 

74 
55 

75 
65 

70 
66 

75 
54 

75 
56 

75 
57 

76 
69 

77 
59 

74 
59 

73 

70 

72 
67 

75 
55 

71 
57 

57 
55 

68 
54 

70 
55 

71 
57 

70 
65 

73 
56 

72 
66 

59 
55 

74.5 
67.7 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

76 
71 

75 
71 

76 
72 

77 
73 

77 
73 

75 
72 

76 
72 

76 
72 

74 
73 

73 
71 

72 
69 

72 
67 

70 
57 

72 
66 

73 
68 

73 
59 

74 
70 

74 

70 

73 
70 

72 

70 

71 
68 

72 
58 

71 
69 

59 
55 

58 
56 

69 

57 

70 
68 

69 
66 

71 
57 

70 

57 

59 
57 

72.5 
69.2 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

74 
71 

73 
71 

74 
72 

74 
73 

76 
73 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

72 
71 

72 

70 

70 
69 

70 
58 

70 
56 

71 
69 

71 
69 

72 
70 

72 
71 

72 
71 

71 
70 

71 
59 

70 
59 

70 
69 

69 

67 

57 
65 

68 
67 

69 
68 

59 
57 

59 
67 

69 
57 

69 
58 

71.3 
69.6 

15    INCHES 

MAX 
MIN 

72 

71 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

74 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

72 
70 

70 
69 

70 
59 

59 
68 

70 
59 

70 
69 

70 
70 

71 
70 

71 
70 

71 

70 

70 
69 

70 
59 

70 
69 

69 
58 

58 
57 

68 
57 

59 
68 

69 
67 

58 
57 

68 
68 

58 
68 

70.5 
69.6 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

71 
70 

71 
71 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

72 

72 

72 

71 

72 

71 

72 
71 

71 
70 

70 
69 

69 
69 

69 

58 

59 
69 

59 
59 

70 
59 

70 
70 

70 
70 

70 
70 

70 
69 

70 
69 

70 
59 

59 
68 

68 

57 

57 
57 

58 
67 

68 
67 

68 
57 

58 
57 

68 
68 

69.9 
69.3 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB 


LANDISVILLE    2    NW 


STATE   COLLEGE    2 


MAX   AND   MIN   FOR   2*   HOURS    ENDING  AT   "'ON'?"!"    ^^g   CLASSIFIED  AS   CONOTTON  GRAVELLY   LDAM.    GROUND  COVER.      RYEGRASS 
I'^'Lu.T^To's.    MoSe6   sISE^r^liEsi^H'lEATo^.^NlTRiMENTATION.      TAYLOR  RECORDING   THERMOMETER. 

„„^    .r,   Tuc   urcT        ^OTL    TYPE,       DUFFIELD  CLAY   LOAM.      GROUND  COVER.       PERMANENT    BLUEGRASS    500 

-  l^T.  fs   ^?r?UPPET^^  1'hI%^   '^V?^»,s'°'\.lT^e.^'li^.      WESTON   ELKTRK    SOIL   THERMOMETER. 

-  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  H4GFRST0WN  SILT  LOAM.  GROUND  COVER.  KENTUCKY  BLUEGRASS 
lir.\Z.r.^To\  ^%'^  rihllelrl  !5^\Td^;-.n?S^^."?^4trS^I?S::.'%PP«^ONSTANTAN  thermocouple  on  RECORDI^« 
POTENTIOMETER. 
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STATION  INDEX 


.^ 

Z 

0 

OBSERVAnON 

6 

22 

U 

S^ 

Q 

TIME  AND 

ss 

O 
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8A 
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03 
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03 
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15 
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5P 

5P 
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LEBANON  3  SW 

15 

40  19 

76  28 
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6A 

BA 

MARRY  KRALL 

LEHIGHTON 

4934 

02 

CARBON 

40  50 

75  43 
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H 

GOODWIN  S.  OEFREHN 

LE  ROY 

41  41 

76  43 

1040 

8A 

LEAHON  M.  BAUMAN 

LEWIS  RUN  3  SE 

4984 

10 

MC  KEAN 

41  50 

78  39 

1740 

7A 

: 

RUSSELL  LINEMAN         I 

LEWISTOWN 

4992 

06 

MIFFLIN 

40  35 

77  35 
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7A 

:  H 

AMERICAN  VISCOSE  CO.    ' 

LOCK  HAVEN 
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CLINTON 

16 

41  08 

77  25 
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7A 

HARRIS  W.  BITNER 

LOCK  HAVEN  2 
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07 

CLINTON 

16 

41  08 

77  27 
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HUGH  F.  PARKER          i 

LONG  POND  2  W 
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01 

MONROE 

*I  03 
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7A 

THOMAS  MECKES 

LYNCH 
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79  03 
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7A 
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MADERA 
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07 

CLEARFIELD 

16 

40  50 

78  26 
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7A 

7A 

: 

MRS.  JULIA  J,  SHOFf     1 

MAHAFFEY 
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CLEARFIELD 

16 

ftO  53 

78  4ft 
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KENNETH  E.  BUSH 

MAPLE  GLEN 

5368 

MONTGOMERY 

40  11 

75  11 
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FRANCES  E.  SCHEIBNER 

MAPLETON  DEPOT 

5381 

08 

HUNTINGDON 

40  2ft 

77  56 

5B0 

7A 

MRS.  1.  S.  BUCHANAN 

MARCUS  HOOK 

5390 

03 

DELAWARE 
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12 

HID 
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SUN  OIL  CO. 
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01 
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5654 

10 

MERCER 

ftl  Ift 

80  15 

1250 

C 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS     i 

HERCERSeuRG 

5662 

FRANKLIN 

12 

39  50 

77  54 

8a|   8A{ 

MRS.  NORA  KANE 

HERWINSBURG 

5675 

01 

MONROE 

ftO  58 

75  28 

985 

c 

ARTHUR  A.  SMITH         | 

MEYERSOALE  1  W 

56  66 

SOMERSET 

IT 

39  ft5 

79  02 

1960 

1   9A 

ETC  SNYDEfi            1 

MILAN  1  N 

5731 

05 

BRADFORD 

15 

ftl  56 

76  31 

770 

b 

JOHN  MACAFEE 

MILANVILLE 

01 

WAYNE 

75  04 

760 

7A 

CHARLES  W.  DAVIS        I 

MILLERSBURG  2  E 

05 

DAUPHIN 

15 

ftO  32 

76  55 

c 

RUSSELL  SHEPLEY         1 

MILLMEIM 

5790 

CENTRE 

15 

40  53 

77  29 

1079 

NEVIN  E.  BOWERSOX 

MILLVILLE  2  SW 

5817 

05 

COLUMBIA 

15 

75  3ft 

860 

7A 

7A 

KENNETH  LEIGHOW 

MONTGOMERY  L  AND  D 

5902 

09 

BEAVER 

11 

*0  39 

80  23 

692 

5P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS     ! 

MONTROSE 

5915 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

ftl  50 

75  52 

1560 

7A 

7A 

:  H 

RALPH  TAYLOR 

MORGAN TOWN 

5955 

BERKS 

15 

40  09 

BA 

8A 

PA.  TURNPIKE  COMM.      i 

MT  GRETNA  2  SE 

6028 

0; 

LANCASTER 

15 

40  1ft 

76  26 

670 

MID 

MII> 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

MOUNT  UNION  1  N 

05 

MIFFLIN 

77  53 

820 

: 

MT.  UNION  WATER  WORKS   . 

MUHRYSVILLE 

WESTMORELAND 

40  26 

79  ft2 

900 

c 

OAVID  C.  SHAW           1 

MYERSTOWN 

6126 

03 

LEBANON 

1* 

*0  22 

75  18 

480 

8A 

MRS. KATHLEEN  WANDELL 

NATRONA  LOCK  4 

6151 

ALLEGHENY 

40  37 

79  ft3 

800 

7* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NESHAMINY  FALLS 

*0  09 

74  57 

60 

MID 

PHIUA.  SUB.  WATER.  CO.  '. 

NEW  CASTLE  1  N 

6233 

09 

LAWRENCE 

*1  01 

80  22 

B25 

SP 

7A 

; 

LEWIS  W.  HAMILTON 

NEWELL 

6246 

09 

FAYETTE 

10 

*0  05 

79  5* 

80S 

12H 

12H 

GENERAL  CHEMICAL  CO. 

NEW  PARK 

6289 

04 

YORK 

1* 

39  Aft 

76  30 

780 

6P' 

CLINTON  J.  ALLEN 

NEWPORT 

6297 

05 

PERRY 

40  29 

77  08 

400 

7A 

tA    1  H 

MBS.  FRANCES  K.  FRY     1 

NEW  STANTON 

6310 

WESTMORELAND 

*0  13 

79  36 

1040 

MIO 

MIO 

PA.  TURNPIKE  COMM.      1 

NEW  TRIPOLI 

6326 

02 

LEHIGH 

1ft 

75  45 

570 

6f> 

FRED  C.  OSWALD 

NOBRISTOWN 

MONTGOMERY 

1ft 

40  07 

75  21 

75 

MIO 

BA 

BOROUGH  OF  NQRRISIOWN   1 

NORTH  EAST  2  SE 

6  396 

10 

ERIE 

*2  12 

79  49 

1050 

9A 

I 

ELLSWORTH  WEAVER 

NORTH  PHILADELPHIA  AP 

6419 

03 

ftO  05 

75  01 

100 

fc 

AIRPORT  GUARDS 

ORWELL  2  NW 

BRADFORD 

15 

41  55 

76  18 

1340 

BA 

[ 

ELMER  T.  MOORE 

PALM 

MONTGOMERY 

40  26 

75  32 

365 

BA 

FRED  C.  ESCHBACH 

PALMERTON 

6699 

02 

CARBON 

' 

*0  ft« 

75  37 

410 

HID 

9A 

"f 

NEW  JERSEY  :iNC  CO. 

PARKER 

6721 

09 

ARMSTRONG 

1 

ftl  05 

79  41 

lUO 

7A 

LOUIS  A.  MALARKEY 

PARKER  1  E 

6724 

10 

CLARION 

1 

ftl  06 

79  40 

1100 

P 

JOHN  £.  LIVEfMORE 

PAUPACK  2  WNW 

6762 

PIKE 

41  2* 

75  1* 

1360 

BA 

Miss  L.  ^lETIERLEIN 

IPHIL  DREXEL  INST  TECH 

0! 

1* 

39  57 

75  11 

30 

MIDI  MID 

FRANCIS  K.  DAVIS.  JR. 

PHILADELPHIA  wB  AP 

6889 

PHILADELPHIA 

5 

39  53 

75  15 

mid!  mid 

t  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PMILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHILADELPHIA 

6 

39  57 

75  10 

PMILA.  ELECTRIC  CO. 

01 

40  5ft 

78  05 

1916 

MID  MID,    C  m 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

PMOENIXVILLE  1  E 

6927 

CHESTER 

1ft 

*0  07 

75  30 

105 

5Pl  HID    C 

PHILA.  SUB.  WATER  COMM,, 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

5993 

ALLEGHENY 

80  13 

1131 

MID 

MIDI 

:  "-* 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

'PITTSBURGH  W8  CITY 

5997 

09 

ALLEGHENY 

11 

40  27 

BO  00 

HID 

MIO 

U,S.  WEATHER  BUREAU 

PITTSFIELO  9  WSW 

7000 

10 

WARREN 

41  47 

79  32 

1600 

9A 

MRS.  ERNA  06R0K 

PLEASANT  MOUNT  1  W 

7029 

01 

WAYNE 

41  ft* 

75  27 

1800 

7A 

7; 

Z    H 

WILLIAM  POLIVKA 

PORT  CLINTON 

7116 

02 

SCHUYLKILL 

1* 

40  35 

75  02 

450 

7A 

MRS.  ADA  E.  RARICK 

POTTSVILLE 

7151 

02 

SCHUYLKILL 

1* 

40  42 

76  11 

690 

BA 

LLOYD  E.  WELLEB 

PHOMPTON  0AM 

7195 

WAYNE 

41  35 

75  20 

1225 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS  1 

PUNXSUTAWNEY 

JEFFERSON 

*0  57 

79  00 

1300 

CARL  E.  ROTOLO 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

7229 

09 

ARMSTRONG 

40  55 

79  17 

1270 

BA 

BA 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUAKERTOWN 

7239 

BUCKS 

75  20 

490 

5P 

^*l      L 

DENNIS  K.  FLUCK 

POTTER 

ftl  52 

2220 

7a]    i 

MRS.  RACHEL  LANGAN 

(READING  WB  CITY 

7318 

03 

BERKS 

1ft 

ftO  20 

75  58 

266 

MID 

MID 

|:  M  JJU.S.  WEATHER  BUREAU     j 

RENOVO 

7409 

OT 

Clinton 

15 

ftl  19 

77  45 

710 

7A 

7A 

MRS  HELEN  M.  CHOMA 

RENOVO  5  5 

01 

CLINTON 

16 

*l  I* 

77  45 

2033 

: 

PA  DEPT  FORESTS-WATERS 

RIDGWAY 

41  25 

78  45 

1360 

8A 

BA 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 

ROCHESTER  1  N 

BEAVER 

40  ft3 

80  18 

900 

: 

DEOUESNE  LIGHT  CO. 

RUSHVILLE 

7727 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

41  47 

76  07 

870 

7A 

r 

CARL  K0PAT2 

RUSSELL 

7729 

IC 

WARREN 

ftl  56 

79  08 

1260 

9A|    1 

ALEXANDER  RITCHIE 

SAFE  HARBOR 

7732 

03 

LANCASTER 

39  55 

76  23 

270 

S.M.  WATER  POWER  CORP. 

SAGAMORE  1  S 

7739 

INDIANA 

79  14 

7A 

MRS  JOHN  W  FLEMING 

SALINA  3  H 

7782 

09 

WESTMORELAND 

40  31 

79  33 

1109 

SAXTON 

7846 

BEDFORD 

40  12 

78  15 

780 

8A 

P 

MRS.  ALVERTA  L.  HOLMES 

SCANDIA  1  E 

7955 

10 

WARREN 

ftl  55 

79  02 

2100 

I 

MRS,  MYRTLE  WINERITES 

SCMENLEY  LOCK  5 

ARMSTRONG 

*0  *1 

79  ftO 

783 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FSCRANTON 

7902 

41  25 

75  40 

746 

TAJ    ( 

U.S,  POST  OFFICE 

SELLERSVILLE  2  NW 

7938 

ftO  23 

75  20 

530 

P 

SELLERSVlLLE  WATER  CO. 

SHADE  GAP 

7965 

OE 

HUNTINGDON 

40  11 

77  52 

920 

fc 

MRS.  HELEN  H.  PYLE 

SHAMOK 1 N 

ftO  ftB 

76  33 

770 

BAl    1 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

SHEFFIELD  5  W 

8026 

10 

WARREN 

41  42 

79  08 

'      i 

WILBUR  fi.  NOROIN 

SHIPPENSBURG 

8073 

15 

ftO  03 

77  31 

580 

5P 

5P 

SHIPPENSBURG  ST  TCH  COL 

SINNEMAHONING 

8145 

07 

16 

41  19 

7B  05 

790 

7A 

MRS.  FRANCES  CALDWELL 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 

8184 

BUTLER 

41  Oft 

SO  04 

1250 

BA 

M 

CHARLES  F.  BARNES 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

8190 

10 

MC  KEAN 

ftl  ft8 

78  27 

1510 

: 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

SOMERSET  FAIRvlEW  ST 

8244 

09 

SOMERSET 

n 

ftO  01 

79  05 

2140 

7A 

HOWARD  G,  PECK 

SOUTH   CANAAN  1  NE 

6275 

41  31 

75  24 

1400 

EUGENE  M.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

04 

FRANKLIN 

12 

39  51 

77  30 

1520 

TA 

PA,  DEPT.  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

6379 

YORK 

15 

39  52 

75  52 

470 

8A 

r 

P,  H.  GLATFELTER  CO. 

•STATE  COLLEGE 

6449 

CENTRE 

16 

77  52 

1175 

TA 

PA,  STATE  UNIVERSITY 

STATE  COLLEGE  2 

40  48 

77  52 

1180 

PA,  STATE  UNIVERSITY 

STILLWATER  0AM 

8491 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

4]  41 

75  29 

1645 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STOYSTOWN 

8560 

40  05 

78  57 

1800 

VERNON  mONG 

STRAUSSTOWN 

8570 

03 

BERKS 

14 

40  29 

76  11 

600 

8A 

JACOB  KLAHR 

STRONGSTOWN 

8589 

09 

INDIANA 

ftO  33 

78  55 

1880 

. 

MARRY  F.  BENNETT 

STR0UDS8URG 

8596 

MONROE 

ftl  00 

75  11 

480 

5P 

I 

HARRY  R.  COULTER 

STUMP  CREEK 

8610 

JEFFERSON 

ftl  01 

78  50 

7A 

HARRY  M  TRAVIS 

SUNBURV 

6666 

NOR THUMB LAND 

1! 

ftO  51 

75  48 

44  ( 

7A 

7A 

; 

JOHN  W.  NEWMAN 

SUSQUEHANNA 

8692 

ftl  57 

75  36 

7A 

[ 

MRS.  LAURA  A.  BENSON 

ftl  17 

76  08 

1340 

t 

MRS.  ELIZABETH  COSSLETT 

TAMAOUA 

02 

SCHUYLKILL 

14 

*0  ft7 

75  59 

925 

r 

RONALD  YURCHAt 

TAMAOUA  4  N  DAM 

8763 

02 

75  59 

1120 

7A 

c 

PANTHER  VALLEY  WTR.  CO. 

TIONESTA  2  SE  DAM 

8973 

FOREST 

ftl  29 

79  25 

1200 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TITUSVlLLE 

CRAWFORD 

ftl  38 

79  40 

1550 

' 

PA.  ELECTRIC  CO. 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

6868 

10 

CRAWFORD 

41  38 

79  42 

1220 

BA 

BA 

CITY  OF  TITUSVILLE 

T08YHANNA 

8693 

01 

MONROE 

ftl  11 

75  25 

1950 

5P 

: 

MRS.  JULIA  GRADY 

TOWANDA  I  ESE 

9905 

06 

BRADFORD 

15 

ftl  ft5 

7*5 

7A 

LEVERN  ROOT 

TROY 

8959 

BRADFORD 

15 

ftl  ft? 

76  47 

1100 

BA 

EUGENE  HART SOCK 

TUNNEL TON 

9989 

INDIANA 

ftO  27 

890 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

TURTLEPOINI  4  NE 

9002 

10 

MC  KEAN 

41  54 

78  16 

1540 

j 

ROBERT  D.  STRAIT 

TYRONE  ft  NE  BALD  EAGLE 

902* 

08 

BLAIR 

ftO  43 

78  12 

1020 

7A 

t 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

9042 

10 

ERIE 

41  5ft 

79  49 

1400 

7A 

t 

HAROLD  w,  HAMMOND 

UNIONTOWN 

9050 

09 

FAYETTE 

39  54 

1040 

6P 

MM.  W.  MARSTELLER 

VANOERGRIFT 

9128 

09 

WESTMORELAND 

ftO  35 

79  33 

800 

7A 

UNITED  ENG.  *  FNDRY.CO. 

VIRGINVILLE 

9195 

03 

BERKS 

1* 

40  31 

75  52 

350 

BA 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

WARREN 

9299 

WARREN 

ftl  51 

79  08 

1280 

7P 

7A 

GILBERT  H.  REIER 

WASHINGTON 

9312 

09 

WASHINGTON 

ftO  11 

80  14 

1200 

PA,  DEPT.  HIGHWAYS 

05 

NORTHUHBLAND 

15 

41  05 

76  52 

WILLIAM  BIRD 

WAYNESBURC  1  E 

9357 

GREENE 

10 

80  10 

94C 

8A 

BA 

BOROUGH  OF  WAVNESBURG 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

9380 

08 

12 

39  49 

78  06 

910 

JAMES  L.  DE  SHONG 

WELLS80R0  3  S 

06 

TIOGA 

ftl  ft2 

77  16 

7A 

7A 

GEORGE  ft.  HAMMOND 

WEST  CHESTER 

9*64 

03 

CHESTER 

39  5fl 

75  35 

ftftO 

DAILY  LOCAL  NEWS 

WEST  GROVE  1  SE 

9503 

03 

CHESTER 

39  46 

75  *e 

450 

BA 

BA 

CONARD-PTLE  CO. 

WEST  HICKORY 

9507 

10 

FOREST 

41  3* 

79  25 

BA 

MRS.  HELEN  F.  KINHEAR 

CXJUNTY 
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REFERENCE      NOTES 


,    New   CuBiborland,    pennsylvanln 
PKNMSY1.VAKIA". 


»vlroM«at»l    9cl«BO»  8«rvlc«  A«l»lal«trBtlon   Bt«t«  CllMtolocl* 

to  »ar   W»»tli»r  Bursau  Office  nvu-   joa. 


AddltloDkl    pr«< 


I  departurow  of   kvaragfi   di 
>  vector   SUB  of   irlnd   dlret 


standard  tine.      During   the   aumno 

e   Is   at   observntlon   tine   for  all 

Extremes"    table,    "Dally   Preciplt 

■hen  published,    are   for   the 


»  la   *F,    prAclplti 


d  eYaporatloo   In  locbea   a 

1,7    i«v™-^— -J   froa  65*F.      In  "Bupplwiental   Data 
:lona   and  apeeds  divided  by   th«  Dumber   of  observat 


lather  Bureau  and  FAA  ati 
)le,  "Dally  Toaperature" 
tndlng  at    tine  of  obHerv. 


.looM   OD  daylight 
for   these 


if    temperature  of  water   ; 


WATER  SQUIVALKHT  vali 
obtaining  measurenieD 
In   the   snowpack  nay 

SWOWFALL :       Entr: 


S3  sle 


Bntr 


n   apparen 
vfall    m  the 


, _jo*fall  and  Snow  i 

different  polnte  for  si 


:ord. 


»  water  •qulvalent   of  snow,    sleet,    or    1< 
coiwe<luantl7 ,    occasional  drifting  and  < 


I    of    I 


I   groi 


Inatologlcal    : 
&1    9taod&rd  n 


table 


,  ■■Snowfall   and  Snow  on  Ground"   table,    and   In   the  "Seasonal   Snowfall"    table,    Include 


WORMALS  for  all  stations  are  cltaatologl 
Divisions,  aa  used  In  thle  publication,  becaae  effe. 
STATlOW  HAMBS:  Figures  and  letters  following  the  s' 
isonal   snowfall    and 


and  ic 

roalfl   baaed  on  the  period   1931-1960. 
1  with   data   for    September   19S6. 
>n  name,    such   as    12   SSW,    indicate  distance  In 
ting  degree  days   for   the  12  months  ending  wit 


Biles  and  direction  froB  the  post   office, 
the  preceding  June  data  will   be  carried  1 


DELAYED  DATA  AMD  CORRECTIOMS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  I, 
IHTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  ann. 
m  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AWD  LBTTERS  WEN  USED  IMDlCATE  THE  FOLLOWIHG: 
.     N«  rnrord   iD   the   "Supplemental   Data"    table.    "Dally   Precipitation"   tab 


Sta 


No   i 


;ord 


1   the    ' 


itologlcal   1 


'    table 


"Dally  Tenperatur 


"EvaporatK 
'    table   Is   ll 


illetln. 


)   and  Wind' 
Heated  by 


LTli 


foil 


+  And  also 

t+  Highest    observed 

«  Amount  included  1 

//  Gage  Is  equipped   with 

B  Adjusted  to   a    full  moi 

D  Water  equivalent   of  s 

dally   record.      Degree 


or  dates 
wlndapeed. 


This  station  la  not  equipped  with 
fing  oeasureaent,    time  distribution  unknown, 
ilndshleld. 


owfall   wholly   ' 


Amounts   from  recording  gage. 
Precipitation  Data.) 

lall    t 


(The 


-  partly  estimated,    using 

t    average  value  is   entered,    I 
cried    for   this   station,    have 


•atlo  of    1   Inch  water  equlv, 


table,    "Snowfall   and   Snow  • 
no  entry. 


3  every   10  inches  • 


.  record   Is  missing.      See  "Daily  Tempera 
>  represent    the  value   for  a  full  month. 


I  snowfall . 
ire"    table 


Rain  Gage   Statlot 
If   dally   amounts 


Hourly  preclplti 
are  publlsbed  in  ' 
)  may  differ    from  ; 


values  are  processed  for  special  pun 
tologlcal  Data"  bulletin  they  are  fr. 
g  published    from  the   recording  gage 


T     Trace,    an   amount 
T      Includes   total    for   previous  month. 
IN  THE  STATIOM   IMDEX  THE  SYMBOLS   AMD  LETTERS  WHEH  USED    IWDICATE  THE  FOLLO<ril«i 
AR     This  entry    In   time  of   observation  column   In   Station    Index  means   after 
C     Recording 
reference 
G      "Soil   Temperature^^    table. 

H     ■■Snowfall    and  Snow  on  Ground"    table.      Ctoiasion  of   data   In   any  month    Indl. 

J     "Supplemental   Data"    table. 

SS       This   entry   In  time  of   observation  column    in  Station    laden  means   observa 

VAR     This   entry    in  time  of  observation   column   In  Station    Index  means   variable 

I  shelter    located    a   few   feet   above 


>   published   la' 


and   are   published    later   in  the    ■Hourly  P^»^JPl^»"^°  ' 
teparate  non-recording  gage,    except   where  indicated  ny 
!    ■Hourly   Precipitation  Data"   bulletin. 


I  ground    la   that   month. 


Thermometers   are  generally  exposed 
are  exposed   in   a   shelter    located   on 


the 


lOf    of 


>   appearing   : 


•    Index,    but    for  which   ■ 


aiding. 
;    listed 


•covered   ground; 


tables,    were  i 


;h   are   described   In   the  publi 
>  Superintendent   of  Documents 


MOMTHLT   WEATHER   REVIEW.     MONTHLT   CLIMATOLOGICAL   DATA   NATIONAL    SUMMARY, 
"Government   Printing  Office,    Washington.    D.    C.    20402. 

dtc  of  substations  through  1957  may  "e  found  in 
Ru  e'u  stations  may  be  found  in  the  latest  annual 
^r    r^«^,.«*^nt.'.    at    the    address   shown    above. 


Subscription   Price        20  cents    per   copy,    monthly   and   ; 

orders   should  be  made   payable   to  the   Superintendent    ^. ^ 

^Ser^ntendeSt   of  DocuSents,    Government    Printing  Office.    Washlngto 


ibacriptioo   Includes 
ispondence   regarding 


I    Cbecks    and  money 
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PENNSYLVANIA 

SEPTEMBP:R  1967 
Volume  72  No.  9 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


II 


•'I 


Precipitation 


II 
II 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELAND 

HAWLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 
STROUDSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

W.BARRE-SCRANTON  WBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
2I0N   GROVE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  1  V 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFOHD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SM 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOMN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  I  E 
QUAKERTOWN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

DIVISION 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
SLOSERvILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
lEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
wILLIAMSPORT  WB  AP 


70. SM 

70.3 

71.1 

75.7 

71.6 

68.2 
7*. 3 
75.'. 
71. 3K 
69.1 


I   7<>.6 

I   73.0 

75.8 

68.2 

71.8 


75.8 
7».l 
76.1 
75.* 
75.6 


7*. 2 
I  77.7 
75.1 
75.7 
75.3 

74.* 
74.8 
77.4 
77.6 
77.4 

77,0 


i   74.8 

I   74.9 

76.0 

75.7 

I  "•' 
I  77.4 
I  76.5 
I  76.1 
75.5 
77.4 


75.4 
72.71 
75.3 
76.2 
73.5 


75.6 
75. 0^ 
75.3 


45. 2M 

47. 3M 


48.3 

47.9 


43.3 
50.1 
40.9 


!3.l 

49.5 
48.6 

54.7 
52.0 
46.3 
49.7 
57.2 

50.0 
46.8 
54.1 
59.1 
56.6 

60.6 
50.8 


50.5 
51.5 
51.8 
48.1 
52.7 

51.1 
54.1 

48.4 
50.7 
49.7 


49.0 
41. 3M 


4S.3 
46. 9M 
51.3 


57. 9M 
58. 8M 
57.6 
62.2 
55.5 

55.8 
61.3 
61.7 
60. OM 
57.0 

61.6 

59.1 


60.8 
59.6 
59.2 


63.2 

61.9 


62.5 
62.1 


62.7 
66.3 

62.2 
61.8 
65.6 
68.4 
67.0 

68.8 
64.2 
62.8 
65.5 


63.9 
64.2 


62.7 
63.2 
63.9 
61.9 
64.3 

64.3 
65.3 
62.3 


62.2 
57. OM 
61.0 
62.3 
59.5 

62.0 
61. OM 


.9 
1.8 


2 

3.7 


4.3 
.5 


3.1 
1.0 
2.0 


2.6 
I 


78  17 
9 


21» 

18 

18 

19 

19 

20 
18 
21< 

19 
20- 

20 
20< 
19< 
18 
18 

18 
20 
841  20- 
86  19 


211 
198 
220 
122 
281 

267 
140 
140 
167 
235 


146 
155 
179 
187 
253 


112 
137 
87 
118 
130 

83 
83 
156 
122 


123 
HI 
96 
131 
100 

91 
85 
123 
11* 
105 


26» 

130 

12 

23* 

26. 

158 

12. 

132 

25 

182 

24» 

131 

12 

1*6 

29 

109 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


2.00 
3.33 

2.58 

2c 

2.60 

3 

1.10 

1.8* 

2.17 

2.95 

2.13 


.9* 
2.20 
2 


2.73 
2.30 
.97 
2.77 
1.79 

.56 

.71 

.99 

1.58 

3.16 

1 

2.95 

2.91 

3.63 

2.96 


2.10 
1.31 
1.32 


1.8* 

1 

1 

1.88 

1 

1.72 
1.80 
3.16 
l.*4 
1.02 

1.76 


2.53 

2.87 


3.39 
2.74 


1 
1 
2.20 


.62 
1.12 
1.58 


.89 

1.93 
2.45 


2.81 

1.79 
1.53 


.76 
2.89 


2.65 
2.80 


1.45 
2.*3 
2.00 


l.*5 
1.52 


1.67 
2.02 
1.81 
l.*2 
1.35 

1,36 

1.02 

.05 


1.10 
1.29 
1.07 

.92. 


,83 

1.20 
.82 
.87 
.82 

1.37 

.83 

.72 

1.12 

1.03 


.79 
1.60 


1.00 
.35 

1.18 


,19 

,17 

,37 

.57 

1,*2 

,61 

,99 

1 

1.66 
1.36 


l.*9 
.60 
.7* 

1.10 
.65 

.73 
.98 
1.68 
.57 
,*6 


1,33 
2,04 
1,27 

.86 

1.03 

.89 
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CONTINUED 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  X967 


Temperature 


%' 

D  ^ 
^  S 
ii 


<s 


No.  of  Doys 


Precipitation 


i   o 


No.  of  Doys 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  M 
CANTON  I  NM 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 
TOWANDA  I  ESE 
MELLSBORO  3  S 

DIVISION 

*        •        • 
CENTRAL   MOUNTAINS      07 

BELLEFONTE    *    S 
DU   BOIS   7   E 
EMPORIUM    1    N 
ICARTHAUS 
LOCK    HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


OS 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL« 
EVERETT  1  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOMN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  1  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY      R 
PUTNEYVlLLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
NAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <>  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  5  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


70. 6M 

68.7 

71.2 


69.1 
73.2 
67.4 


73.1 
70.8 
69.8 
73. *M 
7*. 7 

68.7 
67.8 
7*. 6 
71.0 
71.9 


72.5 

7*.* 
71.7 
76,6 
76.5 

7*. 9 

73.7 


7*. 2 
67.* 
71.2 
73.3 
73.5 

72.* 
72.7 

75.1 
72.6 

72.8 
69.2 
7*.0 
75.0 
76.8 

75.0 
72.9 
73.2 
71.2 
73.0 

72.2 

66.9 
73.* 
73.9 


66.* 
69.1 

72.6 
70.5 

69.1 
70.8 
6S.5 
69.5 


*2.1M 

*6,9 

**.9 


**.0 
*7.3 
**.l 


*5.* 

**.3 

*1.5 

*2.0M 

*5.3 

39.9 
*1.* 
*5.9 
*1.7 

*e.i 


*6.3 
*6.7 
*0.5 
*3.6 
*5.* 

*7.5 

*a.9 


*6.3 
50.5 
*t.2 
*3.0 
*3.5 

**,8 
*6.9 

51.0 
**.5 

*5.3 
*6.6 
*8.2 
*5.3 
50.8 

*8.5 
*9.3 
51.6 
*3.0 
*5.3 

*3.9 
*2.e 
*9.8 
**.6 


*2.1 
*3.0 

*3.* 
*0.2 

**.7 
**.8 
38.7 
*6.5 


56. *M 

57.8 

58.1 

59.7 

56.6 
60.3 
55.8 

57.8 


59.3 
57.6 
55.7 
57. 7M 
60.0 

5*. 3 

5*. 6 
60.3 
56.* 
60,0 

57,6 


59,* 
60.6 
56.1 
60.1 
61,0 

61,2 

61,3 

60.0 


60,3 
59,0 
56.2 
58,2 
58.5 

58.6 
59.8 

63.1 
58.6 

59.1 
58.0 
61.1 
60,2 
63,8 

61.8 
61.1 
62.* 
57.1 
59.2 

58.1 
5*. 9 
61.6 
59,3 

59.6 


5*. 3 
56.1 

58.0 
55.* 

56,9 
57,8 
53,6 
58.0 


-  2.0 


3.5 
2,9 


•  3,1 
-  1,5 


5,8 


*,5 


3.1 
3,8 


*,9 
5,6 


85 


16 
17. 

16 

7 

8 

16. 

17 

17. 


26. 
12 
12 
26. 

25 

12 

12. 

26. 

11 

25 


36  25. 


32  25. 

30  25 

29  23. 

35  25. 


259 
217 
212 


2*9 
159 
271 


180 
225 
277 
221 
173 

313 
306 
16* 
256 
166 


188 
163 
261 
165 
158 

1*9 

1*3 


167 
193 
261 
207 
202 

2o5 
169 

10* 
198 

183 
212 
1*0 
167 
105 

129 
1*6 
123 
23* 
186 

213 
297 
133 
196 


317 
26* 

210 
283 

238 
21* 
335 
215 


0   0 
0   0 


0 
0 

1   0 
9   0 


3,50 
3.16 
2.*0 


2.30 
3,1* 
2,02 


3,35 

5,99 
7.02 
3.30 
3.*6 

3,78 
5,19 
3,02 
5,83 
3.8* 

*.*8 


*.71 
3.35 

*.76 
3.*3 
3.07 

3.10 
5.19 


2.03 
3.85 
2,16 
2,3* 
2,02 

3,38 
3,95 

2,38 

2.79 

*.39 
*.09 
2.11 
2.68 
2.67 

2.72 
1.61 
1.59 
3.69 
2.39 

2.25 
2.50 
3.7* 
2.08 

2.81 


7.72 
6.65 

2.13 
5.90 

3.69 
5.71 
5.88 
*.63 


l.*3 
.35 

.8* 


.35 

2.58 
1.22 

l.*5 


1.65 


.11 


1,06 


.  1,18 


,7* 
1,00 


2,13 


1,35 

1,*5 

,87 


,67 

1,28 

,73 


2.27 
3.92 
*.56 
2.50 
l.*3 

2.98 
*.25 
2.01 
3.99 
2.51 


3.5* 

29 

l.*5 

29 

3.65 

29 

3.10 

28 

2.56 

29 

1.58 

29 

*.53 

28 

1.20 

2.76 

.7* 

.82 

.60 

1.73 
2.91 

1.10 
1.17 

2.*8 

1.98 

.63 

.76 

l.*5 

1.10 
.93 
1.02 
2.08 
1.8* 


.70  29 

1.25  29 

2.63  28 

.77  29 


*.91 

28 

3.95 

28 

1.07 

29 

3.37 

29 

1.60 

28 

2.59 

28 

3.*3 

29 

3.16 

28 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-   138    - 
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PtNNSrLVAN 

« 

sepreMBtft  i9«t 

CONTINUED 

T«rr 

p«rotur« 

n 

PracipKatlon 

.  1 

n 

i  i 

< 

n 

J 

X 

i 

1 

t 

1 

No.  o 

Oayt 

1 

h 

1 

i 

1 

1 

tnow.  SlMf 

No  o«(toy. 

Station 

Ma>. 

MIn. 

1 

11 

it  o 

J 

I 

o 

1 

> 

S! 

1 

■:i 

:i 

:i 

tl 

> 

8 

EAST  BRADY 

77. J 

'•e.o 

62.7 

87 

16 

33 

11) 

0 

0 

0 

0 

1.33 

.«« 

.0 

0 

1 

ERIE  «B  AIRPORT 

69. S 

50.* 

60.0 

-    3.3 

81 

20. 

38 

16* 

0 

0 

0 

0 

'..25 

.69 

1.36 

.0 

0 

* 

FARRELL  SHARON 

75.7 

'.9.0 

62.'. 

-  3.7 

87 

U 

38 

119 

0 

0 

0 

0 

3.22 

.51 

1.3S 

.0 

0 

FRANKLIN 

72.* 

'.3.9 

56.2 

-  *.'. 

82 

19. 

3* 

26* 

209 

0 

0 

0 

0 

3.3* 

.21 

.82 

.0 

0 

GREENVILLE 

7S.» 

'.5.7 

60.6 

•  3.1 

87 

15 

31 

155 

0 

0 

1 

0 

3.57 

.61 

l.*0 

.0 

0 

JAMESTOWN  2  NM 

70.9 

'.S.S 

57.'. 

81 

9* 

31 

236 

0 

0 

1 

0 

3.56 

.35 

1.69 

.0 

0 

KANE  1  NNE 

68. 6M 

39. 9M 

5*.3M 

80 

17 

29 

306 

0 

0 

6 

0 

6.71 

3.72 

.0 

0 

MEADVILLE  1  S 

70.7 

'.3.9 

57.3 

-  '..8 

82 

9 

33 

233 

0 

0 

0 

0 

*.77 

1.76 

l.*0 

.0 

0 

MERCER 

70.5 

'.5.9 

58.2 

81 

16 

31 

208 

0 

0 

1 

0 

3.*0 

1.09 

.0 

0 

TIONESTA  2  SE  DAM 

71.0 

'.3.1 

57.1 

82 

17 

3* 

237 

0 

0 

0 

0 

3.11 

.99 

.0 

0 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

70.3 

'.0.2 

55.3 

81 

17. 

30 

12* 

288 

0 

0 

5 

0 

*.ll 

1.37 

.0 

0 

WARREN 

71.* 

'.6.8 

59.1 

-  3.5 

82 

16 

3* 

186 

0 

0 

0 

0 

5.23 

1.80 

2.55 

.0 

0 

DIVISION 

57.6 

-  '..5 

*.*S 

1.23 

.0 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
EVERETT  1  SW 


LOWEST  TEMPERATURE 
5    STATIONS 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
NEW  PARK 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WILLIAMSBURG 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
STATE  COLLEGE 


90 

DATE 

19 

28 

DATE 

26. 

7.72 

.53 

5.35 

DATE 

29 

1    T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 
SEPTEHBER  1967 

Station 

1 

Day  of  Month 

1  I  2  1  3 

4  1  5    6 

7  1  8   9 

10  1 

11  1  12 

13   14   15 

16  1 

17 

18 

19   20  1 

21 

22 

23  1 

24 

25  1  26  1  27 

28  1  29   30 

31 

poconO  mountains   Oi 

EOUINUNK  2  WNM 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREEUAND 

GOULOSBORO 

MAWLEY 

2.51 
2.00 
3.33 
2.99 
2.5a 

T 

.84 
.83 

1.10 
.58 
.44 

.10 

T 

.03 
.01 

.02 
T 

.16 

.02 
.51 

.73 
.58 
.93 
1.04 
.33 

T 
T 

.27 

.05 

.05 
.07 

.47   .20 

.54 
1.20 
1.05   .20 

.82   .24 

HOLLISTERVILLE 
MONESDALE  4  NW 
LAKE  HINISINK 
LAHEVILLE  1  NNE 

LONG  POND  2  W 

2.39 
2.19 
2.'t7 
3.*'6 
3.19 

.02 

.70 
.83 
.14 
.56 

.90 

.01 
.03 

.02 

.07 
.03 
T 

.20 
.01 

.04 

T 

.02 

T 

1.38 

.68 
.65 
.83 
.69 
.78 

T 
.03 

.12 
.09 
.03 
.13 
.07 

.54   .09 
.34   .27 

1.02   .37 
.51   .09 

1.46   .35 

MATAMORAS 
MILANVILLE 
PAUPACH  2  WNW 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 

2.<»1 
2.60 
1.9S 
3.33 
1.10 

.19 
.82 
.52 

1.05 
.14 

T 

T 
T 

.01 

T 
.06 

T 

.04 

.10 

T 

T 

.58 

.69 
.44 
1.37 
.83 

T 
T 

.07 
.13 

.08 
.20 
.13 

.66   .87 
.66   .30 
.67   .10 
.54   .17 

T 

STROUDSBUHG 
SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 
w:UKES-BARRE  *  NE 

M-BARRE. SCRANTON  WSAP 

1.84 
2. IT 
2.95 
2.'.7 
2.13 

.31 

.35 

1.05 
.58 

1.10 
.79 

T 

T 
T 

.05 
.01 

T 

.02 

.17 

T 

.16 

.07 
.56 

lll2 
.64 

1.15 
.02 

T 
T 

.02 
.05 
.07 

.06 

.15   .72   T 
T 
.53  1.03 
.13 

.19   T     I 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

ALLENTOWN  WB  AP          R 

BETMLEMEM 

CLAUSSVILLE 

KRESGEVILLE  3  W 

LEHIGHTON 

.9* 
1.02 
1.19 
2.53 
2.«2 

T 

.22 
.10 
.19 
.40 
.58 

.02 

.02 

T 

.35 

.10 

T 

.49 
•  38 

.96 
.95 

T 
T 

T 
.03 

.26   .09 
.43 

.60 

.90   .24 

.79   T 

NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
POHT  CLINTON 
POTTSVILLE 

TAMAQUA 

l.8« 
2.20 
2.79 
2.89 
2.30 

T 

T 

< 

.23 

.90 
.48 
.88 
.81 

T 

T 

T 

.79 

.65 
.65 
.25 

.03 
.01 
.65 
.57 

.54 

.01 

.02 
.01 

.04 

.16 
.14 
.07 

.20   .51   .18 
.53   .10 

.42   .04 
1.26   .02 

.80   .07 

TAMAOUA  <*  N  DAM 
ZER6EY  AIRPORT 
ZIOn   GROVE 
ZIONSVlLLE  3  SE 

2.S9 
3.9S 
1.90 
1.S9 

1.15 
1.19 
.58 

.16 

.07 

.01 

.68 
.80 
.58 
.91 

T 

•  05 
.38 

.05 

.95   .05 
1.60   .05 
.67   .02 
.54   .21 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT           03 

BECMTELSVILLE 
BERNE 

CHAOOS  FORD 
COATESVILLt  i  SM 
C0N5H0HOCKEN 

1.55 
1.S5 
3.13 
2.73 

3.oe 

.09 
.28 

T 

.05 

.03 

.04 

.10 
.26 
.12 

.08 
T 

.07 
.03 
.09 

.05 
.29 

T 

.34 

.82 
1.54 
1.49 
1.40 

.15 

.10 
.09 
.17 
.15 
.12 

.60   .18 

.37 
1.06   .11 

.71   .04 
1.27   ,05 

DEVAULT  X    W 
OOYLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

2.30 
2.99 
.87 
1.38 
2.77 

.21 

.40 
.20 
.32 
.09 

.03 

T 

.06 
.25 

.02 

.22 

.01 
.26 

.25 

T 

T 

1.00 
.40 

.35 
.25 

1.08 

.13 

.09 
.17 

.22 

.11 

.02 

.52   .42 
1.12 
.06   .09 

.63   .03 
1.18   .12 

GLENMOORE 
GRATERFORO 
GRATERFORO  I  E 

HOLTMOOD 

HONEY  BROOK  I  W 

1.3<. 
1.92 
1.79 
.56 
l.«3 

.05 

T 

.02 
.19 
.21 

.07 
.08 

.01 
.09 

T 

.30 

T 

.08 

.05 
.05 
.13 

.02 
.01 

.60 
.05 

.26 

.42 

.19 
.30 

.01 

.U 

.23   T 

T 
.09 
.03 
.12 

.74   .03 
.62 
.21   .58 

.16 

.67   .06 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  Sw 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

.71 
.99 
1.5S 

T 
.02 

.08 

.17 

.25 

T 

.04 

T 
.21 

T 

T 
.05 

.12 

.07 

T 

.14 

.03 
.06 

1.42 

.17 
.33 
.55 

1.16 

T 

.05 
.22 

.06 
.20 

.10   .09 

.37   T 
.57   .01 
.90   .25 

.16  1.09 

! 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOWN 
NESHAMINY  FALLS 
NORRISTOWN 

1.39 
2.52 
2.91 

.05 
.02 

.12 

.46 
.12 

.03 
.02 

.01 
.05 

T 

.16 
.01 

.04 

.03 

.23 

.01 
.95 
.02 
.96 

.22 
.82 
1.53 

.65 

.12 

.03 

.15 
.18 

T     .61   .05 
.44   .28 

.25 

.29  1.03 

1.01   .26 

PALM 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP       R 

PHOENIXVILLE  I  E 

OUAKERTQWN 

1.80 
3.63 
2.96 
2.10 
1.31 

T 

.02 
.02 

T 

.20 
.01 

T 

.18 

.08 

.03 
.18 

T 

.18 
.12 

.03 

T 

.01 
.06 

.20 

T 

.60 

T 

T 

1.20 
1.10 
.78 

.41 

T 
T 

.26 

:o6 

.02 
.02 

.42   .11 
.28  1.68 
.30  1.36 
.32   .51 

.54   .17 

READING  wa  CITY         R 

liTRAUSSTOWN 

VIRGINVILLE 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 

1.32 
1.56 
1.46 

2,01 

. 

.     .     . 

.01 

.15 
.49 
.41 

.23 

.     .     . 

T 
T 

.04 
.08 

- 

-     - 

.37 
.15 

.06 

T 

T 
.57 

.34 

1.25 

- 

.18 

r 

.10 

.09 

.56   .03 
.25 
.49   ,03 

.45   T 

YORK  HAVEN 

1.62 

.35 

.86 

.10 

.31 

• 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 

1.84 
1.44 
1.30 
1.S8 
1.97 

.08 

.03 

.01 
.32 

T 

.02 

.08 
.03 
.24 

.04 

.68 
.16 

.15 
.42 
.15 

.65 

.14 
.03 
T 

.02 
.04 

.01 

.06  1.45   T 
.35   .60 
.19   .74 
1.10   .03 
.02   .57 

. 

HANOVER 

HARRISBURG  W6  AP         R 

HUNTSDALE 

MERCERSBURG 

NEW  PARK 

1.72 
1.80 
2.24 
3.16 
.53 

.58 

.48 
.03 
.07 
.05 
.03 

T 

T 

I 

.54 

.03 

.43 

.09 

.51 

T 

.17 
.41 
.15 

.03 

.06 
.05 

.73 
.58   .04   I 
.16  1.75 
.54  1.68 
.10   .16 

• 

SHIPPENSBUR6 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

1.44 
2.30 
1.25 
1.02 

.01 
.06 
.32 
.15 

.06 

T 

T 
T 

T 

.02 
.21 

T 
.10 

.37 
.46 

.09 

T 
.04 

.07 
.03 

.51   .57 

.26  1.23   .03 

.53 
.02   .25 

I 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEOAR  HUN 

3.15 
2.97 
2.53 
3.33 
2.12 

.03 

.05 
.28 

.50 
.13 
.67 
1.30 
.09 

.02 

.09 

.52 

.08 

.65 
1.16 
.02 
.58 
.12 

T 

.23 

.02 

.09 

.08 
.02 

.13  1.59 
.08  1.46 
.94   .08 
.22   .93   .05 
.07  1.60   .02 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 

LEWISTOWN 

1.99 
2.87 
3.17 
3.70 
3.39 

.05 
.02 
.02 

.58 

.92 
.92 
.77 
.12 

T 
.05 

.03 

T 

.62 
.28 
.38 

.86 

T 
1.16 

T 

.11 

T 
.10 

.03 

.58   .05 
.30  1.29   .05 
.10  1.56   .04 
.44  1.33 
.30  2.04   .02 

MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 

WATSONTOWN 

2.74 
1.93 
2.B5 
1.96 

.06 
.IS 

-     -     - 

-     -     - 

.67 
.20 
.59 

.18 

-     - 

-     -     - 

- 

.04 

T 

-     - 

.03 

T 

T 

1.27 
.80 
.64 

1.03 

T 

- 

.10 

.04 

.15   .11 

.18 

.52   .0! 

.03   .86 

1.30   .06 
.39   .02 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ol  Monih 


■iLtlAHSPOHT    He   *P 


UMPCR    SUiUUCMANN*       06 

CANTON    I    Nit 
COVINGfON    i    hSa 
DUON 
DU^HOnt    I    &&ki 

t*ULl»    HeRt 
HOP    SOTTOM    I    &E 
LAnRENCEVlLLE 
Lt    «0T 
MONTRO&t 

OKMELt.    2    Nti 
RU5HVILLE 
SU&OOEHANNA 
TOnANO*    1    LSE 
TROT 

••ELC&aORO    3    S 


CtNTft*L    MOUNTAINS       07 

BELLEFONTE    «    & 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
OU   BOIS    7    t 
EMPOHtJM    I    N 

GLtN   HAZEL    2    NE    DAM 

KARTHAUS 

LOCK    HAVEN 

MADERA 

MAriAFFEt 

MEDlx    RUN 

MILLHEIM 

PHlLlPSBURCi    FAA    AP 

RENOVC 

RIOGnAV 


ALTOONA  HOBSESHUE  CHvE 
eHtEZE-OOD 
BUfFALO  MJLLS 
bU«NT  CABINS  2  NE 
CArtROLLTCwN  2  SSE 

CRESbON  1  S£ 
EUENSBURG  SEMAOE  PL. 
EVERETT  1  SK 

HUNTINGDON 
HVNOMAN 

JOHNSTOtirN 

KEQG 

MAPLETON  DEPOT 

HARTINSeURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TYRONE  *.  Nt  6ALU  EAGLE 

WiLLIAMSeUHG 

wOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONIA  LOCH  3 
BAKER5T0WN  3  MNv> 
BEAVER  FALLS 
BLAlRSVlLLt  6  ENE 
BOSMELL  1  Sh 

BRAOOOCK  LOCK  2 
BRUCETON  1  S 
BURGETTSTOWN  2  m 
BUTLER  5  t*NW 
CMAHLEROl  LOCK  *. 

CLAYSVILLE  3  « 
CONFLUENCE  1  5W  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNELLSVILLE 
COKAOPULIS  NEVILLE  IS 

CRtEKSlOE 
DEHRY 

DONEGAL 
DONORA 
FORO  CITY  «.  S  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPOHT 
MEYERSOALE  I  w 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NATRONA  LOCK  * 
NE"  CASTLE  I  N 

NEWELL 

NEm  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  wB  A(-  2     / 

PITTSBURGH  WB  CITV 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SChENLEY  lock  5 
SLIPPE«T  ROCK  1  SS* 

SOMERSET  FAIRVIEk  ST 
5T0YST0WN 

UNlONTOwN 
VANDERGRIFT 
wAYNESbURtj  1  E 

WHiTESbURG 


1  I  a  I  a  I  4  I  5  I  6~ 


3.7/ 
L.AO 
2.^2 

2.30 


3.3S 
<».2B 
0.25 

5.99 

7.02 

S.69 
3.30 
3.*6 
3.76 
4.93 


2,79 
5.19 
3.02 
S.83 


3.10 

-•.OT 
5.19 


10    11    12    13    14    15 


19      20      31      22      23      24      25      26 


29  I  X 


1.90 
1.00 
.T3 
1.28 


.06 
.13 
.47 


2.67 
2.72 
2.S2 
1.61 


.45   .04   .02 


.39 

27 

.H 

03 

.75 

se 

3.92 

03 

.9B 

56 

.ts 

•  5 

.3* 

50 

.21 

.*3 

.26 

.9t 

.92 

.44 

.SB 

.46 

.o3 

.72 

».25 

' 

.43 

.01 

.51 

.99 

.50 

.47 

.56 

.51 

.66   .05   .02 


.55 

1 

.73 

1 

.03 

1 

.57 

.70 

2 

.71 

1 

.08 

1 

.36 

2 

.55 

2 

•  91 

.07 

I. 10  2.48 
•84  .46 
1.40  1.96 


.45 

2 

.08 

.63 

2 

.28 

1.64 

.10 

.90 

•  40 

.50 

•  70 

.28 

1 

•  18 

.25 

1 

.25 

2.63 

.25 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVAN 

lA 

Continued 

SEPTEMBER    1967 

■3 

Day  of  Month 

H 

12        3 

4    1    5        6 

7        8        9 

10       11       12 

13       14   1    15 

16  1   17  1   18 

19  1  20  I   21 

22  1 

23   1 

24 

25  I  26 

7/ 

28      29      30 

31 

NOfiTH«eST    PLATEAU      10 

6.16 

.42 

.06 

.70 

.20 

.10 

1.80    2.90 

bARNES 

3.77 

T 

T 

.67      T 

1.00 

T 

T 

7.72 

.94 

.01 

.33 

1.08 

.12 

BfiADFOHO    CENTRAL    FS 
BRAOFOSO    4    K    RES 

b.7<. 
6.65 

.01 

.13 

1.04 
.78 

T 

.62 

.45 

.18 

.10 

3.95      .54 

BRUOKtflLLE    SEWA&E    PL. 

. 

. 

. 

. 

.           .           - 

.         .         - 

.           -           - 

.           .           - 

- 

- 

- 

- 

- 

... 

CARTER    CAMP    2    w 

4.6B 

.24 

CLARION    i    bw 

2.13 

.73 

5.90 

.56 

.05       .04 

.02 

1.15 

CONNEAUTVILLE 

3.69 

T 

.12 

.74 

T 

T           T           .04 

C00K5BURG 

5.71 

- 

.74 

.28 

- 

- 

T         l.U 

.75 

- 

.05 

T 

- 

2.59      .12      .07 

COUOERSPORT    5    Nh 

5.88 

T 

.59 

.07 

.05 

.86 

.05 

.19 

.59    3.43      .05 

<..75 

.51 

.2C 

.81 

DU    6015    FAA    AIRPORT 

4.63 

.53 

.02 

T 

T            .60 

.06 

.06 

.17 

EAST    BRADY 

1.33 
'..25 

.08 
1.00 

.16 

T        1.01 

.01 

T 

.10 

.66 

.99      .10 
1.36      .01      .10 

3.22 

.45 

.33 

.56 

.32 

.01 

1.35      .10      .02 

FRANKLIN 

3.3'. 

.04 

.81 

.80 

.06 

GALETON 

3.92 

.25 

.15 

.17 

GREENVILLE 

3.57 

.59 

•  34 

T            .74 

.16 

.16 

1.40      .12       .06 

JAMESTOMN    2    NW 

3.56 
6.71 

T 

.69      I 
.61 

1.37 

.08 

'.-IjS:?!  I 

LEWIS   RUN    3    SE 

7.09 

T 

.62 

.02 

1.09 

.04 

.06 

LYNCH 

- 

-           -           - 

-        -        - 

"           "           " 

-           -           - 

•         "        " 

-           -           - 

-           -           - 

* 

" 

* 

MEADVILLE    I    S 

'•.77 

.05 

.89 

.34 

1.17 

.02 

.02 

1.40      .87      .01 

.05 

.83 

. 

5.71 

,96      T 

.03 

1.62 

T 

.14 

.01 

PITTSFIELO    9    WSW 
RAYMOND 

5.*5 

5.03 

.01 

.08      .80 

.45 

.40 

1.30 
.70 

.33 

.05 

.01 

.65    2.43 

RUSSELL 

5.05 

.08 

1.10 

.08 

1.05 

T 

T 

.11 

.65    1.98      T 

STUMP    CREEK 

TIONESTA    2    SE    DAM 

3.11 

T 

.35 

TITUSVILLE    HATER    UORKS 
TUHTLEPOINT    <.    NE 

'•.11 
6.18 

.01       .01 

.01 

.01 

.75 
.46 

.02 

.02 

.84 

.01 

.04 

.09 

.62    4.10      T 

UNION    CITY    FILT    PLANT 
MARREN 

5.31 
5.23 

.02 

.02 
.06 

.99 
.85 

.02      T 

.It 

T 

1.33 

1.13 

.06 
.02 

.03 
.02 

.03 

1.64    1.00      .03 
.55    2.55 

WEST    HICKORY 

S.'.O 

.50 

1.00 

.02 

.15 

.03 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed    -   B.p.h.) 

Relative    humidity    averages  - 
percent 

Num 

oer  of  days  with  precipitatioD 

3.S 

s  s  S 

1 

Stsbon 

C    O 

3    O 

0   -H 

^   9 

:3  0. 
to  m 

K 

1 

i 

> 
< 

1     . 

>21 

a 
o 

f    0 

5 

i 
1 

£1 

EASTERN    STANDARD 
1     AM          7     Af^           1     PM 

TIME 
7     PM 

8 

1 

s 

01 

i 

8 
k 

I 

8-0 

H 

.  is 
'  8  S 

III 

ALLENTOWN    WR    AIRPORT 

2'5 

1.3 

8.1 

35*  + 

23 

21 

8^ 

88 

" 

67 

" 

2 

3 

0 

0 

0 

9 

- 

4.6 

ERIE    WB    AIRPORT 

21 

l.o 

10.1 

23++ 

20 

27  + 

79 

91 

64 

72 

2 

2 

2 

1 

3 

0 

10 

- 

5.6 

HARRISBUR&    WB    AIRPORT 

29 

2. ft 

7.6 

ftO 

w 

21 

78 

80 

52 

6ft 

4 

3 

0 

3 

0 

0 

10 

75 

5.2 

PHILADELPHIA    W6    AIRPORT 

35 

1.9 

9.7 

26 

NE 

16 

78 

80 

48 

64 

4 

2 

2 

0 

2 

0 

10 

71 

5.1 

PITTSflUPCiH    WH    AIRPORT     2 

33 

0.9 

7.4 

28+  + 

24 

21 

84 

88 

51 

52 

5 

3 

3 

1 

0 

0 

12 

57 

5.7 

PITTSBURGH    W6    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

3 

2 

0 

1 

0 

10 

59 

READING    W8    CITY 

- 

- 

- 

46 

W 

21 

- 

- 

- 

- 

2 

2 

3 

1 

0 

0 

8 

69 

4.3 

WILKES-RARRE-SCRANTON    WBAP 

22 

1.0 

8.0 

25 

s 

28 

82 

87 

55 

66 

4 

2 

3 

2 

0 

0 

U 

67 

5.2 

WILLIAMSPORT    WR    AIRPORT 

28 

2.8 

7.7 

23++ 

11 

28 

91 

94 

57 

75 

2 

2 

ft 

1 

0 

0 

9 

- 

5.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


POCONO  >(0UNT«1N5  01 
FRANCIS  t  WALTCB  O*" 
FREELANB 

HAWLEY 

MATAHORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  M 

SCRANTON 

STROUDseURa 

SWEET  VALLEY 

TOBYHANNA 

M-BARRE-SCRANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOXN  WB  AP 
PALMERTDN 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   G^OVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  I  Sw 

OEVAULT  1  W 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORO  1  E 

HOLTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NM 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

N0RRIST3WN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


6S   67 

3«   *5 


6«   68 
♦a   65 


6S   TO 
60   60 


75   72 
3«   63 


66   70 
32   32 


61   66 
61   39 


68   71 
43   66 


71   67 
61   62 


6;   62 

*l   61 


70   65 
65   67 


63   45   40 


66   66   62 
65   46   44 


69   65 
38   33 


78   73 
49   50 


71   69 
65   56 


73   71 
47   51 


81   70 
49   49 


78   72 
45   47 


72   70 
48   51 


75   75 
47   52 


75   73 
38   42 


73   71 
47   47 


71   70 
54   56 


75   72 
47   46 


72   68 
39   41 


76   72 
50   52 


74   75 
58   59 


75   72 
55   56 


73   73 
56   59 


73   72 
48   47 


77   74 
49   43 


75   77 
55   51 


78   74 
67   47 


79   75 
41   41 


81   78 
53   51 


78   75 
54   51 


72   76 
49   46 


79   81 
50   50 


80   85 
36   47 


74   78   75 


S3   82   81 
56   53   58 


81   80 
57   55 


82   80 
58   59 


84   81 
53   51 


82   80 
55   53 


78   79 
58   58 


53  82 

54  52 


80   78 
49   48 


83   81 
53   52 


83   82 
63   62 


83   79 
54   51 


80   81 
53   52 


82   84 
69   57 


86   85 
65   64 


58   48   48 


84   81 
48   51 


Day  Ol  Monlh 

10  I  II  I  12  I  13  I  U  I  IS  18  ,  17  •  18   19   20   21   22   23  |  24  {  25 


70  57  65 
50   36   34 


70   80 
47   37 


76   57   67 
57   36   35 


78   78   81 
42   42   44 


77   69 
55   34 


74   55 
52   28 


53   64 
35   33 


79 
54 


75 
60 


42   46   48 


82   84 
55   56 


82   80 
58   59 


80   81   82 
50   52   58 


83   63^  82 
64   6r  66 


83   83 
57   60 


81   80 
57   57 


80   78 
60   61 


85   83 
61   61 


84   78 
66   64 


85   83 
65   64 


86   85 
68   65 


83   85 
53   52 


85   83   80 
68   68   66 


83   80 
56   58 


78   58 
53   41 


72   70   73 
55   36   36 


72   58   64 
50   41   43 


67   62   67 
47   36   33 


65   68   74 
46   39   39 


70  73  75 

35  41  42 

75  75  80 
40  40 

69  73  76 

35  37  42 

77  82  81 

41  46  45 

72  73  78 

33  33  37 

69  73  74 

34  34  41 

77  78  80 

42  44  49 

76  79  80 
38  42  46 

72  74  75 


76   77 
44   48 


77   79   81 


75   78   81 
41   45   46 


75   66   72   75   73   82 
54   35   32  '  34   39   40 


58 

39 


74   64 
53   36 


80   67 
60   46 


66   68 
46   42 


71   69 
57   42 


80   67 
59   46 


79   67 
57   44 


70   66 
53   46 


75   71 
63   43 


78   67 
61   39 


78   66 
62   44 


67   70 
53   48 


78   65 
61   44 


72   72 
52   40 


69   71 
53   47 


68   72 
55   54 


68   74 
56   52 


70   69 
56   52 


74   67 
58   46 


70   73 
53   55 


75   79 
42   48 


78   79 
46   51 


80   82 
50   56 


75   78 
44   49 


76   78 
41   46 


78   78 
53   56 


82   84 

46   49 


74   72 
41   43 


73   78 
44   47 


78   79 
52   61 


73   78 
46   50 


76   82 
48   60 


81   83 
50   54 


84   83 
58   63 


82   84 
56   61 


79   78 
59   64 


77   81   79 


n   27   28   28   30   21 


76   73   78 
51   53   54 


76   75   76 
58   60   58 


77   75   60 
62   57   57 


74   75   84 
60   58   57 


79   76   81 
40   50   51 


76   78   76 
43   49   51 


80   83   83 
51   58   58 


75   83   84 
64   57   57 


76   77   80 
50   52   57 


70   77   77 
55   52   53 


80   80   80 
60   60   61 


78   78 

47   49   55 


81   74 
54   60 


80   79 
45   47 


75   75   76 
52   46   48 


82   84 
55   54 


82   77 
52   63 


80   80 
58   58 


79   76   70 


77   81   84 
57   61   60 


64   77   86 

50   55   54 


74   70   77 
57   58   61 


76   74   80 


80   72 
57   61 


85   82   74 
54   54   60 


77   77 
57   58 


81   80   81 
39   53   52i  47   47   48 


81   70 
53   60 


67   81 
61   56 


75   85 
65   60 


78   71 
54   56 


79   69 
53   60 


71   80 
67   62 


83   81 
65   59 


81   76 
54   57 


80   75 
50   58 


70   82 
66   62 


80   71 
56   59 


82   83 
52   51 


72   85 
66   60 


72   82 
66   62 


72   81 
65   61 


72   62 
67   63 


76   84 
57   57 


83   85 
56   58 


85   78 
60   63 


84   80 
55   55 


84   84   81 
56   56   66 


84   84 
50   56 


84   85 
55   58 


84   79 
63   63 


54   56   62 


83 
55 


85   81 
62   65 


85   85 
59   55 


70   59 
55   34 


68   61 
49   32 


58   57   68i  71   70 
30   31   39   51   61 


52i  56   68   70   70   72 
39   34   35   50   50   53 


54   53   57   71 

36   36   34   34 


68   58   56 


61   55 

44   41 


67   55   58 


58 

37   39 


78   70   60 
60   38   38 


79   69 
60   39 


78   69   69 


75   66   66 
60   39   39 


77   67 
54   35 


77   67 
56   38 


70   60 
51   45 


76   67 
55   36 


66   63 
45   38 


71   62 
49   42 


73   62 
54   48 


71   75 
62   48 


62   73   77   76   78   74 
43   35   43   59   65   59 


54   55   58 

32   33   29 


75   73   75 
36   57   48 


50   54   67;  73   67   74 
38   33   44   46   59   48 


53   59   76 
37   38   39 


62   74   75 
35   33   42 


54   68   71 
32   31   48 


79   75 
51   65 


68 
62 


74   77   58 
65   57   49 


61 
46 


75   58 
58   46 


70 
60 


38   45   50   60 


70 
40 


58   59   71   74   72   75 
35   30   30   48   62   40 


63   63   74 
42   39   40 


73 
42 


67   63   72 
38   37   38 


68   73 

36   40 


62   65 

36   34 


63   64 
39   41 


72 
39 


63   74 
34   42 


64   75 
39   43 


78   72   77 
59   64   46 


75   60 
39   42 


77   73   78 
56   62   50 


76   62 
57   48 


76   77   75 
63   67   47 


75   77 
63   40 


76   79 
67   45 


71   76 
63   44 


64   66   75   80!  76 

42j  42   43   57i  64 


641  67   74 


65 
43 


62   66   67   73   79 


54   48   52   48   54   61 


77   63   75 
60   39   37 


65 

50 


65 
52 


70.5 
45.2 


70.3 
47,5 


7.. I 
44.4 


75.7 
48.7 


71.6 
39.3 


68.2 

43.4 


76.3 
48.3 


75.4 
67.9 


71.3 
48.6 


72.5 

50.7 


74.6 
48.0 


73,0 
48.6 


75.8 
43,3 


68.2 
50.1 


75.8 
50.5 


74.1 
49,6 


76,1 
93,1 


75,4 
49.5 


75,6 
48,6 


74.2 
54,7 


77,7 
52,0 


75.1 
46.3 


75,7 
49,7 


75.3 

57,2 


74,4 
50,0 


74.8 
48.8 


77.4 
54.1 


77.6 
59,1 


77,4 
56,6 


77.0 
60.6 


77.6 
50,8 
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Continued 


OUAKERTOWN 
READINfi  KB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

*     •     0 
LOWER  SJSOUEHANN*   04 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 
GETTYSBJRG 
HANOVER 

HARRISBJRG  W6  AP 
MERCERSBUR6 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 

»     •     » 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  OS 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELT3N  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
•     •     » 
UPPER  SJSOUEHANNA   06 
AUSTINBJRG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  HERE 
LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 
TCWANDA  1  ESE 
WELLSB090  3  5 

•     »     • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 
8ELLEF0NTE  4  S 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1967 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


72   78 
<i7   39 


75   71   79 
50   5«   48 


81   81 
49   49 


70 
50 


72 
49 


72 

50 


73 
43 


83   82   82 
51   52   50 


85   82 
60   60 


76   80 
53   59 


78   83 
51   56 


84   82 

54   54 


82   83   80 
54   53   54 


83   83 
61   61 


77   68 
58   45 


70   73 
47   44 


76   79   79 
38   44   46 


81   84 
51   55 


79   81   80   78   63   66 
60   59   56   62   45   43 


47   47   44 


74   74   78 
44   44   42 


73   70 
42   45 


82   82 
49   51 


71 
37 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


70   68 
40   40 


72 
45 


83   80   83 
49   52   49 


79   83 
47   54 


81   83 
43   53 


82 
52 


66   67 

44   40 


67   72 
42   39 


74   76 
48   S3 


16  I  17   18 


76   83   83 
62   55   58 


83   85 
63   64 


70   79 
58   59 


84   84   81 
51   S3   61 


86   84   77 
61   60   65 


64   60 
34   33 


62   62 
44   42 


82   83   78   76 
60   62;  58   40 


63   75   77 
35   34   50 


64   73 

43   44   55 


60   65   63 
42   41   43 


78   75 
65   47 


79   62 
58   49 


71   76   73   75 
49   56   64   45 


80   82 
46   49 


76 
46 


851 
58l 


84   83 
57   58 


81   86 
56   57 


87   84 

57   57 


85   84 
52   56 


83| 

60 


65'  67 
41!   37 


75   84' 
63   61 


79   62 
65   67 


79   831 
65   57| 


81   84   78 
55   54   60 


79   80 
50   51 


82   83   81 
51   56   55 


81   82   84   84 
53   53   56   59 


52   53   53 


82   79   82   83   84 

49   55   Se 


78   68   76 
36   35   36 


70   66   77 
40   43 


74 
40 

78 
45 

73 
50 

73 
50 

75 
39 

75 
49 

66   69   76 
50   39   40 


57   68 
35   33 


75   65   70 
57   35   36 


80   65   68 
60   39   39 


81   83   77 

56   56   62 


77   78   78 
50   56   56 


79   77   79   80   83   79   69 
43   48   47   52   53   56 


80   81 
44   48 


70   76   78 
34   36   39 


73   75   80 
39   42   46 


72   72   78 
40   41   41 


82   85 
59   58 


65   85 
56   59 


85   85 
58   59 


86   84 
61   60 


65   85 
54   56 


84   82 
55   57 


85   85 
55   55 


72   65 
56   40 


67   65 
54   36 


68   66 

40   41 


66'  66   75 
42   41   39 


69   75 
42   37 


78   69 
57   40 


69   64 
51   41 


77   67 
56   38 


78   65 
57   39 


67   66 
43   39 


68   69 
40   40 


68l  67   77 
44   44   45 


67   69 
39   38 


76   73 
46   59 


47'  55   63 


61 
39 


76 
43 


66   75 
38   39 


66   75 
34   J8 


74   74 

37   39 


84   84 
51   52 


60   79 
46   57 


73   73   781  80 
40   42   46 1   47 


79   76   80 
50   49   47 


40   40   40   40   50   50 


65   72   71 
38   43   40 


80   76 
50   51 


48   51   51 


78   81   73 


82 
53 


70 
38 

70 
37 

70 
42 

73 
42 

60 
30 

65 
31 

53 
36 

63 
37 

57 
38 

63 

37 

66 
35 

74 
35 

52 
35 

63 
36 

73   79 
44   46 


81   82 
56   61 


62 
56! 


84 
55 


84   83   84 
55   55 


87   86   83   78 

56   54   55   60   40 


64   60   60 
46   38   38 


48   54   41 


60   61 
40   34 


72 
34 


78 
65 


80 
56 


74   63   65   62   65 
54   36   39   35   35 


75   76   73   61 
37   46   55   39 


67   65   67   77   80   75   62 
42   40   42   40;  49   57   43 


75   65 
55   38 


61 
36 


72|  76 
3e!  46 


65 
40 


48   60   45 


84   82   84 


70 
32 

74 
36 

70 
39 

72 
42 

69 
39 

71 
40 

78   79 
48   54 


65   64   62   66 
39   39   41   39 


75!  79 
401  50 


74   64   60 
64   54   46 


76   74   51   61   57   59   73 

48   50]  49   37   35   34   36   51 


76   78 
37   40 


72  73  74  78  75  79  76'  66  54  58  55  59  6< 

45!  50  53  59  55  54  53j  50  38  40  34  35  48 

75  76  79  77  78  79  80;  70  60  57  55  58  70 

43  43  53  57'  54  54  52|  54  40  36  34  34  34 


80   79   83   82   76!  71   62   60;  62   74   77   73   73   63 
56   60   51   52   63'  48   38   34   33   33   42   51   57   41 


74;  74 
46  I  47 


76   79   78'  65   52   51   67   56   69   74   68   75 


53   55   52   52   52 


66   70   73   76   77 
35   35   41   43   43 


70 
40 


80   80   78!  80   81   75 
49   57   59!  61   53   63 


75   71   74   77   77 
55   51   50   50 


36   36   36   39   41   44   50 


36   34   33   34   39   39   58   45 


66   57 
47   38 


59'   60   72   77   75   77   66 
36   35   36   49   63   59   46 


71   61   57   53   54   68   70   65 

50   37   40'  30   30   43   52   50 


82   82   78 
50   50   53 


76 

A? 

64 

63 

64 

73 

77 

70 

57 

51 

39 

42 

39 

36 

39 

46 

51 

41 

76.6 
48.9 


76.2 
54.8 


75.1 
52.6 


74.9 
51.5 


76.0 
51.8 


75.7 
48.1 


75.9 
52.7 


77.4 
51.1 


76.5 
54.1 


76.1 
48.4 


75.5. 
50.7 


77.4 
49.7 


75.4 
49.0 


72.7 
41.3 


75.3 
46.6 


76.2 
48.3 


73.5 

45.5 


75.6 
46.3 


75.0 
46.9 


75.3 
51.3 


66 

59 

70.6 

50 

36 

42.1 

71 

67 

67 

68.7 

52 

60 

40 

46,9 

75 

73 

76 

71.2 

49 

61 

49 

44.9 

74.4 
45.0 


73.2 
47.3 


67.4 
44.1 


See  Heierence  Notes  FoUowmg  Station  Inde 
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CoBltnttad 


SlaHon 


ou  eois  T  E 

EMPOmU'*    I    N 

K»RTM»U5 

LOCK    H*\/EN 

MAOERA 

PHILIPS8URG  F»A  »P 

RENOVO 

RIOOHAY 

STATE  C3LLE6E 

n  m  m 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
BURNT  CABINS  2    NE 
EBENSBU^S  SEMAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 
JOHNSTOWN 
KE6G 

MARTINSBJRG  FAA  AP 
ft      «      ft 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOMN  3  WNH 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  H 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  5W  DAM 
DERRY 
DONEGAL 
DONOR A 
FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 

MARION  CENTER  2  SE 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NEm  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STA1T0N 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


67   6T 

J6    3a 


6J   6] 

»   >6 


67   76 
36   39 


67   73 
«0   40 


37   36   36 


66  68  68 

38  37  38 

66  TO  69 

♦I  45  63 


63   72 
37   *8 


70   71 
38   40 


75 
39 


65   72   7* 
♦3   **   42 


70   71 
42   45 


64   65 
43   47 


70   71 
37   43 


44   42 


77   75 
46   46 


83   79 

50   50 


74   73 
42   44 


72   74 
39   41 


79   78 
53   50 


75   80 
50   49 


77 
40 


82   86 
50   48 


79   79 
53   52 


71 
44 

72 
47 

73 
47 

78 

51 

79 
53 

67 

40 

71 
42 

72 
43 

75 

44 

78 
48 

71 
39 

71 

40 

75 
39 

79 
45 

78 
47 

69 
41 

68 
42 

73 
41 

76 
48 

74 
49 

72 
42 

75 
47 

75 

45 

79 
52 

78 
51 

71 
38 

73 
41 

77 
40 

78 
45 

79 
46 

68 
47 

70 
47 

72 

49 

79 
52 

78 
53 

74 
42 

76 
44 

78 
46 

79 

55 

80 
52 

71 
45 

72 

48 

74 

44 

79 
50 

78 
52 

71 

47 

72 
51 

77 
48 

79 
53 

79 
55 

78   77 
54   52 


72   72 

55   54 


77   77 
43   43 


79   78 
44   43 


80   79 
43   43 


77   78 
47   48 


77   76 
42   46 


DAILY  TEMPERATURES 

DtrOI  Month 

U    I    IS      16       17       18 

T6      76      77      78      78 
38      40      49      52      54 


l>(NNtTLVANIA 

>e»T|M8(R  1*67 


79   75 
50   60 


10   II   12   13 


19   20   21   22   23   24   IS   28   27   28   2«   30   II 


80   77 


78   78 
50   53 


83   80 
91   93 


83   82 
55   56 


76   76 
47   46 


76   68 
48   60 


82   82 
55   57 


60   78 
48   51 


81   79 
55   56 


84   80 
51   57 


82 
51 

80 
44 

81 


44   46   60 


86 

53   59 


61 
35 


74   58   65 
55   39   39 


79   65 
56   33 


75   65 
56   33 


69   64   68 


72   75   60   80   61 
34   40   40   46   57 


79   78   60   81   62 
38   42;  43   45   55 


75   80   82   60   63 
42   42I   46   46   59 


67   72 
34   34 


76   75 
41   56 


73   77   77 


68   73   75 

39   35   35   42   57   48 


73   77   80i  82   83   64 
38   40   44 


75   77 
35   39 


72   75 
43   45 


62   75 

40   44 


77   79 
41   42 


66   66   70   73   78 
45   39   40   44   46 


62 

82 

81 

67 

66 

74 

73 

54 

53 

58 

51 

37 

40 

40 

77 

76 

68 

62 

62 

65 

70 

57 

60 

59 

51 

37 

46 

50 

76 

79 

79 

68 

64 

62 

72 

43 

44 

49 

56 

36 

35 

34 

79   82   82 
44   47   50 


61   80   73 
45   47   56 


75   83   82 
53   52   50 


81  79 
58  62 

82  81 

51  44 


80  81  69 
53  59  62 

81  81  71 
55  62  61 


63 
33 


68   66   73 
56   34   33 


69   69   73 
55   41   43 

65 


64   67 
34   35 


68   73 
42   36 


65   68: 
38   41  t 


66   70   72:  74 
50   33   33   40 


70   75 1  78 
45   42   46 


70   87 
41   40 


65   68   73 
47   41   42 


65   69   73 

49   43   43   49 


78   62   79 
39   44   47 


76   80 
57   61 


80   79 

50   61 


77   79 
46   67 


78   78   60 
39   53   52 


80   60   80 
48   52   43 


84   82   84 
46   53   59 


64   72   83 
45   54 


82 

58   54 


77 
46 

82 
46 

62 
45 

83 
56 

72 
52 

74 
53 

76 
55 

74 
59 

75 

40 

76 
40 

81 
39 

80 
41 

72 

40 

78 
40 

83 

41 

84 
45 

72 
38 

81 
38 

83 
37 

80 
50 

73 
40 

77 
44 

81 
39 

80 
44 

78 
46 

60 
41 

81 
46 

77 
54 

78 
50 

76 
49 

75 
50 

81 
50 

82 

50 

76 
52 

83 
54 

61 
54 

81 

77   76   76 
47   47   49 


63   80   60 
55   54   54 


62   82   79 


62   99 
48   34 


72   92 
90   39 


77   60 
48   39 


79   60 
54   36 


79   97 
49   34 


94   98 

38   36 


77   57 
53   39 


74   93 

51   37 


75   60 
54   39 


60 

64 

72 

50 

56 

46 

76 

75 

71 

58 

62 

59 

80 

78 

78 

48 

48 

60 

63   82   60 
47   47   58 


83   63   82 


81   60   78 
48   54   60 


77 
46 

82 
47 

83 
47 

80 
58 

85 
58 

61 
55 

83 
63 

60 
64 

72 
41 

77 

41 

81 
44 

82 
46 

60 
55 

82 
50 

80 
51 

77 
56 

79 
43 

81 

42 

62 
43 

80 
53 

62 
54 

82 
48 

78 
53 

77 
59 

75   76 
46   46 


68   68   74  1  75   77   81 
55   41   39  I  44   46   45 


78   83 
42   40 


82   65 
46   48 


60   80 
46   52 


76   82 
49   48 


78   82 
51   50 


78   78 
51   57 


62   82 
49   57 


86   65 
48   58 


79   61 
52   54 


84   61 
51   58 


83   79 
53   62 


791  77 
50   57 


82:   61 

57j   49 


85|   87 
57   57 


60   79 
60   54 


82   60 
60   51 


63   81 
61   56 


60   79 
39   39 


97   60 
92   33 


63   69 
26   26 


79   79 
99   99 


74   79 
39   47 


76   78 
33   43 


tl      91 
46   17 

65   93 


69   79   79   7]   56 

39   41   45   52   40 


79   75 
32   47 


72   64 
55   49 


59   61 

37   37 


61   64 
34   34 


59   61 
33   32 


60   63 
38   40 


76i  79 
40!  46 


74   76 
32   59 


74   79 
43   96 


64   78 
35   47 


74   77 
36   48 


61   76   76 
26   32   41 


68   69   80 
35   38   36 


67   77 
39   42 


76   67   54 
56   90   36 


77   69   59 
64   92   36 


78   77   62 
38   39   46 


62   74   58 
45   53   36 


66   6!   66   66   77   80j  70   53   56 


43   39   39;  35   39   56 


55   53   58   72 

40   42   36   49   60 


58   63 
36   35 


59   63 
40   41 


60   65 
30   29 


67 
32 


67   79 
26   33 


44   42   37 


49   SO 
40   39 


78   50   49 
49   46   42 


53 

42 


60   62   60   66   79   80 
50   44   44   36   41   60 


70   50   57 
48   44   40 


53   56 

46   43 


67   63   641  67   79   781  79 


73   59 
56   47 


79   77 
59   63 


81   80 
55   63 


86   87 
64   62 


79   76 
58   60 


79   76 
62   58 


60  77 

61  58 


77   56 
51   39 


60   62 
50   40 


60   58 
36   41 


67   62 
51   37 


68   63 
46   37 


78   63 
53   47 


74   64 
44   41 


56   63 
48   40 


59   62 

49   44 


47]  36  44 

62l  62  65 

39l  34  34 

I 

621  65  77 

39I  31  36 

57,  62  75 

401  32  43 


61:   66   76   80   72 
39'   37   40   41   46 


77   49 
47   46 


63   53 

48   43 


52   55 

46   42 


50   53 

45   39 


56   59 
45   43 


67 
33 

79 
39 

80 
55 

76 
46 

58 
45 

55 

43 

65 

38 

73 
36 

62 
54 

65 
52 

52 

49 

54 
44 

66 
34 

74 
36 

75 
44 

72 
50 

64 
36 

60 
48 

66 
37 

60 
43 

81 
57 

60 
47 

50 
44 

57 
43 

67 
40 

78 
49 

80 
62 

65 
47 

52 
46 

57 
44 

70.6 
44.) 


69.6 
41.5 


7J.4 

42.0 


74,7 
49.3 


68.7 
39.9 


74.6 
45.9 


71.0 
41.7 


71.9 
48.1 


72.5 

46.3 


74.4 
46.7 


71.7 
40.5 


76.6 
43.6 


76.5 
45.4 


74.9 
47.5 


73.7 
48.9 


74.2 
46.3 


71.2 
41.2 


73.3 

43.0 


73.5 
43.5 


72.4 

44.8 


72.7 
46.9 


75.1 
51.0 


72.6 
44.5 


72.8 
45.3 


69.2 
46.6 


74.0 
48.2 


75.0 
45.3 


76.8 
90.6 


75,0 
48.5 


72.9 

49.3 


73.2 
51.6 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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ConUnued 

DAILY  TEMPERATURES 

PENNSYLVANIA 
SEPTEMBER  1967 

Station 

DayOf  Month                                                    | 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 ! 

IB 

17 

isl 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

• 

PUTNEVVIULE  2  SE  D*M 

MAX 
MIN 

66 

37 

70 
37 

70 
38 

75 
38 

78 
44 

77 
43 

78 

43 

80 
49 

80 
52 

70 
53 

62 
35 

65 
35 

70 
36 

71 
38 

77J 
39l 

79 
40 

82 
43 

79 
55 

50 

72 
50 

56 

74 
52 

56 
37 

62 
38 

52 

29 

65 

30 

75 
39 

77 
55 

63 

57 

58     1 

41 

71.2 
43.0 

SALINA  3  W 

MAX 
MIN 

68 
39 

71 
42 

74 
39 

77 
46 

77 

46 

77 
45 

82 
48 

80 

54 

78 
58 

69 
53 

68 
36 

73 
32 

74 
40 

78 
42 

8o! 
41 

81 
41 

81 
52 

81 

61 
47 

77 
53 

76 

64 

66 
50 

63 
37 

62 

40 

63 
32 

75 
38 

76 
52I 

75 
49 

49 

45 

57      73,0 
43      45.3 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 

MAX 
MIN 

67 
39 

69 
40 

72 

40 

76 
41 

78 

44 

77 
44 

79 

44 

81 

47 

80 
53 

67 
51 

65 
36 

69 
38 

73 

39 

72 
42 

77 
40 

80 

44 

82 

47 

62I 
52 

60 
45 

60 
48 

79 
65 

74 
50 

59 
40 

65 
44 

59 
33 

67 
37 

78 
42 

78 
45 

50 
46 

50      72.2 
40      43.9 

STOYSTOWN 

MAX 
MIN 

66 
3* 

64 
35 

63 
39 

67 
41 

71 

44 

71 
44 

70 
44 

75 
47 

73 
52 

68 
53 

59 
31 

59 
31 

63 
33 

67 
44 

73) 
42 

74 
42 

74 
42 

73 
54 

76 
49 

76 
49 

76 
55 

68 

50 

53 

40 

55 

40 

53 
35 

67 
38 

71 
41 

73 
52 

60 
47 

46       66,9 
37      42,8 

UNIONTOfiN 

MAX 
MIN 

66 

'.2 

71 
44 

72 

45 

77 
48 

78 
49 

76 

48 

81 
51 

80 
55 

77 
62 

72 
57 

68 

40 

73 
52 

74 
54 

76 
48 

79 

45 

80 
44 

80 
57 

62 
54 

63 
57 

63 
64 

77 
64 

65 
52 

63 

46 

65 

44 

66 
35 

78 
39 

81 
57 

67 
51 

52 

47 

58     !  73.4 

43        :   49.8 

WAYNESBJRG  1  E 

•     tt     » 

MAX 
MIN 

6S 
39 

70 
39 

72 
42 

75 

44 

80 
46 

79 

48 

79 
48 

81 
50 

82 
52 

75 
57 

67 
37 

69 
34 

74 
34 

73 
38 

76 
38 

80 

40 

82 

40 

61 
53 

64 
54 

63 
58 

84 
63 

76 
52 

63 
43 

63 
42 

66 
32 

68 
32 

79 
35 

81 
59 

61 
48 

50      73,9 
42        44,6 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

63 
35 

63 
38 

70 
38 

73 
46 

72 

44 

73 
45 

76 
47 

73 
51 

65 
53 

55 
38 

63 
34 

68 
34 

74 
38 

74 
38 

75 
36 

77 
41 

75 
53 

74 
50 

72 

46 

73 
51 

69 
52 

52 
34 

57 
34 

52 

38 

58 
32 

70 
43 

71 
56 

61 
44 

48 
38 

47      66.4 
35     ;  42.1 

BRADFORD  <.  W  RES 

MAX 
MIN 

66 
36 

66 

38 

72 

37 

74 
43 

74 
42 

74 

44 

78 
47 

76 
52 

73 
56 

63 

47 

64 
32 

69 
32 

74 
35 

75 
35 

75 

41 

77 
42 

78 
55 

75 
56 

76 
46 

74 
50 

72 

59 

59 
44 

58 
35 

57 
36 

59 
34 

71 
36 

73 
49 

70 
47 

51 
45 

50 
39 

69,1 

43.0 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 

MAX 
MIN 

CLARION  3  SW 

MAX 
MIN 

70 
35 

71 

40 

75 
38 

79 
43 

77 

44 

77 
43 

81 

46 

80 
50 

69 
57 

64 
49 

68 
33 

71 
34 

73 

38 

79 
38 

82 

41 

83 

45 

81 
52 

81 
56 

80 
47 

80 
53 

76 
57 

60 
46 

62 
35 

60 
35 

65 
31 

76 
36 

78 
49 

74 
46 

53 

44 

54 

40 

72,6 
43.4 

CLERMONT  <.  NW 

MAX 

MIN 

67 
32 

66 
33 

72 
32 

75 
37 

75 
38 

77 
39 

79 
42 

78 
47 

75 
53 

65 
48 

65 
28 

68 
28 

75 

30 

75 
34 

76 
37 

78 
38 

77 
52 

77 
54 

77 

45 

76 
45 

73 
58 

63 

45 

60 
32 

58 

31 

60 
30 

72 

30 

75 
44 

72 

51 

53 

45 

57 
47 

70,5 
40,2 

CONNEAUTVILLE 

MAX 
MIN 

66 
37 

68 
42 

72 
41 

73 
42 

74 

45 

74 
45 

79 
48 

80 
51 

70 
60 

62 

50 

66 
32 

68 
33 

72 
38 

75 
37 

77 
39 

75 
40 

79 

50 

74 

54 

77 
47 

78 
54 

72 

59 

61 

48 

59 

39 

54 

45 

62 
32 

75 
47 

75 
55 

56 
45 

52 

45 

49 

41 

69.1 

44,7 

CORRY 

MAX 

MIN 

67 
37 

68 
42 

73 

40 

75 
45 

75 

45 

76 
48 

80 
50 

79 
51 

70 
58 

61 

48 

69 
36 

73 
35 

76 
42 

79 
36 

79 
38 

80 
42 

78 
52 

76 
58 

78 
46 

76 
52 

73 
56 

58 

46 

59 
35 

57 

44 

63 
30 

74 
45 

73 
56 

66 
43 

54 
43 

56     i  70.8 
39       44.8 

COUOERSPORT  5  NW 

MAX 
MIN 

65 
31 

63 
32 

71 
36 

74 
35 

72 
39 

74 
39 

76 
45 

76 
46 

68 

54 

61 

4* 

63 
31 

67 
29 

73 
33 

75 
35 

76 
32 

76 
39 

78 
49 

73 
52 

76 
43 

73 
44 

73 
43 

56 

40 

57 
29 

54 
31 

58 

30 

70 
34 

71 
32 

65 
55 

60 
44 

60       68.5 
35       38,7 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
39 

69 

46 

73 
43 

76 
48 

73 
51 

75 

49 

79 
53 

78 
55 

68 
57 

57 
41 

64 
35 

70 
38 

73 
41 

77 
43 

80 
47 

79 

50 

80 
60 

77 
59 

79 
51 

76 
54 

73 

54 

54 
43 

60 
38 

58 
39 

60 
35 

75 
45 

75 

57 

62 

46 

49 

40 

49       69,5 
39     !  46,5 

EAST  BRADY 

MAX 
MIN 

7'. 

75 
46 

79 

44 

82 
49 

82 
52 

83 
48 

82 
52 

84 
55 

11 

67 

54 

75 
38 

78 
40 

78 
42 

75 

43 

83 
45 

87 

48 

85 
57 

85 
61 

82 

56 

80 
60 

81 
63 

79 
51 

6! 
39 

65 

44 

n 

81 
35 

82 

56 

80 
48 

53 

40 

56       77.3 
45      48,0 

ERIE  W6  AIRPORT 

MAX 
MIN 

68 
45 

68 
50 

71 
48 

74 
51 

75 
52 

75 
55 

76 
57 

81 
60 

71 
59 

60 
45 

67 
42 

73 
46 

75 
51 

73 
47 

74 
51 

74 
47 

75 
59 

75 
57 

75 
53 

61 
63 

75 
59 

60 
50 

61 

42 

58 
48 

62 
38 

78 
51 

74 
50 

50 
47 

56 
44 

51       69.5 
44      1  50.4 

FARRELL  SHARON 

MAX 
MIN 

71 
♦0 

78 
42 

82 

40 

80 
42 

82 
42 

82 
52 

84 
52 

84 
52 

77 
62 

64 
50 

72 
38 

80 
44 

80 
51 

87 
48 

79 
40 

84 
48 

81 
58 

83 
57 

81 

50 

82 
59 

75 
60 

62 
52 

71 
49 

64 
54 

73 
42 

84 
50 

80 
60 

62 
46 

52 
48 

55 

43 

75.7 

49.0 

FRANKLIN 

MAX 
MIN 

66 
38 

70 
39 

72 

76 
47 

78 
48 

78 
46 

78 
47 

81 
50 

80 
53 

67 
50 

64 
35 

70 
35 

72 

36 

77 
39 

79 
40 

81 

45 

82 

47 

62 
58 

82 
51 

81 
51 

78 
57 

73 
49 

57 
37 

63 

40 

59 

34 

66 
3* 

76 
39 

77 
48 

5! 

4<. 

53 

40 

72.4 
43,9 

GREENVILLE 

MAX 
MIN 

75 
37 

77 
43 

80 
41 

82 

44 

81 

46 

83 
45 

86 
48 

84 
51 

75 
60 

68 

48 

73 
34 

75 
35 

78 

41 

82 
40 

87 
42 

86 

44 

84 
5! 

84 
54 

82 

41 

83 
55 

76 
61 

61 
4J 

66 

4C 

64 
47 

61 
31 

80 

41 

78 
60 

6C 
4C 

52 

4! 

51 
42 

75,4 
45,7 

JAMESTOWN  2  NW 

MAX 

MIN 

61 
36 

68 

42 

71 
40 

74 
42 

76 
45 

77 

45 

77 
46 

81 
52 

81 
55 

65 
49 

60 
34 

68 
37 

71 
42 

74 
39 

78 
40 

79 
42 

78 

44 

80 
53 

78 
4t 

80 
51 

80 
60 

73 
5C 

55 

38 

62 

38 

58 

31 

66 
38 

78 
46 

71 
4e 

49 

4! 

51 
41 

70,9 
43,6 

KANE  1  NNE 

MAX 
MIN 

62 
33 

67 
35 

65 
34 

72 

41 

75 
39 

73 

40 

74 

44 

78 

45 

76 

49 

67 
48 

56 
30 

65 
29 

69 
31 

75 

31 

76   80   77 
39   39   52 

76   75 
43   43 

75 

58 

69   56   56 
47   34   34 

55   60   71 
31   33   45 

74   62   50 
47   45   38 

68.6 
39.9 

MEADVILlE  I  S 

MAX 
MIN 

62 

68 
41 

70 
42 

75 
45 

75 
47 

75 
45 

76 
47 

81 
51 

82 
53 

66 
47 

61 
38 

68 
35 

72 

36 

75 

40 

78 
42 

ec 

80   80 
44   57 

77   79 
50   50 

79 
58 

72 

4'i 

5< 
3^ 

62 

40 

5« 

33 

6! 
3« 

77 
40 

7« 
4! 

4C 

54 
41 

70,7 
43.9 

MERCER 

MAX 
MIN 

69 
36 

70 
42 

74 
41 

76 
44 

75 
45 

76 

44 

80 
48 

80 
53 

69 
61 

63 
49 

66 
38 

70 
38 

70 
43 

77 
43 

80 
45 

81   78   79 
44   55   54 

78   80 
47   56 

73 
59 

59   6 
46   3^ 

56 
45 

64   7< 
31   4: 

76 
57 

59   5 
45   4< 

50 
41 

70.5 
45.9 

TIONESTA  2  SE  DAM 

MAX 
MIN 

6« 
39 

70 
40 

70 
40 

74 
41 

77 
46 

76 
47 

77 
49 

81 
49 

79 
52 

69 
47 

62 
35 

68 
35 

71 
3b 

73 
39 

77 
42 

79   82   60 
43   45   56 

60   80 
50   50 

78 
54 

7: 
4( 

53   60 

37   38 

57   64   76 
34   35   37 

77   51   52 

47   44   39 

71.0 
43.1 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

MAX 
MIN 

63 
37 

68 
36 

70 
36 

75 
38 

72 
45 

76 
43 

77 
45 

81 
44 

80 
51 

67 
48 

61 

30 

63 
30 

71 
32 

73 
37 

77 
35 

76   81   78 
36   42   55 

79   80 
46   46 

78 
52 

73   54   60 
48   34   35 

57   64   76 
32   32   34 

75   49   53 
44   43   39 

70.3 
40.2 

WARREN 

MAX 
MIN 

68 
*0 

68 

.*5 

74 
41 

77 
50 

76 
SO 

78 
50 

81 
52 

81 
54 

69 

60 

62 
47 

70 
34 

72 
36 

77 
39 

78 

42 

79 

45 

82   81   78 
46   57   60 

78   78 
51   54 

75 
57 

58   61   57 
47   40   43 

64   75   78 
37   42   55 

62   54   51 

]  43   45   42 

71.4 
46.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


SIPTtHBC*     l»»' 


» 


SUtlon 

D*T  CM  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

s 

B 

T 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

11 

It 

20 

21 

22 

23 

24 

21 

2( 

27 

21 

n 

30 

31 

poconO  mountains   01 

FRANCIS  E  HALTER  DAM 

EVAP 
NlND 
MAX 

MIN 

.10 

6A 
60 

♦0 

.16 

70 
69 
AO 

.2* 

70 
67 
40 

.19 
65 
72 
42 

.17 

40 
77 
51 

.22 
45 

76 
48 

.15 
41 
77 
48 

.15 
27 
77 

.12 
33 

73 

50 

.13 

81 
70 
53 

.15 
80 
61 
36 

.15 
45 

74 
36 

.16 
38 
72 
36 

.15 
28 

72 

40 

.16 
39 

75 
45 

.17 
58 

75 
47 

.12 
53 
72 
55 

.1* 
22 

80 
56 

.IT 
35 

78 
51 

.17 
37 
78 
51 

.16 
75 
76 
52 

.11 

62 

• 

• 

.19 
165 
56 
35 

.13 
56 

58 
34 

.15 
76 
65 
55 

.13 

97 
68 
46 

.01 
173 
65 
52 

.11 
62 

6.16 
1T61 
70.7 
45.3 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            OJ 

LANDISVILLE  2    MB 

EVAP 
•IIND 
MAX 
MIN 

25 

79 
49 

.22 
35 

78 
♦7 

.lA 
25 
73 
A8 

.15 

8 

80 

56 

.13 
15 
86 
59 

.17 
16 
85 
S6 

.15 
15 
85 

63 

.13 

6 

87 

59 

.12 

15 
86 
59 

.10 
35 

79 
62 

.10 
14 
73 
45 

.14 
26 

74 
44 

.14 
13 
77 
44 

.10 

8 

77 

47 

.13 

12 
80 
51 

.15 
45 
80 
52 

.10 
55 

72 
61 

.lA 

8 

87 

62 

.15 
18 
68 
61 

.15 

1 

86 

59 

.11 

2 

85 

59 

.09 
16 
76 
56 

'11 
76 
41 

72 
43 

.06 
40 
64 
37 

.15 
40 
69 
40 

.12 
36 

75 
42 

54 

80 
49 

.02 
66 

72 
61 

.15 
56 

60 
46 

3.79B 

602 
76.7 
92.0 

•    •    • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 

EVAP 
MIND 
MAX 
MIN 

.1<> 
25 
69 
At 

.lA 
35 
79 
A8 

.24 
35 

79 
50 

.18 
38 
80 
49 

.26 
27 
82 
55 

.20 
35 

85 
56 

.24 
35 

84 
56 

.14 
2^ 
87 
58 

.24 

72 
81 
60 

.09 
48 
75 
59 

.14 

38 
69 
43 

.14 
24 
76 

44 

.19 
32 

75 
47 

.13 
2' 

77 
48 

.13 

22 

80 
48 

.17 
20 
83 
56 

.16 

34 
81 
57 

.18 
23 

90 
64 

.21 
29 

85 

.16 
27 
85 
57 

.lA 
54 
76 
58 

.14 
97 
75 
55 

.15 
65 
67 

45 

.16 
53 

68 
44 

.16 

94 
62 
40 

.IT 
52 

66 
41 

.16 
63 

73 
44 

.20 
119 
77 
53 

71 
66 
54 

.09 
62 
57 
44 

5.04B 
1375 
76.4 
91.3 

SOUThkEST  PLATEAU   09 

CONFLUENCE  1  S>l  DAM 

EVAP 
rilND 

.08 
*5 

.15 

♦2 

.12 
32 

.lA 
17 

.14 
20 

.17 
25 

.16 

20 

.1* 
19 

.14 
23 

.08 

5 

.10 
51 

.16 
30 

.15 

45 

.10 

4 

.09 
33 

.25 

17 

.08 
20 

.08 
11 

.14 
14 

.11 

7 

.10 
9 

.10 
61 

.11 

65 

.13 
36 

.08 
64 

.11 

15 

.14 
25 

.12 
39 

6 

.05 
36 

3.64B 
836 

FORD  CITY  »  S  DAM 

EVAP 
•UNO 

.10 
58 

.20 
39 

.13 
38 

.13 

21 

.15 
19 

.17 
30 

.13 
25 

.11 
20 

.13 
27 

.07 
35 

.19 
42 

.13 
32 

30 

.08 
17 

.13 
14 

.10 
17 

.13 
33 

.10 
3 

.11 
11 

.10 
29 

.07 
12 

.03 
73 

.15 
72 

.13 
40 

.13 

70 

.09 
33 

.12 
45 

.14 
55 

.04 
39 

•  06 
67 

3.52 

1046 

•    •    • 

northkEst  plateau  10 

JAmEsTObN  2    NM 

EVAP 
NIND 

.I't 

• 

.00 
6A 

.26 

22 

.04 
18 

.25 

18 

.15 
IS 

.12 

18 

.11 
12 

.08 
52 

15 

.12 

20 

.13 
25 

.13 

28 

.13 
24 

.12 
13 

.11 
26 

.15 

.10 

.13 
27 

.06 
8 

.07 
22 

.04 
40 

.05 
43 

.09 
18 

.09 
31 

.10 
13 

.15 
56 

54 

.02 
43 

.05 
41 

3.238 

769 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

01  Month 

M 

Statton 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

S 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

67 
63 

68 
65 

67 
64 

68 
65 

69 
66 

69 
67 

71 
67 

71 
68 

70 
68 

68 
65 

65 
62 

65 
62 

65 
62 

65 
62 

66 
63 

66 
63 

67 
65 

68 
66 

68 
66 

66 
66 

68 

65 

65 
63 

63 
61 

62 

60 

61 
58 

61 
59 

62 
61 

61 
93 

54 
53 

54 

52 

69.4 
62.7 

STATE  COLLEGE  2 

2    INCHES 

MAX 

MIN 

70 
59 

68 

59 

69 

58 

72 

60 

71 
61 

70 
61 

73 
62 

72 

64 

70 
65 

67 
61 

67 
56 

66 
55 

67 
56 

68 
56 

69 
57 

68 
69 

72 
64 

73 
65 

72 
61 

69 
61 

70 
65 

65 
68 

64 
55 

69 
63 

62 

50 

64 

50 

6« 

56 

64 
61 

61 
57 

59 

54 

6T.6 
56.6 

A    INCHES 

MAX 
MIN 

68 
60 

67 
60 

67 
59 

70 
61 

70 
63 

69 
62 

72 
63 

71 
65 

69 
66 

67 
62 

66 
57 

57 
57 

65 

57 

67 
68 

68 
59 

67 
60 

71 
64 

72 
65 

71 
63 

59 
62 

59 
65 

65 
60 

53 
56 

59 
65 

50 
51 

62 
52 

65 
66 

64 
62 

62 

59 

59 
55 

66.7 
59.6 

S    INCHES 

MAX 

MIN 

67 
63 

66 
63 

66 
62 

67 
63 

68 
64 

68 
64 

69 
64 

69 
66 

68 

67 

67 
66 

65 
60 

65 
60 

64 
60 

65 
60 

65 
60 

65 
62 

68 
65 

69 
66 

68 
65 

67 
64 

68 
66 

66 
63 

63 
59 

60 

58 

59 
55 

61 
55 

63 
56 

63 
62 

62 
60 

69 
58 

65.3 
61.9 

12    INCHES 

MAX 

MIN 

67 
65 

66 

64 

65 

63 

66 
64 

66 
65 

66 

64 

67 
65 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

66 
63 

64 
61 

63 
61 

64 
62 

64 
62 

64 
62 

66 
64 

67 
66 

67 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
64 

64 
61 

62 

60 

60 
58 

60 
68 

61 
59 

62 

61 

62 
61 

61 

69 

64.6 
62.6 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

68 
66 

66 
65 

66 
64 

65 
64 

66 
65 

66 

65 

66 

65 

67 
66 

67 
66 

67 
66 

66 
64 

64 
63 

63 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
63 

65 
64 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 

65 

65 

63 

63 
61 

61 
60 

60 
69 

61 
60 

62 
61 

62 
62 

62 

60 

64.6 
63.6 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

68 
66 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
65 

66 
66 

67 
66 

67 
66 

66 
64 

65 
64 

64 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
53 

65 
64 

55 
66 

66 
66 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

65 
63 

63 
52 

52 
60 

60 
60 

61 
50 

62 
61 

62 
62 

62 
61 

64.6 
63.7 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB   -  ^^J4''°,«'S^°«/%;5^''=    l^^f'^y^E.^'^AKE^lERRACE   CLASSIFIED   AS   CONOTTON  GRAVELLY   LOAM     GROUND  COVER .      RYEGRASS 
lliD^?iVETEDS,    >^li>   SEVeSaL    TlieS    EACH   SEASON.       INSTRUMENTATION,      TAYLOR  RECORDING   THERMOMETER. 


LANDISVILLE    2    NW 


STATE   COLLEGE   2 


SLOPE   OF   GROUND.      GENTLE    SLOPE    TO   THE   WEST.      SOIL   TYPE.       DUFF.ELD  ^^AY    LOAM       GROUND  COVER^ERMANENT    BLUEGRASS    SOD 
WHICH    IS   KEPT    CLIPPED   TO  A    HEIGHT    OF    2    INCHES.       INSTRUMENTATION.      WESTON   ELECTRIC    SOIL   THERMOMETER. 


-  MAX   AND  MIN   FOR    24   HOURS   ENDING  AT   MIDNIGHT. 

SLOPE   OF   GROUND,      GENTLE    SLOPE    TO   THE   SOUTHEAST.      SOIL    ^^f^^ 

KEPT   CLIPPED   TO   A    HEIGHT    OF    BETWEEN   1    1/2   AND   3    INCHES.       INSTRUMENTATION 

POTENTIOMETER. 


HAGERSTOWN   SILT    LOAM.      GROUND  COVER,      KENTUCKY    BLUEGRASS 
COPPER-CONSTANTAN   THERMOCOUPLE   ON  RECORDING 


See  Reference  Notes  Fotlowmig  Station  Index 
-    147    - 


STATION  INDEX 


+-* 

W 

§ 

OBSERVATION 

o 

•2 

u 

M 

TIME  AND 

z 

o 

2 

C 

p 

p 

TABLES 

STATION 

i 

i 

COUNTY 

< 

1 

3 

t 

^ 

OBSERVER 

1 

i 

1 

1' 

ACMETONIA  LOCK  3 

0022 

09 

ALLEGHENY 

1 

♦0  32 

79  49 

748 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AI.LENTOWN  WB  AP 

0106 

02 

LEHIGH 

40  39 

75  26 

387 

MID 

MID 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

0134 

40  30 

78  29 

1500 

6P 

6P 

ALTOONA  WATER  BUR. 

CLINTON 

16 

41  22 

930 

C 

ALVIN  R  BUSH  DAM 

APOLLO  2  V 

0204 

WESTMORELAND 

40  35 

79  36 

1060 

EUGENE  R.  YOUNG 

AReWOTSVlLLE 

0229 

04 

ADAMS 

13 

77  18 

8A 

PA.  STATE  COL.  EKP.STA. 

AUSTIN 

0310 

10 

POTTER 

41  38 

78  05 

1330 

MRS.  BETTY  H.  MOREAN 

AUSTlNBUftG  2    W 

0313 

TIOGA 

15 

42  00 

1590 

7A 

C  M 

OTTO  D.  BACON 

BAKEPSTOWN  3  WNM 

0355 

09 

ALLEGHENY 

40  39 

79  59 

1230 

3P 

3P 

PGM.  CUT  FLOWER  CO. 

BARNES 

0409 

10 

WARREN 

41  40 

79  02 

1310 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAR  GAP 

0457 

NORTHUMBLAND 

15 

76  30 

900 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

BEAVER  FALLS 

0475 

09 

BEAVER 

40  46 

80  19 

760 

7A 

HOWARD  R.  KEMP 

BEAVERTOWN 

0482 

05 

SNYOER 

15 

40  45 

77  11 

590 

7A 

GUY  F  RITTER 

BECMTELSVILLE 

03 

BERKS 

40  22 

40C 

PAUL  W.  FISHER 

BELLEFONTE  *  S 

07 

CENTRE 

40  51 

1110 

SA 

ROCKVIEW  PRISON  FARM 

BERNE 

0599 

BERKS 

14 

40  31 

76  00 

325 

FLOYD  W.  TRUMP 

BERWICK 

0611 

COLUMBIA 

15 

41  04 

76  15 

570 

MID 

MIO 

BERWICK  IND  OEV  ASSO  IN 

BETHLEHEM 

0629 

02 

NORTHAMPTON 

40  37 

75  23 

240 

8A 

CITY  OF  BETHLEHEM 

BETHLEHEM  LEHICH  UNIV 

0634 

02 

NORTHAMPTON 

40  36 

75  22 

360 

LEHIGH  UNIVERSITY 

BLAIN 

07Z5 

05 

PERRY 

15 

40  20 

77  30 

745 

PA.  OEPI.  FRST.  +  WTfiS, 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

40  27 

2043 

8P 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLAKESLEE  CORNERS 

01 

75  36 

C 

WALTER  WILDRICK 

BLOSERVILLE  1  H 

40  16 

650 

BA 

BOSWELL  1  SW 

oezi 

09 

SOMERSET 

40  09 

79  02 

1810 

c 

MRS.  EMMA  SHAULJS 

braddock  lock  Z 

ALLEGHENY 

10 

40  24 

79  52 

725 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

41  48 

79  38 

2121 

FEO.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

0867 

10 

MC  KEAN 

78  39 

1500 

8A 

BRADFORD  FIRE  DEPT. 

BRADFORD  4  W  RES 

0868 

MC  KEAN 

41  57 

78  44 

1680 

5P 

BRADFORD  WATER  DEPT. 

BREEZEWOOD 

0905 

08 

BEDFORD 

78  14 

1352 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL> 

1004 

10 

JEFFERSON 

41  09 

79  05 

1210 

3P 

RAY  FORD 

BRUCETON  1  S 

1033 

ALLEGHENY 

JO 

40  IB 

79  59 

1065 

U  S  BUREAU  OF  MINES 

BOCKSTOWN  1  SE 

: 

ALViN  W.  MANGES 

BUFFALO  MILLS 

CLIFFORD  C.  ADAMS 

BURGETTSTOWN  2  W 

1105 

40  2  3 

80  26 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTH.   j 

BURNT  CABINS  2    N£ 

1115 

08 

HUNTINGDON 

40  05 

77  52 

99e 

5P 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

BUTLER  S  WNW 

BUTLER 

40  53 

79  59 

1330 

7A 

16 

41  19 

590 

CANTON  1  NW 

1215 

06 

41  40 

76  52 

MRS. MILDRED  SPENCER     l 

CARLISLE 

1234 

CUMBERLAND 

15 

40  13 

77  12 

465 

6P 

H 

CARROLL  G.  MILLER 

CARROLLTOWN  Z    SSE 

1255 

08 

CAMBRIA 

16 

40  35 

78  42 

2040 

SA 

H 

ROBERT  F.  MAURER 

CARTER  CAMP  2  W 

1262 

10 

POTTER 

16 

41  37 

77  45 

2030 

RICHARD  L.  MENKEN 

CEDAR  RUN 

1301 

05 

LYCOMING 

41  31 

77  27 

800 

KATHRYN  I.  KREIGHBAUM   I 

DELAWARE 

75  37 

170 

It 

E.  EARL  TOUChTON        1 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

77  38 

640 

CHARLES  A.  SENDER 

CHARlEROI 

1372 

0? 

WASHINGTON 

10 

40  08 

79  55 

1040 

WEST  PENN  POWEB  CO. 

CHARLEROI  LOCK  <. 

1377 

09 

WESTMORELAND 

10 

40  09 

79  64 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

41  03 

77  56 

1390 

MRS  SUSAN  vERBITSKEY 

CLARION  3  SW 

41  12 

79  26 

1114 

7/ 

PA.  ELECTRIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

1505 

02 

LEHIGH 

40  37 

75  39 

670 

WILLIAM  J.  DOTTERER 

CLAYSVILLE  3  W 

1512 

WASHINGTON 

n 

40  07 

80  28 

1000 

7P 

MFGRS.  L.  •  H.  CO. 

CLEARFIELD 

1519 

41  01 

78  26 

1100 

IRA  TAYLOR 

CLERMONT 

1529 

10 

MC  KEAN 

41  41 

78  30 

2104 

MRS.  TRUE  M.  SIMONDS 

CLERMONT  *  NW 

1534 

10 

MC  KEAN 

78  32 

1620 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONOS 

COATESVILLE  1  SW 

1589 

CHESTER 

39  58 

75  50 

342 

SA 

8A 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  1  SH  DAM 

1705 

SOMERSET 

39  48 

1490 

SA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONFLUENCE  1  NW 

1710 

FAYETTE 

7* 

JOHN  L.  RE  10 

CDNNEAUTVILLE 

41  45 

eo  22 

9A 

FREDERICK  A.  HEYL 

CONNELLSVILLE 

1723 

40  01 

EUGENE  W.  OLOLANO 

connellsville  no  2 

1726 

09 

FAYETTE 

17 

40  00 

79  35 

960 

MRS.  JANET  L.  SHAW 

CONSHOHOCKEN 

1737 

03 

MONTGOMERY 

40  04 

75  19 

70 

6A 

PMILA.  ELECTRIC  CO. 

COOKSBURG 

CLARION 

41  20 

79  13 

1160 

Bf 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

1773 

09 

ALLEGHENY 

11 

720 

SMENANGO.  INC. 

ERIE 

41  55 

RICHARD  T.  MOUNTAIN     1 

COUOERSPORT  5  NW 

10 

222( 

CHARLES  F.  FICMNGEH    1 

COUOERSPORI  6  E 

10 

41  47 

77  53 

COVINGTON  2  WSW 

1833 

TIOGA 

15 

77  07 

1745 

7A 

CALVIN  R.  PACKARD       | 

CREEKSIOE 

leei 

09 

INDIANA 

79  12 

1030 

6A 

MRS  MELVlN  P  IMO-^AS 

CRESSON  1  SE 

CAMBRIA 

40  27 

78  34 

2230 

7A| 

CRESSON  SI.  SCHOOL  HOSP 

DANVILLE 

2013 

05 

MONTOUR 

15 

76  37 

460 

7A 

MRS.  MARIE  H,  LITTLE 

DERRY 

2108 

09 

WESTMORELAND 

40  20 

79  IS 

1150 

6P 

6P 

MISS  N.  DIXIE  WINEMAN 

DE VAULT  1  W 

ZU6 

03 

CHESTER 

40  05 

75  33 

360 

MID 

MIO 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

DINGMANS  FERRY 

2160 

01 

PIKE 

41  13 

74  52 

430 

THOMAS  A.  HOTALEN 

DIXON 

2171 

15 

41  32 

75  57 

750 

7A 

7A 

40  07 

79  23 

1746 

MID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

DONORA 

2190 

09 

WASHINGTON 

10 

40  10 

79  62 

900 

5P 

THEODORE  F.  MATMUES 

DOYLESTOWN 

40  18 

DRIFTWOOD 

41  20 

CALVIN  HUGAR 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

2260 

10 

JEFFERSON 

41  11 

78  54 

1814 

MIO 

MIO 

I    H 

FEO  AVIATION  AGENCY 

Du  eois  7  E 

2265 

07 

CLEARFIELD 

16 

41  06 

78  38 

1670 

5P 

:  H 

CITY  OF  DU  801S 

OUNLO 

2298 

08 

CAMBRIA 

40  17 

78  43 

2410 

MRS.  D.  L.  WHITE 

OU SHORE  2  SSW 

16 

41  29 

1910 

SA 

ROBERT  J.  OBERT 

EAGLES  MERE 

2343 

06 

SULLIVAN 

16 

41  24 

76  35 

2020 

7A 

7A 

FRANCIS  B.  HANLEY 

EAST  BRADY 

CLARION 

40  59 

820 

5P 

A.  B.  KEMPEL 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

40  28 

BERNARD  KERCHENSKE 

EMPORIUM  1  N 

2635 

01 

CAMERON 

16 

41  32 

78  14 

1560 

8A 

MRS.  TALLIE  M.  BRITTON 

ENGLISH  CENTER 

2644 

05 

16 

41  26 

77  17 

860 

7A 

7* 

WILLIAM  SUOERS 

EPHRATA 

2662 

03 

LANCASTER 

IS 

485 

6P 

STANLEY  L,  VON  NEIDA 
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a 

« 
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1 

1  <£ 

J 

i 

Sno 
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No.  o(  ttay* 

Station 

MoK. 

M 

„. 

1 

p 

18 

! 

1 

o 

1 

1 

8 

^1 

i! 

•i 

POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  OAH 

FREELAND 

HAWLET 

MATAMORAS 

HILANVILLE 

M 
58. « 
60.5 
65.8 
59.1 

35. 5M 
39. 4M 
35.7 
39.6 
31.0 

M 
48, 9M 
48.1 
52.7 
45.1 

-    2.2 

77 
75 

ei 

85 
81 

5 
3 

4 
3 

4 

19 
26 

21 
20 
16 

30 

30 

31* 

30 

3U 

492 
517 
382 
613 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

12 

9 

20 

0 
0 
0 

3.15 
3.83 
2.56 
2.16 
3.27 

•  15 
•   .82 
-  1.26 

1.06 
1.26 
.93 
1.00 
1.03 

26 
26 
19 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 

7 
5 

4 

5 

3 

3 

3 
2 

3 

Pleasant  mount  i  « 
scranton 
stroucsburg 
Sweet  valley 
tobyhanna 

56.5 
61.* 
6*. 7 
58.3 
58.7 

35.6 
39.3 
39.9 
39.0 
37.7 

46.1 
50.4 
52.3 
48.7 
48.2 

-  2.6 

-  .2 

77 
82 
85 
79 
79 

4 
5. 

5 

5 
3 

20 
26 

21 
25 
20 

30 

31. 

30 

30 

29 

582 

451 
392 
500 
514 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

14 
5 
8 
8 

10 

0 
0 
0 
0 
0 

4.35 
2.66 

3.01 
3.67 
4.09 

.53 

-  .32 

-  .64 

-  .23 

1.38 
.86 
1.40 
1.30 
1.14 

26 
26 
26 
26 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

T 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
6 
5 
6 

7 

3 
2 

1 
2 

3 

0 

w-BARRE-SCRANTON  WBAP 

60.1 

42.2 

51.2 

.2 

80 

4 

25 

30 

427 

0 

0 

' 

0 

2.58 

-   .92 

1.00 

26 

T 

0 

6 

2 

I 

DIVISION 

49.2 

•  1.6 

3.20 

-   .41 

T 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS           02 

allentown  wb  ap       r 
palmerton 
port  clinton 
2erbey  airport 

ZION   6H0VE 

62.8 
61.8 
63.5 
55.2 

59. 9M 

39.4 
40.8 
34.1 
40.5 
34. 7M 

51.1 
51.3 
48.8 
47,9 
47, 3M 

-  2.7 

-  1.6 

-  4,0 

84 
84 
85 
77 
80 

4 
4 
5 
6 
6 

25 
25 

19 

30 

29 

30 

30. 

30 

431 
425 
498 
526 
543 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

8 

7 

14 

6 
14 

0 

0 
0 
0 
0 

2,30 
2,95 
3.20 
4,66 
3,82 

-  ,67 

-  .29 

-  .37 

1.15 
1.42 
1.19 
1,75 
1,50 

25 
10 
26 
26 
26 

.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 
6 
5 

2 

2 
4 
3 
2 

1 

2 

1 
2 
2 

DIVISION 

49.3 

-  4.0 

3.39 

,05 

.0 

•    •    » 
SOUTHEASTERN 
PIEDMONT            03 

COATESVILLE  1  SW 
DEVAULT  I  W 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
GRATERFORD  I  E 

65.1 
63.7 

6*. 6 
64.3 
64.4 

39.5 
41.5 
44,0 
40.1 
39.9 

52.3 
52.6 
54.3 
52.2 
52.2 

-  2.4 

-  1.3 

-  3.4 

87 
85 
85 
85 
85 

6 
5 

4 
6 
6 

25 

28 
28 
26 

30 
30 
30 
30 
30 

395 
392 
337 
398 
402 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

2 
7 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

2.84 
2.91 
2.43 
2.44 
2.13 

-  .35 

-  ,77 

-  .74 

1.20 
1.21 
1.30 
1.07 
.93 

19 
25 
10 
26 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
3 

4 
4 
4 

3 
3 
2 
2 
2 

1 
2 
1 
1 
0 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVILLE  2    NW 

LEBANON  3  Sw 

MARCUS  HOOK 

63.9 
66.5 
62.7 
63.2 
65.1 

44.3 
42.9 
37.4 
41.3 
47.6 

54.1 
54.7 
50.1 
52.3 
56.4 

-  3.3 

.7 

-  3.4 

83 
85 

84 

84 
87 

5. 
5* 

6 

6. 

5 

31 
26 
22 
26 
34 

30 
30 
30 
30 
30 

340 
325 
460 
398 
283 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

I 
5 
14 
5 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.10 
2,41 
3,23 
3,65 
1.89 

-  .56 

-  .81 

-  .98 

.88 

.92 

1.65 

1.41 

.94 

26 

26. 

26 

19 

25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 
5 
4 
3 

2 
2 

3 
3 

I 

0 
0 

1 

2 

0 

morgantown 

mt  gretna  2   se 

norristown 

phil  drexel  imst  tech 

Philadelphia  wb  ap     r 

62. 9M 

64.6 

67.2 

67.5 

67.2 

39. 5M 

40.8 

45.4 

49.3 

46.4 

51. 2M 

52.7 

56.3 

58.4 

56.8 

1.1 

83 
83 
87 
88 
88 

6. 

4 
5 
4 
5 

25 
30 
29 
39 
34 

30 

27 

30 

30. 

30 

423 
384 
287 
233 
271 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 

2 
2 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

2.57 
3.78 
1.99 
2.25 

2.00 

-   .78 

1.14 
1.68 
.92 
1.14 
1.00 

11 
26 
26 
25 
25 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
5 
3 
3 

3 

I 
2 
2 
2 

1 
1 
0 
I 
1 

PhILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 

OUAKERTOWN 

READING  wB  CITY          R 

WEST  CHESTER 

67.3 
67. 2M 
66.4 
64.7 
66.7 

50.5 

41, 4M 
40,9 
45,8 
M 

58,9 
54, 3M 
53,7 
55.3 

H 

-  2.0 

.5 

-  1.9 

89 
87 
85 
85 
86 

5. 

5 
5 

5. 
6 

38 
26 
22 

30 

30 
30 
30 
30 

216 
337 
357 
314 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
6 
8 

1 

0 
0 

0 
0 

2.24 
2.13 
3.16 
3.06 

-  .97 

-  1.34 

.32 

-  .10 

.91 

.93 

1.56 

1.06 

25 
26 

10 
26 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

3 
3 
3 

4 

3 
3 
3 

4 

0 
0 
2 
1 

WEST  GROVE  1  SE 

64.0 

42.3 

53.2 

85 

6 

29 

30 

375 

0 

0 

2 

0 

2.54 

-   .46 

1.05 

26 

.0 

0 

3 

3 

I 

DIVISION 

54.1 

-  2.0 

2.59 

-   .57 

.0 

•    «    • 
LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  I  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

62.6 
62.3 
63.6 
63.0 
63.4 

40,6 
41,5 
44.0 
39,9 
42,1 

51.6 
51,9 
53,8 
51,5 
52,8 

-  2.8 

-  1,6 

-  3.2 

-  3.3 

84 
85 
86 
85 
84 

6. 

5 
4 
5 
6. 

28 
27 
28 
24 
27 

30 

29 

30. 

29 

29 

419 
411 
356 
421 
385 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
3 
3 

8 

3 

0 
0 
0 
0 
0 

3.43 
3.49 
4.19 
3.28 

3.44 

-  .14 

-  .03 
.88 
.13 
.13 

1.54 
1.23 
1.78 
1.72 
1.11 

19 
26 
18 
25 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

5 
5 

3 

6 

2 

3 
3 
3 
3 

1 
2 
2 

1 
2 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP         R 

MERCERSBURG 

SHlPPtNSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

64.3 
63.6 
63.4 
64.0 
66.4 

42,0 
43,0 
39,5 
42,5 
40,9 

53,4 
53,3 
51,5 
53,3 
53,7 

-  2.7 

-  2.4 

-  2.1 

86 
85 
87 
82 
85 

5 

5 

6 

5. 

5. 

29 
29 
26 
27 
25 

30. 

30. 

29 

30. 

30. 

368 
369 
425 
364 
354 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 

9 
5 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.51 
3.15 
4.16 
4.19 
3.11 

.24 
.18 
.83 

-   .27 

1.58 

1.31 

2.52 

1.70 

.95 

19 
18 
26 
25 
10 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

4 
4 

I 

5 

3 
2 
2 

4 
3 

1 
2 

1 
1 
0 

DIVISION 

52.7 

-  2.6 

3.60 

.34 

.0 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

62.5 

58. 5M 
61.1 
63.0 
59.9 

40,5 

35.1M 

37,8 

40,9 

37,1 

51.5 
46. 6M 
49,5 
52.0 
48.5 

84 
81 
84 
85 
80 

4 

6 

5 

6. 

5 

24 
21 
25 
26 

23 

30 

31. 

31 

30 

30 

414 
672 
476 
408 
503 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

7 
U 
10 

6 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

3.79 
3.64 
6.56 
3.53 
4.66 

1.32 

1.83 
3.70 
2.04 
2.00 

26 
19 
19 
26 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

6 
3 
5 
4 
6 

3 
2 
2 
2 

2 

2 
2 

2 

1 
2 

NEWPORT 
SUNBUPY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

DIVISION 

62.1 

63.0 
62.4 

40,2 
38,9 
41,2 

51.2 

51.0 
51.8 

50.3 

-  1.3 

-  3.2 

83 
84 
84 

5 

5 
4 

25 

25 
25 

30. 

30 

30 

428 
433 

406 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

8 
6 

S 

0 
0 
0 

4.40 
3.68 
4.50 

4.33 

,96 
,35 

1,18 

1,10 

1.90 
1.48 

•1 

26 
19 

It 

Dl 

.0 

0 

m 

;0 

13 

5 
5 

^7 

2 

2 
•  2 

1 

2 
2 
2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


o;iiV"rat0£i)JiMoi 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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CONTINUED 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AuSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 
DU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHlLIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALTOONA  3  W 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  <.  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     . 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROC<  I  SSW 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  I  E 

DIVISION 


northwest  plateau  10 

bradford  faa  airport 
bradford  4  w  res 
brookville  sewage  pl. 
clarion  3  sw 
Clermont  *  nw 

conneautville 

CORRY 

COUDERSPORT  5  NW 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 


Temperatun 


•  E 


57.7 
56.2 
60.3 


56,1 
61.9 

55. 8M 


60.0 
58.9 
56. 6 
61. 2M 
61. e 

57.5 
56.0 
61.2 
58.8 
59.5 


59.5 
6'>.0 
60.5 
67.0 
6<>.2 


65.0 
57.* 
62.1 

65.6 

62. '> 

63.9 
60.8 
67. 8M 
62.0 

63.2 
59.9 
64.6 
65.8 
66.8 

66.3 

62.9 
6't.O 
60.5 
63.3 

61.9 
55.0 
65.8 
64.0 


56.0 
59.4 
62.1 
62.7 
60.5 

60.6 
61.2 
56.2 


35.4 
39.5 
36.0 


35.6 
39.8 
37. 3M 


38.4 
37.9 
35.5 
35. IM 
38.2 

34.7 
36.5 
38.8 
36.2 
40.8 


39.0 
40.1 
35.5 

31.5 
37.6 


63.2    41.2 

61.7    42.0 


40.6 
42.5 
35.8 

37.9 

36.7 

42.4 
37.9 
43.2 
37.6 

39.6 
40.6 
42.2 
40.3 
43.5 

43.4 
42.1 
44.5 
37.4 
40.4 

38.4 
36.6 
43.1 
36.2 


37.7 
38.5 
38.2 
37.5 
36.2 

40.4 
39.5 
34.8 


47.9 
48.2 


45.9 

50.9 
46. 6M 


49.2 
48.4 
47.1 
48. 2M 
50.0 

46.1 
46.3 
50.0 
47.5 
50.2 

48.3 


49.3 
52.1 
48.0 
49.3 
50.9 

52.2 

51.9 
50.5 


52.8 
50.0 
49.0 

51.8 

49.6 
53.2 
49.4 

55. 5M 
49.8 

51.4 
50.3 
53.4 
53.1 
55.2 

54.9 
52.5 
54.3 
49.0 
51.9 

50.2 
45.8 
54.5 
50.1 

51.6 


46.9 
49.0 
50.2 
50.1 

48.4 

50.5 
50.4 
45.5 
48.8 


1.0 

.9 

2.2 


-  1.7 
•  2.4 


-  2.5 


82   5 

76  3 
79  5a 
82 
83 


-  2.1 


-  2.3 


1.5 


29 
29 
31. 
20  30 
23  31. 


1.3 
3.9 


88 

5 

75 

6. 

81 

4 

81 

5. 

77 

4 

77 

4* 

79 

5» 

82 

4 

80 

3 

79 

4 

80 

4 

78 

3 

78 

4. 

27  20 
22  29 


No,  of  Days 


565 
527 
515 


584 
434 
565 


486 
610 
550 
512 
463 

678 
577 
456 
534 
464 


486 
397 
520 
481 
439 

403 

414 


Precipitation 


0   0 
0   0 


0   0 

0!  0 


379   0 

4631  0 
4921  0 


400 

471 
374 
479 
303 
463 

416 
452 
356 
372 
318 

329 
391 
345 
491 

404 

458 
688 
327 

457 


0  0  13 

0  0   7 

0  0  10 

Oj  Ol   4 

01  0  12 


658 

490 

451 

454 

510 

442 

448 

696 

500 

I  2 


3.72 
5.69 
3.25 


4.78 
3.86 
3.44 


3.46 
3.30 
3.15 
2.77 

3.88 

2.87 
3.46 
3.61 
3.28 
3.62 

3.34 


3.24 

3.49 
3.40 
3.33 
3.41 

3.32 

2.59 
3.25 


2.36 
2.96 

2.88 

2.45 

2.36 
3.49 
3.13 
2.72 
2.79 

2.65 
3.03 
2.39 
2.39 

2.65 

5.02 
2.05 
2.09 
3.54 
2.55 

4.02 
3.09 
2.52 
1.96 

2.83 


4.26 

4.40 
3.09 
2.70 
4.18 

4.53 
3.35 

4.33 
2.91 


2.00 
3.26 
1.25 


2.21 
1.88 
1.81 


2.03 
1.25 
1.33 
1.35 
1.68 

1.09 
1.70 
2.04 
1.17 
2.09 


1.54 
2.02 
1.33 
1.26 
1.69 

1.22 

1.13 


.60 

1.04 

.81 

.72 

1.03 
1.15 
1.50 
.87 
1.03 

1.00 

1.03 

.97 

.83 


1.10 
.57 
.76 

1.08 
.70 


1.10 

1.24 

.84 

.70 


1.26 
1.43 
1.01 
.90 
1.59 

1.51 
.93 

2.02 
1.04 


T  T 

T  0 

T  0 

.0  0 

T  0 

.0  0 

T  0 

T  0 

T  0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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PCNNSYLVANI 

A 

OCTO«R 

19*7 

CONTINUED 

T.in 

poratur« 

PrMlpltallon 

•  1 

11 

ft 

•    c 

<i 

• 
< 

a  it 

J 

X 

• 
J 

1 

a 

i 
t 

No.  ol  Day. 

1 

• 
|| 

h 

1 

tnow,  »MI 

No   0> 

Dor* 

Station 

Mo«. 

M 

n. 

1 

•J  (5 

Is 

1 

i 

o 

1 

t 

8 

J 

11 

■:i 

:i 

•i 

> 

EAST    URAOV 

68.* 

<>0.1 

50.3 

86 

26 

26 

3S3 

0 

0 

a 

0 

3.98 

.67 

.0 

0 

FrtlE    »e    AIRPORT 

61.3 

♦*.e 

53.1 

.5 

62 

33 

29. 

370 

0 

0 

0 

0 

2.77 

-      .53 

1.02 

0 

FARRELL    SHARON 

67.3 

<.3.9 

55.6 

.6 

66 

*♦ 

23 

29 

296 

0 

0 

1 

0 

2.88 

.03 

.90 

16 

.0 

0 

Ft^ANKL  IN 

61.8 

36.9 

09. <• 

-  2.0 

82 

$4 

25 

28 

076 

0 

0 

12 

0 

3.80 

.77 

1.17 

.0 

0 

GRtENVILLE 

65. 0 

*1.2 

53.1 

.0 

85 

20 

29 

375 

0 

0 

7 

0 

3.22 

.05 

1.22 

•  0 

0 

JAMESTOWN    2    Nw 

60.6 

36.2 

*9.* 

62 

22 

29 

079 

0 

0 

10 

0 

3.12 

.15 

1.18 

.0 

0 

KANE    1    NNE 

57.5 

35.7 

06.6 

78 

5* 

20 

29 

560 

0 

0 

12 

0 

0.39 

1.03 

0 

MEADVILLE    1    S 

60.6 

37.8 

09.2 

-   2.2 

82 

22 

29 

079 

0 

0 

7 

0 

0.67 

1.36 

1.00 

0 

MERCER 

62.2 

"■1.2 

51.7 

61 

23 

29 

008 

0 

0 

5 

0 

3.50 

1.31 

.0 

0 

TIONESTA    2    SE    0AM 

59.5 

35.6 

07.6 

81 

20 

29 

535 

0 

0 

11 

0 

3.80 

1.08 

0 

TITUSvILLE    kATER    WORKS 

59.9 

33.9 

06.9 

81 

20 

30* 

552 

0 

0 

10 

0 

3.52 

1.02 

19 

.0 

0 
0 

WARREN 

60.7 

OO.S 

50.6 

-   l.o 

81 

*»♦ 

27 

29. 

037 

0 

0 

6 

0 

3.30 

-      .11 

1.30 

19 

DIVISION 

09.9 

-    1.6 

3.65 

.50 

T 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

LOWEST  TEMPERATURE 
2    STATIONS 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
LAURElTON  ST  VILLAGE 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
VIRGINVILLE 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
LAURELTON  ST  VILLAGE 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
33    STATIONS 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
2    STATIONS 


89 

DATE 

05. 

16 

DATE 

31* 

6.56 

1.69 

3.70 

DATE 

19 

T 

T 

DATE 

28. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

OCTOBER    1967 

— 

Day  of  Month 

Station 

o 

H 

1  1  2  1  3 

4   5   6 

7 

8 

9 

10  1 

11   12 

13   14   15 

16  1  17  1  18 

19 

20  1-21 

22   23   24 

25  1 

26  1  27 

28   29  1  30 

31 

POCONO  MOUNTAINS    01 

EQUINUNK  2  WNW 

3.U 

.04 

.64 

.42 

.14 

.49 

.10 

1.16 

•  13 

FHANCIS  E  hALTEft  DAM 

3.15 

.02 

.02 

.06 

.AA 

.79 

.13        ,04 

.54 

•  05 

1.06 

FREEUAND 

3. S3 

.15 

.35 

.67 

.15 

T     T   i  1.06 

.10 

1.26 

•  09 

GOULOSBORO 

3.65 

.05 

.35 

.88 

.13 

.01 

.22 

1.22 

•  05 

HAWLEY 

2.56 

.01 

.24 

.50 

.10 

•  02 

•  75 

•  01 

hOLLISTERVILLE 

3.3« 

T 

.03 

.40 

.76 

.12 

•  12 

U15 

•  OS 

HONESDALE  A  NW 

3.10 

,06 

.44 

.65 

T     .17 

•  10 

1^06 

.06 

LAKE  MINISINK 

2.89 

.03 

.17 

.62 

.06 

T 

1*12 

•  OS 

.82 

T 

LAKEVlLLE  1  NNE 

2.«S 

.01 

.36 

.62 

•  17 

.10 

1.01 

T 

LONG  POND  2  W 

A.Al 

.08 

.51 

.98 

•  13 

.06 

1^25 

.03 

1.34 

.03 

MATAMORAS 

2.16 

.11 

.69 

.06 

T 

T 

1.00 

MILANVILLE 

3.27 

.03 

.06 

.34 

.66 

.12 

.08 

1.03 

.08 

PAUPACK  2  WNW 

2.92 

.01 

.38 

.76 

.09 

.10 

1.00 

.01 

PLEASANT  MOUNT  I  w 

A. 35 

.04 

.02 

.72 

.35 

.18 

T     T 

1.35 

.16   T 

1.38 

.15 

5CRANT0N 

2.66 

T 

.42 

.33   .06 

T 

T 

,11 

.86 

.11 

5TR0UDSBURG 

3.01 

.02 

.41 

.45 

.05   T 

.41 

T 

1.40 

SWEET  VALLEY 

3.57 

.03 

.39 

.23 

.16 

.04 

1I26 

T 

1.30 

.16 

TObYHANNA 

A. 09 

,09 

1.10 

.20 

.11   .01 

.31 

,01 

.25 

1.14 

.06 

UILKES-BARRE  A  NE 

2. SI 

T 

.50 

.31 

T         .10 

.05 

,06 

1.12 

.OA 

W-BARRE-SCRANTON  HBAP 

2.5S 

T 

T 

.21 

.59 

T 

.12 

T     ,4T 

1.00 

.02 

EAST  CENTRAL 

MOUNTAINS          02 

ALLENTOWN  WB  AP          R 

2.30 

T 

•  77 

.02 

.35 

.01 

1.15 

T 

BETHLEHEM 

2.57 

T 

.75 

T          ,01   .58 

7 

1.23 

CLAUSSVILLE 

2.89 

.49 

.90 

.06 

,02!   .45 

.95 

KRESGEVILLE  3  W 

2.6A 

.03 

.43 

.36 

,03   .38 

1.27 

LEHlGHTON 

2.82 

T 

.38 

.96 

T     !lO 

T   1   .25 

.03 

1.10 

NEW  TRIPOLI 

2.92 

.03 

1.16 

.03 

.10   T 

T     .iJ   ,35 

1.10   .01 

PALMERTON 

2.95 

.03 

1.42 

.04 

.3li   .01 

1.14 

PORT  CLINTON 

3.20 

.07 

.53 

.67 

.07   .07 

.6C^ 

1.19 

P0TT5V1LLE 

A. 02 

.04 

.22 

.67 

.08   .08 

T          .08  1.54 

T          .0^   .67 

1.31 

TAMAQUA 

3.A9 

.07 

.45 

.69 

.17 

,01 

1.20 

.01 

TAMAOUA  A  N  0AM 

3.3A 

.39 

.64 

T     .19 

T   '   .65 

.03 

1.24 

ZERBEY  AIRPORT 

A. 66 

.08 

.37 

.57 

.16 

.23  1,46 

.04 

1.75 

ZION   GROVE 

3.82 

.04 

.30 

.38 

.02   .16 

,06  1,35 

1.50 

•  01 

210NSVILLE  3  SE 

2.50 

T 

T 

•  74 

.06 

T     ,03   .56 

.07 

1.04 

SOUTHEASTERN 

PIEDMONT           03 

BEChTELSVILLE  2  NE 

2.92 

.01 

.80 

.05        .02   .93 

1.10 

.01 

BERNE 

2.39 

T 

.33 

.60 

.09 

.43 

T 

.94 

CHADDS  FORD 

2.62 

.03 

T 

.63 

.041   .51 

T 

1.41 

COATESVlLLE  1  Sw 

2.8A 

,04 

.62 

.06 

l    1.20 

.90 

CONSHOHOCKEN 

1.83 

T 

T 

T 

.50 

T 

.01:  .40 

,01 

.91 

T 

DEVAULT  I  w 

2.91 

.65 

.03 

l.OOl   .02 

1.21 

DOYLESTOWN 

2.3A 

.55 

.271   .40 

1.12 

EPHRATA 

2. A3 

1.30 

.05 

.03 

.15 

.20 

•  70 

GEIGERTOWN 

3.1A 

T 

.02 

1.36 

.01 

.01 

.61 

.01 

.92 

T 

GEORGE  SCHOOL 

2.4A 

.02 

.01 

.63 

.01 

.11 

.34 

.06 

1.07 

GLENMOORE 

3.07 

T 

T 

.75 

.04 

,03 

1.25 

.04 

T 

.96 

GRATERFORO 

2.82 

.20 

.02 

.55 

.02 

.04   .54 

l.*5 

GRATERFORd  I  E 

2.13 

T 

.63 

.03 

•  03 

.23 

.28 

•  93 

T 

HOLTWOOD 

2.10 

T 

T 

.02 

.13 

.78 

.03 

T 

.24 

.02 

T 

.86 

HONEY  BROOK  1  w 

2.53 

.02 

1.12 

.05 

.03   .56 

.75 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

2.A1 

T 

.92 

.10 

.07   T 

.06   .24 

T 

•  06 

.92 

LANDI5VILLE  2  NW 

3.23 

.02 

.22 

.61 

.11 

,06   .54 

.02 

1.65 

LEBANON  3  SW 

3.65 

T 

.22 

.69 

.03   .05 

,0^  1,41 

T 

1.19 

T 

MAPLE  GLEN 

2.16 

T 

.48 

,50 

1.16 

MARCUS  HOOK 

1.89 

.01   .02 

T 

.44 

.01 

,42 

.05 

.94 

MORGANTOWN 

2.57 

.01 

.03 

1.14 

T 

,03 

.46 

.90 

MT  GRETNA  2  SE 

3.78 

.01 

.06 

.75 

.10 

,02   ,99 

•  15 

1.66 

MYERSTOWN 

2.31 

.22 

.57 

T 

T 

•  42 

1.10 

NESHAMINY  FALLS 

2.16 

.70 

.39 

T 

1.05 

.02 

N0RRI5T0WN 

1.99 

.06 

.57 

•  01 

•  04 

•  30 

.09 

.92 

PALM 

2,31 

T 

.01 

.64 

.01 

T 

.77 

.86 

T 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

2.25 

T     T 

T 

T 

.75 

T 

.341   .02 
T     .44)  T 

■  •14 

T 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

2.00 

T 

T     T 

T 

T 

.56 

T 

NOO 

T 

PHOENIXVILLE  1  E 

2.2A 

.76 

.57 

•  91 

OUAKERTOWN 

2.13 

T 

.52 

.02 

T 

.65 

.01 

.93 

I 

READING  W8  CITY         R 

3.16 

T 

.02 

1.56 

.03 

T     .53 

T 

I. 00 

T 

5TRAU5ST0WN 

3.06 

.02 

.36 

.64 

.02   .08 

:4^  •" 

1.28 

.02 

VIRGINVILLE 

1.69 

.02 

.26 

.98 

WEST  CHESTER 

3.06 

.01 

.70 

.01 

.50   .7( 

1.06 

WEST  GROVE  1  SE 

2.5A 

T 

.02 

.05 

.71 

.04 

.04 

.63 

1,05 

YORK  HAVEN 

3.A2 

T 

.02 

.20 

.72 

T     .07 

.20 

1.36 

.03 

.80 

• 

LOWER  SUSQUEHANNA   OA 

ARENOTSVILLE 

3. A3 

.02 

.06 

.03 

.07 

.28 

.34 

.04   T 

T          .10 

1.64 

.02 

.93 

BLOSERVILLE  1  N 

3.49 

.02 

.05 

T 

.63 

.12 

T     .05 

.25 

1.12 

.02 

T 

1.23 

, 

CARLISLE 

A. 19 

.05 

.66 

.09 

1.78 

.14 

1.45 

.02 

^ 

CHAHBERSBURG  I  E5E 

3.2S 

.01   .05 

.05 

.02 

.75 

.09 

.59 

1.72 

GETTYSBURG 

3.AA 

T 

.05 

.05 

.22 

.63 

.03   T 

.30 

l.U 

.02 

1.03 

. 

HANOVER 

3.51 

.03 

.05 

.18   ,79 

T     .03 

,06 

1.56 

.79 

HARRISBURG  WB  AP        R 

3.15 

T 

T     .01 

.02 

.16 

.48 

.08   I 

.02  1.31 

.06 

1.02 

T 

HUNTSDALE 

3.6a 

.05 

.05 

.32 

.40 

.08   T 

.98 

T 

1.76 

T                  . 

MERCERSBURG 

A. 16 

.03 

.22 

.03 

.72 

.07 

.03 

.12 

.42 

T 

2.52 

NEW  PARK 

2.91 

.05 

.05 

.80 

.04 

.40 

.48 

1.09 

SHIPPENSBURG 

A. 19 

.02   .03   .03 

.06 

.03 

.89 

.19 

.56 

.66 

1.70 

.02 

SOUTH  MOUNTAIN 

5.82 

.05 

.04 

.07 

.02 

.38 

.31 

.05   .02 

,11'  2.73 

2.04 

SPRING  GROVE 

3.7A 

T 

.06 

.01 

.24 

.79 

,08 

.0^  1.70 

•  79 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

3.11 

T 

.02 

T 

.06 

.95 

.03 

.07 

T     .421   .66 

.76 

•  15 

MIDDLE  SUSUUEhAnnA  05 

BEAR  GAP 

. 

. 

. 

_ 

. 

_ 

. 

. 

.     .     - 

_     _     . 

. 

. 

-     -     - 

. 

. 

BEAVERTOWN 

A. 81 

.56 

.16 

.14 

1.92 

2.01 

, 

BERWICK 

3.79 

.03 

.12 

.68 

.16 

1,28   .20 

1.32 

T 

, 

CAMP  KLINE 

3.95 

T 

.14 

.16 

.13   T 

T    1.86 

.02 

1.62 

, 

CEDAR  RUN 

3.58 

T 

.11 

.07   T 

2.02 

T 

U36 

T 

• 

DANVILLE 

A.A9 

T 

T 

.32 

.16 

.15   T 

T 

2.20 

T 

U62 

.OA 

, 

ENGLISH  CENTER 

3.6A 

T 

.10 

.05 

.03   .03 

1.83 

T 

U60 

. 

JERSEY  Shore 

A. 56 

.02 

.01 

T 

.22 

.12 

.11   .02 

2.14 

T 

•  •91 

.01 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

6.56 

.02 

.06 

.06 

.29 

.13 

.13 

.01 

3.70 

2^16 

LEwISTOWN 

3.53 

.02 

T 

T 

.36 

.15   T 

.05   T 

' 

.86 

.02 

2^04 

.01 

MILLVILLE  2  SW 

A. 66 

T 

T 

T 

.33 

.25 

T     .17 

i  2.00 

.04 

1.70 

.17 

NEWPORT 

A.AO 

T 

T 

.38 

.16 

.17 

T     T   1  1.76 

.03 

1.90 

I 

SHAMOKIN 

A. 56 

.32 

.29 

.05   .08 

.Oil  2.02 

.01 

1.76 

T 

SUNBURY 

3.58 

.01 

.01 

.27 

.13   .01 

.04   .13 

T   1  1,48 

.04 

U46 

WATSONTOWN 

" 

"     "     ■ 

■ 

" 

" 

" 

' 

" 

"     "     ■ 

■ 

"     '     " 

. 

"     ■ 

■    '    ■ 

' 
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DAILY  PRECIPITATION 


Conttnu«d 


MNNtrcvAMl* 
0C!OBf»       [HI 


HlLlIAMSrani    MB   *P 


UPPER    SUSOUEhANN*      0« 

AU!>1|N0UR6    2    » 
C*MON    I    N* 
COVIS&TON    2    •>$•> 
DUOS 

tA(jLCS    MERE 
HOP    BOTTOM    2    SE 
LAfRENCEVlLLE 
LE    90V 
MONTROSE 

ORxELL    2    ^*> 
RU&MVILLE 
SUSQUEHANNA 
TOxANDA    I    ESE 
THOV 

oELLSBORO    3    S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BtLLEFONTE  *  S 
CLARENCE 

CLEARFIELD 
OU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  1  N 

CLfcN  MA2EL  2  NE  OAm 

K.ANTHAUS 

LOCK  MAVEN 

MADERA 

MAHAFFEK 

MEUIX  RUN 
MILLHEIM 
PH1LIPS6URG  FAA  AP 

RENOVO 
RICJGWAY 


ALTOONA  3  M 
BHEEZEWODO 
BUFFALO  MILLS 
bURNT  CABINS  2    NE 
CARROllTOwN  2  SSE 

CHESSON  I  SE 
EBENSBURG  SEi-A&E  PL, 

Everett  i  s^ 
muntinooon 

HYNDMAN 

JOHNSTOWN 
HEOG 

mapletqn  depot 
martinsburg  faa  ap 
mc  cdnnell5bur0 

SAXTON 

TYRONE  fc  NE  BALD  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

W0LFS6URG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETOMA  LOCK  3 
BARERSTOwN  3  WNw 
BEAVER  EALLS 
BLAIRSVILLE  fc  ENE 
BOSwELL  I  Sw 

BRADOOCK  LOCH  2 
BRUCETON  1  S 
BUfi&tTTSTO\«N  2  « 
faUTLER  5  WNh 

CHARLEWOl  LOCK  *. 

CLATSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEItSIOE 

OEHRy 
DONEGAL 
OQNORA 
FORO  CITY 


S  0AM 


GLENwILLAHD  DASM 
GREEN590R0  LOCK 
INDIANA  3  SE 
KlTTANNING  LOCK 
MAHION  CENTE 


SE 


MC  keesport 

METERSOALE  I  w 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NATRONA  LOCK  4 
nEw  CASTLE  1  N 

NEwElL 

NEW  STANTON 

PACKER 

PITTSBURGH  we  AP  2 

PITTSBURGH  we  CITY 

PuTNEyvIllE  2  SE  DA 
SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  N 
SCHENLEY  LOCK  5 
bLlPPERY  ROCK  1  SS'^ 

SOMERSET  FAIhvIEw  -S 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGPIFT 
wAYNESPURG  1  E 

WHITESBURG 


I     a 


I 


*6 

11 

.05 

75 

.oa 

30 

.05 

15 

.03 

99 

77 

.0. 

iK 


10      11 


D«y  ol  Month 
12  I   13  1   14^  15   ' 


.ri 

nj 

[T\ 

IB  1  10  1 

21 

22 

23 

24 

25 

28  1  27  J  28  [»!»_ 

l.M 

•«• 

.%' • 

t*^' 

T 
I 

2.00   .15 
>.2»   .11 
2.35 

l.ll   .11 

1.50 
1.25 

.15 

.01 

2.60 
3.49 
2.85 


2 

91 

3 

40 

1 

33 

3 

'•I 

2 

98 

3 

32 

3 

.47 

2 
2 

.59 

.91 

2.06 
2.39 
2.59 


.«*   .(9 

.3>  1.76 

2.** 

.1) 

.01;  2.21 

.23 

l.6> 

.17 

1.10 

.16 

I    l.U 

.07 

i.ee 

.05 

2.5* 

.09 

T 

.91 
1.46 

.01 

.Of 

.92 

.12 

1.21 

.02 

.06 

1.33 

.08 

.20 
.02 

1.39 

.12 

.95 

1.68 

1 

.0? 

1.02 

.11 

.1<< 

1.01 

.09 

.10  1.10 

.05 

1.29 

.02 

l.li   .16 

2.0'. 

.03 

.l^l  1.17 

.07 

.07 

,2Z      .0* 

.64 

.05|     .03 

.10      .01 


.OH   1.5*      .11 


.02 


.04 
.24 
.29 


.07 

.65 

.3C 

.07 

.04 

1.1' 

.09 

T 

1.03 

.22 

,07] 

1.33 

.35 

.15 

1.22 

1.12 

.06 

.05 

.91 

.10 

.08 

1.22 

.16 

.02      .01 
T  .02 

.13 


1.33 

1.11 
1.2> 
1.13 
1.31 
1.5« 

1.49 


.77       ,07 

.02 

.11 
.OS 


2.03 

1.74 

T 

1.12 

T 

1,05 

,04 

T    1.27 

,02 

,02  1.14 

T 

.02 

1.35 

1.68 

T 

1.09 

.05 

.18   .75 

T 

T 

T    1.19 

T 

.02 

2.09 

t 

T 

1.70   T 

I 

T 

1.30 

T 

,05   ,99 

.07 

T    1.40 

7 

2.09 

T 

T 

1.42       .04 
.60 
.97       .01 


1.03 
1.47 
1.02 
.80 


.12      .02 

.04 
.03 


.18 

1.00 

.23 

.90 

.17 

1.03 

.21 

.83 

.12 

.60 

.11 

.97 

.05 

1.24 

.25 

.83 

.35 

.90 

T    I.IO 

1.00 

.4f 

1.18 

.02   .57 

.21 

.76 

.09 

.15 
.12 
.21 


lowing  Siaiion    Index. 


.56 

2.02 

.15 

.02 

.09 

.23 

.42 

.87 

.26 

.69 

1.40 

.1*       .27       ,01 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


1 

Day 

of  Month 

Station 

12        3 

4        5 

6 

7        8    1 

9 

10 

11 

12 

13 

14   1   15 

16   1    17   1 

18 

19 

20         21 

22  1  23      24 

25  1  26 

27 

28   1 

29      30 

31 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

.13 

.08 

.23 

.90 

.68 

.45 

.15    1.41 

3.ei 

.10 

.92 

.05 

.28 

.10 

1.40 

.10 

.12 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

<,,Zl, 

.04 

.01 

.06 

.87 

.03 

.01 

.29 

1.26 

.06 
.06 

T 
T 

BRADFORD    CENTRAL    F5 

3.93 

.15 

.03 

.67 

.02 

.05 

.21 

BRADFORD    M    M    RES 

"..".O 

.21 

.07 

BROOKVILLE    SEwA&E    PL, 

3.09 

.02       .05 

.34 

.31 

.09 

T 

.18      T 

.16 

1.01 

.08 

.11       .67 
1.02 

T 

.05 

7 

3.10 

.02 

2.70 

.03 

.01 

.37 

.75 

.29 

.a 

.90 

<>.18 

.09 

.03 

.49 

.08 

.0! 

.32      T 

.1: 

1.59 

CONNEAUTVILLE 

4.53 

.16 

.95 

.03 

T 

.42 

.04 

.04 

T 

.07 

.04 

.71 

1.51 

.20      T 

COOKSBURG 

<..26 
3.35 

T 
.18 

.02 

.25 

1.05 
.12 

.13 

.18 

.05 

.07 

.35 

.24 

.93 

1.18 
.83 

.06 
.04 

.13      .70 
.74      T 

.02 

.07 

.12 

.15 

COUDERSPORT    5    NW 

<>.33 

.06 

.05 

T 

.18 

.10 

.05 

.03 

.21       .03 

.10 

2.02 

.10 

1.19 

1 

t.SZ 

.25 

.10 

.16 

T 

DU    80IS    FAA    AIRPORT 

2.91 

.03 

.43 

T            .01 

.20 

.02 

.13 

1.04 

EAST    BRADY 

3.98 
2.77 

.02 

T 

.63 

T 

.04 
.13 

.60 
.03 

.34 

.06 

.08 

.02 

,28 

.08      T 

.14      .33 

.76 
1.02 

.76 
.18 

T 

.20      T 

.87 
,10 

.06 

T 
T 

T         \ 

FARRELL    SHARON 

2.se 

.01 

.40 

.12 

.29 

T 

.13 

.05 

.94 

.07 

FRANKLIN 

3. SO 

.06 

.35 

.51 

T 

.04 

.27      T 

.23 

.33 

GALETON 

3.40 

.05 

.03 

.17 

.15 

GREENVILLE 
JAMESTOWN    Z    NW 
KANE     I    NNE 
LEWIS    RUN    3    SE 

3.22 
3.12 
4.39 

.13      T 

.10 

.35 

.20 
.05 

.15 

.20 
.36 
.91 

.13 

T 

T 
T 

.09 
.14 
.28 

.01 
T 

1.22 
.63 
.29 

.79 
1.18 
1.43 

.31 
.12 

T 

.32       .07 
.09      .01 
.04      .89 

.02 
.02 

T 

.03 
.09 

T           .02 
.06 

4.20 

.10      T 

.07 

.63 

.21 

.02 

T 

.03 

.16 

1.57 

.21 

LYNCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

■ 

" 

■ 

• 

■ 

- 

" 

' 

" 

" 

MEADVILLE    I    S 

MERCER 

NORTH    EAST    2    SE 

PITTSFIELD    9    WSW 

RAYMOND 

4.67 

.13 

,02                   T 

.55 
.60 

.51 
.29 

.05 

T 

T 

.01 

.12      T 
.21      T 

.54 
.30 

1.40 
1.31 

.50 
.21 

.46      .19 
.40      .11 

.03 

.09 
.04 

.09 
.05 

4.10 
3,38 
4.15 

.17      T 
.03 

.38 

T 
.06 

T 

.20 
.70 
.11 

T 
.11 

.30 
.30 

.17 

T 

.10 

T 

.13      t 

T 
.05 

T            .20 

.77 
.62 

.10 

.93 
1.02 
2.05 

.02      I 

.32 

.11 

.24 

1.25 

.18 

.10 

.08 

RUSSELL 

4.00 

.20 

.06 

.57 

.05 

T 

T 

,07      T 

.33 

1.42 

.26 

.06      .80 

.18 

T 

STUMP    CREEK 

3.60 

.03 

" 

.32 

■ 

.83 

.06 

.03 

.04 

■ 

.29 

~ 

.27 

1.06 

.07 

.12      .52 

.01 

.11 

.02 
.05 
.02 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

3.52 

.11       .01 

.21 

.5: 

.04 

.01 

,15 

.39 

1.02 

.19 

TURTLEPOINT    4    NE 

3.94 

.05 

.07 

.24 

,02 

.10 

T 

,20      T 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

HARREN 

WEST    HICKORY 

3.26 

.17      T            .01 

.01 
.03 

.26 

.57 

T 
.03 

.04 
.07 

.06 
.03 

,06 

.07       .02 

.02 

.45 
.02 

1.03 
1.34 

.30 
.27 

.19      .40 
.02       .62 

.0* 

T 

.16 

.07 

.06 
.03 

2.86 

.10 

,10 

.54 

.03 

.07 

.10 

.25 

.95 

.10 

EVAPORATION  AND  WBfD 


Station 

Day    Oi  Month 

M 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

IS 

29 

X 

31 

#        »        # 
POCONO    MOUNTAINS 

01 

FRANCIS    E    WALTER    DAN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

• 

.34 
186 
69 
35 

.11 

38 
66 
35 

.11 
37 
71 
51 

,12 
40 
75 
56 

,16 
72 
70 
*7 

• 

« 

.19 

220 

60 

35 

.01 
48 
55 
49 

•  04 
22 
50 
39 

•  04 
32 
48 
39 

•  05 
20 
47 
38 

« 

* 

.16 
Vik 
59 
35 

.06 
66 
61 

48 

•  10 
85 
63 
49 

•  09 
128 
59 
37 

•  Ot) 
83 
42 
31 

« 

• 

159 
54 
32 

- 

I 

; 

\ 

\ 

\ 

- 

- 

- 

SOUTHWEST  Plateau 

ot 

CONFLUENCE    1    SW    DAM 

EVAP 
WIND 

.10 
52 

.12 

*6 

.09 
11 

.10 
11 

,12 

26 

.08 
16 

.06 

« 

.07 
39 

•  05 
45 

•  04 
3 

•  10 
46 

•  04 
21 

.06 
11 

•  07 

7 

.07 
22 

.07 

1 

.04 
6 

.04 
9 

.02 
66 

•  05 
71 

.12 
35 

•  11 
45 

.07 

3 

.08 
24 

.03 
40 

.00 
34 

* 

34 

.02 
62 

20|        7 

.06 

2.07 
821 

FORD    CITY    4    S    DAM 

EVAP 
WIND 

.07 
68 

.10 
35 

21 

20 

.11 
23 

.06 
31 

.05 
35 

.12 
75 

•  07 
67 

•  04 
29 

•  08 
54 

•  05 
34 

.03 
39 

•  07 

3 

.07 
22 

.07 
32 

•  06 
29 

•  08 
33 

119 

63 

69 

•  U 
60 

.06 
15 

.06 
18 

•  14 

70 

.21 

80 

.03 
60 

•  OS 
72 

.03 
106 

.07 
11 

.07 
19 

2.34B 
1414 

»             4             « 

NORTHWEST    PLATEAU 

10 

JAMESTOWN    2    Nw 

EVAP 
WIND 

.01 

« 

.08 
75 

.08 
5 

.13 
23 

.11 
34 

.05 
24 

.08 
38 

.08 

43 

.04 
64 

.06 
28 

•  07 
27 

•  03 
22 

•  03 
19 

.06 
46 

•  05 
8 

,07 
47 

•  ou 

38 

.03 
23 

42 

27 

•  IB 
92 

.07 
22 

.06 
7 

- 

- 

■ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

S««  R*f«t«ic*  Notts  FoDowlng  StktloD  Iiul*x 
-    156    - 


k^«j^.M<.'  v«.V»VJ 


^ 


MUittS^ 


:v>.-^-^ 


DAILY  TEMPERATURES 

Day  01  Month 


OCtOBC*     1«6I 


Sl«tlon 

11 

'■  1 

^ 

3 

4 

s 

s 

7 

8 

9 

1 

10 

12 

13 

M 

•     •     « 

POCONO  MOUNTAINS    01 

FR4NCIS  E  WALTER  0AM 

MAX 
MIN 

30 

70 
37 

76 

44 

77 
52 

75 

40 

60 
32 

61 
50 

53 

36 

52 
38 

SO 
37 

33 

FREELANO 

MAX 
MIN 

57 
♦0 

70 
42 

75 

46 

73 
50 

69 
41 

64 
33 

59 
33 

54 
43 

59 

50 

58 

46 

50 
39 

52 

40 

57 
39 

48 
45 

HAMLEY 

MAX 
MIN 

i» 

«2 

58 
35 

70 
35 

81 
42 

78 
48 

78 
46 

54 
34 

58 
35 

57 
42 

63 
53 

55 
38 

56 
37 

57 
41 

59 
32 

MATAFIORAS 

MAX 

MIN 

72 
*2 

75 
38 

85 
43 

84 
51 

84 
53 

74 
48 

71 
36 

62 

44 

66 
54 

66 
55 

58 
40 

59 

45 

61 
41 

54 
31 

MILANVILLE 

MAX 
MIN 

60 
36 

56 
31 

72 
31 

81 
39 

79 
43 

78 
42 

53 
26 

56 

30 

55 

38 

62 

50 

55 

32 

54 
34 

53 
31 

56 
26 

Pleasant  mount  i  x 

MAX 
MIN 

*3 

53 

35 

67 
40 

77 
51 

75 
52 

73 
46 

49 
28 

58 
34 

58 
42 

60 
58 

59 
39 

51 
39 

50 
36 

53 

31 

SCRANTON 

MAX 

MIN 

60 

59 

38 

74 
38 

82 

47 

82 
53 

78 
50 

53 

36 

54 
34 

62 
34 

65 
51 

56 
42 

55 

43 

54 
44 

60 
42 

STR0UDSBUR6 

MAX 

MIN 

63 
*5 

76 
34 

84 
42 

84 
48 

85 
52 

77 
49 

61 
40 

61 
42 

67 
55 

65 

54 

57 
38 

58 

45 

62 

42 

56 
33 

SWEET  VALLEY 

MAX 

MIN 

57 

*0 

58 
39 

70 
44 

78 
53 

79 
55 

75 

47 

51 
32 

61 
36 

59 

48 

60 
46 

53 

38 

52 
36 

50 
39 

57 
39 

TOBYHANNA 

MAX 
MIN 

56 

40 

69 
32 

79 
40 

78 
'I 

78 
54 

68 

44 

56 
33 

53 

40 

60 
49 

58 
49 

50 
36 

52 
40 

56 
38 

49 
38 

N.BARRE-SCRANTON  riSAP 

•     •     » 

MAX 
MIN 

59 
*5 

71 
39 

79 
50 

80 
55 

76 
58 

56 
43 

61 
35 

59 
49 

65 
56 

56 
43 

52 

43 

54 
45 

56 
42 

50 
43 

EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS          02 

ALLENTOWN  KB  AP 

MAX 
MIN 

63 
*2 

74 
38 

80 
46 

84 
51 

83 
56 

66 

43 

60 
41 

61 

44 

71 
55 

60 
44 

59 
40 

57 
44 

59 
38 

49 
36 

PALMERTON 

MAX 
MIN 

58 
*2 

74 
37 

81 
42 

84 

54 

83 
55 

59 
43 

56 
40 

60 
49 

66 
56 

60 
40 

59 
40 

54 
40 

58 
42 

50 
37 

PORT  CLINTON 

MAX 
MIN 

61 
<>3 

65 
31 

77 
33 

84 
44 

85 
46 

84 
47 

62 

40 

60 
41 

66 
50 

57 
36 

56 
37 

59 
35 

59 
34 

59 
34 

ZERBEY  AIRPORT 

MAX 
MIN 

52 

*0 

55 
44 

68 
45 

74 

57 

75 
62 

77 
47 

54 
38 

51 
38 

57 
44 

58 

49 

51 
42 

49 
40 

51 
39 

52 
39 

ZION   GROVE 

•     •     • 

MAX 
MIN 

57 

40 

59 
29 

71 
29 

79 
40 

79 
45 

80 
46 

56 
36 

60 
36 

60 
46 

62 
50 

54 
36 

53 

36 

55 
41 

57 
34 

SOUTHEASTERN 
PIEDMONT           03 

COATESVILLE  I  SK 

MAX 
MIN 

62 

45 

63 

38 

74 
39 

82 

47 

84 
54 

87 
55 

75 

47 

62 

46 

63 

50 

72 

58 

60 
42 

60 
40 

59 
36 

60 
35 

OEVAULT  I  N 

MAX 
MIN 

63 

40 

73 
38 

82 
46 

84 
59 

85 
62 

69 

45 

61 
42 

62 

43 

11 

64 
46 

58 
42 

56 
40 

60 
40 

55 

40 

EPHRATA 

MAX 
MIN 

65 

50 

75 
41 

82 

47 

85 
59 

84 
60 

65 

54 

61 
44 

64 
49 

70 
55 

67 
54 

58 
44 

61 

44 

62 

41 

55 

43 

QEORGE  SCHOOL 

MAX 
MIN 

62 

45 

64 
39 

72 
40 

81 
46 

84 
52 

85 

55 

65 
46 

60 
43 

70 
59 

71 
60 

65 

44 

60 
41 

58 
39 

60 
36 

6RATERF0R0  1  E 

MAX 
MIN 

62 

47 

63 
37 

72 
38 

60 
47 

84 
57 

65 
55 

64 

45 

60 
46 

63 
46 

73 
57 

61 
42 

61 
44 

59 
39 

60 
36 

HOLTWOOD 

MAX 
MIN 

63 
47 

73 
44 

80 
51 

83 
56 

83 
58 

71 
50 

60 
47 

64 
54 

70 
59 

65 
52 

56 
45 

58 
44 

62 
40 

57 
43 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

MAX 
MIN 

70 
48 

75 

38 

82 
46 

85 
52 

85 
53 

82 
67 

65 
46 

64 
52 

70 
58 

69 
54 

59 

45 

58 
46 

59 
36 

59 
38 

LANDISVILLE  2  NH 

MAX 
MIN 

61 
41 

63 

32 

73 
40 

81 
44 

83 
48 

84 
53 

61 
41 

59 

51 

62 

55 

69 
54 

56 

38 

59 
36 

56 
32 

60 
37 

LEBANON  3  5W 

MAX 
MIN 

61 
46 

64 
38 

73 
41 

81 
47 

84 
55 

64 
55 

61 

46 

58 
47 

63 
52 

67 
56 

56 
42 

61 
36 

59 
39 

61 
41 

MARCUS  HOOK 

MAX 
MIN 

65 
52 

73 
48 

79 
56 

84 
61 

87 
64 

71 
52 

60 
50 

62 

51 

73 
59 

64 
52 

62 
50 

58 
48 

62 
42 

58 
44 

MORCANTOWN 

MAX 

MIN 

60 
45 

63 

40 

72 

44 

79 

48 

83 
56 

63 
45 

61 
36 

59 
45 

61 

46 

69 

47 

58 
41 

59 

42 

58 
37 

60 
36 

MT  GRETNA  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
39 

73 
37 

74 
48 

83 
59 

82 
52 

82 
46 

58 
49 

62 
52 

66 

55 

63 
45 

67 

44 

58 
40 

62 
41 

63 
42 

N0RRI5T0WN 

MAX 
MIN 

67 
48 

76 

43 

83 
51 

86 
58 

87 
60 

73 
52 

62 

46 

64 
51 

76 
59 

68 
54 

64 
46 

61 
45 

62 

44 

58 

PHIL  OREXEL  INST  TECH 

MAX 
MIN 

66 

52 

74 
46 

81 
57 

88 
62 

87 
65 

75 
56 

62 
53 

66 
51 

76 
61 

69 
55 

64 
50 

63 
49 

65 
49 

62 
46 

PHILADELPHIA  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
49 

74 
46 

62 
53 

86 
59 

88 
63 

73 
54 

62 

51 

65 
50 

76 
61 

67 

53 

65 
47 

61 

47 

64 
46 

61 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

MAX 
MIN 

67 
57 

77 
52 

84 
59 

89 
64 

89 
67 

75 
54 

61 

50 

65 

50 

75 
60 

66 
57 

62 
52 

61 
50 

63 
49 

60 
50 

PHOENUVILLE  1  E 

MAX 
MIN 

66 
48 

75 
39 

83 
46 

86 
52 

67 
55 

76 
56 

61 
46 

64 
41 

74 
46 

68 
55 

63 
43 

61 
39 

56 

37 

M   31    i 


60   68   62 
4ol  52   43 


49  66   69 
33   44   46 


67   66   74 
44   46   48 


45   65   66 
25   42   44 


461  62   64 
34 

51 


68 
50 


56   59 
25   28 


71   67   47   56 

47 1  40   30   30 


69   64   58   65 

58   42   29   38 


43 


66   49   55 
34   25   25 


681  63   43   51 

47!  36   30   30 


68   69   74 


44 


50   49:  38   36   35 


68   72 
49   46 


70i  64 
61  I  43 


68|  61 

55  1  36 


45 
29 


63I  62   68 
37'  46   50 


65i  67 
46!  55 


53   56 

29   39 


49   54   59 


56)  70   71   69   53 
45(  51   47   43   40 


54'  66   69   68   65 
41   51   60   63   43 


40  44  45  45  27 

46i  52  61  64  60 

41'  44  52  52  39 

60'  57  66  70 


63 
33 


59   55   63 

27   24   24 


45 
25 


55 

25 


54   54 
19   25 


55   59 
26   36 


49   49 
23   21 


51   56   60 
23   20   26 


49   41   51 
19   16   16 


50   60   58   58   45 
26   26   29   32   27 


45   42 
22   20 


61   58   65   66 
39   32   33   38 


60   62   61 
29   27   31 


55   63   62 
38   34   42 


65   64   59 


62 
30 


58   56   50 
45   30   25 


65   46   56 
42   34   33 


48   57 
26   26 


51   55   60 1 
23   21   26 


45   48   56 
27   26   31 


45   55   53 

20   23   27 


55   56! 
25   34 


56.4 
39.4 


60.5 
35.7 


65.8 
39.6 


59.1 
31.0 


56.5 
35,6 


61.4 
39.3 


64.7 
39.9 


58.3 

39.0 


58.7 
37.7 


60.1 
42.2 


56 
30 

62 
35 

61 
33 

62 

30 

63 
33 

68 
40 

50 
31 

61 
29 

53 
32 

53 
27 

55 
25 

58 

30 

62.8 
39.4 

60 
31 

61 
41 

58 
31 

61 
30 

60 
35 

66 
43 

49 
30 

58 
35 

50 
34 

51 
25 

57 
27 

56 
29 

61.8 
40.8 

52 
25 

60 
26 

64 
25 

63 
25 

65 
28 

62 
30 

65 
29 

50 
25 

60 
26 

54 
20 

55 
19 

66 
24 

63.5 
34.1 

45 
32 

51 
34 

54 
36 

51 
36 

56 
37 

55 
42 

58 
32 

42 
32 

51 
32 

45 
29 

44 
29 

52 

33 

55.2 

40.5 

64 

56 

58 

56 

61 

61 

63 

46 

56 

46 

46 

55 

59.9 

54 1  66 
37'  41 


63l  71 

43!  53 


62!  71 
43   53 


57   66 
37   40 


64  i  65 
42:  42 


65   72 
44'  54 


60!  70 
39   53 


75   75!  68   55   59 
48   51!  42   35   33 


72   66 

53   45 


74   68   60 


54   52 
72   73 


67   56   57 


45   55   45   34   34 

72 
51 

73 
52 


24;  42   32   25   28   18   17   20   34,7 


65.1 
39.5 


62 

65 

63 

69 

52 

63 

53 

54 

33 

33 

33 

34 

31 

31 

27 

26 

63 

62 

68 

50 

61 

53 

52 

56 

34 

40 

41 

33 

31 

34 

29 

28 

64 

63 

67 

53 

62 

53 

54 

56 

37 

40 

51 

36 

33 

36 

30 

26 

63   60   63 
31   31   31 


65'  59   70   73 
41   47   47   51 


58   72   75 
51   50   54 


54;  63 
43:  46 


60 !  70 
43   36 


70   75 
52   57 


73   67 
56   50 


72   67  I  67 
35   46   38 


69 

56 

57 

63 

60 

64 

42 

32 

35 

34 

28 

32 

55 

60 

63 

58 

62 

60 

44 

37 

40 

38 

37 

40 

69 

66 

64 

62 

63 

63 

43 

36 

38 

34 

32 

34 

67 

52 

57 

61 

61 

63 

40 

26 

31 

30 

26 

29 

68 

53 

59 

63 

61 

64 

44 

33 

35 

" 

32 

34 

55 

58 

66 

60 

64 

64 

44 

39 

46 

44 

43 

42 

63   70   50   61   53   52 
33   36   31   35   27   26 


50   62 
29   32 


62f  53 
35i  35 


25   24   26 

52   54   57 
34   31   34 


68   63   61   61   60 
55   37   32   33   27 


60   62 
33   37 


62   62 
34   36 


70   56 
47   42 


50   60 
27   30 


50   60 
31   33 


62  I  54 
4o'  40 


50   60 
26   26 


55   67 

26   30 


53   52   55 
27   26   31 


37 

52   53 


67   59 
34   41 


64   51   60   57   53   57   60 
41   31   30   35   33   36   37 


63.7 
41.6 


64.6 

44,0 


64.3 
40.1 


63,9 
44,3 


66,5 
42,9 


62,7 

37,4 


63,2 
41,3 


65,1 
47,6 


62,9 
39.5 


64.5 
40.8 


79   70 
58   50 


57   60   65 


71,  57   60   68 
47   39   47 


76  76  70 

54  52  51 

73  76  66 

57  56  62 


59   61   68 


67   67   71   53 


63   67   65   73 


65   55 

34   38 


56   59   64   67.2 
32   29   33   45.4 


61   57   57 
43   43   39 


67.5 
49.3 


67   74 
38   49 


70   67   60   65 
56   43   34   39 


66   66 
40   39 


66   65 
47   45 


65   64 
31   36 


63   56 
36   39 


72   55   63!  56 


56   56   61   67.2 
35   34   37   46,4 


62   56 
30   36 


59 

62 

67 

3 

36 

43 

60 

5 

59 

62 

67 

2 

26 

28 

41 

4 

See  Helerence  Notes  Following  Station   Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSVLVANU 
OCTOBER         1967 


Day  Ol  Month 


10      11      12      13      U      IS   :  16    I  17   I   18   I   19      20      21      22      23      24      25      26      27  1  28      29      30      31 


OUAKERTOWN 
READING    WB    CITY 
WEST    CHESTER 
HEST    6R0VE    1    SE 

•  «  » 
LOWER    SUSQUEHANNA      0<t 

ARENDTSVILLE 

BL05ERVILLE  1  N 

CARLISLE 

CHAMBERSBUR6  1  ESE 

GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  5SW  PUMP  5TA 

•  *     * 
MIDDLE  SUSOUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 

WILLIAMSPORT  WB  AP 
»     »     • 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 
CANTON  I  NW 
OUON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLS80RO  3  S 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 
BELLEFONTE  *  5 


IMAX 
MIN 


.MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


64   75   92 

47   35   44 


64   75   83 
50   43   53 


66   64   75 


61   63 

46   39 


60   63 
43   42 


62 
51 


65 
41 


62 
41 


56   63 
36   36 


61   62 
42   41 


61 
46 


59 

43 


52 

36 


53 

42 


60 
42 


64   65   80 
51   57   53 


85   85   70 
58   64   52 


83   64   68 


62 
50 


66   77   62 
45   41   51 


59 
36 


60   63 
54   59 


76   83 
42   49 


64 

52 


66 
56 

85 


65 
52 


65 

43 


60   63 
52   46 


64   80 
54   47 


85   85 
54   56 


80   78 

49   48 


76   60 
54   46 


82   60   70 


61   61   70 
42   41   55 


60   65   70 
47   51   60 


65   64   66 


60   67 

44   50 


53   60 
47   52 


53   61 
44   50 


52   64 

51   51 


59   66 
47   57 


54   63 
46   52 


56   63 
46   53 


63   69 
52   59 


52   59 
41   51 


58   66 
49   57 


65   71 
51   57 


63   61 
36   49 


55   61 

36   36 


60   55 

45   46 


59   60 

43   43 


60   61 
39   52 


70   61   59 
55   41   42 


64   59   60 
51   48   45 


72   60   60 
56   44   43 


55   55 
40   42 


66   57 

56   48 


57   54 
41   41 


54   56 
42   44 


54   60 
40   39 


55   54 
42   45 


56   55 
42   42 


56   57 
45   40 


59   54  i 
44   43 


58   57  I 
43   42  I 


55   60 
36   41 


57   56 
43   45 


62  56  S3 

49  37  41 

65  60  55 

50  44  42 


55 

41 


56 
40 


64   67   56 
43   39   40 


57 
41 


48   55   59   56   61   49 


46   46   42   26   26   35 i  38   38   40 


76   79   74  I  48   59   56 
52   57   46   38   38   47 


79   79   75   52   60   60 
44   48   47   31   26   48 


63   81 
46   46 


79 
51 


58   62   73 


73   76   69 
47   51   41 


81   62   78 
49   55   46 


68   52   49 
44   40   40 


65   56   55 

50   40   41 


55   61 
41   50 


55 

41 


61   60 
47   46 


60   66  I 
35   44  I 


71   71 
53   47 


46   46 
61   64 


60   61 
35   38 


59   63 
35   39 


60   63 
36   37 


63  I  61 
45  I  47 


52   62 

41   47 


58   54 
39   44 


61   53 
36   43 


63   55 

38   46 


60   50 
38   41 


60   55 

39   45 


62   54 
41   45 


56   59 
43   51 


60  i  60 
46  I  45 


67   61 
41   31 


72   73   70 
58   55   47 


65   72 
41   51 


71 
45 


69   69 

46   55 


55   50   61 


69   73 
56   48 


57   68 
48   47 


60   70 
52   52 


55   68 

46   48 


59   69 

49   47 


69   71 
68   56 


58   69 

46   51 


691  64 
47   41 


72   67 
52  1  43 


691  ** 
48  i  39 


71 1  67 
48'  43 


72   66 
42   43 


66)  52 
39   40 


56   41   28 


55   60   65   60   41 
45   53   56|  39   30 


66   68   70   64   48 

44   50   51,  36   29 


69   72   67;  56   58 
54   46   49  I  38   23 


62   65   68   60   42 
42   49   50   33   31 


66   73   66   53   59 
55   50   50   36   32 


64   62 

37   30 


64   63   71 
26   30   51 


65   62   58 
32   26   36 


51 
30 


59 
31 


67   53 

43   34 


70   53 

43   34 


54   59 
40   34 


71   53 

43   30 


64   59 
43   35 


69   60 
43   29 


64,  62 
46'  41 


65   64   69   51   62 


68   75   68  I  65   57   64 


51   59 
30   31 


50   61 
34   30 


53 

55 

60 

68 

59 

40 

52 

40 

44 

52 

53 

40 

30 

31 

37 
66   65 


56   571  63   61 
33   34  1  36   36 


65   62 
39   34 


601  63 
31   32 


63   61 
35   36 


64   62 

33   46 


64,  66 
35   48 


65   63 
34   46 


58   57 
32   27 


62   61 
26  1  30 


62 
31 


62   63   65   64 
34   32   33   37 


63 
32 


66 
28  1 

49 
36 

53 

26 

65 
27 

52 
30  I 

55 

37 

52 

34 

59 

40 

56 
30 

56 
31 

56 
26 

65 
26 

66   67   63   58 
34   26   33   42 


53   56   621  66.4 
33   22   26'  40.9 


58   60   64,7 
30   35   46.6 


66   68   70   55  I  64   57   57   62  1  66.7 


36   40   36 

65   60   54 
36   54   36 


31   36   39 


66'  67   49 


52   62   54 
34   37   32 


54 
32 


65   61   57   48 
30'  34   29   29 


59  62  60  64  61  61  50 

34[  32  32  32  34  32  31 

61'  63  60  65  64  66  51 

35  33  31  34  35  34  30 


65   57   45 
45   32   28 


56   54   44 


69   60   52 

32   30   26 


50   55 
29   26 


53   51 
32   31 


59   57   62   46   61   42 
32   37   30   26   29   25 


58   55   49 
28   40   27 


53   61   60 
39   36   36 


56   53   43   50 
40   30   30   30 


70 

63 

48 

56 

67 

56 

61 

40 

33 

34 

32 

29 

55   45 

30   23 


52   56   64.0 
29   34   42.3 


53   54 

29   26 


52   54 

27   31 


54   57 
28   26 


54   58 

24   27 


53   55 

27   28 


55   56 

29   29 


55 

26 


55 
25 


55  62.6 

31  40.6 

57  62.3 

34  41.6 

54  63.6 
34  44.0 

57  63.0 
31  39.9 

58  63.4 

33  42.1 

58  64.8 

31  42.0 

66  63.6 

34  43.0 

58  63.4 

30  39.5 

55  64.0 
30  42.5 

58  66.4 

29  40.9 


50   52   56 
37   26   24 


55   46   49 
29   21   22 


56   48   53 

30   27   26 


59   SO   55 

35   26   26 


56   49   50 
30   25   23 


60   50   52 
33   25   25 


62   62   62 
32   28   26 


51   S3   56 

32   28   25 


62.5 
40.5 


58.5 

35.1 


56   61.1 
25   37.8 


63.0 
40.9 


59.9 
37.1 


62.1 

40.2 


63.0 
38.9 


62.4 
41.2 


54 
34 

43 
22 

47 
21 

S7 
28 

57.7 
35,4 

51 
36 

43 
27 

46 
25 

57 
26 

S6.2 
39.5 

55 

30 

48 
23 

48 

20 

56 
20 

60.3 
36.0 

59 
20 

61 

28  1 

62.7 
37.3 

44 
21 

53 
21 

56.1 
35.6 

54 
23 

61 
28 

61.9 
39.6 

44 

23 

65 
26 

55.6 
37.3 

57   60.0 
28   36.4 
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oa^vs^^a^^v 


^t':</^>^.<i 


ittiisaiiitf 


DAILY 


Slattea 
ou  eois  1  I 

EMPORIUM  1  N 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

M«OER« 

PHILIPSBURG  F»*  AP 

RENOVO 

RI06WAY 

STATE  COLLEOE 

•     •     • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  J  W 
BURNT  CABINS  Z    NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  Sm 
HUNTINGDON 
JOHNSTOWN 
KEGG 

HARTINSBURG  FA*  AP 
»     »     • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 
BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  w 
BUTLER  5  WNW 
ClAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
DERRV 
DONEGAL 
DONORA 

FORD  CITY  <•  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 
NIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


»T   TJ 

AO   )A 


S2  it 

3«   J?   J5 


58   6*   77 

*0   37   39 


S3   36 

3«   32 


56   72 
33   29 


75   63 

59   Al 


79   79 
*5   »5 


e:  el 

*5   *6 


63   82 
50   51 


75   75 
*1   »* 


78   78   72 


55   5* 

36   »7 


58   57 

A8   A3 


57   60   75 
♦2   39   *0 


50   59 
A2   34 


56   60 
♦  2   *0 


80   82 
»9   51 


78   79 
43   43 


81   81 
53   60 


78 
46 


63   60   59 
38   36   49 

58 


59   60 
40   51 


58   58   64 
42   42   53 

55 


57   58 
39   49 


54   56 

45   47 


60   64 
40   53 


60   59 
39   52 


54   60 
42   50 


57 
46 


64   74   79 


62 
36 


75 
42 


61   76   82 

44   40 


63   78   61 
39   38   50 


55 
43 


81   81   80 
52   56   49 


82   83   80 
45   54   52 


79   76 

*l   50   46 


82   84   84 
36   36   35 


85   86   85 
50   50   52 


84   85   82 

51   59   54 


82   83   64 
56   62   43 


55   54 
38   45 


57   57 

38   41   55  I  50 


10  i  II   12   13 


51   62   59 
36   29   45 


57   59   48 


65   50 
42   40 


60   52 

39   43 


56   48 
44   39 


47   48 
40   36 


65   53 

42   42 


58   49 
43   40 


60   51 

46   42 


63   50 
42   38 


60   56 
41   36 


52   59 
29   36 


R/ 

IT 

UR 

01  Mo 

ES 

PENNSYLVANIA 
OCTOBCR    1*67 

D.y 

nih 

31 

'r 

IS 

71 
54 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

20 

1 

n 

30 

i 

< 

59 

37 

70 

54 

67 
45 

46 
35 

54 
38 

55 
25 

66 
25 

65 
23 

62 
43 

59 
41 

43 
32 

47 
33 

48 
20 

60 
26 

56 
35 

58.9 
37.9 

57 
34 

62 
40 

69 
49 

70 
50 

48 
26 

53 

26 

54 
33 

55 

25 

65 
25 

63 
34 

56 
32 

50 
31 

42 
25 

46 
22 

60 
22 

58.6 
35.5 

60 
32 

63 
42 

70 
46 

72 

46 

51 
26 

57 
26 

56 
25 

59 
25 

67 
28 

65 
31 

60 
27 

53 

28 

47 
23 

49 

20 

60 
22 

61.2 
35.1 

61 
36 

55 

44 

70 
46 

73 
47 

51 
33 

58 
30 

60 
33 

62 

30 

68 
32 

66 
32 

59 
30 

52 

32 

48 
26 

51 
23 

59 
23 

61.6 
36.2 

55 

32 

59 
39 

69 

50 

69 
49 

48 
28 

52 
27 

53 

23 

52 
23 

62 
25 

61 
32 

56 
29 

53 

29 

44 
21 

45 
21 

56 
24 

57.5 

34.7 

56 

41 

54 
42 

67 

51 

57 
36 

55 

30 

53 
31 

55 
22 

60 
26 

58 
38 

55 

32 

41 
25 

40 
24 

47 
19 

54 
26 

52 

36 

56.0 
36.5 

62 
38 

60 
43 

70 
51 

71 
49 

49 
32 

58 
30 

60 
35 

62 

31 

66 
33 

66 
34 

59 
34 

55 

30 

44 
28 

51 
25 

57 
25 

61.2 
38.8 

59 
34 

61 
39 

70 
49 

71 
50 

46 
30 

54 

30 

54 
27 

57 
28 

70 
27 

67 
35 

56 
32 

50 
24 

39 
25 

49 
25 

64 
31 

58.8 
36.2 

59 
36 

58 
46 

58 

50 

66 
56 

69 
56 

40 

46 
33 

58 
34 

57 
32 

59 
33 

62 
35 

61 

44 

58 
34 

53 

33 

44 
26 

48 
27 

58 

30 

59.5 

40.6 

56   69 
49   47 


52   53   56 
34   44   52 


62   54   65 
33   35   37 


58   62 
45   53 


60   55 

43   45 


59   56 
46   40 


64   58 
35   36 


63   64 
50   41 


59   65   50 
51   47   44 


58   58   60 '     69   70   69 
33   48   50  I  45   49   59 


60   60 
24   39 


56   66   65 
32   34   33 


70   67 
42   45 


58   46 
39   26 


66   59 
40   29 


54   56 
35   23 


65   69   72!  72   69   76 


56   59 
30   29 


60   69   63 
27   28   40 


57   66   63 
23   25   29 


63   53   45   51   47   49   55 
41   31   28   33   22   25   32! 


59.5 
39.0 


62   49   57   57   53   56   66  I  64.0 
46   34   30   34   21   25   32'  40.1 


62   48   51   48   50   64   60   60.5 
42   30   241  31   18   23   31   35.5 


74   67   66  1  68   64 


34   33   26   28   28   26   26   27   26 


60'  62 
26   28 


52   60   67.0 
24   23   31,5 


65   63  I  '0   72 
36   45  i  52   46 


53   66 
33   34 


71   75   71 
47   50   53 


63   50 
42   27 


58   47   61 

41   30   40 


61   64   68   68   60   51   58   49   56   63 
27   27   281  31   38   28  1  31   21   24   24 


59   64 
29   31 


68   52   50   55   48   57   68   63,2 
39   38   33l  35   27   29   38   41,2 


55   59   62   64   52   53   60   63   57 
43   50   52   50   46   43  '  35   47 


82   80   67   64   70   71   60   58   51   62   64   75 


62   50   60   59'  58   64 
42   35   33   39   32 


74   72   70 


57   43   36   52   49  1  55   41   38   28   46   40 |  40   52   40 


44   56   58 
34   42   32 


65   76 

38   39 


68   61   45 


80   61   74 
44   45   50 


53   58   55 

39   47   46 


54   65   73 
35   35   52 


55   49   45  '  56   57   66 

44   41   39  I  34   47   46 


55   58   50  I  52   64   65 
43   42   41  I  28   28   36 


68   67   62 1  38   57   51 


43   39   32 


56   49   51   61   56   61,7 
32   30   27   30   36   42,0 


58   72   70   66   48   52   50 


38   30   34   30   23   33 


54   36   35   32   39'  35 


51   66   63   53   42   52   38 


45   38   32   35   29   29   37 


62   57,4 
49   42,5 


77   76   72   50   46   58  I  57   60   72   71   51   49   59   46   49   68   62,1 
41   51   50   41   23   22'  23   24   27   35   34   38   31   21   21   28   35, B 


65   65   74   69   60   55   55 


68   78   77   74   63 


45   37   44   44   55   50 


49   51   44 


63   76 

40   39 


60  74  76 

40  38  51 

78  81 

4^  44  54 

56  63  77 

43  38  38 

63  77  80 

45  37  46 

58  74  77 

44  40  50 

64  77  80 

46  41  51 

65  79  83 


70   82 
43   50 


80   80   79  1 
43   46   52  ! 


78   65 
62   50 


58   57 
41   42 


65  I  59 
52  '  49 


43   41 
60   49 


27   43   35   52 


65   63   60 


50 '    61   65 


76   74   72 
38   47   37 

75   75   70 


50   38   58   57   42 


64 

81 

54 

81 
45 

80 


73 
60 


72 
56 


82   72 
59   41 


86   86   82 


54   65 
39   38 


65   72 
40   55 


57   62 
41   40 


60   63 
40   51 


58   59 
38   48 


65   73   70 
38   54   52 


65   71   71 
32   53   51 


47   44 
42   39 


61   53 

45   44 


60   50 
45   42 


63   63 
26   40 


72   71   63 
54   47   36 


53 
45 


63   66   79   77   76   74 
33   48   42   59   53   44 


52   62   65   75   75   74 
32   31   39   39   51   51 


63   64   72   74   75   66 
29   45   37   56   50   42 


60   62   68   71   72   61 


56   53 
44   38 


56   56l 
44   38 


60   70   78'  61   64   52   52 
44   55   53'  46   47   44  1  35 


46 

42 

54 

52 

64 
48 

76 
42 

77 
54 

71 
56 

63 
46 

75 
34 

76 
58 

74 
55 

68 

70 

82 

79 

48 

59 

58 

62 

74 

73 

62 

50 

59 

45 

39 

22 

33 

22 

25 

32 

43 

37 

29 

27 

58 

43 

58 

58 

62 

73 

68 

52 

48 

58 

40 

29 

29 

28 

27 

25 

32 

37 

29 

30 

44 

58 

57 

59 

70 

70 

60 

48 

58 

45 

40 

30 

41 

27 

30 

44 

45 

37 

31 

33 

38 

62 

55 

59 

73 

63 

48 

41 

67 

43 

32 

28 

37 

25 

29 

36 

34 

28 

28 

28 

48 

58 

61 

61 

75 

76 

73 

53 

60 

57 

41 

30 

44 

31 

33 

41 

47 

37 

36 

35 

52 

45 

58 

56 

57 

73 

70 

53 

47 

58 

41 

27 

27 

29 

29 

29 

35 

35 

30 

32 

44 

57 

57 

59 

73 

70 

61 

46 

59 

43 

40 

27 

33 

27 

30 

41 

38 

32 

28 

33 

42 

53 

54 

55 

69 

66 

57 

42 

52 

43 

38 

29 

39 

28 

35 

43 

38 

32 

29 

32 

47 

58 

57 

58 

70 

72 

67 

50 

59 

47 

41 

30 

38 

31 

33 

38 

46 

36 

33 

37 

47 

59 

58 

60 

71 

71 

70 

50 

56 

46 

40 

26 

40 

29 

28 

37 

46 

37 

31 

31 

17   25 
46   65 


65,6 
37.9 


62,4 
36,7 


56   71   69   63,9 
23   32   52   42,4 


79   50   49   61 
42   55   51   50   42   31   43 


70   80   81   84   80 

47   46   54   60   60   60 


64   78   81   81   76   57 
47   45   54 


79   82 

45   59 


57   57 

82   77   56( 
59   56   45  1 


75 

78 

72 

66 

54 

51 

56 

54 

41 

41 

64 

72 

62 

58 

49 

40 

55 

50 

46 

43 

64 

70 

64 

60 

50 

41 

56 

50 

48 

45 

61   63   76  I  75 


78 

68 

63 

55 

58 

45 

45 

27 

71 

60 

45 

67 

55 

43 

34 

30 

75 

65 

46 

58 

59 

43 

37 

36 

60 

66 

79 

76 

32 

34 

38 

48 

56 

68 

66 

55 

35 

38 

40 

39 

58 

71 

70 

59 

31 

34 

46 

39 

60 

72 

70 

61 

51   58   59 


35   38   31 


52 

66 

62 

60,8 

20 

28 

48 

37.9 

58 

75 

70 

67.8 

27 

31 

42 

43.2 

45 

53 

66 

62.0 

27 

26 

29 

37.6 

54 

69 

66 

63.2 

24 

29 

40 

39.6 

51 

63 

62 

59.9 

25 

36 

46 

40.6 

53 

67 

63 

64.6 

28 

30 

43 

42.2 

54 

69 

67 

65.8 

23 

30 

39 

40.3 

46 

59 

75 

66.8 

29 

31 

38 

43.5 

57   66 
36   36 


42   34   36 


38   38   39   36   29   36 


62.9 
42,1 


64.0 
44,5 


See  Reference  Notes  Following  Station    Uidei 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
OCTOBER         196T 


Station 


PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK  1  55W 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURS  1  E 

NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  w  RES 
BROOKVILLE  SEWA6E  PL. 
CLARION  3  5W 
CLERMONT  4  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  5  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE  1  NNE 
MEAOVILLE  1  S 

MERCER 

T10NE5TA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

wARREN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  I  60 
MIN  I  45 

MAX 
MIN 


Day 


52  62 

42   38 


53   64   78 
40   40   42 


65   76   79 
50   41   51 


59   68   78 
43   38   36 


71   76 

35   54 


72   77 
31   46 


7«   78 
33   43 


77   81 
34   45 


75   80 
28   42 


75   78 
41   53 


76   79 

37   60 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


72   78 

30   30 


56 

40 

57 

41   40   55 


79   79   72 
48   49   44 


81   76   66 

49   58   47 


77   88 
49   49 


75   74   75 
50   56   50 


81   79   67 
53   64   52 


81   80 
46   53 


76   67 
56   40 


45   49   40 


78   78   66 


55   62   61 
38   38   52 


62   67   65 
36   53   50 


59   65   69 
35   38   51 


50   48   53 
38   39   46 


62   71   67 
45   54   52 


59   64   75 
37   37   50 


55   56 

47   44 


56   58 

49   50 


80   86 
39   50 


79   79 
49   60 


85   86 
48   45 


81   85 
40   51 


63   79 
43   50 


57   74 
30   42 


80  75  63 

45  60  41 

77  67  55 

43  52  40 

78  66  53 

55  50  38 

84  84  79 

48  54  40 

82  71  54 

56  52  41 

86  83  74 

43  44  48 


MAX 

55 

63 

78 

MIN 

42 

40 

40 

MAX 

62 

77 

81 

MIN 

41 

42 

53 

MAX 

50 

62 

76 

MIN 

40 

36 

36 

MAX 

49 

62 

77 

MIN 

39 

33 

34 

MAX 
MIN 


76   81 
37   47 


56  58  49 

46  44  40 

59  57  52 

44  44  41 

55  58  48 

42  42  39 

53  55  42 

46  42  37 

61  58  54 

49  46  43 


62   50 
44   42 


55   45 
41   39 


Oi  Month 
16   17 


19   20   21  i  22   23   24   25   26   27   28   29   30   31 


54   60   65 
32   32   39 


62   64   74 
30   45   36 


54   61   64 
28   30   39 


44   55   57 


64   65   77 
31   49   42 


54   65 
29   29 


71   76 
38   52 


75   74 
55   50 


74   75 
42   49 


59   67 
48   50 


76   75 
54   51 


79   75 
39   47 


43   56   58 
36   26   41 


60   59 
50   51 


64   60 

50   47 


55   58 

48   50 


67   63 
50   49 


59   59  ! 
50   49 


51   55 
45   43 


57   57 
49   46 


69   67 

54   50 


67   60 
53   48 


55 

43 

53 

41 

46 

40 

57 
33 

60 
42 

62 

37 

59 

46 

58 
43 

52 

39 

59 
32 

63 

46 

64 
37 

60 
43 

53 
42 

53 
37 

61 
31 

68 
43 

73 
37 

58 

43 

58 
40 

47 
40 

58 

30 

59 

39 

62 
32 

55   49 

44   43 


57   50 
43   41 


58   46 
37   36 


55   46 
46   40 


63   70 
46   37 


65 
28 


61   62 
47   40 

59   53 


47   42  I  33 


75  I  66 

43  ;  31 


78   66 
48   38 


82 

48 

72 


80   71 
46   42 


81   73   60 


71   62 
56   52 


65   66 
43   51 


70   68 
52   50 


64   69 
35   50 


69   57 
48   49 


63   67 

38   52 


67   63 
51   52 


62   61 
37   51 


63   63 
31   51 


59   58 
51   49 


57   54 
45   44 


59   59 
43   42 


58   54 
45   43 


56   58 
43   42 


54   57 
42   43 


56   55 
42   42 


67   52 

45   42 


55   57 
43   41 


54   58 
43   41 


56   52 
46   43 


50   59 

40   32 


60   65   67   74 


48  I  60   63   70 


36   52   41 


54   62   65   75 
42   29   46   37 


44   57   58 


49   60 
29   31 


50   59   64 
32   32   39 


29   29   35 


721  52  *4  55 1  55  56  70  68  53  46  55  44  55  66 

49  i  39  28  28:  28  28  32  39  34  30  29  26  26  32 

64'  46  57  54  56  67  66  63  47  57  45  53  68  66 

42  1  39  28  42  26  28  39  45  36  29  29  29  27  40 


70 1  60   45   59   55   60   72 
47   41   25   27   30   32   34 


53   48   53   44   50   69 
30   37   35   22   40   44 


451  52   53   701  61   49   42   50   38   46 
28'  27   27   32   36   33   30   26   24   26 


52 

30 


60   59   73   72   65 

42'  28   30   39!  47 


47   57   59   62   74   72 
25   25   26   26   27   33 


58   73 
24   31 


60.5 
37.4 


63.3 

40.4 


61.9 
38.4 


55.0 
36.6 


65.8 
A3.1 


70 
28 


66 
52 

67 
52 

56 
39 

40 
34 

62 
29 

45 
37 

54 
33 

68 
34 

64 
40 

54 
35 

40 
30 

45 
29 

37 
25 

46 
19 

62 
26 

57 

44 

56.0 
37.7 

69 

54 

69 
52 

67 
44 

44 
35 

53 
27 

50 
32 

55 
37 

69 
27 

68 

34 

62 
41 

44 
33 

47 
29 

45 
34 

46 
21 

62 
24 

59 
32 

59.4 
38.5 

71 
50 

72 
48 

71 
47 

47 
39 

54 
27 

55 
34 

53 

26 

71 
28 

71 

32 

66 

44 

45 
33 

52: 
27 

49 
35 

47 
24 

65 
26 

65 

33  1 

62.1 
38.2 

74 
51 

72 
50 

66 

41 

45 
38 

57 
27 

55 

30 

58 
28 

71 
29 

68 
34 

63 
39 

46 
34 

65 
27 

45 
32 

51 
25 

65 
27 

64 

35' 

62.7 
37.5 

70 
54 

68 
45 

68 

45 

45 
37 

56 
26 

56 
32 

55 
33 

68 
23 

65 

27 

60 
45 

56 
33 

48 
28 

45 
30 

47 

n 

63 
20 

58 
28 

60.5 
36.2 

72 
58 

68 
55 

61 
42 

45 
38 

56 
29 

52 

36 

56 
31 

67 
33 

68 

44 

62 

43 

45 
36 

51 
30 

42 
33 

so 
21 

66 

30 

61 
39 

60.6 

40.4 

72 
55 

69 
56 

64 
42 

44 
36 

55 

27 

50 
38 

58 
31 

70 
32 

68 
44 

61 
42 

43 
34 

49 

34 

48 
33 

48 
24 

67 
30 

61 
43 

61.2 
39.6 

66 

49 

67 
46 

61 

40 

41 
34 

63 

26 

47 
31 

52 
36 

63 
28 

60 
38 

55 
37 

42 
29 

47 
26 

47 
32 

45 
16 

61 
22 

55 

22 

56.2 
34.8 

69 
53 

71 
52 

60 
39 

41 
31 

53 

30 

51 
37 

56 
33 

67 
36 

63 
41 

57 
35 

41 
32 

48 
32 

39 
31 

49 
22 

61 
30 

58 
42 

57.8 
39.7 

77 
51 

76 
53 

73 

44 

68 
40 

61 
30 

59 
35 

62 
32 

59 
29 

71 
32 

75 
40 

65 
34 

58 
31 

53 

28 

57 

30 

60 
31 

64 
42 

66.4 
40.1 

75 
58 

68 
56 

60 
46 

47 
42 

57 

34 

51 

42 

56 

37 

70 
43 

70 
51 

60 
40 

46 
38 

54 
39 

42 
34 

52 
33 

67 
42 

63 
53 

61.3 
44,8 

76 
60 

77 
60 

64 
46 

53 

40 

60 
34 

60 
38 

68 
38 

76 
36 

76 
50 

67 
48 

54 

40 

58 
42 

44 
35 

62 
23 

66 
36 

68 
47 

67.3 
43.9 

76 
54 

72 
48 

60 
39 

52 
35 

45 
28 

57 

30 

57 
30 

59 
31 

70 
31 

70 
38 

53 

35 

47 
29 

44 
25 

53 

30 

52 
27 

68 
31 

61.8 
36.9 

75 
58 

71 
57 

64 

43 

47 
36 

56 
27 

57 

37 

62 
31 

72 
42 

66 
46 

59 
36 

55 
31 

63 
35 

44 
31 

53 
24 

71 
33 

62 

45 

65.0 
41.2 

72 
42 

74 
56 

70 
46 

49 
39 

46 
26 

57 
28 

53 

31 

58 
32 

69 

35 

70 
43 

50 
34 

46 
30 

53 
33 

43 
22 

50 
27 

69 
31 

60.6 
38.2 

63 
41 

70 
47 

70 
46 

48 
37 

42 
27 

53 

29 

52 

31 

54 
27 

68 
27 

61 
31 

65 
33 

43 
27 

48 
34 

39 
20 

42 
21 

62 
31 

57.5 
35.7 

71 

39 

73 
56 

70 
48 

50 
41 

43 
29 

57 
30 

52 

33 

58 
33 

70 
34 

70 
43 

51 
34 

45 
30 

51 

34 

61 
22 

51 
23 

68 
35 

60.6 
37.8 

74 
55 

69 
56 

60 
42 

45 

38 

56 
27 

55 
35 

57 

31 

69 

36 

66 
45 

63 
42 

50 
36 

64 
32 

42 
36 

61 
23 

67 
34 

60 
47 

62.2 
41.2 

70 
39 

73 

50 

70 
46 

49 
37 

44 
27 

55 
26 

53 
29 

59 
27 

70 
27 

68 
36 

51 
33 

44 
26 

62 
33 

41 

24 

61 
25 

61 
27 

59.5 
35.6 

71 
35 

72 
53 

71 
46 

49 
38 

44 

25 

66 
27 

51 
27 

59 
25 

70 
25 

69 
32 

52 
33 

42 
25 

51 
33 

41 

20 

52 
20 

68 
32 

69.9 
33.9 

74 
50 

72 
56 

65 

44 

45 
36 

55 
27 

52 
39 

1  55 

1  36 

69 

30 

68 

40 

59 
41 

46 
35 

49 
32 

44 
34 

49 
27 

65 
29 

63 
39 

60.7 
40.5 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Win 
(speed  - 

d 
m.p.ti. 

) 

Relative  humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

ill 

1 

station 

.*  0 
a   0 

«   -H 

*^   +J 

3  0) 

cn  (4 

Q  -H 

c 

3  0. 
CO  M 

1 
1 

u 

a 
0 

a 

« 

a 

1 

<3J 

EASTERN  STANDARD 
1  AM    7  AM    1  PM 

TIME 
7  PM 

s 
s 

i 

en 

3; 
I 

il 

H 

ALLENTOWN  WB  AIRPORT 

25 

2.6 

8.0 

35  +  + 

IB 

18 

65 

90 

56 

72 

2 

2 

1 

1 

1 

0 

7 

- 

6.0 

ERIE  WB  AIRPORT 

21 

6.7 

12.6 

39++ 

21 

27 

73 

74 

62 

70 

6 

6 

7 

0 

1 

0 

20 

- 

6.8 

HARRISBURG  WB  AIRPORT 

25 

1.7 

7.1 

32 

NW 

18 

81 

82 

58 

71 

4 

5 

2 

0 

2 

c 

13 

46 

6.6 

PHILADELPHIA  WB  AIRPORT 

27 

1.9 

8.1 

33 

SW 

18 

79 

80 

52 

68 

9 

0 

1 

I 

0 

12 

59 

5.9 

PITTSBURGH  W8  AIRPORT  2 

22 

3.3 

8.0 

30++ 

25 

27 

79 

83 

53 

64 

3 

4 

6 

0 

0 

14 

41 

6.7 

PITTSBURGH  W3  CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

2 

5 

3 

0 

0 

12 

39 

READING  WB  CITY 

- 

- 

- 

52 

S 

IB 

- 

- 

- 

- 

4 

2 

0 

2 

0 

9 

50 

5.6 

WILKES-BARRE-5CRANT0N  W8AP 

21 

3.3 

7.6 

31 

SE 

25 

80 

85 

60 

71 

4 

1 

4 

1 

0 

11 

51 

6.1 

WILLIAMSPORT  WB  AIRPORT 

23 

1.2 

7.2 

25++ 

25 

18 

88 

90 

63 

78 

3 

3 

3 

0 

1 

1 

11 

7.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde 
-    160    - 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


PINNfVLVANIA 
OCTOBCR  1«6T 


ERIt  CO  FltLD  RSCH  LAB 
e    INCHtS 

STATE  COLLEOE  2 

2    INCHES 

»  INCMtS 

e  INCHES 

12  INCHES 

16  INCHES 

20  INCHES 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX  I 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


60 
59 


63   6A 

ST   60 


60   62 
S8   60 


63   63 
61 


61  I  62 
60  I  61 


S5   59 
55   56 


55 

51   50 


55   55 

S3   52 


58  I  58   58 


D«y  Ol  Month 
15 


58   57   57   56 

57  t  56   56   56 


59 

58  I  5 


IB 


17 


57   57 
56   57 


59  I  58  1  57  I  57   57 
67  !  67  I  56  I  66 


53 

53 

48 

45 

53 

52 

49 

46 

53 

52 

51 

49 

58  ,  57  I  54  I  53  I  53 

57  I  54  I  53   53 


68   58 

57  :  56 


48   48 

47   47  1 


54   54 
53  '  53  I 


48   49  49 

40  40  43 

47  I  48  48 

41  41  44 

48  :  47  i  48 
44   44  46 

49  48  49 

47  I  47  47 


50   49 
49   49 


M 


55.5 
53.1 


55.7 
50.0 


»5.2 

50.7 


56.8 
55.9 


ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  ^^ J^'*","'^^"^ /M^*;"^  ISil'IvpE  ,"'LAKE"^iRRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 
AnS  L>?WE  S^eSs,  MoSe^  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION.   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


LANDISVILLE  2    NW 


STATE  COLLEGE  2 


POCONO  MOUNTAINS    01 
W.BARRE-SCRANTON  WBAP 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 
MONTROSE 

TOUANDA  1  ESE 

CENTRAL  MOUNTAINS   07 
DU  BOIS  7  E 

MEDIX  RUN 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  OB 

CAHROLLTOhN  2  5SE 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 
PITTSBURGH  WB  AP  2 

NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  <.  w  RES 

CORRY 

OU  BOIS  FAA  AIRPORT 

ERIE  WB  AIRPOKT 

KANE  1  NNE 
MEADVILLE  1  S 
TIONESTA  2  5E  DAM 


-  SLOPE  OF  GROUND,   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPE,   OUFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  CO^ER,   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
wmCH  ?S  KE^V  CLIPPED  TO  A  HeIgHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION.   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUND,   GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.   SOIL  ^^^^    ,      ,    „ 

KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.   INSTRUMENTATION 


HAGERSTOWN  SILT  LOAM.   GROUND  COVER.   KENTUCKY  BLUEGRASS 
COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 


POTENTIOMETER. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  i 
SN  ON  GNDJ 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

SNOWFALL  I 
SN  ON  GNU 
WTR  EOUIVI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


Day  oi  month 


9       10      II      12      13      14      15      16      17      18      19      20     21     22     23     24     25     26      27     28     29 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


*~* 

n 

B 

g 

OBSERVATION 

d 

ss 

la 

U 

TIME  AND 

s 

0 

2 

,^ 

^ 

P 

P 

TABLES 

STATION 

^ 

a 

COUNTY 

< 

Q 

- 

1 

o 

1 

OBSERVER 

1 

ei 

i 

^9 

ACMETONIA  LOCK  3 

~00Z2 

^ 

ALLEGHENY 

1 

40 

32 

79  49 

748 

~7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ALLENTOWN  W8  AP 

0106 

02 

LEHIGH 

40 

387 

C  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 

3LAIR 

6 

30 

78  29 

1500 

6P 

6P 

CLOSED  5/16/67 

ALTOONA  3  W 

0140 

78  28 

13Z0 

CITY  OF  ALTOONA 

ALVIN  R  BUSH  DAM 

01*7 

07 

CLINTON 

41 

22 

77  56 

930 

ALVIN  R  bUSH  0AM 

APOLLO  2  W 

WESTMORELAND 

35 

79  36 

1060 

Eugene  r.  young 

AftENDTSVlLLE 

0229 

15 

77  18 

PA.  STATE  COL.  EKP.STA. 

0310 

POTTER 

8A 

MRS.  BETTY  H.  MOREAN 

AU5T1N6UR&  Z    W 

06 

TIOGA 

15 

42 

00 

77  32 

1590 

7A 

7A 

Z    H 

OTTO  D.  BACON 

BAKEBSTOWN  3  WNW 

035& 

09 

ALLEGHENY 

1 

40 

39 

79  59 

1230 

3P 

3P 

PGH.  CUT  FLOWER  CO. 

BARNES 

0409 

10 

WARREN 

I 

41 

40 

79  02 

1310 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAR  GAP 

NORTHUMSLANO 

15 

40 

50 

76  30 

900 

ROARING  CREEK  WATER  CO. 

BEAVER  FALLS 

0475 

09 

BEAVER 

2 

40 

80  19 

760 

7A 

HOWARD  R.  KEMP 

BEAVERTOWN 

0482 

SNYDER 

40 

77  11 

GUY  F  RiTTEft 

BECHTELSVILLE  2  NE 

BERKS 

40 

480 

MRS.  ELVA  S.  REED 

BELLEFONTE  <.  S 

16 

51 

1110 

8A 

6A 

ROCKVIEW  PRISON  FARM 

BERNE 

0699 

03 

BERKS 

14 

40 

31 

76  00 

325 

7A 

FLOYD  W.  TRUMP 

BERWICK 

0611 

05 

15 

76  15 

570 

MID 

MIO 

BERWICK  INO  OEV  ASSO  IN 

BETHLEHEM 

02 

NORTHAMPTON 

37 

240 

6A 

CITY  OF  «ETML£H£M 

BETHLEHEM  LEMIGH  UN  I W 

0634 

NORTHAMPTON 

9 

40 

36 

75  22 

360 

LEHIGM  UNIVERSITY 

BLAIN 

0725 

05 

PERRY 

15 

40 

20 

77  30 

745 

c 

PA.  OEPI.  FRST.  t  WiftS. 

BLAIHSVILLE  6  ENE 

0736 

09 

INDIANA 

t, 

40 

27 

79  09 

2043 

BP 

8° 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

BLAKESLEE  CORNERS 

41 

75  36 

1650 

WALTER  WILDRICK 

BLOSERVILLE  1  N 

15 

77  22 

650 

SA 

MRS.  BESSIE  M.  WILLDERS 

0821 

SOMERSET 

40 

09 

7A 

C 

MRS.  EMMA  SHAULIS 

SRAOOOCK  LOCK  2 

09 

ALLEGHENY 

10 

24 

79  52 

7Z5 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

10 

41 

2121 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

0867 

MC  KEAN 

1 

57 

78  39 

1500 

8A 

BRADFORD  FIRE  DEPT. 

BRADFORD  4  w  RES 

0868 

10 

41 

5P 

5P 

BRADFORD  WATER  OEPT. 

BREEZEWOOD 

0905 

BEDFORD 

6 

40 

00 

76  14 

1352 

MlO 

PA,  TURNPIKE  COMM, 

8R00KVILLE  SEWACE  PL. 

1004 

10 

JEFFERSON 

1 

41 

09 

79  05 

1210 

3P 

eA 

RAY  FORD 

6RUCET0N  1  S 

1033 

09 

ALLEGHENY 

10 

18 

79  59 

1065 

U  S  BUREAU  OF  MINES 

8UCKST0WN  1  SE 

1073 

SOMERSET 

2460 

c 

ALVIN  W.  MANGES 

BUFFALO  HILLS 

1087 

08 

BEDFORD 

f, 

39 

57 

78  39 

1316 

CLIFFORD  C.  ADAMS 

BURGETTSTOWN  2  W 

U05 

09 

WASHINGTON 

11 

23 

80  26 

SMITH  TWP.  MUN.  AUTH. 

BURNT  CABINS  Z  NE 

40 

05 

77  52 

990 

5P 

5P 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

BUTLER  i   WNW 

1133 

09 

BUTLER 

2 

53 

79  59 

1330 

7A 

C  H 

MRS.  KATmRVN  OUNN 

CAMP  KLINE 

1203 

LYCOMING 

16 

19 

77  17 

7A 

LESLIE  0.  DOWLING 

CANTON  1  NW 

1215 

06 

BRADFORD 

15 

41 

76  52 

1520 

C  M 

MBS. MILDRED  SPENCER 

CARLISLE 

1234 

CUMBERLAND 

15 

40 

13 

77  12 

465 

6P 

6P 

M 

CARROLL  G.  MILLER 

CARROLLTOWN  2  SSE 

1255 

08 

CAMBRIA 

U 

40 

35 

78  42 

2040 

8A 

H 

ROBERT  F.  MAURER 

CARTER  CAMP  2  W 

1262 

10 

POTTER 

16 

41 

37 

77  49 

2030 

7A 

C 

RICHARD  L.  MENKEN 

CEDAR  RUN 

1301 

05 

LYCOMING 

41 

31 

800 

7A 

CHAODS  FORD 

1342 

03 

DELAWARE 

5 

39 

52 

75  37 

170 

E.  EARL  TOUCHTON 

CHAMBERSBURG  1  ESE 

1354 

FRANKLIN 

12 

56 

77  38 

640 

9P 

CHARLES  A.  BENDER 

CHARLEROl 

WASHINGTON 

08 

79  55 

1040 

CHARLEROI  LOCK  It 

1377 

09 

WESTMORELAND 

10 

40 

09 

79  54 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CLARENCE 

1480 

CENTRE 

16 

41 

03 

77  56 

1390 

7A 

MRS  SUSAN  vERBITSkET 

CLARION  3  SW 

CLARION 

41 

12 

79  26 

1114 

ep 

7A 

PA.  ELECTRIC  CO. 

CLAUSSVILLE 

1505 

02 

LEHIGH 

9 

40 

37 

75  39 

WILLIAM  J.  DOTTEREL 

CLAYSVILLE  3  V 

1512 

09 

WASHINGTON 

11 

40 

07 

60  28 

1000 

7P 

7A 

MFGRS.  L.  »■  H.  CO. 

CLEARFIELD 

1519 

CLEARFIELD 

16 

41 

01 

IRA  TAYLOR 

CLERMONT 

10 

MC  KEAN 

1 

41 

78  30 

2104 

c 

MRS.  IILLIE  M.  SIMONOS 

CLERMONT  U     KW 

41 

78  32 

1620 

5P 

MRS.  TILLIE  M.  SIMONOS 

COATESVILLE  1  SW 

1589 

03 

CHESTER 

5 

58 

75  50 

342 

SA 

SA 

c 

PHJLA.  ELECTRIC  CO. 

CONFLUENCE  1  SW  0AM 

SOMERSET 

17 

48 

79  22 

1490 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CONFLUENCE  1  NW 

1710 

09 

FAYETTE 

17 

39 

50 

79  22 

1331 

JOHN  L.  REID 

CONNEAUTVILLE 

17;o 

CRAWFORD 

8 

80  22 

940 

c 

FREDERICK  A.  HEYL 

CONNELLSVILLE 

FAYETTE 

17 

79  36 

670 

EUGENE  w.  OLDLANO 

CONNELLSVILLE  NO    2 

1726 

09 

FAYETTE 

17 

40 

00 

79  35 

960 

MRS.  JANET  L.  SHAW 

CONSHOHOCkEN 

1737 

03 

HON 1 GOME RY 

5 

40 

04 

75  19 

70 

BA 

PMILA.  ELECTRIC  CO. 

COOKSBURC 

1749 

CLARION 

1 

20 

79  13 

1180 

BA 

PA,  OEPT.  FRST.  ♦  WTRS, 

CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

11 

720 

BA 

SMENANGO.  INC. 

CORRY 

1790 

ERIE 

1 

RICHARD  T.  MOUNTAIN 

COUDERSPOfil  b    NW 

10 

POTTER 

1 

41 

50 

76  04 

Z220 

7A 

7A 

CHARLES  F.  FICKINGER 

COUDERSPORT  6  E 

1809 

41 

Z533 

FERD  IRISH 

COVINCTON  2  WSW 

06 

TIOGA 

15 

44 

77  07 

1745 

CALVIN  R.  PACKARD 

CREEK.S1DE 

1681 

INDIANA 

1 

41 

79  IZ 

1030 

6A 

MRS  MELVIN  P  THOMAS 

CRESSON  1  SE 

1896 

40 

27 

78  34 

2230 

7A 

CRESSON  ST.  SCHOOL  HOSP 

DANVILLE 

05 

MONlOUfi 

15 

58 

76  37 

460 

MRS.  MARIE  H.  LITTLE 

OERRV 

2108 

09 

WESTMORELAND 

(, 

40 

20 

79  16 

1150 

6P 

6P 

HISS  N.  DIXIE  WINEMAN 

DE VAULT  1  W 

2116 

03 

CHESTER 

14 

40 

05 

75  33 

360 

MID 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

DINGMANS  FERRY 

2160 

5 

41 

13 

74  52 

430 

THOMAS  A.  MOTALEN 

2171 

WYOMING 

15 

41 

750 

7A 

7A 

HAROLD  J.  KUSChEL 

DONEGAL 

09 

WESIMORELAND 

17 

07 

79  23 

1746 

MID 

MIO 

H 

PA,  TURNPIKE  COMM. 

DONORA 

2190 

WASHINGTON 

10 

10 

5P 

5P 

THEODORE  F.  MATHUES 

DOVLESTOWN 

2221 

03 

BUCKS 

5 

40 

18 

75  08 

358 

KARL  W  HI  STAND 

CAMERON 

16 

41 

76  08 

820 

CALVIN  MUGAR 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

2260 

1 

41 

11 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

07 

CLEARFIELD 

16 

41 

78  36 

1670 

6P 

5P 

:  H 

CITY  OF  OU    SOIS 

OUNLO 

2298 

08 

CAMBRIA 

4 

40 

17 

78  43 

2410 

MRS.  D.  L.  WHITE 

OUSHORE  2  SSW 

2325 

06 

SULLIVAN 

16 

41 

29 

76  25 

1910 

BA 

ROBERT  J.  08ERI 

EAGLES  MERE 

2343 

06 

SULLIVAN 

16 

41 

2* 

76  35 

2020 

7A 

FRANCIS  B.  HANLEY 

EAST  BRADY 

CLARION 

40 

59 

79  37 

820 

5P 

5P 

A.  6.  KEMPEL 

EBENSBURG  SEWAGE  PL. 

40 

1940 

5P 

9A 

BERNARD  KERCHENSKE 

EMPORIUM  1  N 

2635 

07 

CAMERON 

16 

32 

78  14 

1550 

6A 

eA 

MRS.  TALLIE  M.  8RITT0N 

ENGLISH  CENTER 

2644 

LYCOMING 

16 

26 

7A 

7A 

WILLIAM  SUOERS 

EPHRATA 

2662 

LANCASTER 

15 

10 

76  10 

6(J 

6P 

STANLEY  L.  VON  NEIOA 

EQUINUNK  2  WNW 

2671 

01 

WAYNE 

5 

41 

52 

75  16 

890 

JAMES  DICKS 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

2673 

10 

ERIE 

8 

42 

14 

79  51 

730 

G 

FIELD  RESEARCH  LAB. 

ERIE  WB  AIRPORT 

2662 

10 

ERIE 

e 

42 

05 

ao  11 

732 

MID 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

EVERETT  I  SW 

2721 

08 

BEDFORD 

76  23 

1010 

8A 

:  H 

PA,  TURNPIKE  COMM, 

FARRELL  SHARON 

10 

MERCER 

41 

14 

80  30 

855 

7P 

SHflRON  STEEL  CORP. 

FORD  Cnr  ft  S  DAM 

2942 

ARMSTRONG 

1 

950 

6A 

8A 

6A 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

LUZERNE 

41 

1509 

8A 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

302B 

10 

VENANGO 

1 

41 

23 

79  u9 

967 

7A 

7A 

GREGORY  L.  TOMPKINS 

FREELANO 

LUZERNE 

15 

41 

01 

1900 

8A 

ANDREW  a.  EVANSHA 

GALETON 

3130 

10 

POTTER 

16 

41 

77  38 

1380 

7A 

H 

STANLEY  C.  LUSH 

GEIOERTOWN 

3189 

BERKS 

13 

75  50 

400 

SA 

WALTER  C.  WOLF 

GEORGE  SCHOOL 

3200 

03 

BOCKS 

5 

40 

13 

74  56 

135 

8A 

8A 

" 

WILLIAM  M.  CRAlGHEAw 

fGETTTSBURG 

3218 

04 

ADAMS 

12 

39 

50 

77  14 

500 

9A 

9A 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 

GETTYSBURG  1  S 

3Z23 

ADAMS 

12 

39 

77  14 

GETTTSeUfiG  NATL  MTV  PK 

GLENCOE 

09 

SOMERSET 

49 

76  51 

U20 

JOHN  W,  HAPTMAN 

GLEN  HAZEL  2    NE  DAM 

3311 

07 

ELK 

1 

41 

78  36 

1725 

eA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHESTER 

5 

06 

76  47 

440 

7A 

JOHN  J.  SHRADER 

GLEN  ROCK 

48 

6Z0 

GLENWILLARD  DASH  0AM 

3343 

09 

ALLEGHENY 

11 

40 

33 

80  13 

705 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

G0UL05B0R0 

3394 

WAYNE 

15 

75  27 

1890 

DANA  L.  SHAY 

GRATERFOftO 

3435 

MONTGOMERY 

14 

75  27 

150 

GEORGE  S  MANN  Sfi 

GRATERFORD  1  E 

3437 

03 

MONTGOMERY 

14 

40 

14 

75  26 

240 

6A 

6A 

STATE  CORRECTIONAL  INST 

GREENSBORO  LOCK  7 

3503 

09 

GREENE 

10 

39 

47 

79  55 

806 

7A 

H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SREENSeuRG  2  £ 

3515 

09 

WESTMORELAND 

10 

40 

IS 

79  31 

1225 

PA.  OEPT.  HIGHWAYS 

GREENVILLE 

10 

MERCER 

2 

41 

24 

980 

6P 

6P 

C.  EARL  MILLER 

HANOVER 

YORK 

15 

39 

BA 

BA 

HANOVER  EVENING  SUN 

HARRISeURG  wB  AP 

3699 

YORK 

15 

13 

76  51 

MIO 

MID 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

HAWLEY 

01 

WAYNE 

5 

41 

860 

MRS.  KATHERINE  BATES 

3761 

WAYNE 

41 

28 

75  11 

1200 

PA.  POWER  *  LIGHT  CO. 

HOLLIOAYSBURG 

4001 

08 

BLAIR 

( 

26 

78  24 

960 

JOHN  M.  RINGLE" 

HOLLISTERVlLLE 

4008 

01 

WAYNE 

41 

23 

75  26 

eA 

MRS.  CHESTER  PONlOSkY 

» HOLT WOOD 

4019 

LANCASTER 

15 

39 

50 

76  20 

187 

MIO 

SA 

:  M 

PA.  POWER  +  LIGHT  CO. 

HOME 

4027 

09 

INDIANA 

1 

40 

45 

79  06 

1220 

MRS.  EDNA  M.  BUSH 

HONESDALE  1.  NW 

4043 

WAYNE 

5 

41 

3> 

75  19 

1410 

9A 

GEORGE  C.  WILLIAMS 

HONESOALE  5  NNW 

01 

WAYNE 

75  16 

1040 

WALTER  MASTERS 

HONEY  BROOK  1  W 

CHESTER 

5 

06 

75  56 

700 

S.  H.  KURTZ 

HOP  BOTTOM  2    SE 

4066;  06 

SUSQUEHANNA 

15 

41 

43 

75  43 

900 

7A 

JOSEPH  J.  SANAUSkAS 

HUNTINGDON 

40 

30 

76  01 

7A 

7A 

JAMES  R.  GIENGER 

HUNISDALE 

4166  04 

CUMBERLAND 

15 

06 

77  18 

610 

METRO  P,  DOROSH 

4190  06 

BEDFORD 

12 

39 

49 

78  44 

960 

7/ 

HAROLD  D.  SHERMAN 

INDIANA  J  SE 

36 

79  07 

1102 

CLYMER  WATER  SVC.  CO, 

4304 

06 

TIOGA 

15 

41 

57 

1690 

ARCHIE  LAIN 

JAMESTOWN  2  NW 

4325 

10 

CRAWFORD 

41 

30 

80  28 

1050 

eA 

BA 

SA 

PA,  DEPT.  FRST.  t  WTRS, 

JERSEY  SHORE 

4363 

05 

LYCOMING 

16 

41 

12 

71  15 

541 

7A 

JAMES  MERCURY 

'JOHNSTOWN 

4385 

08 

CAMBRIA 

40 

20 

78  55 

1214 

9A 

9A 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

4390 

08  CAMBRIA 

40 

19 

CITY  OF  JOHNSTOWN 

KANE  1  NNE 

41 

41 

76  46 

1760 

eA 

8A 

KARTHAUS 

4450 

07  CLEARFIELD 

16 

41 

78  07 

960 

ROBERT  K  eSADfORO 

KEGG 

4481 

08  BEDFORD 

6 

59 

76  43 

1260 

MID 

MlO 

PA.  TURNPUE  COMM. 

4611 

1 

40 

79  32 

790 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

KRESGEVlLLE  J  W 

CARBON 

40 

7Z0 

CITY  Of  BETHLEHEM 

LAKE  MINISINK 

4727 

PIKE 

5 

41 

13 

75  03 

1360 

MRS.  IRENE  FOREMAN 

^ 

9 

§ 

OBSERVATION 

d 

2 

M 

M 

TIME  AND 

z 

0 

a 

6 

P 

TABLES 

STATION 

i 

1 

COUNTY 

5 

1 

< 

OBSERVER 

1 

1 

1 

^1 

LAKEVlLLE  1  NNE 

4733 

^ 

WAYNE 

41  27 

75  16 

1440 

~8A 

MRS.  GLADYS  REINEKE 

LANCASTER  Z  NE  PMP  STA 

03 

LANCASTER 

40  03 

76  17 

256 

6P 

6P 

LANCASTER  WATER  BuR . 

LANCASTER  Z  NE  FILT  PL 

LANCASTER 

40  03 

76  17 

270 

LANCASTER  WATER  BUR. 

LANOISVILLE  Z  NW 

47781  03 

LANCASTER 

BA 

■G 

PA.  STATE  COLLEGE 

LAURELTON  ST  VILLAGE 

48531  05 

40  54 

375 

PA.  DEPT.  OF  WELFARE 

LAWRENCEVILLE 

TIOGA 

42  00 

77  06 

1000 

5P 

5P 

H 

MARION  L.  GUILDS 

LEBANON  3  SW 

LEBANON 

76  28 

LEMI6HT0N 

OZ 

CARBON 

40  50 

580 

GOODWIN  S.  OEFREHN 

LE  ROY 

4972 

06 

BRADFORD 

41  41 

76  43 

1040 

6A 

LEAMON  M.  BAUMAN 

LEWIS  RUN  3  SE 

4984 

10 

MC  KEAN 

41  50 

78  39 

1740 

7A 

RUSSELL  LINEMAN         1 

LEWtSTOWN 

499Z 

05 

MIFFLIN 

40  35 

77  35 

480 

7A 

7A 

:  M 

AMERICAN  VISCOSE  CO.     1 

LOCK  HAVEN 

5104 

07 

CLINTON 

41  08 

77  25 

7A 

7A 

HARRIS  W.  BlINER 

LOCK  HAVEN  2 

5109 

CLINTON 

41  06 

LONG  POND  2     W 

5160 

01  MONROE 

41  03 

75  30 

1860 

7A 

THOMAS  MECKES 

FOREST 

41  36 

1295 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5336 

CLEARFIELD 

40  50 

78  26 

MAHAFFEY 

534Z 

07 

CLEARFIELD 

40  53 

70  44 

1280 

7A 

KENNETH  E.  BUSH 

MAPLE  GLEN 

5368 

MONTGOMERY 

40  11 

75  11 

360 

8A 

FRANCES  £.  SCheiBNEP 

MAPLETON  DEPOT 

HUNTINGDON 

40  24 

580 

7A 

MRS.  I.  S.  BUCHANAN 

MARCUS  HOOK 

5390|  03 

DELAWARE 

39  49 

75  Z5 

IZ 

MID 

MID 

SUN  OIL  CO. 

MARIENVILLE 

54O0i  10 

FOREST 

41  28 

79  07 

1730 

c 

U  S  FOREST  SERVICE     | 

MARION  CENTER  Z  SE 

54081  09 

INDIANA 

40  45 

79  02 

1610 

6P 

7A 

CORPS  Of  ENGINEERS 

MARTINSBURG  FAA  AP 

BLAIR 

40  18 

78  19 

1476 

MIO 

MIO 

FED.  AVIATION  AGENCY 

MATAmORAS 

41  22 

7*  4Z 

4J9 

5P 

HARRY  81SLAND 

MC  connellsburg 

39  56 

76  00 

915 

7A 

MC  KEESPORT 

ALLEGHENY 

79  52 

720 

BA 

U  S  STEEL  CORP. 

MEADOW  RUN  PONDS 

5601 

01 

LACKAWANNA 

41  13 

76  36 

1910 

FRANK  J.  NOClTl) 

MEAOVILLE  1  s 

10 

CRAWFORD 

41  36 

80  10 

1065 

SA 

C  H 

CITY  OF  MEAOVILLE 

MEOIX  RUN 

56Z7 

ELK 

41  17 

78  24 

1100 

7A 

C  M 

MBS.E.  M.  SNYDER        | 

MERCER 

5651 

10 

MERCER 

41  13 

80  14 

12Z0 

7P 

9A 

K,  R.  MAXWELL 

MERCER  HIWAY  SHED 

5654 

10 

MERCER 

41  14 

80  15 

1250 

c 

PA.  DEPT.  HIGHWAYS 

MERCERS8URG 

5662 

04 

FRANKLIN 

39  50 

565 

BA 

BA 

MRS.  NORA  KANE 

MERWINSBURG 

5676 

01 

MONROE 

40  56 

75  28 

965 

c 

ARTHUR  A.  SMITH 

MEYERSOALE  1  W 

SOMERSET 

39  45 

1960 

9A 

E  T  C  SNYDER 

MILAN  1  N 

5731 

BRADFORD 

41  56 

76  31 

770 

c 

JOHN  MACAFEE 

MILANVILLE 

5738 

01 

WAYNE 

41  40 

75  04 

760 

7A 

7A 

CHARLES  w.  DAVIS 

MILLERSBURG  2  E 

5775 

05 

DAUPHIN 

40  32 

76  56 

560 

c 

RUSSELL  SMEPLEY 

MILLHEIM 

CENTRE 

40  53 

77  29 

1079 

NEVIN  E.  eOwERSOX 

HlLLVlLLE  Z  SW 

5617 

05 

COLUMBIA 

41  06 

76  34 

860 

7A 

7A 

: 

KENNETH  LEIGHOW 

MONTGOMERY  L  AND  D 

5902 

09 

BEAVER 

40  39 

BO  23 

692 

5P 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONTROSE 

5915 

06 

SUSQUEHANNA 

41  50 

75  52 

1560 

7A 

7A 

:  H 

RALPH  TAYLOR 

MORGAN TOWN 

5956  03 

BERKS 

is!  40  09 

75  54 

595 

BA 

8A 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

MT  GRETNA  2  SE 

6028  03l  LANCASTER 

76  26 

670 

MID 

HID 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

6067'  05.  MIFFLIN 

6!  40  24 

77  53 

820 

MT.  UNION  WATER  WORKS 

MURRYSVILLE 

6111:  09  WESTMORELAND 

79  42 

900 

OAVIO  C.  SHAW 

MYERSTOWN 

76  18 

BA 

MRS. KATHLEEN  WANOELL 

NATRONA  LOCK  4 

6151 

09 

ALLEGHENY 

40  37 

79  43 

600 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

neshaminy  falls 

6J94 

03 

BUCKS 

*0  09 

74  57 

60 

MIO 

PHILA.  sua.  WATER.  CO. 

NEW  CASTLE  1  N 

6233 

09 

LAWRENCE 

41  01 

80  22 

625 

9P 

LEWIS  W.  HAMILTON 

NEWELL 

6246 

09 

FAYETTE 

40  05 

79  54 

805 

12« 

I2f 

GENERAL  CHEMICAL  CO. 

NEW  PARK 

6289 

04 

YORK 

39  4* 

76  30 

760 

6P 

CLINTON  J.  ALLEN 

NEWPORT 

6297 

05 

PERRY 

40  Z9 

77  OB 

400 

7A 

7A 

h 

MRS.  FRANCES  K.  FRY 

NEW  STANTON 

09 

WESTMORELAND 

79  36 

1040 

MIO 

MIO 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

NEW  TRIPOLI 

LEHIGH 

40  4) 

75  45 

570 

6P 

FRED  C.  OSWALD 

KORRISTOWN 

6370 

03 

MONTGOMERY 

75  21 

66 

MIO 

S'S 

BOROUGH  OF  NORRISIOWN 

NORTH  EAST  Z  SE 

6396 

ERIE 

*Z  12 

79  49 

9A 

ELLSWORTH  HEAVER 

NORTH  PHILADELPHIA  AP 

6419 

03 

PHILADELPHIA 

40  05 

75  01 

100 

AIRPORT  GUARDS 

ORWELL  2  NW 

BRADFORD 

41  55 

76  16 

1J40 

BA 

ELMER  T.  MOORE 

PALM 

MONTGOMERY 

40  26 

75  32 

365 

BA 

FRED  C.  EsCmoACH 

palmerton 

6689 

02 

CARBON 

40  48 

75  37 

410 

MIO 

9A 

NEW  JERSEY  ZINC  CO. 

PARKER 

6721 

09 

ARMSTRONG 

41  05 

79  41 

1140 

7A 

LOOIS  A.  HALARKEY 

PARKER  1  E 

6724 

IC 

CLARION 

41  06 

79  40 

1100 

JOHN  E,  LIVERHORE 

PAUPACK  Z  WNW 

6762 

01 

*1  24 

75  14 

1360 

BA 

MISS  L.  VETTERLEIN 

PEN  ARGYL 

6792 

40  52 

75  20 

718 

PEN  ARGYL  SEWAGE  TRT  Pt 

fpHiL  drexel  Inst  tech 

6879 

03 

PHILADELPHIA 

39  57 

75  U 

30 

MIO 

MID 

FRANCIS  t..    DAVIS.  JR. 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA 

39  63 

75  15 

5 

MID 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

6910 

03 

PHILAOELPHIA 

39  57 

75  10 

190 

HID 

PHILA.  tLECTRK  CO. 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

CENTRE 

40  54 

76  05 

1918 

MID 

MID 

FED.  AVIATION  AGENCY 

PHOENIXVlLLE  1  E 

69Z7i  03 

CHESTER 

40  07 

79  30 

105 

6P 

MTD 

PHILA.  SUB.  WATER  COMM. 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

6993  09 

ALLEGHENY 

40  30 

BO  13 

1137 

MIO 

MID 

:  HJ 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

(PITTSBURGH  WB  CITY 

6997:  09 

ALLEGHENY 

40  27 

eo  00 

747 

M.O 

MIO 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PITTSflELO  9  WSW 

7000  lOl  WARREN 

41  47 

79  32 

1600 

9A 

MRS.  ERNA  OBROk 

70Z9  Ol:  WAYNE 

75  27 

1600 

7A 

7A 

:  H 

WILLIAM  POLIVKA 

PORT  CLINTON 

7116  021  SCHUYLKILL 

40  35 

76  02 

450 

7A 

7A 

MRS.  ADA  E.  RARICK 

POTTSVILLE 

T|6l  OZj  SCHUYLKILL 

40  42 

76  11 

690 

BA 

LLOYO  E.  WELLE** 

PftOMPTON  DAM 

n66:  Ol!  WAYNE 

41  35 

75  20 

1225 

: 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PUNKSUTAWNEY 

7Z17|  10 

JEFFERSON 

40  57 

79  00 

1300 

CAftL  £.  ROTOLO 

PUTNEYvlLLE  2  SE  DAM 

7229 

09 

ARMSTRONG 

40  55 

79  17 

1270 

eA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUAKERTOWN 

7Z39 

03 

BUCKS 

75  20 

5P 

DENNIS  K,  FLUCK 

RAYMOND 

7310 

JO 

POTTER 

41  52 

77  52 

2ZZ0 

7A 

MRS.  RACHEL  LANGAN 

(READING  WB  CITY 

7318 

03 

BERKS 

40  20 

75  58 

266 

MI» 

MID 

:  H  J 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

RENOVO 

7409 

01 

CLINTON 

41  19 

710 

7A 

MRS  HELEN  M.  CHOMA 

RENOVO  5  S 

7410 

CLINTON 

41  14 

77  46 

2033 

PA  DEPT  FORtSTS-wATcftS 

RIDGWAY 

7477 

41  25 

76  45 

1360 

BA. 

BA 

BOROUGH  OF  RIDGWAY 

ROCHESTER  1  N 

7540 

09 

BEAvER 

40  43 

BO  le 

900 

OEQUESNt  LIGHT  CO. 

RUSHVILLE 

SUSQUEHANNA 

41  47 

76  07 

670 

7A 

CARL  K0PAT2 

RUSSELL 

7729 

10 

WARREN 

41  56 

79  06 

1260 

ALEXANDER  RITCHIE 

SAFE  HARBOR 

7732 

03 

LANCASTER 

39  55 

76  23 

270 

S.H.  WATER  POWER  CORP, 

09 

INDIANA 

79  14 

1320 

MRS  JOHN  W  FLEMING 

SALINA  3  W 

7762 

09 

WESTMORELAND 

40  31 

79  33 

1109 

6P 

6P 

MUN.  AUT«.  WSTMRLJ.  CO. 

SAXTON 

7846 

08 

BEDFORD 

40  12 

76  15 

780 

8A 

MRS.  ALVERTA  L.  HOLMES 

SCANOIA  1  E 

10 

41  55 

79  02 

2100 

MRS.  MYRTLE  WiNERlTtR 

SCHENLEY  LOCK  5 

7863 

09 

ARMSTRONG 

1 

40  41 

79  40 

763 

VAR 

CORPS  OF  ENGINEERS 

rSCRANTON 

7902 

LACKAWANNA 

15 

41  25 

75  40 

746 

U.S.  POSI  OFFICE 

SELLERSVILLE  2  NW 

BUCKS 

5 

75  20 

530 

SELLERSVILLE  WATER  CO. 

SHADE  GAP 

7965 

01 

HUNTINGDON 

6 

40  11 

920 

MRS.  HELEN  M.  PYLE 

79781  05 

NORTHUMBLANO 

76  33 

770 

BA 

ROARING  CREEK  hATER  CO. 

SHEFFIELD  5  W 

80261  10 

WARREN 

41  42 

79  08 

1920 

: 

WILBUR  R.  MORDIN 

SHIPPENS8URG 

6073 

40  03 

77  51 

660 

5P 

SHIPPENSSURG  ST  TCH  COL 

SINNEMAHONING 

8145 

07j  CAMERON 

41  19 

7S  05 

790 

7A 

MRS.  FRANCES  CALDWELL 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 

8184 

41  04 

BO  04 

1260 

8A 

8A 

H 

CHARLES  f.  BARNES 

SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 

"lSc'«L 

41  48 

76  27 

1510 

: 

PA.  OEPT.  HIGHWAYS 

SOMERSET  FAiavlEW  ST 

824<.!  09:  SOMERSET 

79  05 

214Q 

HOWARD  G.  PECK 

SOUTH   CANAAN  I  NE 

8Z75|  Oil  WAYNE 

41  31 

75  24 

1400 

EUGENE  M.  COOK 

SOUTH  MOUNTAIN 

8308;  04:  FRANKLIN 

39  51 

1520 

PA,  DEPT.  OF  HEALTH 

SPRING  GROVE 

8379 

04 

YORK 

39  5Z 

76  52 

470 

Bi 

: 

P.  H.  GLATFElTER  CO. 

(STATE  COLLEGE 

8449 

07 

CENTRE 

40  48 

77  5Z 

1175 

7A 

7A 

PA.  STATE  UNIVERSITY 

STATE  COLLEGE  Z 

8452 

07 

CENTRE 

40  46 

77  52 

IISO 

6 

PA,  STATE  UNIVERSITY 

STILLWATER  DAM 

06 

SUSQUEHANNA 

41  41 

75  29 

1645 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STOYSTOWN 

8560 

SOMERSET 

79  57 

1800 

9* 

9A 

VERNON  MONO 

STRAUSSTOWN 

8570 

03 

BERKS 

40  29 

76  11 

600 

BA 

JACOB  KLAHR 

STRONGSTOWN 

8589 

09(  INDIANA 

40  33 

1880 

HARRY  F.  BENNfTT 

SIROUDSBURG 

01!  MONROE 

41  00 

75  11 

460 

5P 

5P 

: 

MARRY  R.  COULTER 

STUMP  CREEK 

41  01 

78  50 

132G 

HARRY  M  TRAVIS 

6668  05:  NORTHUMflLANU 

40  51 

76  48 

7* 

JOHN  W.  NEWMAN 

SUSUUEHANNA 

8692:  06  SUSQUEHANNA 

41  57 

75  36 

1020 

MRS.  LAURA  A.  eENSON 

SWEET  VALLEY 

8725. 01  LUZERNE 

41  17 

76  08 

1340 

7A 

7A 

: 

MRS.  ELIZABETH  COSSLETT 

TAMAQUA 

8758J  OZ'  SCHUYLKILL 

75  59 

7A 

RONALD  YURCHAK 

TAHAOUA  4  N  DAM 

8763!  02;  SCHUYLKILL 

40  51 

75  59 

1120 

7A 

panTher  valley  wTR.  CO. 

TIONESTA  2  SE  DAM 

10 

FOREST 

41  29 

79  26 

1200 

SA 

SA 

:  H 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TITUSVlLLE 

8885 

10 

CRAWFORD 

41  36 

79  40 

1550 

: 

PA.  ELECTRIC  CO, 

TITUSVILLE  WATER  WORKS 

10 

41  38 

79  42 

1220 

BA 

CITY  OF  TITUSVlLLE 

T08YHANNA 

6893 

MONROE 

4t  11 

75  25 

1950 

5P 

5P 

: 

MRS.  JULIA  GRADY 

TOWANDA  1  ESE 

8905 

BRADFORD 

41  45 

76  25 

7*5 

TP 

7A 

LEVERN  ROOT 

TROY 

e959i  06'  BRADFORD 

76  47 

1100 

EUGENE  HARTSOCK 

TUNNELTON 

8969 

09; INDIANA 

40  27 

79  23 

890 

: 

MRS.  MARY  E.  WEIMER 

TURTLEPOINT  4  NE 

900Z 

10; MC  KEAN 

41  54 

78  16 

1640 

7A 

ROBERT  0.    STRAIT 

TYRONE  4  NE  BALD  EAGLE 

90Z4 

BLAIR 

40  43 

76  12 

1020 

7A 

FREDERICK  L.  FRIDAY 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

9042 

10 

ERIE 

41  54 

79  49 

1400 

7A 

HAROLD  W.  HAMMOND 

9050 

FAYETTE 

39  54 

79  44 

1040 

5P 

6P 

MM.  W.  MARSTELLER 

VANOERGRIfT 

9128 

09 

WESTMORELAND 

40  36 

79  33 

BOO 

7A 

UNITED  EN6.  •  FNORV.CO. 

VIRGINVILLE 

9196  03 

BERKS 

75  52 

8A 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

WARREN 

9Z98  10 

WARREN 

1  41  51 

79  08 

izea 

7P 

TA 

GILBERT  H.  REIER 

WASHINGTON 

WASHINGTON 

80  14 

120c 

: 

PA.  OEPI.  HIGHWAYS 

WATSONTOWN 

93451  05 

NORThuMBLANU 

lii  tl  11 

76  52 

WAYNESBURG  1  E 

9367 

GREENE 

10!  39  54 

60  10 

BA 

BOROUGH  OF  WAVNESSURG 

WEBSTER  MILLS  3  SW 

Of 

FULTON 

39  49 

78  05 

910 

: 

JAMES  L.  DE  SHONO 

WELLSBORO  3  S 

91.08 

TIOGA 

41  42 

77  16 

1660 

7A 

GEORGE  R.  HAMMOND 

WEST  CHESTER 

9<.64 

CHESTER 

39  58 

75  36 

440 

BA 

DAILY  LOCAL  NEWS 

WEST  GROVE  1  SE 

9503 

03 

CHESTER 

75  46 

450 
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POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FHEELANO 

HAWLEY 

MATAMORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  I  V 
5CKANT0N 
STROUDSBURG 
SwEET  VALLEr 
TOBYHANNA 

W-BARRE-SCRANTON  UBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMtRTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   6R0VE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  I  Sw 
DEVAULT  1  n 
EPHRATA 
GEORGt  SCHOOL 
GRATEHFORD  I  E 

HOLTKOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 


PhILA,  lOTH  CHESTNUT 
PmOENIXVILLE  I  E 
OUAKERTOWN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 


LOWER  SUSOUEHANNA   04 

ARENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBfcRSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  wB  AP 

MERCER5BURG 

SHIPPENSBUR6 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSOUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 


<l 


<  i 


'.T.S 
<.S.3 


MORGANTOWN 

48. 2 

Ml  GRETNA  2  SE 

46. a 

NORRISTOWN 

49.9 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

61.6 

PHILADELPHIA  WB  AP      R 

51.0 

45.9 
43.8 


24.8 
28.2 

20. S 


28.8 

26.9 
24.4 


29.5 
28.4 
30.3 
29.1 
28.7 

32,6 
31.9 
28.8 
30.9 
36.1 

29.4 
29.8 
33.2 
37,4 
34.5 

38.1 

31.0 
30.2 
34,5 


30.2 
32.3 
29.5 
31.6 

31.3 
32.1 
29,8 
31,5 
30,3 


28,1 
25.7 


29.8 
29.0 
29,4 


34.9 
37.4 
31.4 

31. IM 

37.6 

37,6 

34.8 

32.6 

36.6 

34.6 


37.3 
37.5 
36.3 
33.6 
33.7 


ii 


3.0 
4.8 


4.6 
4.1 
5.5 


39. 

6 

38. 

0 

39. 

1 

39. 

2 

38, 

9 

40. 

3 

40. 

1 

38, 

3 

39. 

4 

42. 

7 

38 

8 

38 

3 

41 

6 

44.5  1 

42 

8 

44.6  1 

41 

0 

39 

6 

41 

4 

40 

.3 

40 

,4 

38 

,8 

38 

,7 

39 

.9 

38 

.4 

40 

.0 

5.2 

5 


4.1 
2.9 
3.7 


40, 

5 

39, 

a 

39 

0 

39 

6 

39 

8 

39 

5 

37 

0 

34 

6 

36 

2 

39 

I 

35 

.5 

38 

.6 

37 

,7 

37 

,9 

37 

.1 

4.3 
3.6 


No.  of  Ooy» 


898 
821 
1002 

1010 
816 
817 
898 
965 

844 


825 
817 
849 
935 
933 


754 
804 
770 
767 
778 

734 
742 
794 
761 
661 

778 
793 
697 
606 
660 

606 
712 
757 
698 


.»i 


16 

780 

17 

785 

16 

746 

16 

791 

16 

742 

16 

728 

16 

750 

16 

774 

16 

754 

29 

749 

16 

833 

17. 

902 

17. 

859 

17. 

769 

17 

880 

16 

786 

30. 

811 

16 

607 

1  17 
16 

0 

1 


Precipitotlon 


II 


3.20 

4.10 
1.99 
3.03 
4.69 
4.21 

2.31 

3.11 


3.00 

2 

3.82 

3.11 

3.25 


1.67 
1.95 
2.69 
1.93 
2.53 

2.04 
2.50 
2.50 
2.97 
2.60 

3.03 
3.25 
1.92 


2 

2.60 
3.12 


1.65 
2.39 


1.97 
1.93 
3.27 
2.57 
1.94 

1.95 
2.89 
1.95 
2.54 
2.37 

2.34 


2, 

1.95 

3.45 

2.39 
2.78 
3.63 


-  .89 

-  1. 16 


.14 

-  1.02 

-  1.12 


.61 
1.83 


1.64 

1.11 

.28 


1.87 
1.09 


1.33 

1.59 

.01 

.55 

1.32 

1.12 

.06 

1.03 


.94 

1.23 

.90 


.81 
2.10 
1 


1.30 
1.13 
1.91 
2.00 
1.82 


1.12 
.62 

1.33 
.58 
.78 

1.20 
1.11 
1.40 
1.68 
.99 

1.25 
1.66 


1.28 
1.62 


.98 
.95 

1.00 
.97 

1.00 

.98 

1.06 

.80 

.90 

1.12 


1.58 
1.08 
.97 
1.08 
1.83 

.95 
1.47 
1.25 


1.7 
7.5 

20.2 
3.0 


10 
10.7 


7.2 

7.8 


6.0 
5.0 


T 
5.0 

.7 
2.0 
4.0 


5.6 

.0 
4.5 

4.9 


5.0 

T 
4.1 


.0 
2.7 


1.0 
4.8 
9.0 
8.5 
1.0 

T 
9.7 
2.4 
9.5 
6.3 


7.5 
6.0 
.0 
2.0 
6.0 


5 

5 

a 

6 

5 

5 

7 

5 

8 

7 

7 

7 

7 

5 

8 

6 

6 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

40. '.M 

40.3 

44.9 

43.2 

24. 7M 

25.9 

25.1 

26.3 

32. 6M 

33.1 

35.0 

34.8 

-    4.2 

64 
60 
68 

66 

2 
2 
2 

1 

3 
10 
12 

7 

16 

16 
30. 

15 

965 
948 
892 

900 

0 
0 
0 

0 

24 
22 

24 

21 

0 
0 
0 

0 

2.79 
3.01 
3.55 

2.51 

.15 

,54 
1.52 
1.75 

.94 

3 
3 
3 

2 

11.0 

10.5 

5.5 

10.5 

3 
4 
2 

4 

29* 
25* 
IB 

30» 

10 

7 
8 

8 

I 
1 
1 

I 

0 

1 
I 

0 

MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

39.5 
44.9 
3B.9 

23.3 
27.6 
24.4 

31.4 
36.3 
31.7 

-  4,3 

63 
70 
64 

2 
1 
1 

6 
10 

9 

17. 

15 

17. 

1001 
855 
994 

0 
0 
0 

25 
20 
24 

0 
0 
0 

5.25 
3.38 
2.58 

.76 

2.09 
2,05 
1,05 

3 
3 
3 

28.1 
8.5 
6.0 

6 
4 

3 

22* 
25 

16 

12 

6 
6 

I 
1 
1 

1 
I 

1 

DIVISION 

33.6 

-  5.0 

3.30 

.39 

11.4 

«    «    # 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BO  IS  7  E 
EMPORIUM  1  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

43.6 
39.9 
40.6 
43.9 
45.0 

26.5 
26.3 
24.1 
24.7 
27.8 

36.1 
33.1 
32.4 
34.3 
36.4 

-  4,9 

63 
62 
64 
67 
66 

2 

1 
2 
2 
2 

12 
6 
0 
6 

11 

16 

15 

15 

17. 

16 

851 
949 
974 
913 
849 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
9 
6 

1 

2 

23 
25 
23 
22 
23 

0 
0 

1 

0 
0 

2.47 
3.05 
3.09 
2.85 
2.56 

-   .55 

,81 
,45 
,53 
,55 
1,02 

3 

22 

23 

3 

3 

2.0 

13.5 

12.1 

2.5 

3.5 

T 
5 
5 
2 

3 

15 
30 
19 
18 
18 

7 
13 
9 
9 
5 

1 
0 
2 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

I 

MADERA 

PHlLlPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIUGWAY 

STATE  COLLEGE 

40.9 
38.4 
43.7 
41.7 
42.7 

25.5 
26.2 
27.8 
25.4 
29.9 

33.2 
32.3 
35.8 
33.6 
36.3 

-  4.2 

-  4.7 

64 
58 
68 
63 
60 

2 

I 

2 
12 
13. 

5 

8 
10 

4 
15 

15 
16 
16 
16 
17* 

947 
975 
871 
937 
853 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

12 

3 

4 
4 

23 

24 

23 
24 
18 

0 
0 
0 
0 
0 

2.08 
3.03 
2.24 
2.87 
2.32 

-  .78 

-  .19 

-  .73 

,52 

,74 
,86 
,49 
,78 

23 
2 

3 
23 

3 

5.9 
13.3 
6.0 
9.5 
2.3 

3 
5 

3 
3 
T 

15 
19 
18 
25 
25. 

7 
7 
7 
9 
6 

1 
1 
1 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

DIVISION 

34.4 

-  4.7 

2.65 

-   .43 

7.0 

»    «    » 
SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS            08 

ALTOONA  3  W 
BURNT  CABINS  2    NE 
EBENSbURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  S* 
HUNTINGDON 

43. » 
49.4 
41.9 
52. 5M 
47.6 

28.8 
28.9 
25.5 
26. 8M 
28.7 

36.3 
39.2 
33.7 
39. 7M 
38.2 

-  3.5 

62 
69 
61 
64 
66 

2 
13 
11. 
13. 

2 

10 
10 
5 
16 
14 

16 
15 
16 
15 
16 

852 
768 
931 
737 
796 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
7 
0 
2 

20 
21 

24 

21 

0 
0 
0 
0 
0 

2.34 
D  2.62 

2.88 
D  1.72 

2.07 

-   .95 

,56 

,70 
,50 
,47 
,65 

3 

2 

18 

3 

3 

.5 

5.0 

17.0 

2.5 

2.0 

I 
5 
4 
1 

I 

15 

30 

17* 

19 

18 

7 
8 
9 
7 
6 

1 
2 
2 
0 

2 

0 
0 
0 
0 
0 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBUH6  FAA  AP 

46.7 
44.1 

31.3 
31.1 

39.0 
37.6 

-  3.5 

69 
64 

12 
11 

17 
15 

15 
16 

771 
815 

0 
0 

2 

3 

18 

15 

0 
0 

3.53 
2.83 

.75 

.75 
,55 

23 
17 

4.5 
5.7 

2 

1 

28t 
15. 

13 

7 

2 
2 

0 
0 

DIVISION 

37.7 

-  3.3 

2.57 

-   .27 

5.5 

(t    •    » 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  w 
BUTLER  2  SW 
CLAYSVILLE  3  W 

45.9 
40.0 
44.3 
44. 3M 
45.6 

28.9 
28.1 
26.2 
28.0 
28.5 

37.4 
34.1 
35.3 
36. 2M 
37.2 

-  4.2 

65 
63 
66 
66 
68 

11. 
11 

2 

2 
11 

12 
14 

9 
13 

9 

29. 

16 

29. 

16 

15 

820 
920 
886 
860 
827 

0 
0 
0 
0 
0 

2 

10 

3 

2 
1 

23 

24 
21 
21 
21 

0 
0 
0 
0 
0 

D  2.21 
2.55 
2.90 
3.41 
1.99 

-   .62 

,68 
,45 
,54 
.82 
.55 

2 
30 

2 
23 

2 

8.0 

14.1 

1.0 

.2 

1.0 

T 

30 

15» 

15 

15» 

16* 

7 
9 
9 
11 
6 

2 
0 

1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

OERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 

44.8 
45.7 
41.3 
49,5 
45.3 

27.8 
31.0 
27.4 
32.9 
29.1 

36.3 
38.4 
34.4 
41.2 
37.2 

-  4.0 

69 
69 
68 
71 
68 

12 

11 

11 

11. 

12 

9 
14 
10 
16 
12 

16 
16 
15 
16 
15 

854 

792 
911 
707 
825 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
2 
10 
0 
2 

21 
20 
25 
17 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

2.71 
3.49 
3.45 
2,68 
2,95 

.33 

.63 
.95 
.52 
.76 
.60 

25 
23 
17 
23 
17 

7.0 
5.0 

5.0 
1.0 

21* 
30 

30 
15 

10 
9 

14 
6 
9 

1 
2 

1 
2 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

44.3 
40.9 
46.0 
45.4 

28.8 
28.0 
31.5 
30.2 

36.6 
34.5 
38.8 
37.8 

-  4.2 

69 
64 
67 
55 

11 
1 
1 

1 

8 

5 

14 

15 

16 
15 
29 
29 

845 
905 
779 
808 

0 
0 
0 
0 

3 
8 

1 
1 

ZO 
23 

16 
19 

0 
0 
0 
0 

2,53 
3,09 
2,85 
2,55 

-   .10 

.75 
.60 
.55 
.45 

23 
23 
23 
23 

2,5 
9,6 
3,2 
2,3 

17. 
17 
30 
15 

8 
10 
10 

9 

2 

1 
I 
0 

0 
0 
0 
0 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     //R 
PITTSBURGH  WB  CITY       R 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

45.6 
43.6 
44.6 
43.2 
44.8 

31.0 
30.0 
32.7 
28.1 
29.4 

38.3 
36.8 
38.7 
35.7 
37.1 

-  4.0 

-  4.1 

50 
56 
68 
65 
67 

10. 

11. 

11 

12. 

11 

20 
14 
19 
8 
10 

30, 

16 

15 

15 

16 

793 
840 
782 
873 
828 

0 
0 
0 
0 
0 

3 
4 
3 
3 
3 

21 

20 
17 
21 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

3,52 
3,07 
2.55 
2.91 
2.43 

.83 
.31 

.80 
.86 
,44 
,55 
,48 

17. 

30 

17 

18 

23 

7,0 
10,1 
5.5 
2.0 
4.5 

30 
15 

15 
30 

10 
9 
9 

12 

7 

3 

I 
0 
2 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

43.2 

39. 9M 

46.2 

47.5 

28.1 
26. 4M 
32.6 
27.9 

35.7 
33. 2M 
40.4 
37.7 

-  3.9 

-  4.9 

52 
61 
71 
70 

2 
12 
11 
12* 

12 
10 
14 
12 

29 
16 
16 
17* 

874 
948 
731 
813 

0 
0 
0 
0 

2 

7 
0 

I 

21 
23 

17 
21 

0 
0 
0 
0 

3.32 
2.11 
3,05 
2,60 

.34 

.34 

.50 
.65 
.85 
.69 

18. 
23 
23 
23 

5.0 

3.1 
1.2 

15 

30 
30 

13 

4 
6 
6 

2 
1 
2 

1 

0 
0 
0 
0 

DIVISION 

36.9 

-  4.9 

2,84 

.16 

4.7 

ft    *    tt 
NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  <.  w  RES 
8R00KVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 

36.3 
39.5 

43.0 
M 

23.3 
25.5 

27.2 

M 

29.8 
32.5 

35.1 

M 

65 
55 

55 

1 

1 

1 

2 
2 

10 

15 
15 

15 

1051 
970 

890 

0 
0 

0 

13 
8 

4 

24 
22 

25 

0 
0 

0 

2,55 
4,28 

D  3,76 
3,92 

.55 
.83 

.92 
.69 

12 
23 

23 
23 

18.9 
38.7 

3.5 

19.3 

9 
11 

2 

6 

20 
19 

18. 
29 

11 
12 

9 
13 

1 
1 

2 

2 

0 
0 

0 
0 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  5  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

41.8 
40.3 
38.2 
38.2 

29.3 
27.5 
22.0 
27.1 

35.6 
33.9 
30.1 
32.7 

-  5.0 

56 
56 
64 
53 

1 
1 
1 
1 

14 

8 

-  3 

8 

30 
30 
16 
16 

874 

925 

1042 

953 

0 
0 
0 

0 

7 

6 

11 

12 

22 
23 
28 
24 

0 
0 

1 

0 

4,20 

5,71 

D  3,66 

3.00 

2.71 

.58 

1.00 

.54 

,50 

2 
12 
23 

12 

55.5 
19.0 
18.2 

10 

16 

5 

5 

6 
28 

21* 
18 

15 
15 
11 
10 

2 

4 
I 
1 

0 

1 

0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
NOVEHBEH   1«6T 


CONTINUED 

Tomparatura 

Praclpllollon 

■B 

No  o(  Day. 

«   fc 

Snow,  Sl««l 

N 

o  ol 

Ooyi 

Slollon 

Max. 

M 

r. 

tl 

1 

i! 
o 

o 

1 

•   1 
0  i 

II 

M 

<  s 

■> 

I 

< 

i  z 

n 

1 

a 

1 

• 

: 

i  t 

t  > 

■:j 

•:i 

1 

a  (t 

1 

I 

s 

1 

Is 

D 

t 

8 

EAST    BRAOV 
E«1E    kB    airport 
FAHRELL    SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

•.2,0 
'.b.'SM 

<.3.3 

28.'. 

31. e 

S'-.bM 
27. 5M 
30.5 

37.3 
36.9 
*0.8M 
35. 2M 
36.9 

-  *.3 

-  1.6 

-  5.0 

-  3.9 

69 
67 
66 
65 
65 

2 

1 
1 
2 
1 

22 

20 
12 
17 

16 
15 
16 
16 
29 

623 
835 
720 
889 
835 

0 
0 
0 
0 
0 

22 
16 

20 
22 

0 
0 
0 
0 
0 

3.4'. 
5.19 
3.22 
4.02 
3.91 

1.83 
.71 
.95 
.91 

1.08 

1.12 

.70 

.59 

.75 

23 
5 
2 

23 
2 

4.3 
36.3 

5.5 

9.7 

4 
14 

3 
2 

3U 
6 

17. 
15* 

10 
13 
10 
12 
11 

1 

1 

0 
0 
0 

JAMESTOWN    I    NW 

KANE     1    NNE 

MEADVILLE     1    S 

MERCEh 

TIONESTA    2    SE    0AM 

»2.i 
39.2 
*2.7 

*U7M 

28.2 
25.2 
28.9 
29.1 

25. 2M 

35.3 
32.2 

35.8 
35. *M 
33. 6M 

-    3.7 

6'! 

67 
67 
62 
65 

2 
2 
2 
1 
2 

15 
0 
18 
15 
10 

29 

16 

15 

29. 

16 

683 
977 
670 
879 
935 

0 
0 
0 
0 
0 

22 

24 
20 
22 
24 

0 

1 

0 
0 
0 

3.55 
3.49 
4.60 
4.15 
3.67 

.78 
1.51 

.52 
.72 
.62 
.61 

.80 

2 
23 
18 
23 
23 

21.0 
23.2 

10.5 

8 
6 

1 
4 

20* 
28 
23 
17. 

10 
10 
14 
12 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

TITUSVILLE    «ATER    WORKS 
WARREN 

*U2 

26.0 
28.9 

33.6 
35.3 

-    <..8 

66 

70 

2 

1 

12 

12 

30 
30. 

93* 
881 

0 
0 

2'. 
21 

0 
0 

4.47 
4.03 

.44 

.87 
.63 

13 
23 

6.8 

18.6 

3 
5 

17» 
29* 

13 
15 

0 
0 

DIVISION 

3*. 6 

-    <..9 

3.99 

.75 

19.4 

SPECIAL    WEATHER    SUMMARY 


Although  November  is  considered  part  of  the 
fall  season,  it  took  on  a  wintry  appearance  early 
and,  with  few  exceptions,  persisted  through  the 
remainder  of  the  month.  A  Polar  Continental 
flow  of  air,  plus  extensive  cloudiness,  kept  tem- 
peratures below  normal  most  of  the  time,  with 
departures  averaging  2°  to  4°  colder  than  normal. 
Record  low  readings  for  the  date  were  set  on 
several  occasions.  In  most  sections  this  was 
the  coldest  November  since  1951  and  one  of  the 
coldest  of  record.  Erie  reported  the  coldest 
November  since  1880. 

Frequent  storms  throughout  the  month  brought 
measurable  precipitation  to  most  sections  on 
nearly  half  the  days  and  to  northwestern  counties 
on  all  but  a  few  days.  Total  amounts  for  the 
month,  however,  were  not  especially  large.  In 
fact,  they  were  generally  near  to  somewhat  below 
normal.  Parts  of  the  northwest  and  northeast 
were  the  only  areas  that  recorded  more  than  4 


inches  of  precipitation,  with  Corry  measuring  6.71 
inches. 

Due  to  sub-freezing  temperatures,  much  of  the 
precipitation  in  the  northwest  fell  as  snow.  At 
Corry  measurable  snow  was  recorded  on  19 
days.  A  pre-season  snowstorm  on  the  4th,  5th, 
and  6th  produced  up  to  18.1  inches  at  Erie  for 
the  greatest  snowfall  ever  observed  there  so 
early  in  the  season.  It  was  the  storm  at  the 
close  of  the  month,  however,  that  adversely 
affected  the  entire  State,  bringing  snowfalls  of 
3  to  over  20  inches,  with  hardest-hit  areas 
again  in  the  northwest.  From  Erie  and  Craw- 
ford Counties  east  to  Potter  County  monthly 
snowfall  totaled  20  to  40  inches,  a  near  record 
for  November.  At  Corry  56.5  inches  was  mea- 
sured, the  greatest  November  snowfall  anywhere 
in  the  Commonwealth  since  1933  when  60.5 
inches  was  recorded,  also  at  Corry. 


Nelson  M.  Kauffman 

ESSA-Weather  Bureau  State  Climatologist 

Institute   for    Research  on  Land  &  Water 

Resources 
The  Pennsylvania  State  University 
106  Research  Building 
University  Park,  Pennsylvania     16802 


EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE 
3    STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE 
CUUDERSPORT  5  NW 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
CORRY 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
BUFFALO  MILLS 

GREATEST  1  DAr  PRECIPITATION 
TAMAQUA 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
CORRY 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
CORRY 

See  Reference  Notes  Following  Stati 
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ES 

71 

DATE 

11» 

-       3 

DATE 

16 

6.71 

1.35 

2.25 

DATE 

03 

56.5 

16 

DATE 

28 

wing  Stat 

on  Index 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


U       12       13       14       15       16       17       18 


19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30 


POCONO  MOUNTAINS    01 

EOUINUNK  2  MNW 
FRANCIS  E  WALTER  DAM 
FREELANO 
GOULDSeORO 

HAWLEY 

M0LLI5TERVILLE 
HONESOALE  *  NW 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
L0N6  POND  2  W 

MATAMORAS 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  WNM 
PLEASANT  MOUNT  I    W 
SCRANTON 

STfiOUDSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 
WILKES-BARRE  4  NE 
M-BARRE-SCRANTON  WBAP 


ALLENTOHN  WB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESGEVILLE  3  W 
LEHIGHTON 

NEW  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

TAMAOUA 


TAMAOUA  tt    N  DAM 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


BECMTELSVILLE  2  NE 
BERNE 

CHADDS  FORD 
COATESVILLE  I  5W 
CONSMOHOCKEN 

DEVAULT  1  W 
DOYLESTOWN 
EPHRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 
GRATERFORD 
GRATERFORD  1  E 
HOLT WOOD 
HONEY  BROOK  1  W 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  SW 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

mt  gretna  2  se 
myerstown 
nEshahiny  falls 
norristown 

PALM  3  SE 

PHIL  OHEXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHOENIXVILLE  I  E 

OUAKERTOWN 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1 


SE 


YORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISeURG  WB  AP 
HUNTSDALE 
MERCERSBURG 

NEW  PARK 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  5SW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR  GAP 
BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAUflELTON  ST  VILLAGE 

LEWISTOWN 

MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SHAMOKIN 

SUNBUfiY 
WATSONTOWN 


2.2B 

2.9S 
2.84 


T  T  T 


.1! 

1.17 

.13 

. 

.1* 

1.40 

.IS 

1.28 

1.31 

.15 

1.13 

.It 

1.41 

.17 

1.82 

.OS 

2.2; 

.07 

2.19 

.01 

2.00 

1.82 

.25 

l.U 
.06    1.40      .18 
.03    1.68 


.07    1.25 
.05    1.66 

T         1.55 


.02 
.20 
.17 


.08 
.21 


1.65 
2.14 


1.62 

.07 

.53 

.12 

.50 

T 

.14 

.01 

.11 

.04 

.00 

T 

.98 

1.06 

T 

.90 

.02 

.80 

1.42 

1.35 

.68 

.40 

.87 

.23 

1.58 

.30 

.13 

.24 

.85 

.05 

T 

.80 

.27 

T 

.08 

.15 

.02 

.38 

.18 

.03 

.97 

.16 

T 

.08 

.20 

T 

.83 

.18 

.01 

.95 

.20 

.08  .04 


.06 
.04 
.15 


.08 

.10 

.01 

.09 

.28 

.08 

.12 

.32 

.14 

.08 

.09 

.12 

.11 

.09 

.03      .22       .08 


.05      ,22       .18 


.03 

T 
.60 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


■  ILLMHSPORT  MS  *P 


UPPER  SU5UUEHANNA   06 

AU&T INSURE  I    M 
CANTON  1  NH 
COVINGTON  2  MSW 
DUON 
DUSHORE  2  &&« 

EAGLES  HERE 
HOP  BOTTOM  2    5E 
LAnRENCEVULE 
LE  sot 
MONTROSE 

ORmELL  2    H*> 
RUSHVILLE 
SUSQUEHANNA 
TOkANOA  1  ESE 
TROY 

wELLSeORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

bELLEFONTE  A  S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
DU  BOIS  T  E 
EMPORIUM  1  N 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 

KARTHAUS 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAHAFfEY 

MED IX  Run 

MlLLHEIM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 
RENOVO 
RIDGWAY 


ALTOONA  3  k» 
8REEZEW00D 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 
CARROLLTOWN  2    5SE 

CRESSON  I  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 

HYNDMAN 

JQMNSTOViN 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBUHG  FAA  AP 

MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TYHONE  *  NE  BALO  EAGLE 

MiLLIAMSBURG 

taOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 


CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 
CONFLUENCE  I  NW 
CONNELLSVlLLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  15 

CREEXSIDE 

DERRY 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  4  S  DAM 

GLENWILLARD  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANNING  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 

MEYERSDALE  I  W 

MONTGOMERY  L  AND  D 

NATRONA  LOCK  * 

NEW  CASTLE  I  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SCHENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK  1  bSW 

SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANDERGRIFT 
WATNESBURG  I  E 

WHITES6URG 


2.56! 

2.081 
2.92 


2.50 
3.03 

2.2A 

2.87 


2.66 

t)    1.72 

2.07 

I.A6 


ACMeiONlA  LOCK  3 

2.50 

BAKERSTOMN  3  WNt« 

2.21 

BEAVER  FALLS 

2.52 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

2.65 

eOSUELL  1  SK 

2.02 

BRADOOCK  LOCK  2 

2.35 

BRUCETON  1  S 

2.<.t 

BUHGETTSTOWN  2  n 

2.90 

BUTLER  2  SW 

3.<>1 

CHARLEROI  LOCK  *» 

2.88 

3. to 
3.^9 
3.45 
2.68 
2.95 

2.13 


1.52 

i.ia 

1.75 


2.22 

T 

1.65 

.03 

1.36 

T 

2.05 

T 

1.57 

.02 

1.06 

,28      .03      .0* 


.01       .78      .28 


.05 

.03 
.70 


Day  ol  Month 

13   I    U    I    IS 


2f,      27      28      29      M      31 


.3*      .1}      .06      I 


.19      .23      .09 


.27  .17 

T 

T  I 

.15  .11 


.08      T 
.09      .03 
.06      .01       T 


.20 

.18 

.*7 

.50 

.33 

•  «3 

.22 

.«3 

.25 

.2'i 

.32 

.«1 

.07 

.05 
.03      .06 


.23       .08      .12 


.25      .30      .10 


.39       .19 

I  .»0 

.20      .28      .13 


.08      .2A      .02 

.16      .17      .17 
T  .19      .03 


.02      .65       .01 


.07 

.31 

.10 

.63 

.65 

.11 

.63 

.18 

.28 

.10 

.52 

.03 

.39 

.06 
.19 
.20 


.02      .50      T 


.05 
.05 
.01 


.29 

.07 


See  Heierence  Notes  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 

PENNSYLVANIA 
NOVEMBER      1967 

"m 

Day  of  Month 

Station 

S 

12 

3 

4    1 

5 

6 

7    1 

8    I 

9 

10         11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20      21 

22 

23   1 

24 

25      26      27 

28 

29        30 

31 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

2.91 

,62 

.07 

.34 

.51 

.06 

,15 

,40 

,40 

•  30 

.06 

BARNES 

3.69 

,15 

.25 

.20 

T 

•  15 

T 

T           T 

.15 

.41 

.60 

.22 

.04 

,05 

,10 

,25 

,05 

.05 

,60 

: 

•  14 

,10 

.18 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

2.55 

T            ,21 

.17 

.07 

.01 

.01 

,01 

.04 

.55 

.01 

.12 

.01 

T 

.21 

.16 

,19 

,01       ,03 

.20 

,14 

T 

.16      T            .01 

,09 

.01       ,13 

BRAOFOHO    CENTRAL    FS 

i.za 

,02       ,02 

.12 

.10 

.02 

.14 

,07 

.01 

.12 

.46 

.26 

.25 

T 

T 

,43 

,71 

,15 

.10 

•  91 

.14 

,11 

,14      T 

BRADFORD    <.    W    RES 

4.28 

,08 

.05 

.21 

.09 

.06 

.06 

.05 

T 

.43 

.30 

.22 

.15 

7 

,25 

,40 

.09 

.13 

,83 

.11                   T 

,18 

.06      ,09 

BROOKVILLE    SEWAGE    PL. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

, 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

CARTER    CAMP    2    W 

2.96 

,04 

,60 

.27 

.05 

.42 

T 

.10 

,35 

,20 

T 

,62 

.25 

.04 

,02 

CLARION    3    3W 

>    3.76 

,06      ,09 

,20 

.27 

,04 

.01 

.05 

.05 

.35 

.090 

.20 

,45 

,61 

.06 

,15 

.92 

.05 

.11      T 

T 

CLERMONT    *    NW 

3.92 

.24 

,23 

.20 

.01 

.07 

,02 

.01 

.05 

.14 

.48 

,08 

.21 

T 

,50 

.48 

,03 

,10 

.69 

.17      T           T 

.10 

,11 

CONNEAUTVILLE 

4.20 

T            .58 

.30 

,23 

.20 

.25 

.03 

.36 

.15 

,12 

.17 

T 

.10 

.52 

.30 

T 

,22 

.30 

.02 

.06 

.22 

,07      T 

COOKSBURG 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

_ 

. 

. 

, 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

... 

CORRY 

6.71 

.49 

,30 

.40 

.11 

.02 

,03 

.25 

1.00 

.35 

.17 

.20 

,04 

.53 

.36 

.42 

.02 

.35 

,52 

.03                   .02 

.92 

.07      .11 

COUDERSPORT    5    NW 

1    3,66 

.05 

.45 

,29 

.08 

.04 

T 

.05 

.46 

.07 

.16 

.28 

.32 

.15 

T 

,54 

.01 

.28      T 

.04 

.180    .21 

COUDERSPORT    6    E 

3,04 

.20 

.52 

,36 

T 

T 

.09 

.03 

.11 

.27 

.10 

.19 

T 

T 

.35 

.51 

.08      .23 

DU    BOIS    FAA    AIRPORT 

3.00 

.01       .26 

,28 

T 

T 

.01 

,02 

.02 

.02 

.50 

.06 

.23 

.01 

T 

.30 

.33 

.09 

.03      T 

.17 

,14 

.05 

.13                   T 

.07 

T            .27 

EAST    BRADY 

3.44 

.45 

,32 

.OS 

.10 

.17 

.57 

.12 

.30 

1,08 

.10 

.15 

ERIE    WB    AIRPORT 

5.19 

.03       .44 

.01 

,56 

1.12 

.24 

.07 

.01 

T            .20 

.29 

,05 

.54 

T 

.36 

,45 

T 

.02       .15 

.22 

,12 

.04      ,01       .15 

.08 

.02      .01 

FARRELL    SHARON 

3.22 

,04      ,70 

.01 

,18 

.01 

.05 

.30 

.40 

,05 

.12 

,05 

.40 

.04 

.11 

T 

.24 

.40 

.12                   T 

T 

FRANKLIN 

4.02 

,16 

.36 

,32 

.11 

T 

T 

.04 

.42 

,32 

.06 

.20 

T 

T 

.56 

.34 

.06 

.22 

.59 

.19 

.07 

T           T 

GALETON 

3.37 

,05 

.60 

.26 

.16 

,51 

.07 

.10 

,30 

.22 

.10 

.05 

.60 

.25 

T 

.10 

GREENVILLE 

3.91 

,02       ,75 

.01 

.25 

.01 

.22 

,57 

,02 

.04 

.04 

T 

.45 

,22 

.52 

.01 

.22 

.35 

.10 

.01 

.10 

JAMESTOWN    2    NW 

3.55 

T            ,52 

.27 

.18 

T 

T 

.03 

.03 

,50 

,16 

.09 

.08 

,02 

.04 

,49 

.32 

.06      T 

,28 

•  31 

.01 

.12 

.04 

T           T 

KANE    1    NNE 

3.49 

,08 

.16 

.14 

.04 

.05 

T 

T 

T 

,14 

,42 

.07 

.35 

,02 

,40 

.42 

.09 

,12 

.72 

.11 

.07 

.09 

LEWIS    RUN    3    SE 

4,41 

,03 

,26 

.13 

.06 

.16 

T 

.02 

.01 

I            ,02 

,20 

,62 

.08 

.30 

,01 

,43 

.57 

.12      T 

,13 

.66 

.04 

.17                   .09 

.18 

.12 

LYNCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MEADVILLE    1    S 

4,60 

T            ,41 

.41 

.29 

.07 

.11 

T 

.02 

,41 

,46 

.12 

.24 

,01 

,01 

,62 

.30 

.01       I 

,32 

.42 

.13 

.19 

.05      T 

MERCER 

4.15 

T            ,56 

,22 

.28 

.01 

T 

.04 

T            ,08 

,59 

,13 

.14 

.30 

T 

T 

.41 

.39 

.03 

,22 

.61 

.01 

.13      T 

T 

NORTH    EAST    2    SE 

5,95 

,11 

,20 

.40 

.65 

1.24 

,06 

T 

T 

.42 

,15 

.40 

•  44 

,02 

,55 

.37 

.02 

,21 

.46 

.02      7           T 

.20 

7           .03 

PITTSFIELD    9    WSW 

- 

,40 

T 

.07 

.04 

.67 

.26 

.18 

.28 

,40 

,32 

.35 

RAYMOND 

3,45 

.05 

,54 

.25 

.05 

.03 

.03 

.07 

.45 

.10 

.12 

,26 

.30 

,07 

l06 

.51 

loi 

.31      loi 

.03 

.20 

RUSSELL 

5,00 

•  04 

.20 

.25 

.02 

.20 

,12 

.08 

.04 

.51 

.30 

.08 

.39 

.30 

.21 

,46 

.30 

,21 

,41 

.55 

.08 

.13 

.12 

STUMP    CREEK 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

TIONESTA    2     SE    DAM 

3.67 

T           .08 

.25 

.30 

.03 

T 

.02 

.01 

.03 

.17 

.53 

.08 

.24 

T 

T 

.31 

.35 

,09      T 

,16 

.80 

•  02 

.14 

.04 

.02 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

4.47 

.17 

.31 

.27 

.10 

T 

.03 

.06 

.55 

.87 

,10 

.14 

.01 

.05 

.47 

,24 

.07 

,20 

.63 

.15 

.03 

.01       .01 

TURTLEPOINT    *.    NE 

3.17 

T 

.30 

.13 

.02 

•  06 

.06 

.02 

.06 

.46 

,06 

.12 

T 

.30 

.34 

.12 

,07 

.55 

.24 

.02                   ,05 

.19 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

5,57 

.18 

.28 

.24 

.12 

•  44 

.16 

.02 

.69 

.48 

,14 

.26 

.03 

.54 

,49 

.02 

,32 

.53 

,04 

.24 

.35      T 

WARREN 

4,03 

.03 

,16 

.24 

.04 

.12 

T 

.04 

.35 

.29 

,10 

.19 

,05 

T 

.48 

,45 

.11 

,29 

.63 

,24      T 

.10 

.12      T 

WEST    HICKORY 

4,12 

.12 

,10 

.25 

.03 

.05 

.01 

.05 

.70 

.48 

,05 

.22 

,01 

.01 

,60 

,25 

.06 

.18 

.70 

.03 

,07      .05 

.07 

.03 

SUPPLEMENTAL   DATA 


Wind 
(Speed  -  B.p.h. 

) 

ReUtiv*    humidity  aveiagea 
percent 

Number  oi  dayi  with  precipitation 

:»_.. 

1 

SUtion 

■p  a 

c 

< 

h 

g 

» 

1 

ll 

EASTERN    STANDARD 
1     AM          7     AM           1     PM 

TIME 
7    PM 

5 

8 
J, 
s 

s 

^ 

i1 

1 

III 

Id 

ALLENTOWN    WB    AIRPORT 

27 

6.3 

10,5 

29  +  * 

28 

28+ 

78 

78 

54 

67 

9 

4 

5 

0 

1 

0 

19 

- 

6,3 

ERIE    WB    AIRPORT 

24 

8.5 

14,6 

30++ 

27 

27  + 

74 

74 

69 

71 

4 

11 

10 

2 

1 

0 

28 

- 

9.4 

HARRISBURG    WB    AIRPORT 

28 

5,2 

9,3 

40 

W 

18 

69 

71 

55 

60 

2 

5 

5 

1 

1 

0 

14 

52 

6.6 

PHILADELPHIA    WB    AIRPORT 

28 

5,4 

9,8 

36 

NW 

18 

66 

69 

48 

58 

7 

6 

4 

1 

0 

0 

18 

49 

6.2 

PITTSBURGH    WB    AIRPORT    2 

25 

6,7 

10,9 

31++ 

22 

11 

82 

84 

63 

73 

7 

9 

S 

1 

0 

0 

25 

22 

8.6 

PITTSBURGH    WB    CITY 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

9 

9 

0 

0 

0 

23 

20 

READING    WB    CITY 

- 

- 

- 

43 

w 

18 

- 

- 

- 

- 

3 

" 

6 

0 

1 

0 

14 

50 

6.1 

WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 

24 

4,3 

8.6 

39 

w 

12 

74 

76 

63 

67 

10 

5 

6 

1 

0 

0 

22 

41 

7.8 

WILLIAmSPORT    WB    AIRPORT 

27 

4,0 

e.9 

33++ 

23 

12 

81 

80 

62 

73 

12 

3 

8 

0 

1 

0 

24 

- 

7.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


NOVfHBfB   1»6T 


D4y  01  Monib 


POCONO  MOUNTAINS    01 
FRANCIS  E  "ALTER  0AM 
FREELAND 
HAMLET 
MATAMORAS 
MILANVILLE 
PLEASANT  MOUNT  I  H 
SCRANTON 
STROUOSBUR& 
SWEET  VALLEY 
TOBYMANNA 
N.BARRE-SCRANTON  MBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOMN  HB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   6R0VE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


COATESVILLE  1  SW 

DEVAULT  I  W 

EPHRATA 

5E0R0E  SCHOOL 

SRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NM 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORSANTOWN 

MT  GRETNA  2    SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA.  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


it      60 
33   »0 


39   69 
26   3S 


65   9« 
33  «6 


38 
22 


2S 


61 
36 


57 
30 


51 
38 


55 

26 


63 

38 


60   62  t* 
33   ♦«   48 


58 
*2 


58 

»0 


68 
A3 


62   63 
36   *9 


59   64   64 
40   48   47 


58 
41 


63   63 
40   49 


58   62 

32   39 


61   61 
29   40 


63 
41 


62 

38 


57   62 
33   44 


56   63 
40   46 


62 

46 


60 
39 


65 

45 


47 
62 


65   66 
43   52 


67 
48 


63 
39 


50   42 
25 


27   20 
48   39 


54   41 

30   26 


49   45 
25   21 


53   43   43 
32   27   23 

42 
24 


52   42 
34   30 


67   54 
37   25 


56   45   36 
41   26   23 


40   40 
18   19 


40   44   43 


60 
43 


66   67   68 


55 

6S 


33   32 

13   14 


45   35   40 
21   17   17 


41   39 
20   19 


42   35   37 

16   13   13 


37   31   32 

20   16   17 


44   36   40 
26   24   24 


38   41   43 
24   17  n 


40   36   39 
22   20   25 


33   34   38 
19   19   19 


35   38   43 
24   23   26 


40   43   46 
24   21   19 


39   42   48 
24   21   21 


45   41   44 
20   16   15 


35   31   35 

23   22   24 


40   36   40 
19   15   16 


54   44 
33   24 


43   43 
28   23 


48   43 
30   24 


58   44 
32   22 


56   44 
31   22 


43   40 
31   28 


48   43 
33   23 


52   44 
30   18 


52   44 
31   23 


45   45 
34   30 


54   43 
30   22 


44   44 
30   24 


41   42 
31   28 


48   48 
35   35 


47 

29   26 


48   47 
37   33 


47   46 
30   23 


45   40 
23   26 


38   43 
24   22 


40   42 
25   25 


44   41 
24   22 


39   43 
30   29 


39   44 
27   26 


41   38 
22   19 


45   39 
26   24 


40   45 
31   30 


43   38 
24   16 


38   44 
25   27 


42   46 
29   26 


43   47 
34   35 


43   47 
30   30 


43   46 
35   32 


43   46 
28   25 


39   52 
20   25 


54   58 
31   25 


64   59   60 
39   28   47 


60   62 
31   46 


53 
28 


53   58   63 
25   33   39 


61   65 
39   46 


53 

33 

59 
37 

61 
41 

60 
45 

61 
43 

68 

50 

53 
33 

57 
36 

60 
36 

56 
23 

56 
33 

55 
33 

59 
38 

63 
37 

70 
51 

56   40   35 
25   19   19 


60   63   66 
43   43   51 


61   63   69 
40   38   50 


18   17   18 


22  27 

12    9 


39   38 
22   22 


48   44 
24   19 


40   35 
18   18 


34   31 
16   17 


41   39 
26   26 


40   38 
26   20 


39   36 
20   18 


33   30 

17   U 


36   33 
25   16 


49   43   37 
36   26   19 


62   47   43 


66   49   45 
41   27   27 


44   41 

25   le 


45   45 
27   27 


50   43 
27   28 


65   46   45 
40   26   30 


33   35 
II   24 


39   42 
15   32 


25   30   33 


31   29   32 


30   38 
14   28 


53   46   38 
40   31  22 


55   47   43 
45   35   28 


53   47   42 
42   31   24 


19  20  21 


36   44 
15   31 


30   33 

13   24 


30   40 

e  27 


34   45 
23   31 


30   36   34 


48   39 
30   27 


41   38 
35   26 


40   37 
25   22 


42   32 
29   21 


46   36 
33   28 


43   39 
36   29 


42   37 
32   24 


35   31 
29   20 


38   34 
31   24 


43   39 
35   24 


34   42 
17   28 


35   40 

17   30 


39   52 
26   32 


34   37 
20   29 


35   43 

20   28 


46 
26 

44 
26 

31 
18 

35 
23 

45 
36 

42 
24 

37 
22 

44 
30 

46 
26 

42 
26 

32 
16 

35 
18 

37   43 
20   25 


40   44   57 
27   30   36 


51   41 
20   20 


22  1  28l  mTm   28  I  27  28  29 


36  I  42 

18|  16 


56   47 
36   32 


53   47 
26   31 


54   46 
34   26 


42   42 
34   33 


34 

39 

51 

50 

40 

36 

15 

21 

19 

35 

25 

24 

38 

32 

51 

46 

40 

38 

16 

17 

29 

21 

30 

27 

35   32   24 


47   45 
41   33 


52   45 
34   31 


46   40 
38   27 


47   42 
38   29 


47   43 
39   32 


47   43 
41   34 


47   43 
37   32 


42   42 
31   31 


46   41 
32   25 


51  I  43 
25   21 


55   50 

25   25 


39 
32 

44 
36 

46 
32 

45 
34 

58 
25 

42 
28 

41 
25 

38 
11 

38 
28 

38 
28 

43 
29 

42 
22 

53 

19 

48 
19 

35 

7 

37 
28 

37 
28 

38 
27 

46 
22 

43 
19 

43   45   54   50   30 
22       36   32   32   30   30   25   20 


37   41   42 
25   34   29 


42   47 
27   36 


46 

34   31 

42 

33 


31   40   40 
23   31   27 


39   4*   43 
22   34   28 


50   47 

37   30 


33   31   27 


45   45   44 


44   42 
39   30 


30  1  35   34   26 


54   53   47 
41   36   36 


52   52   47 

40   34   33 


46   46   47 


46   55 
29   24 


49   42 
28   26 


36   51   43 
30   28   28 


45   46   50   60 
25   20   22 


37   39   49 
27   30   34 


42   40   56 
26   24   24 


46   51 
29   27 


49   59 
32   34 


50   57 
29   32 


46   55 
35   26 


47   50 
33   27 


52   60 

34   31 


52   60 
37   27 


45   51 
30   25 


47   50 
33   27 


53   56 

40   38 


45   49 
32   30 


51   58 
32   35 


51   63 
35   32 


49   58 
35   37 


53   60 
37   33 


52   62 
41   42 


52   62 
37   27 


57   50,  34   35 
28   301  23   22 


61   53 
26   27 


51   35 
29:  21 


50]  39 
37i  25 


60  1  51 

301  27 


58i  51 
32   24 


53   36 
33   26 


30   33   27 


35   35 

24   21 


42   26 
20   16 


46   31   32 


51  36  36 

25  20  19 

36  37  32 

22  20  25 


26   24 
38   35 


34 
22 


30   29   27 


27   22   19 


41.6 
21.9 


46.6 
28.2 


42.3 
20.5 


40.1 
22.0 


45.9 
29.2 


46.3 
28.8 


42.7 
26.9 


40.8 
24.4 


43.5 
29.7 


46.1 
28.5 


45.4 
29.6 


48.4 
24.2 


40.2 
27.0 


43.5 
23.6 


49,7 
29.5 


47,5 
28.4 


47.8 
30.3 


49.3 
29.1 


49.0 
26.7 


46.0 
32.6 


48.2 
31.9 


47.8 
28.8 


47.9 
30.9 


49.3 
36.1 


48.2 
29.4 


46.6 
29.6 


49.9 
33.2 


51.6 
37.4 


51 

0 

38 

1 

50 

9 

31 

.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER   1967 


QUAKERTOWN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  I  SE 

•  •     • 
LOMER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 

BLOSERVILLE  I  N 

CARLISLE 

CHAMBERSBURO  1  ESE 

GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

•  •     * 
MIDDLE  SUSOUEHANNA  05 

BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 
NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

•  •     • 
UPPER  SUSOUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  M 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

•  «     • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 


MAX 

WIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


Day  Oi  Month 


62  64  66 
36   *5   »9 


62   65   65 
43   52   50 


56   61 

38   44 


59 
50 


57   63 
31   41 


60   64 
35   45 


57   65 
30   40 


60   53 

46   40 


5e   65 
51   39 


64   56   62 
36   50   35 


63   54 
49   42 


45   48   44 


66   59   60 
47   49   34 


55   63   57 

33   43   37 


40   49   35 


44   44 
34   29 


48 
30 


54   44 
30   23 


56   45   42 
40   29   19 


44   42 
28   22 


49   39 
25   21 


48   40 
27   23 


50   40 
32   24 


51   40 
29   20 


43 
29 


50 
32 

43 
21 

52 
32 

44 
22 

44 
29 

42 
23 

45 
26 

35 

23 

47 
27 

36 
21 

49 
23 

43 
18 

40 
23 

37 
18 

46 
24 

35 

18 

44 
29 

39 
23 

43 
26 

35 
22 

47 
28 

36 
24 

43   39   43 
27   26   24 


46   40 
24   23 


39   40 
28   27 


43   42 
24   25 


42   48 
20   20 


38   41 

19   19 


40   43 
21   22 


43 
26 


46   52 
20   21 


36 
19 

36 
21 

38 
22 

43 
32 

49 
32 

35 

22 

37 
21 

36 
22 

45 
27 

51 
35 

40 
19 

38 
16 

41 

18 

41 
31 

54 
37 

38 

19 

39 

15 

45 
19 

53 

36 

58 
27 

37 
18 

33 

18 

34 
18 

35 

22 

46 
32 

39 
27 

40 
21 

47 
20 

54 
37 

59 
28 

34 
IS 

33 
17 

36 
21 

42 
26 

50 
37 

58   61   62 


43   38   50 


59   58 

39   44 


64 
36 


62   64 
36   40 


62 
38 


64   68 
39   48 


54   62 
31   31 


51   55 

28   32 


52   57 
27   35 


55   61 

29   41 


48   54 
26   32 


54   60 
30   35 


53   52 
32   36 


57   59 
36   36 


49   57 
32   41 


42 
26 


66   48   44 


47   45 
28   26 


68   49 
40   33 


56   47 
40   29 


42 
24 


53   35 

34   20 


41   38 

24   22 


42   43 
28   28 


43   38 
22   22 


43   45 
26   27 


43   42 
26   26 


35   40   60 
16   17   28 


36   38 
21   29 


46 

36 

35 

34 

21 

16 

52 

33 

30 

31 

17 

17 

48 

38 

37 

35 

24 

17 

54 

34 

31 

31 

19 

14 

19   20   21 


31   36   40 
14   21   29 


49 
32 


39  35  53 

16  25  34 

32  36  43 

18  23  30 


38   44 
19   31 


551  46 
31   41 


33   35 

14   24 


25   35 

11   11 


29   35 
11   11 


31   38 
18   18 


23   34 
13   12 


31   37 
18   20 


29   37 
18   18 


36   35 

14   30 


19  42 

3  9 

19  30 

10  n 

27  31 


47   40 
30'  32 


42   51 

28   32 


33 
27 


40 
31 


60   41   37 

36   22   24   12   15   29 


45   41 
30   27 


43   41 
31   27 


42   37 

33   30 


41   37 
27   27 


45   41 
30   29 


45   43 
31   29 


41   37 
29   30 


46   40 
31   27 


41   36 
31   28 


42   38 
29   25 


37   41   46 
24   24   33 


44   40   36 


47   41 
31   29 


43 
26 


48   48   46 
32   40   32 


50 
39 


SO   59 
35   25 


35   44   43 

29   34   29 


43 
38 


42   52 
32   32 


43   53 

30   29 


43   46 
28   32 


37   45   45 
30   34   32 


45 

36 


46 
39 


47   46 
33   32 


43   42 
31   30 


42   42 
33   33 


40   44   42 
21   31   30 


46   46 
34  33 


40   35 
32   25 


35   40   35 

18   34   30 


40   45   40 
17   32   26 


42   52 
34   28 


39   41 
31   31 


51   59   53 
38   32   33 


51   58   51 
33   27   32 


53   60 
32   35 


58   52 
28   32 


50   60 
26   28 


28   29   30   31 


55   48 

26   25 


45   53 

25   20 


43   55 

26   27 


47   57 
29   28 


44   54 
26   26 


48   56 
27   28 


46   57 
28   28 


54   45 

26   25 


43   45   55 

27   25   22 


26   21   16 


36   37   30 
27   27   26 


39   36 
18   21 


53   45 

29   26 


52   34   38 
26   19   23 


51   33   37 

26   20   23 


38   34 
25   24 


53   34 

28   23 


53   35 

27   23 


45   31 
24   22 


37   42   38 


50   40 
30   23 


36   28 
22   23 


52   35   42 

28   25   23 


34   34   29 
23   18   15 


30   33 
16   13 


48   33   37 
28   25   22 


45   31   34 
24   18   15 


51   33   36 
28   26   20 


48   33   36 


34   34   28 

24   20   19 


40   26   27 
19   12   15 


40   25   29 
20   13   14 


34 
20 

45 
31 

38 
32 

34 
24 

40 
13 

43 
34 

47 
30 

51 
27 

42 
20 

33 

22 

32 
12 

26 
14 

26 

6 

32 
25 

41 
28 

32 
21 

30 
13 

39 
32 

39 
29 

40 
28 

46 
25 

41 
19 

28 
12 

30 

31 

19 

46 
30 

41 
33 

37 
23 

43 
16 

45 
34 

49 
31 

54 
27 

45 
20 

36 
23 

33 
17 

25 

16 

27 
9 

35 

19 

41 
22 

32 

20 

28 
18 

36 

30 

34 
28 

35 

27 

40 
30 

47 
28 

36 
19 

23 
14 

25 

12 

43.6 

28.5 
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Coattnuad 


DAILY  TEMPERATURES 


PCNNjrtVtNIA 

NOVCMBrR   l«*T 


Stttlon 

Day  Ol  Monlh 

1 

1 

3 

« 

i 

e 

T 

8 

9 

■^ 

u 

12 

13   14 

IS 

IB 

35 

20 

40 
32 

IB 

34 
29 

19 

91 
24 

20   21 

34   40 

21   31 

DU  tOIS  T  I 

MAX 
M|N 

62 
A» 

57 
48 

54 
>6 

so 

32 

36 

24 

32 

21 

33 

16 

20 

46 
26 

~60^ 
42 

59 
43 

44 
30 

32   It 

23   15 

6 

ENPWIUH  1  N 

MAX 
NIN 

36 

64 
45 

52 

36 

52 

40 

44 
26 

32 
23 

37 
14 

36 

14 

39 

22 

42 
30 

54 
36 

59 
43 

56   36 
32   18 

32 

15 

22 

0 

90 

7 

37 
29 

41 
29 

34   33 
25   15 

KARTHAUS 

MAX 
MIN 

SI 

30 

67 
43 

53 

36 

53 
36 

48 

27 

39 

17 

37 
13 

38 

16 

42 
25 

48 
25 

58 
35 

62 

40 

60   40 
34   21 

35 
20 1 

37 
6 

39 

6 

95 

28 

43 
33 

39   37 
27   20 

LOCK  HAVEN 

MAX 
MIN 

36 
31 

66 

47 

54 

37 

59 
40 

50 
29 

38 

26 

40 
20 

40 
20 

43 
21 

50 
25 

57 
40 

60 
43 

61   41 
40   23 

38 

26 

28 

11 

34 
12 

96 
28 

44 
32 

40   40 
90   22 

MADERA 

MAX 
MIN 

i» 
36 

64 
47 

52 

37 

54 

40 

45 

25 

33 

17 

32 

16 

33 

18 

38 
22 

46 
29 

55 
35 

59 
42 

57   36 
33   24 

35 

18 

2i 

5 

30 
10 

98 

90 

49 
90 

95   92 

24   26 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

MAX 
MIN 

sa 

6« 

51 
41 

54 
39 

48 
30 

32 
23 

31 
18 

32 

15 

36 

24 

47 
27 

55 
35 

55 

45 

56 
36 

38   32 

29   19 

28 
12 

28 

8 

35 

26 

99 
92 

92 
27 

90   30 
21   21 

RENOVO 

MAX 
MIN 

36 

30 

68 

46 

56 

40 

52 
39 

53 

30 

38 

27 

39 
23 

38 
22 

40 
23 

46 
27 

55 

39 

60 
41 

59   41 
37   25 

37 
22 

26 

10 

32 
12 

94 
28 

43 
31 

39   37 
29   22 

RIOfiWAY 

MAX 
MIN 

61 
32 

62 
38 

56 
39 

56 
41 

41 
28 

33 

24 

34 
18 

35 

22 

38 
26 

44 
35 

55 

27 

63 

34 

56   36 
22   22 

32 
16 

24 

4 

33 

10 

40 
92 

43 
32 

95   33 
27   22 

STATE  COLLEGE 

ft     •     4 

MAX 
M|N 

36 

37 

60 
50 

52 

40 

55 

41 

46 
27 

35 

23 

34 
22 

36 
23 

39 
28 

50 
33 

56 

41 

59 
46 

60   38 
36   25 

38 
23 

25 
15 

32 
15 

42 
29 

45 
33 

39   35 
29   26 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS          OS 

ALTOONA  3  W 

MAX 
MIN 

57 
42 

62 

49 

52 

37 

57 
39 

44 
27 

36 

24 

36 
19 

36 
25 

45 
22 

51 
32 

56 
37 

61 

45 

61   38 
35   27 

41 
18 

27 

10 

32 
23 

44 
30 

48 
33 

38   34 
27   25 

BURNT  CABINS  2  NE 

MAX 
MIN 

62 

♦  I 

61 
49 

60 
32 

60 
33 

45 
27 

39 
16 

39 
23 

40 
19 

56 
21 

58 
33 

60 
38 

64 
51 

69   42 
37   26 

42 
22 

34 
10 

37 
25 

50 
31 

45 
36 

49   49 
29   25 

EBENSBURG  SEMAGE  PL. 

MAX 
MIN 

61 
61 

55 

44 

55 

34 

51 
36 

40 
23 

31 
12 

31 
18 

38 
23 

49 
16 

56 
26 

61 
32 

59 
47 

53   94 

31   25 

33 

15 

30 
5 

37 
18 

44 
34 

35 

31 

33   32 

23   22 

EVERETT  I  SW 

MAX 
MIN 

39 

62 

55 

34 

50 
34 

54 
30 

18 

21 

23 

21 

56 
29 

64 
32 

64 

34 

64   49 
38   30 

48 
22 

46 
16 

46 
18 

50 
31 

49 

30 

50   50 
30   25 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

61 
38 

66 
47 

55 
35 

64 
36 

50 
30 

41 
18 

40 
19 

41 
21 

45 
24 

58 
26 

62 
39 

65 

40 

65   45 
40   28 

42 
25 

31 
14 

37 
15 

41 
31 

51 
34 

43   40 
31   28 

JOHNSTOWN 

MAX 
MIN 

66 
51 

66 
51 

56 
38 

59 
36 

43 
26 

37 
27 

36 
27 

37 
28 

44 
26 

56 
33 

63 
38 

69 
45 

63   55 
31   31 

39 
22 

28 
17 

35 
22 

46 
35 

46 
34 

41   38 
29   29 

KEGG 

MAX 
MIN 

MARTINSBURG  FAA  AP 

•      ft      ft 

MAX 

MIN 

62 

66 

56 

42 

59 
35 

52 

34 

37 
28 

35 

22 

35 

25 

41 
24 

54 
28 

58 
38 

64 

44 

62 

44 

45   41 
35   31 

35 

18 

32 
15 

40 
28 

46 
37 

40 
35 

36   35 

29   29 

SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  i   WNW 

MAX 
MIN 

65 

6* 

64 
50 

57 
35 

55 

36 

41 

24 

34 
22 

35 

22 

41 
20 

55 

26 

57 
28 

65 

44 

63 
47 

52   37 
28   30 

34 
20 

30 
12 

45 
28 

45 
34 

44 
30 

42   40 
28   30 

BLAIRSVILLE  6  ENE 

MAX 
MIN 

60 
49 

54 

42 

52 

37 

46 
31 

32 

23 

27 
23 

30 
20 

33 

23 

49 
28 

53 

37 

63 
45 

60 
43 

43   31 
28   27 

30 
IS 

27 
14 

36 
22 

99 
31 

33 

29 

30   34 
23   25 

BURGETTSTOWN  2  W 

MAX 

MIN 

64 
41 

66 
51 

55 

34 

58 

36 

43 
25 

36 
24 

32 

20 

33 

15 

40 
20 

56 

24 

58 
27 

58 

34 

62   40 
36   31 

38 
19 

29 

9 

37 

11 

44 

34 

44 
35 

39   36 

30   28 

BUTLER  2  SW 

MAX 

MIN 

64 
51 

66 

51 

55 

37 

57 
39 

44 
27 

37 
22 

34 

21 

37 
21 

42 

24 

50 
28 

55 
29 

54 

43 

59   42 
36   31 

37 

19 

28 
13 

35 
14 

50 
34 

35 

38 

30   24 

CLAYSVILLE  3  W 

MAX 
MIN 

65 
44 

56 
46 

56 
31 

46 
35 

36 
25 

34 
20 

35 

20 

38 
15 

58 

19 

62 
23 

68 
33 

65 
52 

53   38 
33   31 

35 

22 

33 

9 

43 
31 

46 
38 

41 
32 

38   46 
25   28 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

MAX 

MIN 

67 
38 

61 
49 

59 
38 

57 
36 

39 
26 

34 
26 

32 
23 

34 
23 

41 
19 

55 
27 

60 
28 

69 
40 

59   40 
36   30 

36 
21 

25 
9 

39 
17 

45 
35 

45 
34 

39   36 
28   27 

OERRY 

MAX 

MIN 

66 

49 

61 
51 

60 
32 

52 
35 

36 
27 

33 

21 

34 
25 

39 
25 

55 

27 

59 
29 

69 
48 

66 

51 

53   38 

36   31 

33 

20 

31 

14 

41 
28 

44 
34 

40 
33 

38   41 
31   27 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

60 
52 

54 
46 

59 
26 

48 
29 

32 
23 

28 
22 

30 
21 

30 
25 

46 
26 

57 
23 

68 
44 

58 
39 

40   34 
28   26 

31 

10 

28 
11 

41 
28 

38 
30 

32 

30 

34   36 
24   30 

DONOR A 

MAX 
MIN 

71 
55 

65 
52 

61 
39 

56 
37 

45 
26 

39 
27 

38 
24 

43 
23 

58 
28 

62 
31 

71 
47 

67 
51 

56   40 
37   31 

39 

24 

34 
16 

43 
31 

48 
36 

45 
36 

40   46 
29   31 

FORD  CITY  *  S  DAM 

MAX 
MIN 

66 
39 

67 
52 

57 
36 

56 
38 

44 
27 

38 
26 

34 
25 

36 
23 

39 
24 

54 

30 

57 
31 

68 

42 

62   39 
36   30 

39 

19 

27 
12 

36 
17 

45 
34 

46 
35 

39   35 

28   28 

INDIANA  3  SE 

MAX 

MIN 

65 

so 

59 
48 

60 
37 

51 
32 

36 
28 

33 
23 

35 
21 

40 
24 

53 

20 

58 
29 

69 

40 

63 

46 

48   37 
33   27 

33 

17 

32 

8 

39 
25 

44 
37 

39 
33 

35   38 
26   28 

MARION  CENTER  2  SE 

MAX 
MIN 

64 
49 

56 
46 

54 
37 

48 
32 

34 
25 

29 
21 

32 
20 

37 
22 

48 
25 

56 
33 

63 

44 

59 

44 

44   33 
30   26 

29 
13 

28 
5 

35 

28 

42 
33 

96 

90 

31   34 
24   25 

MONTGOMERY  L  AND  0 

MAX 
MIN 

67 
52 

61 

48 

58 
38 

52 

37 

39 

26 

34 
26 

35 

21 

43 
27 

55 

25 

60 
29 

63 

44 

61 
48 

50   40 
34   31 

35 

23 

34 

15 

41 
30 

45 
37 

42 
35 

39   44 
31   29 

NEW  CASTLE  1  N 

MAX 
MIN 

65 
63 

61 

46 

59 

38 

56 
36 

41 
26 

35 

23 

39 

20 

44 
22 

55 

29 

57 

29 

61 

44 

60 
48 

50   37 
33   31 

34 
16 

33 
17 

38 
30 

44 
95 

40 
33 

37   41 
29   25 

NEWELL 

MAX 
MIN 

NEW  STANTON 

MAX 
MIN 

57 

40 

60 
42 

58 
36 

58 

44 

51 
32 

38 
27 

36 
26 

39 
26 

42 
28 

6C 

3e 

57 
42 

50 
39 

47   45 
38   28 

46 
29 

35 

20 

40 
30 

39 

30 

45 
32 

56   47 
28   38 

PITTSBURGH  W8  AP  2 

MAX 
MIN 

66 
53 

54 
40 

57 
37 

41 
3C 

36 
25 

33 
23 

33 

22 

41 
24 

55 
26 

55 

31 

6e 

4« 

61 

40 

40   38 
32   30 

30 
20 

31 
14 

42 

30 

44 
36 

39 
34 

37   42 
29   29 

PITTSBURGH  NB  CITY 

MAX 
MIN 

67 
55 

57 

45 

56 
41 

4S 
32 

34 
27 

32 
27 

34 
25 

41 
27 

55 

31 

6C 
3! 

6e 

5C 

60 
41 

41   38 
32   31 

32 

21 

34 
19 

42 

34 

45 

37 

38 
33 

38   46 
30   32 

38   37 

26   30 


24   2S 
48 


2g   27   28   29   30   31 


41   35 
33   25 


40   38 
33   29 


39   4*   41 


37   36 
28   26 


41   40 
34   31 


44   35 
33   28 


43   37 
35   32 


34   39   38 
28   33   24 


43   41 
34   24 


40   41   40 
35   35   31 


40   37 
27   19 


43   54 
28   25 


39   47 
27   29 


48   96 
30   22 


42   52 
30   24 


45  49  ; 

29   23  I 


42   51 
34   34 


28   28 

16   17 


47   JO   28 


40   30   33 
18   13   13 


44   29   95 

25   20   16 


97   25   90 


22   28 

20   12 


40   90 
24   24 


99 

15 

97   25   28 
21   14   12 


98   50   47 
29   28   39 


49   57   59 

32   32   30 


31   24   29 


47   50   55 
26   30   24 


43   46 
91   25 


54   46 

34   28 


46   34   33 

24   18   20 


38   37 
17   20 


30   28 
14   14 


24   21   21 

49   92   38 

24   23   24 

96 
25 


46   29 
29   22 


28   95   28 

23   22   29 


40 

44 

48 

47 

50 

42 

32 

32 

30 

28 

26 

30 

29 

20 

48 

40 

39 

44 

60 

38 

31 

40 

32 

24 

34 

34 

25 

21 

52 

42 

41 

45 

49 

40 

30 

42 

33 

31 

35 

40 

27 

22 

99.9 
26.) 


40.6 
24.1 


49.9 
24.7 


45.0 
27.8 


40.9 
25.5 


49.7 
27.8 


41.7 
25.4 


42.7 
29.9 


49,8 
28,8 


49.4 
28.9 


41.9 
25.5 


52.5 
26.8 


47.6 
28.7 


46.7 
91.9 


44.1 
31.1 


48 
32 

40 
30 

45 
28 

42 

30 

53 
32 

47 
26 

32 

20 

35 

12 

11 

45.9 
28.9 

46 
32 

46 
27 

34 
23 

37 
29 

45 
30 

41 
32 

32 

18 

28 
15 

28 
21 

40.0 
28.1 

46 

29 

47 

33 

37 
21 

39 
22 

49 
28 

38 
28 

38 
22 

31 
9 

37 
10 

44.3 
26.2 

28 

50 
34 

37 
25 

41 
25 

44 
28 

39 
24 

39 
16 

30 
14 

33 
15 

44.3 
28.0 

50 
44 

48 
34 

39 

20 

46 
31 

54 
28 

40 
29 

32 
22 

38 
10 

34 
25 

45.8 
28.5 

38 
28 

51 
33 

35 
23 

38 
23 

43 
27 

54 
27 

44 
22 

90 
22 

38 

20 

44.8 
27.8 

52 

37 

52 
32 

40 
28 

42 
32 

52 
36 

46 
30 

30 
21 

35 
17 

33 
22 

45.7 
31.0 

49 
32 

44 
26 

50 
21 

40 
32 

60 
35 

40 
25 

27 
18 

29 
18 

27 
23 

41.3 
27.4 

52 
41 

52 

33 

40 
28 

46 
36 

57 
39 

54 
91 

41 
29 

40 
19 

35 

27 

49.5 
32.9 

45 

30 

49 
32 

37 
29 

40 
28 

45 
29 

52 
28 

42 
22 

90 
17 

34 
27 

46.3 
29.1 

48 
34 

49 
32 

39 
26 

42 
33 

51 

28 

40 
28 

30 
20 

33 
12 

31 
19 

44.3 
28.8 

45 
32 

46 
29 

37 
25 

39 

30 

48 
31 

38 
25 

26 
19 

29 
16 

26 
20 

40.9 
28.0 

51 
42 

47 
33 

41 
26 

46 
35 

60 
32 

46 
29 

33 

23 

36 
14 

92 

26 

46.0 
31.6 

49 

38 

48 
31 

40 
25 

45 
32 

48 
35 

45 
22 

32 
21 

34 
15 

34 
23 

45.4 
30.2 

45.6 
31.0 


43.6 
30.0 


44.6 
32.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
NOVEMBER   1967 


CoDUnued 


StaUon 


PUTNEYVILLE  2  SE  0AM 
SALINA  3  M 
SLIPPERY  ROCK  I  S5W 
STOYSTOWN 
UNIONTOMN 
WAYNESBURG  1  E 

•     •     • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  M  RES 
BROOKVILLE  SEWAOE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  5  NW 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE  1  NNE 
MEAOVILLE  I  S 
MERCER 

TIONESTA  2  SE  0AM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Da7  Of  Month 


63 

42 


62 
51 


62 
S2 


69   70 
41   92 


49   39   40 


65   64   97 
48   42   39 


66 
57 

60 
50 

64 
42 

65 
52 

61 
49 

59 
43 

64   65   54 
36   49   39 


63   66 
39   49 


59 

49 


91   36 
30   26 


31   32 

26   19 


33   33 
24   20 


31   34 
24   22 


30   29 

24   19 


39   36 
26   26 


32   32 
27   24 


42   37 
30   27 


43   36 
25   21 


3S   33 

26   23 


44   36 
25   20 


40   30 
26   23 


45   33 

26   19 


36   31 
25   21 


44   34 
25   21 


43   34 
25   15 


35   38 

26   25 


35   42 

22   22 


40   55 
23   28 


36   42 
22   32 


27   35 

22   22 


41   59 
23   23 


38   42 

18   20 


36   39   50 
20   20   24 


34   49   46 
le   28   30 


34   39 
17   25 


33   35   40 

11   23   20 


36   46 
22   26 


44   55 

22   28 


36   39   45 
25   30   34 


42   48   59 
26   34   34 


39   37   41 

21   22   26 


39   43   92 

20   26   28 


33   35   42 

16   20   27 


33   32   35 

14   23   24 


35   40 

23   29 


36   40   53 

19   23   27 


34   35 
20   21 


34   32   39 
16   21   24 


35   39   43 
21   26   29 


58   65 
33   49 


67   64 
44   45 


55   59 
35   45 


55   61 

34   48 


71   65 
40   53 


61   70 
26   43 


61   62 

41   44 


54   60 

34   45 


55   59 
35   45 


50   56 
20   29 


93   61 

36   44 


50   65 
29   34 


54   60 
38   47 


54   62 
37   47 


52   56 

34   34 


54   62 
32   45 


52   55 
32   34 


40   53 

32   37 


50   55 
35   35 


53   56 

33   44 


47   57 
25   34 


47   55 
34   32 


57   62 
38   46 


15   16   17 


59   37 
34   26 


49   38   33 


38 
28 


53   38   37 


48   35   36 

31   23   20 


64   43 
37   32 


54   43 
32 


34   31 
26   19 


25  35  42 

6  13  31 

31  41  40 

10  26  35 

29  35  49 

13  15  34 

20  34  36 

10  12  33 


36   43 
14   32 


33   35   41 
10   26   31 


32   35 

20   29 


39   35 
24   20 


35   28 
26   22 


45   34 
25   16 


34   32 

30   19 


35   33 

28   20 


35 

26 


35   39 
22   14 


31   33 
16   26 


27   32 
■  3   21 


29   35 
6   27 


36   37 
14   30 


33   40 

24   33 


36   40 
20   32 


27   35 

12   17 


33   35 

19   29 


28   33 

17   20 


22   32 

0   22 


27   34 
19   20 


31   34 
15   28 


25   31 

10   11 


26   32 
13   18 


34   34 
12   26 


42   35 

32   27 


37   35 
33   28 


41   40 
31   29 


36   35 
26   24 


42   41 
36   30 


47   42 
37   28 


34   40 
25   26 


39   32   38 

30   25   19 


38 


42  I  40 
34   33 


35   41 

30   28 


35   38 

27   26 


33   32 

23   12 


36   33 

28   22 


31  26 

40  36 

29  25 

43  34 

31  24 

53  42 

34  29 


38   38 
30   26 


36   35 

28   25 


42   43   40 
32   29   25 


45   51 
30   25 


91   44 
32   28 


49   41 
39   29 


46   40 
34   31 


35   37 
28   29 


39   40 
31   28 


39   47 
24   29 


27 

25 

34 
25 

34 
26 

33 
24 

43 
31 


40   49 
26   32 


34   39 
12   32 


37   46   46 


58   48 

39   31 


46   55 

28   31 


41   48   43 
30   27   22 


46   44 
25   30 


37   42 
16   30 


41   39 
32   30 


28  29   30  31 


39   28   32 
20   15   16 


31   33   31 
22   13   21 


35   30   33 
20   12   16 


37   31   28 
15   16   16 


35   42   37 
24   17   29 


43   34   41 
23   14   14 


49   39 

30   29 


46   33 

32   24 


45   39 

27   22 


46   32 
32   23 


52   48 
31   28 


50   39 
36   26 


56   40 
32   34 


41 
29 


34   38 
24   25 


36  1  41 
28   30 


48   40 
35   25 


31   31   26 
20   14   18 


27  30  29 
20  15  14 

28  27  26 
20  18  8 

29  25  21 

17  II  4 

23  27  23 
20  16  19 

32  34  31 
ZZ  20  19 

29  30  30 

24  23  24 

39  40  32 

26  22  30 

37  29  32 

20  18  19 

29  34  32 

22  17  29 

39  26  33 

21  19  »7 

39  23  27 

20  17  9 

39  29  30 

21  20  20 

27  32  27 
21  19  24 

35  26  31 

20  17  15 

33  25  28 

20  17  12 

28  29  27 
20  18  12 


43.2 
28.1 


44.8 
29.4 


43.2 
28.1 


48.2 
32.6 


47.5 
27.9 


36.3 
23.3 


39.5 
25.5 


43.0 
27.2 


41.8 
29.3 


40.3 
27.5 


38.2 
22.0 


38.2 

27.1 


46.2 
28.4 


42.0 
31.8 


46.9 
34.6 


42.8 
27.5 


43.3 

30.S 


42.3 
28.2 


39.2 
25.2 


42.7 
28.9 


41.7 
29.1 


41.9 
25.2 


41.2 
26.0 


41.7 
28.9 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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IttiittttflttttiHttaiittftttatti^ 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


NOVeMMR   IftT 


POCONO  «0UNT*1NS    01 
HtTAMOR«S 

PLEASANT  MOUNT  I  W 

H.BARRE-SCRANTON  M8AP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTONN  WB  AP 


2ERBEV  AIRPORT 


«  «  • 
SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


OEORfiE  SCHOOL 

HOLTWOOO 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

PHILADELPHIA  NB  AP 

READING  WB  CITY 

•  •    • 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 

CARLISLE 
HANOVER 
H4RRISBUR6  WB  AP 

SHIPPEN5BUR6 

•  •    • 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

ENOLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
NEWPORT 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

UPPER  SUSQUEHANNA   06 
AUSTINBURG  2  W 

CANTON  1  NW 

LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 

TOWANDA  I  ESE 

»    •    • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

DO  BOIS  7  E 
MEDIX  RUN 
PHILIPSBURG  FAA  AP 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


CARROLLTOWN  2  SSE 
EVERETT  I  SW 


Diy  ol  month 


SNOWFALL 
SN  ON  GNI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 
WTR  EOUiy 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
NTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNt 


SNONFALL 
SN  ON  GNt 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  ESUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


•  A    li2 

T        T 


T      1.5 
T 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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U      27      28      29 


Coatinued 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON 

GROUND 

PENNSYLVANIA 
NOVEMBER      1967 

Day 

ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARTtNSBURC   FAA    AP 

SNOWFALL 
SN   ON   &NC 

T 

T 

T 

.! 

1 

T 

T 

1.0 

T- 
1 

~T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 

.2 

T 

T 

T 

4.0 

T 

#        #        » 

SOUTHWEST    PLATEAU      09 

BUTLER    2    SW 

SNOWFALL 
SN   ON   GNO 

.2 

T 

T 

DONESAL 

SNOWFALL 
SN    ON    GNC 

; 

; 

I 

Z 

- 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

; 

I 

; 

- 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

. 

. 

- 

. 

. 

. 

- 

I 

FORD   CITY    *    S   0AM 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

T 
T 

T 
T 

1.0 

1 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

GREENSBORO   LOCK    T 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 
T 

.5 

1 

INDIANA    3    SE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

.2 

T 

T 
T 

T 
T 

.3 

T 

1.9 
1 

1 

.3 

1 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 

T 
T 

PITT5BUR6H   WB   AP    2 

SNOWFALL 
SN    ON    GNC 
WTR    EOUIV 

T 

T 

.1 

T 

T 

T 

.3 

I.C 

T 

T 
1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.1 

T 

T 
T 

T 

8.6 

T 

SLIPPERY    ROCK    I    SSW 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

*1 

l.O 

1 

2.5 

3 

1.0 

I 

MAYNESBURC    1    E 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.9 

T 

T 
T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

.7 

1 

*        *        « 

.NORTHWEST    PLATEAU      10 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

I.* 

T 

2 

.9 
T 

T 
1 

T 

T 
T 

4.0 

1 

T 
4 

T 
2 

5.0 
2 

1.6 

5 

1.9 
8 

T 
9 

T 

e 

T 

T 
5 

T 
3 

1.0 

4 

3 

T 
3 

2.0 

4 

T 
5 

1.3 
5 

BRADFORD   «   W   RES 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

1.5 

1 

1.0 

2 

3.0 

2 

2.0 

T 

T 
T 

4.0 

2.5 

6 

.2 

4 

4.T 

e 

2.0 
6 

9.5 

11 

1.2 

10 

9 

7 

1.4 

6 

5 

.4 
5 

5 

4 

5.5 

9 

2.0 
9 

1.8 
10 

CORRY 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

6.9 

6 

1.5 
5 

.9 

* 

2.9 
2 

1.0 
1 

3.0 

3 

3.5 

4 

.5 

3 

5.S 

1 

3.0 
6 

3.0 

7 

1.0 
6 

6 

.9 
3 

3.0 

S 

3 

.5 

2 

T 

1.0 

1 

19.0 
16 

3.0 
12 

2.0 
12 

DU   BOIS    FAA    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GND 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

.2 

T 

2.9 

T 

T 
3 

T 
3 

3.C 

3.3 
5 

.9 

4 

.3 

4 

3 

T 
1 

T 
T 

.3 

T 

1.8 
2 

1 

T 
T 

.9 

T 

T 
1 

9.0 

T 

ERIE    MB    AIRPORT 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 
WTR    EOUIV 

l.i 

12.! 

.1 

4.« 

l.e 

1.3 

10 

1.7 

T 

9 

1.3 

6 
1.0 

1 

T 

T 

.< 

8.T 

1 

5 
.6 

T 
4 

1.5 

T 

T 
T 

.3 

T 

T 

3.4    1.1 

3 

.2 

.5 

3 
.2 

.2 

2 
.2 

SALETON 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

1.0 

1 

1.0 
1 

T 

T 

4.0 

2 

1.0 

1 

i 

2.0 

2 

T 
T 

3.0 
i 

KANE    I    NNE 

SNOWFALL 
SN   ON   GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

5.0 
5 

.5 

3.9 

1        « 

4.0 
B 

1.5 

7 

T      1.0 
6         9 

T 
3 

1.0 
4        4 

2 

2.0|  2.! 
3        ! 

4 

MEADVILLE    1    S 

SNOWFALL 
SN   ON    GNC 

l.i 

1 

l.t 
1 

T 

T 
T 

.1 

l.e 

2 

3.1 

4 

.1 

3 

. 

4.3 

1 

.4 

1 

.3 

1 

.1 

1 

T 

T 

1.0 
1 

.2 

T 

T 
T 

6.4    I.* 
6        i 

.2 

2 

TIONESTA    2    SE    DAM 

SNOWFALL 
SN   ON   GNC 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

1 

4t0 

4 

T 

T 

2.0 
1       i 

1.0 

1 

2.0      T 

2|        1 

T 

T 
T 

T 
T 

l.e 

1 

T 

T 

T 
T 

T 
1 

1 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Of  Month 

station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE   CO   FIELD   RSCH   LAB 

B         INCHES 

MAX 
MIN 

52 

SO 

53 
52 

52 

51 

52 

48 

48 
45 

45 
44 

44 
43 

43 
42 

42 

40 

41 
39 

44 
41 

44 
42 

42 
39 

42 
41 

41 
40 

40 
39 

39 
38 

39 
38 

38 
37 

38 
37 

37 
36 

38 

36 

38 
38 

38 
37 

38 
37 

39 
38 

39 
36 

38 

37 

37 
37 

37 
36 

41.9 
40.5 

STATE    COLLEGE    2 

2         INCHES 

MAX 
MIN 

92 
47 

51 
49 

52 

47 

49 
44 

44 

40 

41 
36 

41 
36 

40 
36 

41 
36 

47 
40 

49 

44 

51 

47 

47 

41 

41 
38 

40 
34 

34 
33 

36 
33 

40 
36 

38 
36 

37 
34 

37 
34 

39 
36 

39 
36 

40 
35 

39 
37 

41 
36 

39 
35 

35 
33 

33 
32 

32 

32 

41.9 
37.8 

4         INCHES 

MAX 
MIN 

51 
47 

51 

SO 

51 
47 

50 
46 

46 
41 

41 
38 

40 
37 

40 
37 

41 
37 

46 
40 

49 

44 

50 
47 

47 
42 

42 
39 

40 
35 

35 
34 

37 
34 

40 
37 

39 

37 

37 
35 

37 
35 

39 
37 

40 
37 

40 
36 

39 

37 

40 
37 

39 
36 

36 
33 

33 
33 

33 
33 

41.6 
38.6 

8         INCHES 

MAX 
MIN 

50 
48 

51 
50 

51 

49 

50 
48 

48 
44 

44 
42 

42 
40 

42 

40 

42 
39 

46 
42 

48 
45 

50 
47 

48 
44 

44 
42 

42 
39 

39 
37 

38 
37 

40 
38 

40 
39 

39 

37 

39 
37 

40 
38 

40 
39 

40 
38 

40 
39 

41 
38 

39 
38 

38 
36 

36 

35 

35 
35 

42.7 
40.7 

12         INCHES 

MAX 
MIN 

50 
49 

61 
50 

51 

50 

51 
50 

50 
47 

47 
45 

45 

43 

43 
43 

43 
42 

46 
43 

48 
46 

49 
47 

49 
46 

46 
44 

44 
42 

42 
40 

40 
40 

42 
40 

41 
41 

41 
40 

40 
39 

40 
40 

41 
41 

41 
40 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
38 

38 
37 

37                43.9 
37                42.7 

16         INCHES 

MAX 
MIN 

50 
49 

51 

50 

52 
51 

51 
51 

51 
49 

49 
46 

46 
45 

45 
44 

45 
44 

46 

44 

48 
46 

49 
47 

49 
47 

47 
46 

46 

44 

44 
42 

42 

42 

43 
41 

42 
42 

42 
41 

42 
41 

41 
41 

42 
41 

42 
41 

42 
41 

42 

41 

42 

41 

41 
40 

40 
39 

39               45.0 
38                43.8 

20         INCHES 

MAX 
MIN 

50 
50 

51 
50 

52 
51 

52 

51 

51 

50 

50 
48 

48 
46 

46 
45 

46 

45 

47 
45 

48 
47 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

47 
45 

45 
04 

44 
43 

44 
43 

43 
43 

43 
42 

42 

42 

42 
42 

43 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 
42 

42 

41 

41 
40 

40 
39 

45.7 
44.8 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 


LANDISVILLE  2  NW 


MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT    SOIL  TYPEi   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 

AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION!   TAYLOR  RECORDING  THER»«)MSTER. 

-  SLOPE  OF  SROUNDi   GENTLE  SLOPE  TO  THE  WEST.   SOIL  TYPEi   DUFFIELD  CLAY  LOAM.   GROUND  COVERi   PERMANENT  BLUEGRASS  SOD 
WHICH  IS  KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  2  INCHES.   INSTRUMENTATION!   WESTON  ELECTRIC  SOIL  THERMOMETER. 


STATE  COLLEGE  2         -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

JLSpE  OF  GROUND!   GENTLE  SLOPE  TO  THE  SOUTHEAST.   SOIL  TYPE.   HAGERSTOWN  SILT  LOAM.   GROUND  COVER,   KENTUCKY  BLUEGRASS 

KEPT  CLIPPED  TO  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  1/2  AND  3  INCHES.   INSTRUMENTATION,   COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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i 


■K.^'VX^  V,^i 


itftflhVniiT"^"^""^" 


STATION  INDEX 


STATION 


COUNTY 


*^N(TOMIA   COCK    S 

AkLCNtlMN    KB   tf 
I  AkIOOHA   >  m 
I  ALVIN   R    eu^H   OAN 

AKLLO  2   M 

Aliei1DT»Vli.LC 

AUSTIN 

AUSTlNdilRu   J    M 

UAI.CKS10«N     )    MttH 


0tAR    &AP 
I  StAVEK    FALLS 
tEAVeftTOWN 
aCCHTCLSVlLLC   2   NC 

acLLeroNTE  a  s 

BERNC 

BERNICK 

BCTHLCHCM 

6tTHLEM£M    LEMIOM    UNIV 

BLAlN 

KLAlRSVULt.    b    €Hl 

BLAKESLEE   CORNERS 

eCOSERviULE    1    H 

eoSHCLL    1    SM 

8RADD0CIL   LOCK    2 

aRAOFOOO  FAA  AIRPORT 
(  BRAOPORO  CENTRAL  FS 
I  SRAOFORO   4   M   RES 

BREE2EW000 

BR00K.V1LLE    SEMACE   PL> 

BRUCETON   1    $ 
BUCK.STOWN    1   SE 

'  BUFFALO  MILLS 
bi>l<&ETI&IO«N   2   ■ 
dURNT    wABINS    2    ni. 


*RLISL£ 

AHROLLTOWM  2  SS£ 
CARTER  CAMP  2  M 

LDAR  RUN 
CKADOS  FORD 
CHA>*eERsauRG  1  ESE 
CHARlEROI 
CKARLEROl  LOCK  n 
CLARENCE 
CLARION  3  SH 
CLAUSSVILLE 

CLAYSVILLE  3  ■ 
CLEARFIELD 
CLERMONT 
CLERMONT  4  NH 
COATESVILLE  1  SH 
CONFLUENCE  1  SW  0AM 
CONFLUENCE  1  NM 
COhNEAUTVlLLE 
CONNELLSVILLE 
CONNELLSVILLE  NO  2 

CONSHOHOCKEN 

cooicsauRG 

CORAOPOLIS  SEVILLE  |: 
CORRT 

COUOERSPORT  i   MM 
COUDERSPORT  6  E 
COVINGTON  2  «SW 
CREEKS  IDE 
CRES50N  1  SE 


DERBY 

OEVAuLT  1  w 

DINGMANS  FERRY 

DIXON 

DONEGAL 

DONORA 

DOYLESTOWN 

=■7  WOOD 
DU  QOIS  FAA  All 
DU  BOIS  7  E 


DUSHORE  2  SSW 
EAGLES  MERE 
EAST  BRADY 

EBENSBURG  SEMAGE  PL. 
EMPORIUM  I   N 
ENGLISH  CENTER 
EPhHATA 
EQUINUNK  2  MNW 

£  CO  FIELD  RsCm  lAI 

ERIE  WB  AIRPORT 
EVERETT  1  SW 
FARRELL  SHARON 

D  CITY  *  S  DAM 
FRANCIS  E  HALTER  DAM 
FRANKLIN 
FREELANO 


TTYSeuRG 
GETTYSBURG  1  S 
GLENCOE 

GLEN  HA2EL  2  NE  0' 
GLENHOORE 
GLEN  ROCK. 
GLENWILLARO  DASH  I 
GOULDSBORO 
GRATERFORD 
GRAIERFORO  1  E 

GREENSBORO  LOCK  7 
GREENSauRG  2  £ 
GREENVILLE 
HANOVER 

HARRISBURG  MB  AP 
HAWLEY 

HAyLEY  1  S  DAM 

HOLLIOAYSBURG 

LLISTERVILLE 

lthood 

HOME 

HONESDALE    <•    NW 
MONESDALE    i    NNW 

ey  brook  1  V 

HOP    bottom    2    SE 

HUNTINGDON 

HUNTSOALE 


JAMESTOMN  2  NW 
JERSEY  SHORE 
UOHNSTOHN 
JOHNSTOWN  2 
KANE  1  NNE 
KARThAUS 
KEGG 

KITTANNING  LOCK 
KRESGEVILLE  3  1 
LAKE  MINISINK 


low 
I  o«a2 


062' 


Q^   NORIHUNBLAND 

0«  BEAVER 

0»  SNYOtR 

OX   BERKS 
|>^^>  07)  CENIRt 

Oil  BERKS 

Oi  COLUMBIA 

02  NORlHAMPION 
;  OM*  02  NORTHAMPTON 
I  OTZV  0>  PERRY 

'  0736,  0»;  INDIANA 
'  0Ift3{  Oli'  MONROt 
I  076>  0^  CUMBERLAND 
i  092i'  0*  SOMESatl 

Oe»l  0»  ALLEGHENY 
;  OSfrS|  1^  NC  KEAN 
i  0S67'  10|'  MC  KEAN 
i  OS»(l'  10  MC  KEAN 
090)j  OS  BLDFORD 
100*  10  JEFFERSON 

iOJ3  0*  ALLEGHENY 
1073]  09  SOMERSET 
1067  oa  BEDFORD 
llOi  09  MAShIN&TON 
111^  oa  HUNTINGDON 
I  1133  09  SUTLER 
'  113«  0*   BUTLER 
'  12031  0^   LYCOMING 
121*  06s  BRAOFORO 
123*  O*  CUMBLKLANO 

1262;  IJ  POireR 
1301  0*  LYCOMING 
13*2  031  DELAWARE 
i3S*  0*  FRANKLIN 
1372.  J9|  WASHINGTON 
1)77  0«  HESTMURELANU 
I  1*B0|  071  CENTRE 
I  l*Sdj  10  CLARION 


0*  WASHINGTON 
OT  CLEARFIELD 
10  HC  KEAN 
10,  MC  KEAN 
03l  CM£5I£R 

lOl  CRAWFORD 
09|  FAYETTE 


17371  03  MONTGOMERY 
i7*9|  10^  CLARION 
17731  09   ALLEGHENY 
1790  10  ERIE 
1806  laj  POTTER 


;  06i  TIOGA 
.  091  INDIAN- 
■  08;  CAM6fiH 

]  05;  MONTOUI 


;  201 


.  21081  091  WESTMORELAND 
■   211&   OJj   CHESTER 

21601   01    PIKE 
:   2171,   06    WYOMING 
,   21831  09    WESTMORELAND 
I   21901  09    WASHINGTON 
I   2221;  03    BUCKS 
I   22451  07    CAMERON 


■60|   101  JEFi 
■65|  07!  CLEAl 

08;  CAMBRJi 
06i  SULLIVj 
061  SULLIV) 
lOi  CLAfilOl 
CAMBRIj 


RSON 
FIELD 


3189 
3200 

11 

*218 

0* 

3223 

n* 

3298 

07 

3321 

03 

3331; 

339* 

01 

3*37 

03 
03 

i  3S03 
3515 
3526 
3662 
3699 
3758 


>   GREENE 

)  WESTMORELAND 

)   MERCER 


27  09|  INDIAN) 
WAYNE 


Dll  WATNE 
i>0'»T   J3I  CHESTER 
1.066  061  SUSQUEHANNA 
ltl59  oei  HUNTINGDON 
1.166|  0*;  CUMBERLAND 
■.1901  OSi  BEDFORD 
'•21*  09|  INDIANA 
■•30*  06  TIOGA 


■325  : 


081  BEDFORD 
09  AHMSTROr 
02  CARBON 
4727  01  PIKE 


«0  >l 
*0   St 

«0  )0 
41  21 
«0    )» 

I  »» 

*2  00 
*0    >« 

I    »0 


40    4) 

40  24 
40  51 
40  11 
I  0* 
40  17 
36 
40   20 


40    IS 
40    04 

39  57 

40  23 


41  37 
41  31 
39    52 


40  0* 

41  20 
40    30 


40    20 

40  Oi 

41  13 
41  32 
40  07 
40  10 
40    18 


39  47 

40  IB 

41  2* 

39  *B 
*0  13 
41  29 
41    28 

40  26 

41  23 

39  50 

40  *5 


39    *9 

4|  *0    36 

I    57 


Tt  *t 
IS   1* 

TB   >B 


76  00 
T»  15 
T5  21 
75    22 


78  50 
TB  39 
SO  26 
77    52 


79  22 
eo  22 
79    36 


79  12 
78  3* 
76    37 


75  57 
'79  23 
79    52 

75    08 


77  17 
76  10 
75    16 

79  51 

80  11 

78  23 

80    30 


79  31 
SO  23 
76    59 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 


75 

10 

asQ 

75 

120c 

78 

24 

96( 

75 

20 

1365 

187 

79 

06 

1220 

19 

75 

104C 

70C 

78 

01 

67C 

77 

61 C 

4* 

96C 

79 

07 

1102 

77 

01 

1690 

80 

2S 

1050 

71 

15 

5*1 

1214 

78 

55 

1275 

78 

1750 

78 

07 

960 

78 

1280 

79 

32 

790 

75 

1360 

CITY 


ALU 


BUSH  0AM 
EUGENE  R.  YOUNG 
PA,  STATE  COL.  CIP.STA. 
MRS.  BETTY  H.  MOREAN 
OTTO  0>  dACON 
POH.  CUT  FLOWER  CO* 
CORPS  OP  ENGINEERS 

ROARING  CREEK  MATER  CO. 
HOWARD  R.  KEMP 
GUT  F  RITTER 
MRS.  ELVA  S.  REED 
flOCKVIEW  PRISON  FARM 
FLOYD  M.  TRUMP 
BERWICK  IND  DEV  ASSO  11 
CITY  OF  dETMLEMEM 
LEHIGH  UNI VERSl 


OEP 


MTRS. 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
WALTER  MILDRICK 
MRS.  BESSIE  M.  WILLDERS 
MRS.  EMMA  ^HAULIS 
CORPS  OF  ENGINtCRS 
FED.  AVIATION  AGENC 
BRADFORD  FIRE  DEPT. 
BRADFORD  WATER  OEPT 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
HAY  FORD 

U  S  BUREAU  OF  MINES 
ALVIN  W.  MANGES 
CLIFFORD  C.  ADAMS 


TWI 


PA.  TURNPIKE  COMM. 

CLOSED  6/26/67 
BUTLER  AREA  SEWER  AUTH 
LESLIE  0.  OOMLING 
MRS. MILDRED  SPENCER 
CARROLL  G.  MILLER 

ROBERT  F.  MAURER 
RICHARD  L.  MENKEN 
KATHRYN  I.  KREIGHBAUM 
E.  EARL  TOUCHTON 
CHARLES  A.  BENDER 
WEST  PENN  POWER  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  SUSAN  VERBIISKEY 
PA.  ELECTRIC  CO. 
WILLIAM  J.  DOTIERER 

MFGRS.  L.  +  H.  CO. 
IRA  TAYLOR 

MRS.  TlLLIE  M.  SIMONDS 
MRS.  TILLIE  M.  SIMONDS 

PHILA.  ELECTRIC  CO. 
OF  ENGINEERS 


JOHN 
FREDERICK 


PHILA,  ELECTRIC  CO. 
PA,  OEPT,  FRST.  +  WTR; 
SHENANGO.  INC. 
RICHARD  I.  MOUNTAIN 
CHARLES  F.  FICKINGEH 


■ERD 


^ISS  I 


sCKARD 


DIXIE  I 


TURNPlI 
THOMAS  A.  HOTALEN 
HAROLD  J.  KUSCHEL 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
THEODORE  F.  MAIHUES 
KARL  W  HI  STAND 


HUGAR 


MRS.  0.  L.  WHITE 
ROBERT  J.  OBERT 
FRANCIS  a.  HANLEY 
A,  B.  KEMPEL 
BERNARD  KERCHENSKE 
MRS.  TALLIE  M.  BRITTON 
MILLIAM  SUDERS 
STANLEY  L.  WON  NEIDA 
MRS  DOROTHY  E.  FINCH 
FIELD  RESEARCH  LAB, 

U.S.  WEATHER  BUREAU 

PA,  TURNPIKE  COMM, 
SHARON  STEEL  CORP. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
GREGORY  L,  TOMPKINS 
ANDREW  B.  EVANSHA 
STANLEY  G.  LUSH 
CHESTER  A.  8EEBE 
WILLIAM  H.  CRAIGHEAD 

HUGH  C.  MC  ILHENNY 
GETTYSBURG  NATL  MTY  PK 
JOHN  W,  HARTMAN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  J.  SmRADEB 
MRS.  E.  C.  MC  WILLIAMS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DANA  L.  SHAY 
GEORGE  S  MANN  SR 


CORPS  OF  ENGINEERS 
PA,  DEPT.  HIGHWAYS 
C.  EARL  MILLER 
HANOVER  EVENING  SUN 
U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS.  KATHERINE  BATES 
PA,  POWER  ♦  LIGHT  CO. 
JOHN  M,  RINGLER 
MRS.  CHESTER  PONTOSKY 
PA.  POWER  ♦  LIGHT  CO, 

MRS.  EDNA  M.  BUSH 
GEORGE  C.  WILLIAMS 
WALTER  MASTERS 
S.  H.  KURTZ 
JOSEPH  J.  SANAUSKAS 
JAMES  R.  GlENGER 
METRO  P.  DOROSH 
HAROLD  0.  SHERMAN 
CLYMER  WATER  SVC.  CO. 
ARCHIE  LAIN 

PA.  DEPT.  FRST,  *  WTR5 

JAMES  MERCURY 

JOHNSTOWN  TRIBUNE 

CIT 

VIR 

ROBERT  K  BRADFORD 

PA.  TURNPIKE  COMM. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CITY  OF  BETHLEHEM 

MRS*  IRENE  FOREMAN 


.ILLOT 


LAKEVlLLC  1  NNE 
LANCASTER  2  NE  PMP  STA 
LANCASTER  1    NC  PUT  PL 
LANOISVlLLt  i    NH 
LAUHELTON  al  VILLAGE 
LAWRENCEVILLt 


LEMIGMTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  S  M 

LEMISTOHN 
LOCK  HAVEN 
LOCK  HAVEN  2 
LONG  POND  2  W 
LYNCH 
MADERA 

MAPLE  GLEN 
MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 

MARIENVILLE 

MARION  CENTER  2  SE 

MARTINSBURG  FAA  AP 

HATAMORAS 

MC  CONNELLSBURG 

MC  KEE5P0RT 

MEADOW  RUN  PONDS 

MtAJVlLLE  1  5 

MEDIX  RUN 

MERCER 

MtftCER  MIWAY  SHED 
MERCERSeuRG 
MERWINSBURG 
MEYERSDALE  1  M 
MILAN  1  N 
MILANVILLE 
MILLERSBURG  2  E 
MILLHEIM 
MILLVILLE  2  SW 
MONTGOMERY  L  AND  D 

MONTROSE 


myerstown 
natrona  lock  * 
nEShaminy  falls 
new  castle  1  n 

NEWELL 

NEW  PARK 
NEWPORT 
NEW  STANTON 
NEW  TRIPOLI 
NORRlSTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 


PALMERTON 

PARKER 
PARKER  1  £ 
PAUPACK  2  WNW 
PEN  AfiGYL 

'PHIL  OREXEL  INST  ■ 
PHILADELPHIA  MB  Al 
PHILA.  lOTH  CHESTI 
PHILIPSBURG  FAA  Al 
PMOENIXVILLE  1  E 
PITTSBURGH  wB  AP  , 

'PITTSBURGH  we  CTT 
PITTSFIELD  9  WSW 
PLEASANT  MOUNT  1  1 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
PROMPTON  DAM 
PUNXSUTAWNEY 
PUTNEYVILLE  2  SE  I 


KREAOING  MB  CIT 

RENOVO 

RENOVO  5  S 

RIDGWAY 

ROCHESTER  1  N 
I  RUSHVILLE 


3  i 


SALlr 

SAXTON 
SCANOIA  1  E 
SChENLEY  LOCK  5 
iSCRANTON 
SELLERSVILLE  2  NI 
SHADE  GAP 
SMAMOKIN 
SHEFFIELD  5  w 
shippensburg 
sinnemahoning 


lEW 


SOMERSE 
SOUTH  CANAAN  1 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
STATE  COLLEGE 
STATE  COLLEGE  2 
STILLWATER  DAM 
STOYSTOWN 

STRAUSSTOWN 

SIRONGSTOWN 
STROUDSBURG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSUUEHANNA 
SWEET  VALLEY 
TAMAOUA 

lAKAOUA  *  N  DAM 
nONESTA  2  SE  DAM 


I  TURTLEPOINT  4  NE 

I  TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

UNION  CITY  FILT  plant 

UNIONTOWN 


I  WEST  CHESTER 
I  WEST  CROVE  1  SE 


HATNE 
LANCASTCH 
LANCAiTER 
LANCASTER 


CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 

DELAWARE 

FOREST 

INDIANA 

BLAIR 

PIKE 

FULTON 

ALLEGHENY 

LACKAWANNA 

CRAWFORD 


MONROt 

SOMERSET 

BRADFORD 

WAYNE 

DAUPHIN 

CENTRE 

COLUMBIA 


SUSOUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MIFFLIN 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 

BUCKS 

LAWRENCE 

FAYETTE 

YORK 

PERRY 

WESTMORELAND 

LEHIGH 

MONTGOMERY 

ERIE 

PHILADELPHIA 


SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

MAYNE 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 

ELK 

BEAVER 

SUSOUEHANNA 

WARREN 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 
WARREN 
ARMSTRONG 

LACKAWANNA 

BUCKS 

HUNTINGDON 

NORTHUMBLANL> 

WARREN 

FRANKLIN 

CAMERON 

BUTLER 
MC  KEAN 
SOMERSET 


CENTRE 
CENTRE 
SUSOUEHANNA 
SOMERSET 


ItiOll 


iNR^jE 


JEFFERSON 
NOR  THUMB LAND 
SUSOUEHANNA 
LUZERNE 
SCHUYLKILL 
SCHUYLKILL 
lol  FOREST 


B88S  10  CRAWFORD 
8888  10  CRAWFORD 

'1  MONROE 
■90S'  06|  BRADFORD 
959'  06l  BRADFORD 
989,  09'  INDIANA 
■002:  lOi  MC  KEAN 


09  FAYETTE 

09  WESTHURELANU 
03  BERKS 

10  WARREN 

09  WASHINGTON 

05  NORTHUMBLAND 

09  GREENE 

08  FULTON 

061  TIOGA 

03  CHESTER 

03  CHESTER 


41  2T 
40  01 
40  01 

40  07 
40  >4 

42  00 
40  10 

40  50 

41  41 
41  50 

40  3» 

41  08 
41  08 


*0  53 

40  11 
40  24 
39  49 


40  21 

41  13 
*1  38 


40  13 
40  41 
40  07 
42  12 

40  05 

41  55 
40  23 


40  35 

40  42 

41  35 
40  57 
40  55 

40  26 

41  52 


40  31 

40  12 

41  55 

40  *1 

41  25 
5|  40  23 

40  11 


41  0* 
41  48 

40  01 

41  31 
39  51 

39  52 

40  *8 


41  36 
41  38 

41  11 


60  15 
7  54 
5  26 
'9  02 


80  00 
79  32 

75  27 

76  02 

76  11 
75  20 
79  00 
79  17 
75  20 

77  52 


80  18 
76  07 
79  08 


79  33 

76  15 
79  02 
79  *0 
76  40 
75  20 


52 


76  : 


77  30 

76  52 

77  52 


76  11 
78  55 

75  11 

78  50 

76  48 

75  36 

76  08 
75  59 
75  59 

79  26 


79  33 

75  52 
79  06 
60  14 

76  52 
60  10 
78  05 

77  16 
75  36 


!  OBSraVATION 
TIME  AMD 


6P 

6P 
SA 

VAR 

7A 

7A 

BA 

5P 

5P 

7A 

BA 

8A 

7A 

7A 

7A 

7A 

9^ 

9A 

5P 

5P 

7/ 

Tt 

7/ 

7/ 

71 

7/ 

7i 

BA 

BA 

BA 

BA 

5F 

7P 

7t 

6A 

7A 

7/ 

7* 

6P 

BF 

7A 

7P 

7* 

BA 

9P 
8A 

7A 

7A 

Si 

S» 

BA 

MRk.    GLAbTt    ReiNCKt 
LANCAII4R   HATCR   BUR, 
LANCA8T1R   WATER   tfUR, 
PA.    »TAT(    COLLEGE 
PA.    DCPI.    Of    WELFARE 
MARION    L.    GUILDS 
MARRY    KRALL 
GOODWIN   ^,   DEPRCHN 
LEAHON  M.    BAUMAN 
RUSSELL    LINEMAN 

AMERICAN   vlSCOte   CO. 
HARRIS    M.    BITNER 
HUGH   ft    PARKER 
THOMAS   MCCKES 
CORPS  OF    ENGINEERS 
MRS.    JULIA    J.    SHOFP 
KENNETH   £.   BUSH 
FRANCES    t.    SCHEIBNER 
MRS.     I*    S.    BUCHANAN 
SUN    OIL    CO. 

U    S    FCWEST    SERVICE 
CORPS   OF    ENGINEERS 

FED.    AVIATION    AGENCY 
HARRY    BISLAND 
OAVtO    M    SMIVES    JR 

u  s  steel  corp, 
frank  j,  nocito 
city  of  meadville 
mrs.e.  m.  snyoer 
k.  r,  maxwell 

pa,  dept.  highways 
mrs.  nora  kane 
arthur  a.  smith 
etc  snyoer 
john  macafee 
charles  w.  davis 
russell  sheplct 
nevin  e.  bowersox 
kenneth  leighom 
corps  of  engineers 

ralph  taylor 

pa,  turnpike  comm. 

pa,   turnpike  comm. 

mt.   union  water  works 

oavio  c.  shaw 

mrs. kathleen  mandell 

corps  of  engineers 


>H|LA.  SUB. 
.EWIS 


lTER.  I 


GENERAL  CHEMICAL  CO. 

CLINTON  J.  ALLEN 
MRS.  FRANCES  K.  FRY 
PA.  TURNPIKE  COMM. 
FRED  C.  OSWALD 
BOROUGH  OF  NORRlSTOWN 
ELLSWORTH  WEAVER 

AIRPORT  Guards 

ELMER  T.  MOORE 

SEWAGE  TREATMENT  PLANT 

NEW  JERSEY  ZINC  CO. 


LOUIS    A 

MALARKEY 

JOHN    E. 

LtvERMORE 

41SS    L, 

VETTERLEIN 

>EN    ARG 

L    SEWAGE    TR 

■RANCIS 

K,    DAvIS.    J 

J.S,    ME 

iThER    BUREAU 

>HILA. 

LECTRIC    CO. 

=£0.    AV 

AT  ION    AGENC 

>MILA. 

SUB.    -ATER    C 

U.S.     HEATHER    BUREAU 

MiLLIAM  POLIVKA 

MRS.  ADA  E.  RARtCK 

LLOYD  E.  WELLER 

U  S  CORPS  OF  ENGINEERS 

CARL  E.  ROTOLO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DENNIS  K.  FLOCK 

MRS.  RACHEL  LANGAN 


U.S.  WEATHER  BUREAU 
MRS  HELEN  M.  CHOMA 
PA  DEPT  F0HEST5-WA 
BOROUGH  OF  RlDGwAY 
DEOUESNE  LIGHT  CO. 
CARL  KOPATZ 
ALEXANDER  RITCHIE 
S.H.  WATER  POWER  CORP, 
MRS  JOHN  W  FLEMING 
MUN.  AUTH.  WSTMRLD.  CI 


ERS 


MRS.  ALVERTA  L.  HOLMES 


MRS. 


RTlE  MINERl 


CORPS  OF  ENGINEER 
U.S.  POST  OFFICE 
SELLERSvIllE  wAlt^ 
MRS.  HELEN  H.  PYLI 

ROARING  CREEK  MATER  CO, 
WILBUR  R.  NORDIN 
SHIPPENSBURG  ST  TCh  COL 
MRS.  FRANCES  CALDWELL 

CHARLES  F.  BARNES 
PA,  DEPT.  HIGHWAYS 
HOWARD  G.  PECK 
EUGENE  H.  COOK 
PA.  DEPT.  OF  HEALTH 
P.  H.  GLATFELTER  CO. 


PA.  STJ 


NIVERSITY 
NIVERSIT 


JACOB  KLAhR 
HARRY  F.  BENNETT 
HARRY  R.  COULTER 
HARRY  M  TRAVIS 
JOHN  W.  NEWMAN 
MRS.  LAURA  A,  BENSON 
MRS.  ELIZABETH  COSSLETT 
RONALD  YURCHAK 
PANTHER  VALLEY  WTR,  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 

PA,  ELECTRIC  CO. 
CITY  OF  IITUSVILLE 
MRS*  JULIA  GRADY 
LEVERN  ROOT 
EUGENE  HARTSOCK 
MRS.  MARY  E.  WEIMER 
ROBERT  D.  STRAIT 
FREDERICK  L.  FRIDAY 
HAROLD  M.  HAMMOND 
HM,  W.  MARSTELLER 

UNITED  ENG.  -»  FNDRY.CO. 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
GILBERT  H,  REIER 
PA.  DEPT.  HIGHWAYS 


>F  WAYNESBURG 
JAMES  L-  OE  SHONG 
GEORGE  fl.  HAMMOND 
DAILY  LOCAL  NEWS 

CONARD-PYLE  CO, 


STATION 


STATION  INDEX 


WEST  HICKORY 
MHITESBURG 

MlLKES-SARRE  4  NE 
W-BARRE- SCRAN TON  WBAP 
WILLIAHSBURC 


WILLIAI 


WB  . 


WOLFSBURG 
YORH  3  SSW  PUMP  STA 
YORK  2  S  FILTER  PLANT 
YORK  HAVEN 


COUNTY 


FOREST 
INDIANA 
LUZERNE 

LUZERNE 


BEOFORD 

YORK 

YORK 


*0  03 

39  55 

.51  39  56 

15  »0  07 


79  25 

79  24 
75  5i 


OBSEBVATION 

TIME  AND 

TABLES 


MRS>  HELEN  F.  KINNEAR 
HRS.TALMAGE  MILLER 
NICHOLAS  H.  SOUCHIK 
U.S.  HEATHER  BUREAU 
ROBERT  GUNNETI 

U.S.  weaIher  bureau 

WALTER  C.  RJCE 

[  COMPANY 
I  COMPANY 
AN  LQISON  CO, 


YORK    I 


STATION 


YOUNCSVILLE 
ZERBEY  AIRPORT 
HON  GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 

CLOSED  STATIONS 

BUTLER  5  WNM 


OBSERVATION 

TIME  AND 

TABLES 

T 


OBSERVER 


I    WARREN 

I    SCHUYLKILL 
;    SCHUYLKILL 


79  19 
76  23 
76    13 


ilLLIAM    CARLETT 
I  NO   COAL    AWIAT 
JAMES    D    TETER 
LESLIE    HOWATT 


CLOSED    6/26/1 


I      DRAINAGE  CODE; 


REFERENCE       NOTES 


renardlM  th«  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  BnvlroMeotal  Science  Servlcee  Adialnlstratloi 
,  Airport  Station,  Harrlsburg  State  Airport,  How  CUBberland,  Pennsylvania  17070,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Ad. 
.Ined    In    "HOURLY   PBECIPITATIOff   DATA   PENNSYLVANIA". 


3I0HAL  UNITS:      Unless   < 


nt    in  mll< 
table  directions 

OBSERVATrON   TIME 


bulletin  are:  Temperature  In  'F,  precipli 
e  departures  of  average  dally  temperatures 
e   vector   sum  of   wind   directions    and   speeds 


The   Station 
iw  on   ground    ti 

lasured   in    the 


the 


shows  observation  < 
Snowfall  and  Snow  • 
7: 00  a.m.,  E.S.T. 
"Snowfall    and   Snow 


tandard   time. 


I"    table. 


loDB  on  daylli 

For    these 
"Evaporation 


WATER  EQUIVALENT  ' 
obtaining  measurei 
tn  the  snowpack  m; 


"Evaporation   i 
are   taken    froi 


Entries   of   ! 


all    ! 


\  tbe 


Ground" 
type  pan  of 


a"   table,    tt 


■  Snowf a 1 1 


'ound"    table 


"Seasonal   Snowfall" 


NORMALS  for  all  stations  are  ell 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publl 
STATION  NAMES:      Figures   and   lett 


al    I 


;al   standard  normals   based  on   the   period    1931-1960. 

ecame  effective  with  data   for   September   1956. 

wing   the  station  name,    such    as   12   SSH,    Indicate  distance  In  miles  and  direction  from  the  post    ■ 

lowfall    and  heating  degree  days    for   tbe   12  months  ending  with    tbe  preceding  JOne  data  will   be  c 


DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  ca 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  preclpi 
IN  THE   DATA   TABLES   THE   SYMBOLS    AKP 


rled  only   1 


I   June   and   December 


ull< 


of   this  public. 


WHEN   USED    IMDIC 


cord  in 


"Supplemental  Data"    table.    "Dally    I 


;   THE   FOLLOWING: 
iclpltatlon"    table. 


the 


Cllmatologlcal  Data"  tab 
■Her  date  or  dates. 
>ne  minute  wlndspeed.   Th 
t  following  measurement, 


+  And  also  on  an  e: 

+4  Bluest  observed 

*  Amount  included 

//  Gage  Is  equipped  with  a  windshl< 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

D  Water  equivalent  of  snowfall  wh 


"Dall;  Temperature" 


equipped  with  i 
I  unknown. 


>ld. 


'   partly  estimated, 


H     One  < 


dally   re. 


p   days 


islng   a  ratio  of   1    Inch   water  equivalent    to  every   10   Inches  of   new  snowfall 

[tered,    less   than  10  days   record   Is  missing.      See  "Dally  Temperature"    table 
m,    have   been  adjusted   to  represent   the  value  for  a  full  month. 


•rdlng  gage. 


1  but  may  vary   slightly    fr- 


I  be   published    la 


I  Data.) 


T     Trace,    an   amount    too  small   to 

V      Includes   total    for   previous  m< 

IK  THE  STATION   INDEX  THE  SYMBOLS   AND 

AB     This   entry    In  time  of   observal 


WHEN  U3SP   IHDICATE  THE  FOLLOWIMC: 
unn   Id   Station   Index  means   after  r: 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purpos. 
bulletin?  If  dally  amounts  are  published  in  "Cllmatologlcal  Data"  bulletin  they  are  from  i 
reference    'B'.      Such    amounts  nay   differ    from  amounts   published    from  tbe   recording  gage    In   1 


G  "Soil  Temperature"    table 

H  "Snowfall    and   Snow  on  Gr 

J  "Supplemental   Data"   tabl 

SS  This  entry  In  time 

VAR  This   entry    In   time   of   obsei 


Onlsaion  of   dal 


column  in 

Stat 

on 

Index 

column   In 

Statlt 

b 

Index  n 

in  a  shel 

ter   1 

>ca 

ilding 

Stations   appearing   in   tt 

General    weather   condltl< 
and    STORM   DATA,     all    of    i 

Information  concerning   i 


for   which   data   are  not    Hi 
each  month    are   des< 


feet    above   i 


,   tbe  tables,    were  i 


and    are  published   later   in   the    "Bourly  Precipitation  1 
eparate  non-recording  gage,    except   wbore   Indicated  by 
"Hourly   Precipitation  Data"    bulletin. 


'erence  Indicate! 


I  may  be  obtained   from  the   Superl 
ilstory  of   changes    In   locations. 


evattons,  exposure,  etc . ,  of 
for  regular  Weather  Bureau  s' 
I  the   Superintendent   of 


ons  through  1957  may  I 
lay  be  found  in  the  la' 
he   address   shown   abovi 


>rders   should  1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Temperature 


II 


POCONO  MOUNTAINS    01 

FRANCIS  E  *«LTER  DAM 

FREELAND 

HAWLEY 

MATAHORAS 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOJNT  I  W 
SCRANTON 
STROUOSBURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYMANNA 

N-BARRE-SCRANTON  WBAP 

DIVISION 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALHERTON 
PORT  CLINTON 
2ERBEY  AIRPORT 
ZION   &ROVE 

DIVISION 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

C0ATE5VILLE  1  SW 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
GEORGE  SCHOOL 
6RATERF0RD  1  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  5W 

MARCUS   HOOIC 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 
PHOENIXVILLE  I  E 
OUAKERTOWN 
READING  WB  CITY 
WEST  CHESTER 


WEST  GROVE  1  SE 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

AHENOTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERS6URG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  wB  AP 

MERCERSBURG 

5HIPPENSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

DIVISION 


MIDDLE  SUSaUEHANNA  05 

BERWICK 
fy   ENGLISH  CENTER 
JS-  LAURELTON  ST  VILLAGE 
■~  LEWISTOWN 
£^  MILLVILLE  2  SW 

~   NEWPORT 

5UNBURY 
'■-.'   WILLIAMSPORT  WB  AP 


36.2 
39.5 

'•o.e 

36.8 

35. ly 

39.7 

41.2 

37.5 

35.9 

38.5 


40.3 
40.8 
41.5 


M 
22.5 
19.0 
24.0 
14.7 

17. 8M 
23.5 
23.9 
23.1 


24.9 
25.7 
19. 3M 
23.1 
19.8 


43. B 
41.5 


42.8 

42.9 
44.6 
42.0 
41.4 
45,5 

42.4 
42.4 
45.0 
46.5 


46.2 

I   46, 4M 
44.1 


I   43.7^' 


42.2 
41.6 
41.6 
42.2 
43.5 

44.0 
42.1 
43.5 
41.9 


41.1 
39. 7N 
40.5 
42.0 
38.9 

41.3 
41.71' 


M 
29.4 
29.3 
32.3 

25.8 

26. 5M 

31 


27.6 
24.6 


28.4 
27.0 


31.9 

24.6 
28,0 
29.5 
33.3 

31.9 

34.6 
26. 6M 
26.5 


24.5 
26.6 

27.1 
27.4 
24.1 
26.9 
25.4 


23.5 
22.11 
23.0 
25.4 
21.9 

24.8 
24. 3M 
25.6 


32.6 

33.3 
30. 4M 
29.0 
29.5 

31.0 


33.4 
35.0 
34.4 
33.6 

35.7 
35.9 
32.5 
33.1 
38.7 

33.5 

35.2 
37.3 
39.9 
38.5 

40.4 
36. 6M 
35.3 
37.2 


35. 4M 
36.8 


33.7 
34.1 


35.6 

34.8 
33,8 


32.3 

30.  9M 
31 


33,1 
33. OM 
33.5 


2.0 
1.0 


2.2 

3.4 


60  13 
13 
58 


60  13 
62  14 
19. 

59|  19. 


1097 
1099 
1005 
1208 

1187 
1028 
99  f 
1065 
1131 

1U23 


1000 
976 
1055 
1106 
1091 


932 
975 
922 
942 
966 

901 
695 
1001 
981 
609 

972 
916 
653 
770 
61 

756 

8ro 

915 
656 


30, 

962 

30 

952 

2 

932 

30. 

973 

2 

919 

2 

9U6 

2 

931 

30 

960 

30, 

940 

2 

924 

1007 
1046 
1U22 
962 
1065 

964 
964 
973 


n 


26 


23 
22 

4{  26 
26 

20 
26 
30 
27 

14 

27 
21 
19 

11 


6|  24 

2 


Precipitation 


3,26 
2.62 
3.25 


3.40 
3.80 


5.13 
4,27 


3 

2.84 


4.41 
6.20 
6.60 


4.55 
2.77 


5.92 
5.66 


5.84 
6.34 
5.00 


6.24 
5.31 


4.73 

3 

4.27 

4.73 

4.66 


4.27 
4.41 
4.22 


2.63 
1.95 

2.89 


4.27 
3.06 
2.71 


1.86 
1.03 
1.38 


1.34 
2.85 


2.02 
1.21 


2.44 
2.89 
1.86 


2.89 
2.16 


1.14 
1.75 
1.71 

1.66 
1.36 
1.54 


1.22 
.14 
.33 


,90  12 

,94  29 

1.12  29 

1.09  29 

.77  29 


.47 
.52 

1.30 
.90 
.66 

.71 


1.30 
1.09 
1.19 


1.76 
1.65 
1.38 
1,22 
1.88 

1.10 
1.22 
1.22 
1,24 
1.60 

1.26 
1.33 
1.37 
1.48 
1.60 


1.50 
1.45 
1.56 


1.16 
.96 
1.10 
1.32 
1.26 

1.15 
1.03 
1.15 
1.22 
1,14 


.97 
.53 

.92 


1.02 
.97 


14.1 
12.7 
12 


e.4 

9.9 


14.0 
15.0 


3.0 

6.0 
2.5 
6.5 
11.5 
4.3 


16.0 

17.5 

13 

16 

13.0 

11 

13.0 
17 

14.6 
8.3 

14.1 


11.5 
6.5 


9.0 
11.1 


10.4 
10.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 
OECEMBEH   1967 


Temperature 


<  S 


Precipitatic 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  M 
CANTON  I  NW 
DIXON 

EAGLES  MERE 
LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 
TOWANDA  I  ESE 
WELLSBORO  3  S 

DIVISION 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  *  S 
DU  BOIS  7  E 
EMPORIUM  I  N 
KARTHAUS 
LOCK  HAVEN 

MADERA 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIDGWAY 

STATE  COLLEGE 

DIVISION 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  0 

ALTOONA  3  M 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 

DIVISION 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  2  SW 
CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  SW  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 

INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 

NEW  STANTON 

PITTSBURGH  WB  AP  2     / 
PITTSBURGH  MB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SALINA  3  W 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

DIVISION 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUDERSPORT  5  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 


38.3 
36.5 
39. 9M 


35.1 
39.9 


38.7 
37.6 
35.5 

39. OM 
<t0.2 

36.9 
35.5 
38.6 
37.6 
3S.1 


38.7 
<>6.1 

*0.3 
'•2.9 


*2.2 

I 

'.0.5 


'.3.9 
39.2 
'.1,6 
'.l.l 
'.6.5 

'•1.3 

'.'..0 
'.3.2 
'.7.5 
^1.2 

'.S.O 
39.7 
'.'..2 
43.3 
'.5.'. 

'.5.'. 
'.2.1 
'.'..U 
39.2 
'.3.'. 

'.0.0 
35.1 
-.7.5 
'.'..2 


33.9 
36.1 
'.0.5 
<.0.3 
36.7 

39.8 
38.5 
3'.. 9 
36.7 


21.2 
23.2 

20. 2M 


20.3 
22.5 
20.7 


23,7 
21.1 
20.1 
21. 5M 
23.2 

20.7 
21.2 
23.9 
20,7 
25.6 


2*. 5 
23,9 
21,'^ 
23, IM 


27,5 

I 

26,8 


25,'. 
26.0 
21,5 
2'.. 5 
22.3 

24.5 

27.2 
23.7 
28.7 
2'^.'. 

2'.. 2 
2'.. 9 
27,8 
26,3 
28,7 

27,*. 
27,5 
29,9 
23.0 
25.2 

2'.. 5 
22,6 
28,7 
22.1 


21,2 
21.1 
22.9 
22.* 
20.6 

2<>.'. 
23.0 
18.5 
23,5 


29.8 
29.9 

30. IM 


27.7 
31.2 
27.8 


31.2 
29. <• 
27,8 
30, 3M 
31,7 

28,8 
28, 't 
31,3 
29,2 
31.8 

30.0 


31.6 

35.0 
30.9 
33, OM 


3'.. 9 

I 

33,7 

33,2 


3'.,7 
32,6 
31,6 
32,8 
3'..<^ 

32,9 
35,6 
33,5 
38.1 
32.8 

33.6 
32.3 
36,0 
3'^.8 
37,1 

36,4 
3'^,S 
37,0 
31,1 
3'^.3 

32.3 
28.9 
38.1 
33.2 

34.1 


27.6 
26.6 
31.7 
31.'. 
28.7 

32,1 

3U,8 
26,7 
30.1 


1,8 
1.7 
2.1 


1,9 
1,3 


2,5 


2.2 


3.0 


'•.1 
3.6 


3.0 
.1 


65 

21 

61 

18 

67 

22 

66 

22 

69 

21 

65 

19 

69 

21 

22 
22 
22 
22 
22 

22« 

21 

21 

19 

21 

22 
22* 
21 
22 


.  6 


1087 
1082 
1078 


1150 
10'>1 
1145 


1041 
1U98 
1145 
IU70 
1UZ4 

1114 
1130 
1U38 
1106 
1021 


1029 
922 

1050 
999 


935 
995 
1029 
992 
945 

98 
906 


992 

967 
1007 
892 
929 
858 

881 
931 
862 
1045 
944 

loiu 

1114 
826 
9  79 


1152 

1121 

1025 

103 

1118 

IU15 
1053 
1181 
10  7 


21 


1.58 
1.79 
3.04 


2, 

1.70 

2.01 


D  3.14 
2.09 
2,36 
2.18 
2.26 

1.62 
2.21 
1.93 
2,83 
2.82 

2.34 


2.82 

D    4.73 
3.11 


3.02 
2.82 

3.30 


D  2.64 
2,69 
2,85 

D  3,30 
2.64 

3.33 

2.25 
2.89 
1.38 
2.59 

2.78 
3.01 
2.27 
2.49 
2.37 

1.09 

2.22 

2.03 

3.1 

1.87 

2.75 
3.18 
2.18 
2.27 

2.51 


1.62 
2.75 
2.70 
D  2,97 
2.49 

1. 
2. 
2.13 
2.97 


.55 

D    1.20 
.67 


,69 
.99 


1.00 
.58 

.77 

.71 
.80 


.87 
.80 
,45 
,66 
.80 

.20 
.48 
.47 
.84 
.71 

.75 
,65 


,22 
,54 
,87 
.85 


.35 

.50 
.34 
.59 


6.0 

8.8 

16,0 


13.5 
7,5 
9,5 


12 

5,0 
13,3 

8,5 
10.0 

10,9 

7.3 

9.4 

11.0 

13.0 


16.0 
17.9 


10.5 

9.8 

13,6 


10,0 

12.1 

9.3 

7.2 

11.0 

16.0 
12.0 


12.0 

11.1 

10.7 

9.0 

4.7 

2.0 


7.9 

6.6 

10.8 

6.5 

9.0 

4.7 
9.7 


7.4 
16.8 
9 


20.5 

11,9 

9 


1 

10 

31 

6 

1 

12 

10 

31* 

8 

29* 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


PtNNSTLVANI* 
OtCEMbER   196T 


CONTINUED 





Tomperaturo 

Precipltotion 

11 

.  f 

X 

No.  o(  Doyt 

■5 

c  I 

5- 

Snow,  SI..I 

No.  of  Doyt 

Slollon 

Max. 

M 

n. 

^ "" 

I 

I 

1 

If 

< 

ll 

a  ^ 

X 

S 

S 

1 

2 

0 

a 

1 

>  > 

si 

li 

b  j 

1 

a  Ik 

s 

o 

1 

1 

15 

• 

i 

o 

o 

S 

EAST    BRAOY 
ERIE    WB    AIRPORT 
FARRELL    SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 

*2.7 
'•O.O 

39.0 

2*. 3 
27.9 
30.6 
23.2 
26.9 

33.5 

3*.0 
37.* 
31.1 
3*. 3 

3.3 
5.2 
1.1 
3.6 

61 
6b 
66 
65 
65 

22 

21 

22* 

22 

21 

3 

13 

11 

3 

8 

30 
27 
27 
27 
27 

969 

955 

850 

1042 

9** 

0 
0 
0 
0 
0 

6 

10 
7 

10 
9 

2* 
22 
18 
25 
20 

0 
0 
0 
0 
0 

2.66 
2.21 
2.«7 
2.93 
2. 03 

-  .40 
.06 
.36 

-  .55 

.88 
.41 
.80 
.73 
.57 

3 
22 

3 
3 
3 

13.3 

5.8 
5.4 

6 

4 

3 
2 

30 

29* 

2* 
31 

5 

6 
6 
8 
7 

i 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

JAMESTOWN    2    NW 

HANE    I    NNE 

MEAOVILLE    1    S 

MERCER 

TIONESTA    2    SE    DAM 

36.6 
3S.1 
34. S 
39.8 
37.8 

22.8 
21.'' 
23.6 
25.6 

20.1 

30.7 
28.3 
31.6 
32.7 
29.0 

2.5 

6* 
55 
6* 
63 
61 

22 

22 

22 

22* 

22 

2 

-  5 
2 
6 

-  1 

27 

27 

28* 

27 

28* 

1058 
1132 
1U28 
992 
11U8 

0 
0 
0 
0 
0 

10 

11 

10 
10 
10 

24 
25 
22 
21 
28 

u 

2 
0 
U 
3 

2.59 
2.*1 
0    2.7* 
2.82 
3.01 

.23 

.03 

.57 
.39 
.53 

.71 
.68 

3 
3 

4 
3 

3 

4.2 

11.5 
9.4 
5.5 
8.5 

2 
6 

5 
2 
4 

31* 
2* 
25 
31* 
31* 

8 
9 
9 
8 

10 

1 

0 

1 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
0 

TITUSVILLE   WATER   WORKS 
WARREN 

37.9 
39.5 

21.1 
2*. 5 

29.5 
32.0 

2.2 

6<> 
59 

22 

21 

-   2 
3 

28* 
27 

109* 
1015 

0 
0 

11 

9 

25 
21 

2 

0 

3.07 
2.06 

-       .97 

.62 

.40 

3 
22 

9.3 

7.4 

6 

4 

31 
31* 

9 
6 

I 

0 

0 
0 

DIVISION 

31.0 

1.9 

2.53 

-       .31 

9.7 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
MONTGOMERY  L  AND  D 


LOWEST  TEMPERATURE 
COUDERSPORT  5  NW 


GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
MAPLE  GLEN 


LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
AUSTIN 


GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
WEST  GROVE  1  SE 


GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
MEYERSDALE  1  W 


GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
MEYERSDALE  1  W 


72 

DATE 

22 

-    13 

DATE 

28* 

6.93D 

.93 

2.20 

DATE 

03 

25,0 

15 

DATE 

31* 

See  Reference  Notes  Following  Stotion  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13       14       15 


19      20      21      22      23      24      25 


POCONO  MOUNTAINS    01 

EQUINUNK  2  WNW 

FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FHEELAND 

GOULOSBORO 

HAWLEY 

HOLLISTERVILLE 

HONESDALE  <•  NW 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LONG  POND  2  W 

MATAM0RA5 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  MNW 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 

5TR0UDSBURG 
SWEET  VALLEV 
TOBYHANNA 
WILKES-8ARRE  <,  NE 
W-BARfiE-5CRANT0N  wBAP 


ALLENTOWN  hB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESGEVILLE  3  W 
LEHIGHTON 

NEW  TRIPOLI 

PAUMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 

TAMAOUA 

TAMAOUA  *  N  0AM 
ZERBET  AIRPORT 
2I0N   GROVE 
ZIDNSVILLE  3  SE 


BECMTELSVILLE  2  NE 

BERNE 

chaods  ford 
coatesville  1  5w 

conshohocken 

DEVAULT  1  w 
DOYLESTOWN 
EPMRATA 
GEIGERTOWN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 
GRATERFORD 
GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOO 

HONEY  BROOK  1  W 

LANCASTER  2  NE  PMP  5TA 
LANDISVILLE  2  NW 
LEBANON  3  Sw 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

MYERSTOW.J 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOWN 

PALM  3  SE 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHOENIXVILLE  i  £ 

OUAKERTOWN 

READING  we  CITY 
STRAUSSTOWN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

YORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   04 

ARENDTSVILLE 
6L0SERV1LLE  I  N 
CARLISLE 

CHAM6ERS8URG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HUNTSDALE 
MERCERSBURG 
NEW  PARK 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

BEAR    GAP 

BEAVERTOWN 
BERWICK 
CAMP    KLINE 
CEDAR    RUN 

DANVILLE 
ENGLISH    CENTER 
JERSEY    SHORE 
LAURELTON    ST    VILLAGE 
LEW15T0WN 


MILLVILLE 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURY 

MAT50NT0WN 


2    SW 


2,99 
3.26 
2.62 


3.91 
3. '•6 
3,54 


.09 

.13 
.09 


.1' 

.53 

.le 

.35 

.03 

.12 

.82 
.60 


5.13 

5.73 
».97 


1.16 

.21 

.89 

.32 

1.20 

T 

l.*3 

1.09 

.70 

.16 

1.01 

.27 

.98 

.14 

.68 

.09 

.88 

.06 

I. '•2 

.21 

.02 
.20 


.95  .«9| 
.68  1.06 
.5«      .30 


1.00      .36      .57 


ITT 


5.92 
5.88 
5.8* 
6.3<> 


1.651 
1.60, 
1.38 


1.22 
1.22 
1.2<. 


1.26 
1.33 

1.24 


1.60 
1.50 
1.10 


1.00    1.20|     .25 


.05 
.56 
1.23 


6.24 
3.91 


•  37 
.36 

.05 


4.73 

.70 

3.4; 

.52 

4.21 

4.7; 

4.66 

.52 

4.76 

.58 

4.27 

5.17 
5.29 
4.55 


2.20 
1.15 


1.10 
1.32 
1.13 

1.15 

.03  1.03 
1.10 
1.09 
1.47 

1.22 

1.25 
1.05 


.18 

.34 

.85 

.03 

10 

.10 

.20 

96 

.40 

.04 

.26 

,301 

.03 

.44 

68 

.33 

.14 

.10 

.31 

.15 

.16 

09 

.91 

.21 

15 

.95 

.14 

.95 

.161 

1.13 

.40 

.02 
.03 
.03 


.62 

.96 
.•1 
.90 
.05 

.99 

l.ll 
.09 
1.3T 

l.Ot 
.01 
.01 
.0> 


.03 

.08 
.05 


DAILY  PRECIPITATION 


ContLnuad 


MILLUMSPORT  WS  *P 


UPPCK  SUSOOfHANNA   06 

AUSTINBURfi  2  N 
CANTON  1  Nh 
C0V1N6T0N  2  HSH 
DIXON 

dushorc  2  ssm 

(aoles  mere 
mop  bottom  2  5e 

LAnRENCEVILLE 
LE  R0> 
MONTROiE 

ORmELL  2  Nb 
RUSHVILLE 
SUSQUEHANNA 
TOHANOA  1  ESC 
TROY 

kELLSBORO  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLCFONTE  »  5 

CLARENCE 
CLEARFIELD 
OU  BOIS  T  E 
EMPORIUM  I  N 

GLEN  MA2EL  2    NE  0*M 

KARTHAJS 

:.OCli,  HAVEN 

MADERA 

MAmAFFET 

MED  IX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSBURG  PAA  AP 

RENOVO 

RIDGtiAY 


ALTOONA  3  N 
BREEZEwOOD 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABUS  2  NE 
CARROLLTCWN  2  5SE 

CRE5S0N  I  5E 
EBEnSBURG  SEWAGE  PL. 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 
HYNOMAN 

jOMNSTOhN 

K.EGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

MC  CONNELLSBURG 

SAXTON 

TYRONE  *  NE  BALD  EAGLE 

MILLIAMSBURG 

kOLFSBURG 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 

ACMETONU  LOCK  3 
BAKERSTOMN  3  WNW 
BEAVER  FALLS 
BLAtRSVlLLE  b    ENE 
BOSMELL  1  SM 

8RA000CK  LOCK.  2 
BRUCETON  I  S 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  2  SW 
CHARLEROI  LOCK  *r 

CLAYSVILLE  3  W 
CONFLUENCE  I  SW  DAM 
CONFLUENCE  1  NW 

CONNELLSVILLE 
CORAOPOLIS  NEVILLE  IS 

CREEKSIDE 

DERRY 

DONEGAL 

DONOR A 

FORD  CITY  *  S  DAM 

GLENWILLARO  DASH  DAM 
GREENSBORO  LOCK  7 
INDIANA  3  SE 
KITTANMNG  LOCK  7 
MARION  CENTER  2  SE 

MC  KEESPORT 
MEYERSDALE  1  W 

MONTGOMERY  L  AND  0 
NATRONA  LOCK  fc 

NEW  CASTLE  1  N 

NEWELL 

NEW  STANTON 

PARKER 

PITTSBURGH  WB  AP  2     / 

PITTSBURGH  WB  CITY 

PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 
SAGAMORE  I  S 
SALINA  3  W 
SCHENLEY  LOCK  5 
SLIPPERY  ROCK  I  SSW 

SOMERSET  FAlRVlEw  ST 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
VANOERGRIFT 
MATNESBURG  1  E 

WHITE5BURG 


2.*l 
l.TO 
U69 


Day  of  Munih 
13  I  U  I  15 


16      17       IB 


2.*9 
2.27 

2.2l| 
1.93 


3.26 
2.70 
3.07 
3.22 


2.B5 
3,30) 


T 

T 

.?» 

.41 

.171   , 

01 

.03 

.06 

.03 

.43 

.17, 

02 

.02 

.05 

.05 
.0? 

.07 

7 

.40 
7     .35 

.141 
.051 

07 

.30 

.05 

.05 

.02 

.30 

.ie| 

T 

.03 

.04 

.2? 

.101 

05 

.02 

.0> 

.31 

.ul 

03 

.0> 

.02 

.02 

.30 

.21. 

T 

T 

.09 

.071 

04 

.06 

.02 

.12 

.40 

.lOi 

.03 

.01 

7 

.27 

.191 

01 

.01 

.07 

.34 

.171 

02 

.01 

.o« 

7 

.55   .15 

.03, 

.06 

T 

T 

.24 

.16| 

T 

T 

.04 

.20 

7 

.39 

.12! 

01 

.03 

.02 

.03 

7 

.43 

.ul 

02 

.03 

T 

.02 

.30 

.47 

.23| 

.61       .03 

.36      .13 

.67      .04 


.06 

.09 

.53 

.22 

.15 

.40 

.65 

.17 

.05 

.10 

.05 

.06 

1.09 

.49 

.06 

.05 

.51 

.02 

.01 

7 

.25 

.27 

.05 

.06 

,06 

.42 

.16 

.01 

.19 

.25 

.92 

.80 

.ao 

.07 

.20 

.03 

1.01 

.20 

.04 

19      20      21 


.75       .27       ,06 


.77      ,2l|      .02 


.04 

.03 

.06 

.01 

.06 

.13 

.01 

.03 

7 

.04 
.02 

.03 

.05 

.27 

.15 

.01 

,13 

.09 

.18      .07 

.19 

.36 


89 

38 

7 

59 

.24 

24 

.32 

80 

.41 

,78 

.30 

,92 

.29 

,01 

.36 

7 

.71 

7 

.10 

.57 

.10 

.02 

.75 

.02 

.50 

.01 

,02 

.58 

.02 

.87 

.01 

,13 
,09 

,09 


.12 
.12 
.08 


.37 

.09 

7 

.01 

.49 

.oe 

.07 

.05 

.05 

.10 

- 

- 

- 

.20 

.25 

7 

7 

.08 

7 

.06 

.01 

.20 

.18 

.33 

.12 

,2Z 

.23 

.19 

' 

.04 

.22 

.04 

.07 

.33       .06      .04       .03      .01 


22  I  23   I  24   I  25  I  26  i  27 


.09      .02      T 


.18 

,03 
.20 
.23 

.13 


0^      .08 
051      .05 


3 

IS 

.27 

2 

49 

.39 

1 

87 

? 

66 

.30 

2 

75 

.40 

2 

90 

.32 

3 

IB 

.37 

2 

18 

.05      7 

.14      T 
.40      .01 


.02 
.02 


,07 
,02 
.02 


,05 

.05 

.95 

.01 

>  .3001 

.20 

.16 

T 

.08 

.25 

.21 

.04I  ,06 

.56 

.1? 

.01 

.13 

.91 

.01 

.01 

.03 

.02 

.04  1 

.08 

.20 

.02 

.14 

.95 

.05 

.01  1 

.01 

.02 

T 

.99 

.02 

0    .200    .20 


.09      .37      ,02 


DAILY  PRECIPITATION 


PENNSYLVANIA 

Continued 

DECEMBER 

1967 

Station 

TO 

Day 

of  Month 

o 

e2 

1         2 

3 

4         5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14   1   15 

16   1 

17 

18 

19      20 

21 

22 

23 

24 

25 

26   1 

27 

28  1 

29    1  30 

31 

NORTHWEST    PLATEAU      10 

AUSTIN 

.93 

,101 

.08 

.03 

.16 

.44 

•  12 

• 

BARNES 

1.78 

.05 

,20 

.04 

T 

,02 

.04 

.03 

7 

.15 

.10 

.02 

.03 

.03 

.10 

.10 

•  20 

,04 

.03 

•  05 

.10 

.04 

.20 

•  16 

•  09    . 

BRADFORD    FAA    AIRPORT 

1.62 

.06      .22! 

7 

,02 

7 

7 

.21 

.19 

.14 

7 

7 

,01 

7 

.11 

7 

•  09 

,08 

7 

•  06 

.07 

7 

•  21 

•  01      7 

.14    , 

BRADFORD    CENTRAL    FS 

2.<>6 

.12 

.55! 

.04 

.03 

,05 

.04 

7 

.10 

.20 

.04 

,02 

7 

•  40 

.10 

.23 

.13 

.17 

.25 

.03 

•  06 

,07 

.03    , 

BRADFORD    <•    W    RES 

2.75 

,45| 

.02 

,08 

.09 

.08 

.35 

.07 

,01 

,05 

•  54 

.33 

•  09 

•  02 

•  06 

.27 

7 

•  12 

,07 

.09    . 

BROOKVILLE    SEWAGE    PL. 

2.70 

.38 

,87 

T 

,06 

7 

.25 

,02 

7 

7 

•  06 

.11 

7 

,25 

7 

•  01 

7 

.34 

.08 

•  27 

7 

CARTER    CAMP    2    W 

1.79 

•  20 

,35 

.38 

.24 

7 

•  12 

7 

.14 

7 

7 

7 

.24 

7 

•  12 

T        • 

CLARION    3    SW 

)    2.97 

.21 

,85 

0    .10 

.19 

.18 

.25 

.23 

•  13 

.30 

,30 

7 

•  02 

.09 

•  16 

T        • 

CLERMONT    *•    NW 

2.49 

.14 

,46 

.04 

T 

.03 

.19 

.02 

.21 

.30 

.03 

•  03 

7 

.12 

.10 

.23 

,04 

.07 

.27 

7 

•  04 

•  13 

•  04   • 

CONNEAUTVILLE 

1.99 

.09 

,35 

7            .04 

.02 

.09 

T 

.03 

7 

.12 

.09 

7 

7          7 

7 

7 

.22 

.03 

T 

.34 

,04 

7 

•  07 

•  30 

.03 

.12 

7           7 

.01    . 

COOKSBURG 
CORRY 

COUDERSPORT    5    NW 

3.46 

.22 

.94      T 

.10 

.15 

.28 

.27 

7 

7 

.25 

.20      7 

7 

.34 

• 

.96 

.05 

.12 

7        • 

2.60 

,27 

.13 

.08 

.04 

.05 

.15 

,12 

.04 

,02 

,07 

.31 

.05 

.50 

,16 

.02 

.11 

.32 

.03 

.06 

•  03 

•  02   . 

2.13 

.16 

,24 

.02 

.01 

.22 

7 

T 

.34 

.14 

,04 

7            ,01 

,02 

.03 

.14 

.05 

.13 

,02 

.05 

7 

.22 

7 

.03 

•  24 

•  02    • 

COUDERSPORT    6    E 

2.41 

.40 

,36 

T 

.21 

T 

7 

.31 

,02 

.05 

.17 

.05 

.18 

.10 

•  11 

.02 

7 

•  43 

7         • 

DU    B0I5    FAA    AIRPORT 

2.97 

.15       .59 

T 

.01 

7 

.16 

.06 

.01 

7 

.03 

7 

.33 

.02 

.35 

.01 

.01 

.45 

.03 

.39 

•  08 

•  29    . 

EAST    BRADY 

2.66 

.38       .98 

.05 

.04 

.07 

.04 

.55 

.17 

•06      ^40 

.02    . 

ERIE    WB    AIRPORT 

2.21 

.02       .22 

.07 

.02 

7 

.05 

.08 

.02 

,09 

,09 

7 

.02 

.01 

.21 

.31 

.41 

.01 

.02 

•  27 

.05 

.05 

,09 

T 

•  12   . 

FARRELL     SHARON 

2.47 

.05 

,80 

.07 

.03 

7 

.21 

.25 

,02 

.39 

.07 

.40 

•  05 

.13 

7 

.04 

7 

7         • 

FRANKLIN 

2.93 

.09 

,73 

.02 

.13 

.04 

7 

.18 

,24 

.04 

.29 

.10 

.03 

.43 

.06 

.03 

.09 

.26 

.09 

•  07      T 

•  03    • 

GALETON 

2.20 

.25 

T 

.32 

.10 

.28 

.20 

.09 

.18 

.08 

.18 

7 

•  29 

•  26 

•  03    • 

GREENVILLE 

2.03 

,57 

.08 

.05 

.08 

.12 

.21 

.02 

7 

7 

•  23 

.02 

.32 

.01 

7 

.12 

•  14 

.05 

7 

.01    . 

JAMESTOWN    2    NW 

2.59 

,04 

,57' 

.10 

,04 

.08 

T 

.01 

.18 

.18 

7 

7 

.44 

.06 

•V, 

.05 

T 

•  05 

•  19 

.06 

7           7 

•  29   • 

KANE    1    NNE 

2.41 

.16 

.39 

,15 

T 

,02 

.10 

.01 

.37 

.17 

,02 

.06 

.03 

.0« 

.03 

,22 

.02 

.05 

7 

.24 

7 

,05 

•  17 

•  09   • 

LEWIS    RUN    3    SE 

2.B3 

,06 

.52 

,04 

.02 

.05 

.03 

.01 

.26 

.27 

,05 

,02 

.03 

.02 

.12 

.29 

.29 

.05 

.04 

•  02 

.21 

.04 

.16 

.17      .04 

• 

LYNCH 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

• 

- 

" 

~ 

" 

" 

" 

■ 

" 

" 

*        • 

MEADVILLE    1    S 

)    2.74 

,08 

,04 

.63      T 

7 

.11 

7 

.03 

.13 

,15 

7 

.03 

.02 

.3»      .08 

.01 

.37 

.060 

.2ob   .10 

.33 

•  06 

7        . 

MERCER 

2.62 

.12 

,71 

,04        1 

,08 

.13 

7 

.22 

.21 

7 

.01 

.3C 

.09 

.08 

.42 

.03 

,07 

.01 

.19 

•  07 

•  04 

7        • 

NORTH    EAST    2    SE 

2.30 

T           T 

,26 

,03 

7 

.06 

.01 

.05 

.07 

.04 

,03 

,02 

.02 

.3S 

7           7 

.11 

.49 

.06 

,02 

.05 

.32 

•  16 

•  11 

7 

7         • 

PITTSFIELD    9    WSW 
RAYMOND 

1.93 

,20      ,04      ,23 

,06 

" 

.02 

.20 

.01 

■ 

.10 

.06 

■ 

.02 

II. 

Il3 

.06 

•  03 

•  01 

.18 

.03 

I4O 

I02  ! 

RUSSELL 

3.09 

,09 

,43 

,10 

,07 

.08 

.05 

.05 

T 

.15 

.16 

.03 

7 

.05 

.04 

.42      .08 

.36 

.06 

•  10 

.11 

.26 

.26 

•  06 

,04    , 

STUMP    CREEK 
TI0NE5TA    2    SE    DAM 

3.01 

,15 

,68 

,11       .02 

,02 

.09 

.05 

" 

.19 

.23 

T 

■ 

:o5 

7 

.3 

:o6  " 

.*0 

.02 

.01 

•  02 

.32 

,10 

I12      ',02 

•  02    ', 

TITUSVILLE    WATER    WORKS 

3.07 

,25 

.62 

.09       .08 

T 

.11 

7 

.02 

.18 

.20 

.03 

7 

•  3( 

•  oa 

,42 

.03 

T 

•  07 

•  34 

•  11 

•  09      7 

•  03   • 

TURTLEPOINT    fc    NE 

1.92 

,18 

.25 

.02 

.01 

.03 

7 

.24 

.26 

.01 

7 

.03 

7 

•  2C 

•  09 

•  to 

•  OS 

•  04j      T 

•  14 

.02 

•  01 

•  19 

.13   • 

UNION    CITY    FILT    PLANT 

WARREN 

WEST    HICKORY 

2.48 
2.06 

,10 
,15 

.29 

,04 

T 
.05 

,02 

.02 

.13 

.04 

.12 
.12 

.09 
.02 

7 

.11 
.03 

.11 
.17 

.01 
.02 

.09 
.04 

7 
.02 

.3. 
.3< 

•  03 
.09 

.49 

,40 

.11 

.04 

•  04 

.04      7 

.23 
.27 

.131      .08 
•  02{      ^06 

.02      7 
•  03      7 

7 

•  03    • 

2.95 

,08 

.76 

.03 

.10 

.04 

.02 

.25 

.1! 

,02 

.02 

.2( 

.10 

,92 

.04 

•  01 

•  02 

.36 

•  13 

•  03   • 

SUPPLEMENTAL    DATA 


Wind 
(Speed   -  m.p.li.) 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

£  S  s 

<£  as 

« 

■ 

3 

station 

■p  a 
a  0 

■p  +j 

■3S! 

m  u 

c 
rt  -a 

Si 

0  a. 

i 

1 

? 

< 

1    . 
11 

0      i 

is 

EASTERN     STANDARD     TIME 
1     AM          7     Am           1     PM           7     PM 

8 

s 

s 

9 
A 

8 
I 

• 
01  s 

-3 
3 

•  8  • 

III 

ALLENTOWN    WB    AIRP0R7 
ERIE    WB    AIRPnR7 
HAPRISRURG    WB    AIRPORT 
PHILADELPHIA    WB    AIRPnRT 
PITTSBURGH    WB    AIRPORT    ? 
PITTSBURGH    WB    CITY 
READING    WB    CITY 
WILKES-BARRE-SCRANTON    WBAP 
WILLIAMSPOPT    WB    AIRPORT 

31 
21 
31 
3? 
24 

20 
29 

4.0 

6.6 
2.8 
3.0 
2.6 

2.3 
2.6 

9.6 
13.9 

n.4 
9.1 
9.4 

8.6 

e.? 

37++ 

32++ 

29 

31 

30++ 

41 
29 
23++ 

34 

!■; 

N 
NE 
24 

NW 
N 
29 

03 
10 
03 

28 
12 

03 
03 
15 

79 
73 
71 
73 
76 

76 
81 

81 
75 
74 
74 
80 

78 
62 

62 
68 
61 
59 
65 

65 
64 

71 
73 
64 
65 

70 

66 
69 

3 
5 
4 
8 
5 
6 
5 
9 

2 

15 

3 
8 
8 
3 

7 
6 

6 

5 
6 
7 
3 
4 

2 
0 
2 
2 

0 
0 
3 

2 

2 

2 

0 
1 
2 
0 
0 
1 
0 
0 

0 

0 
0 
& 
0 
0 
0 
0 
0 

14 
24 
16 
16 
22 
20 
16 
18 
21 

41 
42 
26 
23 

41 
35 

7.2 

8,7 
7.2 
6^5 
8.7 

6.7 
7.8 
7.8 

See  Belerence  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

p^y  Ol  Monlh 


PCNNSVLVtNIA 
OECt«Be»   H»7 


POCONO  MOUNTAINS    01 
FRANCIS  F  >l»LTE«  0»" 
FnEELAND 

HAHtev 

MATAMOHAS 

MILANVIULE 

PLEASANT  MOUNT  I  « 

5CRANT0N 

STROUDS6UB0 

SWEET  VALLEY 

TOBYMANNA 

K-BARRE-SCRANTON  uBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  nB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


03 


C0ATE5VILLE  I  5w 

DEVAULT  1  w 

EPHRATA 

GEORGE  SCHOOL 

GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANOISVILLE  2  NK 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

HORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  SE 

NORRISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILA,  lOTH  CHESTNUT 

PHOEMXVILLE  1  E 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


9   10   11   12   13  I  14   IS   '^   '^   "   '^  ^°      ^'   ^'   ^^  ^*      ^^      ^^      '^   ^^   ^'   '"   ^' 


««   02   36 

21   26  I  28 


".l   "tl  M 


33  31 

25  12 

2*  33 

«  2 

30  33 

6  k 

23  33 

-3-3 

27  26 


28   26 

15   12 


24   2S 
9   11 


23 

36  '  39 
12:  23 

39  I  <•<• 
17   21 

46 
29 


42 
28 

38 
29 

45 
28 

40 
33 

34 
24 

33 

22 

42 
32 

52 

39 

45 

22 

47 

23  i 

39 

25 

41 
31 

41 
25 

33 

26 

35 

28 

47 
30 

49 
25 

11 

38 
30 

54 
36 

47 
26 

34 
27 

45 
32 

58 
31 

43 
20 

36 
21 

37 

28 

38 
23 

32 
23 

35 
26 

41 
26 

38   38 

23   19 


46   44   42 
28   28 


27   25   41 


26   35 
11   11 


23   22 

4?   44 


50   40 
25   28 


45   43   38 
25   27  I  30 


43   34'  37 
2B   25   27 


43   39 ,  44 
27   31 :  34 


52   46 
38   28 


35   30 

22   23 


41   35 
29   26 


41   33 
24   27 


34   35 
23   21 


36   45   54 
30   38   37 


53   42 

36   24 


44   32 

30   19 


57   45 
31   27 


92   36 
28   28 


55   43 
23   23 


50   37 
31   23 


56   44 
37   27 


52   40 
32   29 


53   42 
34   24 


46   32 
32   21 


45   33 
30   28 


35   34   40 
26   27   25 


33   41 
26   30 


33   32 

22   24 


26   26 
21   22 


36   44 
29   29 


31   32 
24   25 


29   37 
22      25 


33   39 
28   31 


42   SO 
29   30 


48   49 
35   29 


40   52 

26   25 


36   49 
22      22 


42   44 
30   31 


46   50 
35   34 


54   52 
31   26 


45   51 
30   28 


47   46 
34   26 


46   51   35 

32   30   20 


51  1  53   54 

20j  21   29 


50   51   41 
22   41   26 


47   46   48 
I7I   17   23 


50   50 
23   19 


32 

20 


53   53 

28   23 


53   45 
44   26 


48   49 
35  22 


24 
10 


27   23 

15    5 


34   30   32 


27   37   30 
20   11    6 

33   35   30 


27   33   29   22 


23  22 

II   10 


29   31 

-7-4 


30   20 
4   12 


29   26 
.11  -10 


24   26 
2-3 


28   25 

1    2 


29   23 
-2    2 


50'  53 
27   32 


27'  35   35 
20i  19   14 


27   25 
9   16 


30   26   22   26 


36.2 
22.5 


39.6 
19.0 


40.6 

24.0 


35.1 
17.8 


39.7 
23.5 


41.2 
23.9 


37.5 
23.1 


35.9 
20.7 


38.5 
24.9 


MAX 

29 

34 

42 

46 

48 

36 

43 

52 

45 

34 

35 

46 

55 

47 

37 

MIN 

7 

2 

32 

30 

26 

29 

32 

36 

29 

29 

31 

36 

35 

31 

29 

MAX 

35 

36 

43 

46 

48 

38 

44 

50 

43 

36 

36 

47 

57 

46 

34 

MIN 

10 

5 

36 

32 

29 

30 

36 

43 

29 

31 

32 

36 

38 

33 

30 

MAX 

29 

35 

37 

42 

49 

50 

40 

44 

64 

44 

35 

39 

48 

46 

39 

MIN 

8 

1 

6 

21 

26 

25 

26 

31 

23 

25 

26 

30 

29 

25 

24 

MAX 

21 

25 

34 

38 

38 

41 

35 

39 

44 

38 

29 

34 

41 

50 

41 

MIN 

13 

12 

12 

24 

25 

28 

28 

32 

34 

26 

25 

29 

33 

39 

24 

MAX 

26 

30 

37 

41 

43 

46 

40 

43 

45 

35 

35 

48 

47 

55 

45 

MIN 

-  1 

-  3 

15 

25 

28 

25 

30 

34 

27 

26 

26 

30 

38 

36 

25 

MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


IMAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


29   34 
11    7 


26   37 

15    9 


32   34 

17   10 


30   32 

11    1 


29   33 
12    0 


32   34 
17   I* 


33   33 
10    2 


35   34 

5-4 


27   34 
-  1    2 


33   36 
20   20 


27   33 
15    8 


28   34 
16   14 


34   40 
16   11 


32   38 
19   22 


33   38 
21   17 


33   41 
23   23 


45   46 

29   33 


45   49 
27   29 


45   48 
30   34 


46   46 
32   27 


28   30   32 1  34 


29   32   321  32 


35   47   46 1  56 

25   25   26:  27 


29   26   38   41 
21   23   26   34 


35   33   42i  45 
23   25   25   30 


52 
29 

52 
26 

52 
35 

35 
26 

30 
16 

35 
15 

35 

15 

29 
12 

32 
21 

32 
17 

27 

9 

27 
9 

40.3 
24.9 

53 
31 

48 
26 

52 
35 

35 

27 

26 
18 

52 
16 

35 

13 

26 

6 

33 
18 

33 

15 

26 
6 

26 

9 

40.8 
26.7 

56 
21 

52 
23 

52 
22 

43 
16 

32 
11 

36 
21 

35 

5 

31 
8 

34 
22 

30 

34 
-  1 

35 

3 

41.5 
19.3 

47 
30 

30 

46 
34 

48 
20 

26 
14 

25 
14 

36 
20 

26 
10 

23 
10 

29 
20 

23 
9 

22 
13 

34.9 
23.1 

52 
26 

49 

50 
31 

52 
21 

30 
15 

27 
10 

37 
22 

30 
-  2 

26 
-  2 

33 

24 

29 

-  9 

26 

-  9 

39.2 
19.8 

46   46   66 

30   36   26:  26 


51   48   37 
37   31 1  32 


43   47   46 
30   30 


44   46 
29   29 


47   51 
30   27 


41   44 
26   25 


49   52   44 


41 
30 

47 
36 

53 
27 

48 
27 

42 
26 

46 
35 

53 
26 

48 
29 

43 
34 

63 

34 

45 
30 

43 
33 

46 
30 

53 
35 

60 
27 

47 
37 

43 
30 

45 
32 

52 
22 

47 
28 

43 
31 

45 
36 

52 

27 

45 
29 

16   29   29 


46   62 
31   29 


43   64   56 


45   53)  46   35   43 
38   26|  29   30   33 


45   50 
35   38 


51   46 
36   35 


60|  50 
37i  34 


51   46   51 
33   35   38 


55   49 
36   32 


40   44   62 
32   31   38 


51 

60 

31 

32 

58 

48 

34 

34 

56 

50 

35 

33 

53 

56 

33 

34 

51 

59 

35 

35 

60 

50 

33 

36 

60 

55 

32 

37 

49 

58 

29 

30 

48 

57 

32 

35 

60 

52 

40 

40 

48 

57 

32 

25 

62 

49 

44 

36 

61 

50 

36 

37 

50,  38 
30  i  27 


30  I  27 
501  38 


41  I  38 
29'  27 


37   43i  50 
27   29   29 


43   47:  56 
26   33:  35 


44   48   54 

28   331  38 


41   45   51 
31   35I  29 


36   44 
27   30 


49 
37 

471  56 
33!  34 


36   45   48:  57 


31   27   27   30 


37   46 
25   30 


35   44 
29   32 


44   50 
30   37 


47   36 
28'  26 


39:  37 
29   29 


42   42 
34   34 


37   43]  48 
24   28   34 


49:  55 
34!  34 


46   51,  58 
33   36   37 


49   52   60 
35   40,  43 


52   42   45   55 
33:  36   39   44 


60   52 
36   40 


44i  49   56   51:  '•2   43   55   63   53 


39   361  41   46   42:   34   37   43 


48   51 
31   27 


47   56   48:  45   42   53 
29   39   26   32   32   37 


62   52 
32   34 


47   51 
33   37 


46   51 
34   42 


53   63 

32   30 


56   53 
29   26 


50   46 
30   32 


51   49 
32   33 


56   52 
26   26 


56   64j 
30   26: 


49   48! 
33   32j 


52   49 
27   26 


56   52 
23   21 


55   52 
28   29 


62   49 
39   35 


66   52 

28   31 


54   51 
33   31 


56   52 

37   37 


54   52: 
33   31  ! 


55   52 
41   42 


56   49 
26   26 


31   37 
19   23 


35   36 
17   19 


44   31,  37   33 
25   20:  22   27 


60   61 
26   30 


32   39 
16   20 


30   38 
16   21 


38   40 
23   21 


36   35 
18  ,  20 


33,  33 

13   20 


32   34 
18  :  22 


38!  34 
17   16 


37   35 
16   15 


35  '  36 
20   29 


44   28   23:  20   29   17   24 


35   34 
28   16 


32   30 
16   12 


32   30 
27   16 


36   36 

30   15 


34   33 
26   14 


34   31 
25   18 


34   31 
29   15 


52 
31 

63 
27 

31 
22 

32 
20 

38 
2* 

32 
12 

32 
16 

61 
36 

61 
26 

32 
21 

31 

20 

38 
25 

34 
15 

32 

20 

60 
36 

38 
26 

32 
24 

36 
25 

40 
24 

35 

22 

40 
30 

66   56 

34   20 


52   35 

34   24 


41   35 
29   25 


59   48   32 
42   26   21 


29   41 
19   23 


37   36 
30   22 


39   40 
23   24 


42   41 
26   29 


40   40 
22   28 


41   42 
27   30 


39   39 
19   30 


35   32 
15  :  22 


32   35 
20   28 


37   37 
21   27 


37   40 
22   29 


37   38 
26   31 


36'  36 
17   29 


34   32 
27    1 


39   33 
25   20 


32   26 

20   12 


39   36 
29   24 


38   34 
26   22 


38   35 
27   23 


31   43,8 
16   26,5 


301  41.6 
15   26.2 


31   42.1 
16,  27.8 


32   44,2 

I7I  24.6 


30   42.8 
16   24.4 


31   42.9 
20   26.4 


30   44.8 
18   27.0 


32   42.0 
15   22.9 


32   45.5 
24   31.9 


29   42.4 
13   24.6 


29   42.4 
12   28.0 


32   45,0 
22'    29.5 


34   46.5 
26   33.3 


34   45.7 
23   31.3 


34|  46.2 
26:  34.6 


30:  46.4 
17!  26.6 


See  Reference  Notes  Following  StatiOD    Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYUVANI* 
DECEMBER   1967 


OUAKERTOWN 
READING  WB  C:tY 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

•      »      » 

LOWER  SUSQUEHANNA   04 
ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 
HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
MERCERSBURG 
SHIPPENSBURG 
YORK  3  SSW  PUMP  STA 
tt      tt      « 

MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 
BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  Sw 
NEWPORT 
SUNBURY 
WILLIAmSPORT  WB  AP 

*  «      ft 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

EAGLES  HERE 
LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 
TOWANDA  1  ESE 
WELLSBORO  3  S 

•  •      • 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

BELLEFONTE  4  S 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


Day" 


35   37   45 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


26 
16 


35   29 

17    6 


33  29 

9  6 

36  35 

3  1 


30   38 

4    8 


26   35 

IB    5 


MAX 
MIN 

25 

e 

34 

7 

34 
9 

MAX 

MIN 

28 
19 

38 
10 

35 

10 

MAX 
MIN 

24 
12 

30 

5 

35 

5 

MAX 
MIN 

26 

9 

32 

5 

34 

7 

27   36 

13    8 


47   57   44 
29   29   29 


46 
30 


9   10   11   12   13   14   15  ^^   1^   18   19  I  20   21   22   23  24   25   26  27   28  29  I  30   31 


58 

40 


47   54   46 
37   42   35 


48   45   53 
32   37   34 


33 '  35   35 


49   48   44 


47   46   44 
29   31   29 


45   48   47 
26   26   33 


46   47   44 
31   39   32 


45 
27 


40   45   44 


40   48   47 
36   38   29 


46   43   53 

35   35   28 


35   38   30 


43 
29 


60   50   38   37 


50   57   66 


42   38   30  1  31   35   38 


45 
26 


37   37   49  I  46 
26   24   25 1  39 


50   37 
30   26 


43   57   57 
35   37   29 


44  :  56   52   46 
32   45   31 


41   45 
28   29 


49 
35 


32   36   35 


44   42   47 
31   32   31 


40   42   48 
30   33   26 


37   40 
32   34 


37   50   62   50  I  37 
33   32   32   30  1  2'' 


45  42  50 

36  38  29 

45  44  48 

34  36  35   32   31 


34 

30 


36   38 
29   32 


60   50   37 


36   43 
25   27 


47   46 
27   35 


48   45 

23   34 


37   50 
26   29 


37   50 
25   26 


51 
26 


56   37   31 
37   27   23 


37   34   34   35   32 

29   U   22   24   14 


39   33   35   34 
24   21   27   23 


37   42 
20   25 


59   52   54   54 

31   321  37   23 


46   61   55:  56 
38   32   34   40 


26   37   29 


38   50 
27   28 


49 


51 
30 


29   29   35   22 


59   54   46   36 


29   34 

47   47 
21   31 


59   53   52'  55   42 
29   24   28   42   25 


32   35 

20!  20 


33   38 

21   24 


36   38 
18  <  19 


31   37 
20i  20 


32   36 
19   23 


34   36 
22   24 


31   39 
19   18 


34   36 
20i  21 


36   41 

20   18 


33   33 

9   12 


44.1 
26.5 


43.5 
30.9 


43.7 
27.1 


42.2 
25.2 


17  1  21   27 


43  35  35 

25  16  16 

33  33 j  30 

20  17  25 


34   29 

9   14 


30   25 
3   10 


34   32 
10   12 


37   33 

14   15 


27   29 

10   13 


57 
39 


27 


46   53   45 

36   30   27 


37  1  48   58   47 
30,  33   36   28 


50   58   49 
37   39   31 


45   55   45 


44   38   38   50 


32   35   411 


46   46 
30   28 


43   44   47   46 
31   36   40   34 


23   23   36   36   44   46  1  41   41 
15    3   le|  25   23   271  30   35 


40 
35 


43   40 :  47   45 
23   30   38   29 


35   39 
23   22 


23   26 
13   11 


24   30 
0    2 


31   34 
8    1 


32   39 
2    4 


23   25 

IS   12 


36   44   42   39   40   42   48   30   40   45   49   40   29 
25   27   28   29   33   36 |  23   24   30]  40   30   24   23 


41   47   52 
23   30   35 


31   44 
24   31 


50   43   47   46 
25   27   37   22 


47   45 
27   18 


43 1  40   45 

20   28   35   37 


43   44 
34   36 


31   45 
25   29 


35   50 
29   34 


50   59   43 
32   28   26 


48   46 
38   25 


34   42   45   52   42   52   52 
26   25   29   26   22   23   22 


38   40   37'  37 
23   23   23;  27 


39   44 
31   34 


36   32   39   44   50   35 
20   22   26   37   29   21 


47   45   51 
28   27   36 


29   30   35 


46   50 
20   22 


53   34 

33   21 


29   33 

19   16 


20   20   29   30   29   30   31 


10-3 
34   25 


391  45 

30|  28 


40   42   48   42'  35   38   49   55 


21   27   30   38   31,  24   28   35 


34|  34   42   421  39   39   41   36   32   37 
151  23   26   281  29   32   34i  19   22   27 


3 

42   47 


50   32   34   44   45 
28   27   26   29   27 


45   51   53   35   31 
23   23   33   22   22 


11   17 
37   37 


26   31 
10   19 


29   27 

14-8 


31   24 
11-6 


37   26   29 


43   44   44   50   50   26   26   32 


21   29   20   23 


34   30   22   20   21 


31   35   39   41   49   45   43   45 

6   20   29   28   33|  34   35   34 


37   39   45   52 
29   32   35   39 


27   25   23 


33   26   25   36 


33   25   25   31   20 


15   15   16 


27   28   37   27 
18   16   21    8 


26   29   30 


41.6 
27.9 


42.2 
24.5 


44.0 
27.1 


42.1 
27.4 


43.5 
24.1 


28   24   41.9 


32   32 

6   12 


35 

27 

31 

50 
33 

54 
26 

48 
23 

54 
26 

53 
35 

36 
25 

29 
12 

36 
18 

37 
15 

28 
9 

34 
19 

32 

3 

24 

-  4 

29 

1 

41.1 
23.5 

35 
26 

39 
27 

47 
28 

44 

27 

54 
21 

50 
23 

50 
24 

50 
25 

30 
21 

30 
20 

36 
21 

30 
0 

26 

0 

30 
11 

30 
-  5 

39.7 
22.1 

37 
26 

34 
27 

46 
29 

47 
26 

54 
26 

51 
26 

51 
29 

53 
27 

31 
18 

29 
17 

37 
20 

31 

8 

31 

7 

32 
20 

32 

6 

24 
5 

40.5 
23.0 

35 
27 

35 
25 

47 
27 

52 

31 

57 
28 

54 
28 

52 
31 

51 

25 

32 
21 

32 
22 

38 
23 

32 
10 

27 
10 

32 
26 

35 
6 

32 
5 

42.0 
25,4 

35 
25 

33 

27 

44 
29 

30 

53 
27 

46 
25 

52 
26 

46 
24 

30 
16 

26 
15 

35 
19 

30 

5 

27 
5 

31 
24 

29 

0 

25 

-  1 

38.9 
21.9 

37 
29 

37 
29 

47 
29 

46 
30 

55 
27 

51 
26 

52 
32 

51 
25 

32 
12 

32 
22 

37 
25 

32 
12 

32 

12 

32 
23 

32 

4 

30 

41.3 
24.6 

37 
28 

35 
30 

46 
31 

49 
29 

56 
27 

50 
28 

53 
28 

50 
26 

32 
21 

30 
17 

36 
23 

44 
10 

32 

10 

32 
25 

33 
-  1 

31 

0 

41.7 
24.3 

37 
29 

46 
32 

49 
34 

55 
29 

49 
30 

52 

29 

53 
35 

35 

26 

32 
22 

35 
22 

39 
15 

26 
8 

31 
21 

32 

9 

23 

2 

28 
6 

41.1 
25.8 

45 
17 

27 
-  3 

23 
3 

30 
17 

24 
.  2 

26 

1 

38.3 
21,2 

34 

20 

25 

6 

22 

7 

29 
22 

24 

6 

22 
9 

36.5 
23.2 

39 
20 

30 
3 

29 

32 
22 

28 
-10 

39.9 
20.2 

38.9 
21.0 


35,1 

20.3 


28   39,9 
1   22.5 


34.8 
20.7 


27   38.7 
3   23.7 
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DAILY 

TEMPERAT 

ConUnuwl 

D.y 

1 

'1 

3 

*1 

s 

e 

7 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13 

ul 

IS 

ou  Bois  T  e 

MAX 

KIN 

91 

7 

21 

11 

22 

44 

31 

it 

30 

45 
30 

16 

22 

EHPoniuM  I  N 

!nax 

KIN 

1 

29 
6 

36 
26 

42 
32 

3i|2i 

45 
34 

J7 
24 

KART^AUS 

MAX 
MIN 

29 

10 

3J 

4 

AC 
2B 

44 

30 

49 
35 

42 

21 

LOCK  HAVEN 

MAX 

MIN 

26 
U 

31 

ft 

»0 
25 

42 
3! 

55 

38 

47 
30 

MAOERA 

'MAX 
MIN 

26 
11 

28 
5 

37 
26 

47 
29 

3II3O 

49 
36 

39 
24 

PH1LIPSBUR6  FAA  AP 

MAX 
WIN 

31 
19 

26 
16 

36 
26 

37 
33 

40 
36 

3^  11 

42 
25 

26 
20 

RENOVO 

MAX 

MIN 

26 
20 

33 
11 

*0 
28 

46 
33 

rJ    32 

51 
37 

43 
29 

RIDGKAY 

MAX 
[MIN 

2i 
.  2 

3« 

2 

37 
26 

46 
32 

35 

40 
22 

36 

30 

40 
32 

46 
38 

46 
32 

37 
24 

PtNNSVLVANll 
DECEMBER 


onlh 
17       18 


19       20       21       22       23   ,   24 


41 

48 

55 

47 

15 

30 

36 

21 

28 

40 

44 

47   < 

22 

29 

45 

33 

47 

20   - 
50 

21      22      22      28      24 


STATE  COLLEGE 

•     »     • 

SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS  08 

ALTOONA  3  * 

BURNT  CABINS  2  NE 

EBENSBUR6  SEwACE  PL. 

EVERETT  1  S* 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTIN5BURG  FAA  AP 

SOUTHWEST  PLATEAJ   09 
BAKERSTOWN  3  WNw 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETT5T0WN  2  w 
BUTLER  2  SW 
CLAV5VILLE  3  W 
CONFLUENCE  1  SW  DAM 
DERRY 
DONEGAL 
DONORA 

FORD  CITY  4  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  1  N 
NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 


MAX 

MIN 


MAX 
MJN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

MAX 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 

MIN 

Max 

MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 


25   29 

20   13 


MAX 
MIN 

33 

9 

34 
22 

MAX 
MIN 

11 

35 

4 

39 
22 

MAX 
MIN 

30 
9 

40 
23 

38   41 
29   31 


48 

35   36 


41   45'  43 
36   37:  32 


34 

34 

30 

33 

26 

44 

50 

5o| 

54 

34 

34 

30 

23I 

30 

29 

50 

45 

44 

42 

38 

33 

30 

27 

31 

29 

36 

27 


34   45 
29   29 


28   40 
16   19 


42   42 

20   35 


33   42 
28   29 


29   42 
24   24 


30   44 
25   25 


46   45   44 


49   36   45  I  47   57   52 


38   48   48 
24   21   34 


45   54 
29   24 


53   44 

33   19 


54   47 
32   22 


46   90 
30   27 


55   48 
35   24 


52   49 
36   29 


50 
26 


57 
22 


51 
23 

56 

40 

2)  24 

19   U 


44  25 

17  16 

48  29 

22  20 

49  30 
25  21 

49  24 

16  14 

23  22 

14  13i  16 


25  ;  26  , 

I — ^ — ^ 

31  39 

l«  16 

26  34 

16  18  ■ 

27  38 

17  20 

29  37 

17  21 

27  36 

15  19 


— -t " 

22  2e 

0  13 

22  20 

-  8  •  8 

30  25 

0  0 

31  29 

4  4 

25  25 


29   30  31 

I-  .  1 

28   29   2T 
14  .  9  .  1 

28   25   25 


48   52   54 
36   20   29 


32   30   53,  66   53   56 


52   28 

24   20 


40   25 
16   16 


50   29' 

19   17 


29   37 
20   21 


30   40 
18   20 


28   36 
19   21 


22   28 

-  8   19 


271  24 
41   5 


24   24 
-5-5 


27   27 
10 


30   30 
22-3 


31   33   27 
23-1    0 


29   25   26 
21  -  4  .  4 


29   24   27 
.2.8    4 


30   29   27 


28   26   26 
11-2-2 


29   24   26 
23    9    8 


90 
22 


29   29   33   31   31,  26   32   29;  34   39   30  1  28   20   25 


25   26   26   18 


24, 
18 


28   30 
13   23 


42   32 
23   24 


28   28 

3:  19 


1967 

I 

< 

3T.6 

21.1 

35.5 

20,1 

39.0 
21.5 

40.2 
23.2 

36.9 
20.7 

39.5 

21.2 

38.6 
23.9 


38.1 
25.9 


38.7 
24.5 


46.1 
23.9 


28   34 
21   16 


44   44 
32   34 


50   52   46 


41   42  I  51   52   41 
34   37  I  42   39   27 


40   42 
31   34 


36   35 
35   30 


35   40 
20   20 


MAX 
MIN 


28   29 
17   22 


31   35 

4    9 


28   35 

22   15 


40!  43 
30:  23 


43  i  35 
27l  25 


40  !  40 

151  15 


40  j  39 
19   19 


40   36   33 


48   40   42 
32   32   28 


35   43   48 


28   40 
17   15 


34   38 
IS   24 


37   40 

17   20 


41   51 
29   35 


41   49  1 
30   38 


43   42 

17   29 


43   41 
20   31  : 


57   57 

42   38 


46   52   49   32 
34   41   31   26 


30 
23 

31 
22 

52 
29 

64 
43 

49 
29 

57 
36 

28 
26 

40 
28 

52 

40 

36 

20 

32 
26 

49 
26 

49 
38 

54 
35 

51 
29 

55 
38 

58   42   26   45 
42   19   16   22 


26 

13 


49   27 
20   15 


30   31   29 
18   25   11 


31  I  40,3 
0   21.4 


34,  42,9 
8   23.1 


42.2 
27.5 


57 
29 


43   41   31   31   32   29 
23   17   14   25   12    5 


43   43 
30   35 


52 

43 

50 
37 

44 
33 

38 
32 

38 

30 

53 
32 

59 
39 

45 
27 

48 
25 

48 
29 

50 
35 

55 
35 

45 
36 

44 
36 

44 
35 

48   46 
36   26 


45   43 
42   28 


50|  51 
38'  36 


45  1  49 
38   39 


48   39 
33   26 


45   38 
29   26 


25   29 

43   47 


38   46 
29   30 


60   54 
42   36 


45   58 
32   38 


59   57 
34   40 


50   56 
40   29 


46   49 
36   40 


51   50   47 
37   32   33 


391  32 
26   20 


39  1  30 
26   25 


34   34 
21   18 


42   62 

28   40 


45   61 

21   43 


25   45 
15   16 


52   65 
35   40 


60   48   60 
37   33   41 


64   52 
26   22 


30   451  60 
16   19   28 

65 


43   48   52   43 


28   34   35;  38   41   26   22 


50   66 

15   40 


34   46 
18   19 


49   54 
26   28 


56   69 
20   34 


39 
19 

44 
25 

46 
34 

45 
27 

47 
31 

52 
35 

61 
35 

59 
43 

29 
18 

35 

15 

35 

17 

38 
23 

42 
24 

42 
30 

51 
33 

57 
42 

39 
11 

34 
15 

41 
27 

40 
26 

43 
27 

52 
35 

54 

40 

49 
33 

30 
10 

30 
20 

42 
24 

38 
25 

41 
29 

48 
36 

52 

37 

48 
38 

33 
22 

40 
20 

37 
33 

43 
23 

40 
30 

50 
34 

58 
43 

53 

40 

35   39 

17   16 


39   43 
16   18 


40   44 
18   29 


32   39 
21   24 


35   40 
24   26 


41   50i 
27   33' 


36   26   28 


461  52 

281  30 


39I  41 
29|  23 


45   44 
31;  28 


42   52 

34   36 


41   52 
31   35 


45   55 
35   39 


56   56 
41   40 


58   61 
43   40 


59   44 
32   32 


58   48 
45   36 


60   54 
47   40 


43   42 
36   36 


41   41 
33   33 


48   49 
39   39 


42   42 
35   32 


39   38 
31   30 


48   45 
39   38 


45   43 
36   35 


521  50 
41  I  41 


48   44   42 
38   38   28 


53   56 
40   36 


49   45 
39   33 


36   38   30 


50   50 
38   36 


48   46   47   50|  49   51 
28   37   39 


36|  36   38  1' 


46  46  46  48 
32  39  39  42 

47  47  48  50 
35  38  38  43 


50   44 
38   29 


36i  29 
26i  23 


38   29 
20!  19 


38,  34 
26   23 


40 1  30 

27'  24 


331  29 
251  23 


30,  26 
21   21 


38   33 
27   21 


36   32 
25   23 


38   29 
28   25 


38   38 
19 

31 


65   55   52 

38   28   28 


56   69 

28   47 


23   37;  26   26   40 


65   57   69 
33   27   44 


30   45 
21   20 


63   48 
30   24 


17   32  1  29 


55   62 
23   35 


39   46 
16   18 


25'  42 
14   23 


22|  34 
I9I  20 


43 
10 


39   31 
11   18 


35   211  27 

15    9|  15 

46   25;  23 


66   38 
36   20 


42   46 
19   20 


25   23 

13   12 


30   28 
23    5 


31   29 
25    8 


30   40,6 
11   26,8 


31   43.9 

12   25.4 


29   39.2 

16   26.0 


41.6 
21.5 


30i  41,1 
8   24,5 


47   47 
I7I  16 


15 

221  28  46 

16'  15  19 

3o|  47  33 

14l  21  21 

62  60  31 

14  24  10 

351  50  41 

I9I  25  23 


25]  34 
12   20 


28  [  45 
17   16 


18   39 
45   62 


59   51 
33   25 


60'  61   26   25;  41   34 

40!  26   15   15|  19   14 


60   54   68   72 


38   32   28   38   29 


29 
19 


25   31 
16   16 


25   32 
12   22 


22:  28 
10   22 


29!  33 

15'  23 


25'  32 
10  I  21 


25'  29 
7i  23 

231  31 


31   31   31   46,5 


29   26 
23    6 


26   44,0 
7   27,2 


26   30   30 


43,2 
23,7 


44   60 
20   33 


42   62 
25   22 


55   65 
23   39 


27   19   18   22   19 


21 


34   34 
l4   10 


32   28 

24    0 


27  24 

20  5 

31  31 

24  7 

31  31 

22  9 


33   47.5 
17,  28,7 


41,2 
24,4 


32   43,0 
5   24,2 


44.2 

27.8 


30   43,3 
11   26,3 


68   58   62  I  71 
33   29   39|  36 


23 


47   60   63   66   69 


23 


31   31 
25   23 


46   63 
22   43  1 


46   66 
27   45 


36   32 

50 
35 


52   67 

30   43 


51   55   69 
36   32   45 


23   24   26 


35   46   38 
20   24   15 


30]  46   33 
20   23   14 


31'  47 
20,  30 


32   32   28   31 
24   26   10   17 


45,4 
28,7 


28:  28 
16   18 


23   31 
11   22 


26   33 

14   23 


26   27 
12    9 


28   31 
19   15 


29   45,4 
9   27.4 


291  42.1 
17   27.5 


33'  44,0 
18   29,9 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


PENN5YLVANI4 
DECEMBER      1967 


Station 


PUTNEYVILLE  Z  SE  0AM 
StUINA  3  W 
SLIPPERY  KOCK    1  SSW 
ST0Y5T0WN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 

tt      tt      • 
NORTHWEST  PLATEAU   10 
BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  *  w  RES 
BROOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  4  NW 
CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUOERSPORT  5  NW 
DU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 
KANE  1  NNE 
MEADVILLE  1  S 
MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 
TITUSVILLE  WATER  WORKS 
WARREN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


Day' 


MAX 
MIN 


20   29 
15   15 


MAX 
MIN 


27   31 

8   17 


MAX 
MIN 

27 

I 

33 

6 

MAX 

MIN 

35 
3 

34 
11 

MAX 
MIN 

30 
S 

31. 
15 

MAX 

MIN 

2e 

-  2 

32 
3 

MAX 
MIN 

31 
5 

39 
12 

MAX 
MIN 

30 
2 

36 
15 

MAX 
MIN 

\l 

28 

4 

MAX 
MIN 

31 
13 

30 
15 

MAX 
MIN 

36 
15 

37 
16 

31   39 
18   25 


MAX 
MIN 

42 
19 

38 
27 

MAX 
MIN 

28 

13 

MAX 
MIN 

36 
14 

MAX 
MIN 

30 
12 

MAX 
MIN 

24 

1 

29 

29   32 
10   11 


32   35 

15   20 


27   34 
2    3 


35   37 

9   11 


37   40 
23   24 


43   42   53 


37   43 
25   28 


45   43   47 
22   22   31 


41   41 
28   34 


43   42 
20   31 


43   51 
25   34 


42   48 
25   32 


43   42 
20   32 


43   47 
30   35 


44   46 
29   34 


42   44 
30   35 


47   52 
20   35 


47   47 
35   40 


34   34 

261  26 


51   43 
40   34 


54   47 
41   2B 


51   42 
39   38 


56   51 
41   26 


59   48 
36   25 


39   34 
33   29 


39   36 
32   32 


50   42 
30   36 


43   39   42 
35   32   33 


45   44   51 
36   34   41 


42   40   47 
35   35   37 


47   33   36 


45   45   55 
39   37   43 


49   47   51 
25   35   38 


15  I  16  I  17 


47   48   39 
39   37   24 


28   28   42   59   48   53 


55   53   20 


22   18   18   33   22   23   38   17   17   18   17 


30   43   30  1  27 


50   48   36   32   40   64 
40   35   25  1  22   20   36 


45   65 
22   30 


16   15   16   16   20 


27   27 

0    5 


39.2 

23,0 


29   31   43. 


47   45   37  1  28   29   45 1  59   49   58 
39   35   23'  23   19   20   32   25   26 


40   45   38  I  23   24   46   56 
34   36   23   19   16   16   37 


54   49   37  I  37   51   66   64   63 

40   37   26'  23   22   40   34   26   4B   32   20   19 


49   51   41,  29   35   54   67   54   58 
32   34   25   23   17   17   29   22   24 


63 

38 

27 

30 

45 

25 

35 

18 

18 

21 

19 

5 

56 

42 

16 

26 

40 

19 

41 

14 

13 

13 

18 

6 

68 

32 

37 

50 

39 

31 

32 

20 

19 

21 

24 

13 

69 

40 

26 

37 

49 

29 

40 

18 

18 

IP 

24 

10 

25   31   30   30 


25   24   21 


31   34   33 


29   32   30   32 


40,0 

24 

5 

35 

1 

22 

6 

47 

5 

26 

7 

44 

? 

22 

1 

49   48   42 


41   39   46  I  46 


35   29   35,  34   31   35   35 


46   50 

36   36  I 


44   44 
24   31 


45   40  I  35 
35   34   30 


47   391  41 
38   33'  33 


41   45 

35   40 


47   37 
36   31 


39   37 

34   31 


40   39 
36   34 


45   50 
30   34 


45   40 
39   30 


44  1  42 
37   36 


43  49;  51 

30   36  1  *2 


44   42 
22   32 


39   43 
21   28 


44   43  1  47 
24   33   36 


42   42 
37   37 


SO   44 !  40 
35   36   34 


50   41 ;  40 

39   36!  35 


50   42  I  38 
38   351  33 


43   38   37 
32   34   31 


48   42 
39   36 


36  35  44  I  44 

29  29  35  39 

43  45  50  i  46 

36  35  34  31 

42  46  48  42 

31  36  39  33 

44  50:  51 


35   23 

23   19 


39   28 
27   21 


47   38 
34   25 


47   33 

30   23 


42   28 
26   23 


35   30 

28   24 


38   28 
27   21 


41   26 
25   20 


39   26 
25   21 


40   36 
28   24 


39   31 
30   26 


45   34 
32   28 


45   50;  53   20 
23   35|  20   14 


27   42 
20   26 


28   37 
24   15 


28   40 
22   15 


2e  43 
21   27 


50 1  50 
311  29 


50   50 
31   20 

50 


46   53 
22   27 


53   60 

23   27 


55   27 
26   16 


60   30 
30   16 


29   41 
22      19 


30 


40 
32 


40 
34 


40   47 
29   35 


50   50   41   39   38   46 
41   39   36   35   34   38 


48 
37 


351  35 
12,  22 


361  35 

24   22 


361  44 
29   29 


43   44  I  47 
23   29'  31 


42   42 
24   31 


44   47  I  46 
28   34!  36 


46   42;  39 
32   34   32 


46   46   38 
34   36   33 


47   391  39 
38   33   33 


39   43 !  46 
30   31   37 


41   441  47 


47   37' 
32   24 


42   32 
31   25 


44   35 

28   23 


43   34 
32   25 


41   35 
31   25 


42   32 
31   22 


45   36 
30   24 


44   35 
30   24 


39   29 
28   23 


56   57 
36   33 


41   49 

30   30 


48   53 
16   23 


49   63 
25   35 


50   61 
25   35 


45   47 
19   27 


53   28 
25   16 


63   26 
24   17 


61   24 
23   15 


24  35  36 

16  16  15 

23!  42  42 

17^  16  16 

27;  42  42 

15  If  17 

25  37  36 

17  17  16 

29  40 


14  25 

.  4  14 

18  27 

-  6  11 


21   22   24 


33,9 
21,2 


20   14   13 


17   36   33 


54   64   22   25   40 
36   20   15   15   20 


20   16   34 


60 
42 


56   46 
28   30 


48   65 
28   45 


61   37   29   47 
30   16   16   21 

29   38 


52   26 
25   21 


37   47   60   58   62   66 
29   29   42   40   30   46 


28   29 
23   17 


57   58 
39   33 


42   57 
20   30 


42   56 
20   34 


49   52 
26   27 


53   65 
25   40 


48   50 
23   24 


46   46 
22   23 


53   51 
25   25 


66   31 
27   22 


64   32   26   36 


15   16 
32   53 


26   42   56   57   52   63 


21   20   37   32 


26   29 
22   14 


22   14   16   33 


25   41 
48   50 


63   25 
24   16 


26   41 
16   21 


57   58 
36   33 


56   27 
27   16 


22  31 

4  16 

16'  26 

-  9  11 


27   26 
16    0 


22-3 
32   28 


26   25 
9-2 


26   36,1 
3   21,1 


27   40,6 
4   22,9 


36   21   27   27   30 


26,  37   34 
17   22    9 

26'  31   32 


lel  26 
-13  -13 


22   29 

13   17 


11 


26   25 
9-3 


29   30 
19   16 


28   32 
23   16 


40,3 
22.4 


36.7 

20.6 


30   39.8 
13   24.4 


26   38.5 
13   23.0 


24   34,9 
1   18.5 


36.7 
23,5 


30   42.7 
10   24.3 


30  1  40.0 
15   27.9 


32   44,1 
24   30.6 


16   20   16 


27   42   37 
16   23   20 


25   23 
3    4 

25   29 


18   20   10 


12   16   20   18 


26   37 
18 


21 
-  5 


24   33   15   15   16   16 


64   32   24   28   40 
32   15   16   18   17 


39   35 
23   13 


21  28 

6   18 

23   24 
-1-1 

23   20 
-2-2 

22  27 
3   16 


27   29   39.0 
7   10   23.2 


41.6 
26.9 


28   24 
18-2 


25   23   26   27   30 


23   20   27   35   29 


25   29 
12    7 


38.6 
22.8 


39.5 
23.6 


39.6 
25.6 


30   25   27 


37,8 
I   20,1 


30   26   28 


37,9 
21,1 


26   39,5 
11   24.5 
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i.-v. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON    GROUND 


PfNNSVLVANI* 
DECEMBER   1«»T 


POCONO  MOUNTAINS    01 
HtTAMORAS 

PLEASANT  MOUNT  1  M 

N-BAPRE-SCRANTON  M6AP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 


ALLENTOWN  WB  AP 


2ERBEV  AIRPORT 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT 


SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

VTR  Eeuiv 


Ltj   ol  month 


02   I 


03 


SEOROE  SCHOOL 

HOLTiiOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

PHILADELPHIA  WB  *P 

READINCi  wB  CITY 

LOWER  SUSQUEHANNA   C 
CARLISLE 

HANOVER 

HARRISBUR&  WB  AP 

SH1PPENSBUR6 

«    •    ft 
MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 

ENSLISH  CENTER 
LEWISTOWN 
NEWPORT 
WILLIAMSPORT  WB  AP 

•    ft    ft 
UPPER  SUSQUEHANNA   06 

AUSTINBURC  2  W 

CANTON  1  NW 

LAWRENCEVILLE 

MONTROSE 

TOWANDA  1  ESE 

ft    •    ft 
CENTRAL  MOUNTAINS   07 

DU  BOIS  7  E 
MEDIX  RUN 
PHILIPSBURG  FAA  AP 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


CSRROLLTOWN  2  SSE 
EVERETT  1  SW 


SNOWFALL 

SN  ON  GNO    S    A    2 

WTR  EOUIV   .a{   .I   .1 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


'1    . 


6.; 

7 
6 
5 
5 


SNOWFALL 

SN  ON  SNC 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNq 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  SNO 


SNOWFALL  ,  3.0 
SN  ON  GNp 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 


T 

T  I   T 


T    T  [ 
'^2|   T  I   T 

J    I 


I      T 


T  :     ! 


SNOWFALL   2,q 

SN  ON  GNCJ    3 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNC 


SNOWFALL  i  2.5 
SN  ON  GNO    4 


SNOWFALL   2.5 
SN  ON  GNO    3 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  SNC 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1      T 
T 

T 

T 

T        T        T 


22      23      24      2S     2S      27      28      29     30      31 


2.0 
2 


10.0 

to 


lie* 
2      M 


T      9.T 
I 


10, 


3.6|      .«! 

i.d 


T 
13 

2.3 

» 
.6 


3.8 
3 


8.0 
10      10 


2.S 
3 


«.6 
I 


3.0 
12 


,3 

6 

l.ol   1.0 


1.0    5.0 


5.8 
5 


3.8 
11 


2.9 

5 
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Continued 

DIM 

w\ 

rvr 

i\L 

.1. 

Al' 

iU 

01 

MVJ 

vv 

VJ 

IN 

»JI 

nv- 

HJl 

HU 

PENNSYLVANIA 
DECEMBER   1967 

Station 

Day  of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MART1N5BUR6  FAA  AP 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

4 

3 

3 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

.4 

T 

T 
T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

8.1 
1 

.3 

9 

8 

1.0 
8 

»    «    • 
SOUTHWEST  PLATEAU   09 

BUTLER  2  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 

4 

1.0 

1 

T 
T 

1.0 

1.2 

2 

2 

2 

DONESAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

- 

. 

- 

I 

- 

- 

- 

- 

. 

. 

-_ 

; 

; 

- 

; 

; 

; 

_ 

^ 

_ 

; 

; 

; 

; 

: 

: 

; 

: 

FORD  CITY  »  S  DAM 

SNOWFALL   5.0 
SN  ON  GNci    5 

3 

2 

1 

T 

T 

T 
T 

1.0 

I 

T 

T 
T 

1.0 

1 

5.0 
5 

4 

4 

GREENSBORO  LOCK  7 

SNOWFALL 
SN  ON  SND 

T 
T 

i6.0 

6    51   4 

INDIANA  3  SE 

SNOWFALL 
SN  ON  SNC 

3.0 

3 

I 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

l.O 
1 

.2 

1 

T 

T 
T 

T   1.4  4.1   .5   .1 
T     I    4    4i    4 

PITTSBURGH  WB  AP  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOUIV 

s 

,4 

< 
.2 

T 

2 
.2 

T 

T 

T 

1  T 

T 
T 

T 

T 

T 

.2 

T 

T 
T 

4.8   .2     '  2.7 

T     15    4    4 

.5   .3   .4 

SLIPPERY  ROCK  I  SSW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4.0 

4 

T 
T 

2.0I  3.0 
2    3 

2   T 

WAYNESBURG  I  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4.5 

4 

T 

! 

T 
T 

T 

1.0  4.0 
1    5 

T    .2 

4    4 

•    •    « 

1 

1 

NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

6 

T 
5 

T 
4 

« 

4 

3 

2 

T 
1   T 

T 
T 

T 
1 

1 

T 

'   T 

T  1   T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1.0 
2 

2.0 

3 

T 
4 

2.0 

* 

.1 

« 

T 

1.3 

6 

BRADFORD  4  W  RES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

a 

7 

T 

6 

1 

4 

4 

i         1 

I 

1 

T 

T 

T 

2.0 
2 

1.0 

3 

I 

] 

3.0 
3 

2.0 
5 

1.8 

3 

3.0 

6 

T 
5 

s 

.9 

s 

1.7 

7 

CORRY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

10 

e 

.5 

6 

t 

2 

1 

T 

1.0 

1 

1.5 
2 

1 

.5 

T 

5.0 
5 

.5 

3 

1.0 
I 

6.0 

7 

.5 

5 

1.0 
5 

1.0 
5 

5 

2.0 
6 

DU  BOIS  FAA  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

9 

4 

4 

3 

T 

J 

T 

T 

.1 

T 

T 

.1 

.1 

.1 

1.0 

.3 

2 

3.9  1.0 
1    1    6 

2.9 

6 

ERIE  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 
WTR  EOun 

1 

T 

.9 

T 

T 

T 

T 

.7 

1 

T 

1.4 

.5 

2 
.1 

.8 

2 
.1 

i.e 
2 
.1 

2.1 

I 

1.8 
4 
.2 

1.4   T 

41    4 
.21   .2 

•1 

1.9 
1 

GALETON 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.5 

4 

2 

1 

1    , 

T 

1 
1 

T 
T 

2.5 
3 

3 

3 

3.0 

6 

.5 
3 

KANE  I  NNE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
6 

6 

4 

T 
4 

3 

T 
3 

3'   1'   1!   1 

'        ^\ 

1.0 

1 

.S 

1 

1.0 

1 

1.0 
2 

2 

3.0 
3 

T 
3 

.5 
3 

1.5 

4 

1.0 
5 

MEAOVILLE  1  S 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.5 
3 

2.0 

3 

2 

T 
1 

•  4 

1 

T 

T 

' 

T 
T 

T 

2.0 

2 

2.0 

4 

1.0 

5 

1.5 

2 

2 

i.oi 

3    3 

T 
2 

TIONESTA  2  SE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

I 

1 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
1 

1.0 

1 

1 

1 

2.5 
2 

T 
2 

1.0 
3 

1.0 

4 

T 

T 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Day 

Oi  Month 

3.? 
^"5 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB 

e    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
35 

36 
35 

35 
35 

39 
35 

36 

35 

38 
36 

41 
38 

41 
41 

41 
39 

39 
38 

40 
39 

41 
39 

41 
40 

40 
40 

40 
38 

38 
36 

37 
36 

41 
36 

42 
40 

40 
39 

45 
39 

45 
41 

41 
39 

39 
37 

37 
37 

37 
37 

37 
37 

37 

37 

37 
37 

37 
36 

36 
35 

39.1 
37.5 

STATE  COLLEGE  2 

2    INCHES 

MAX 
MIN 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

35 
32 

39 
34 

40 
37 

40 
37 

41 
37 

39 
35 

36 
36 

39 

35 

41 
38 

41 
37 

37 
33 

33 
32 

33 
32 

38 
33 

42 
36 

39 

34 

40 
34 

41 
37 

37 
32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

32 

31 

31 
31 

32 

31 

32 

31 

31 
31 

35.9 
33.5 

4    INCHES 

MAX 
MIN 

33 
33 

33 
33 

33 
33 

33 

33 

35 

33 

38 
34 

39 
37 

40 
37 

41 
38 

39 
36 

36 
36 

39 
35 

41 
38 

41 
38 

38 
34 

34 
33 

34 
33 

38 
33 

40 
36 

38 
35 

40 
35 

41 
38 

38 
33 

33 
32 

33 
32 

33 
32 

32 
32 

32 

32 
32 

32 
32 

32 
32 

35.2 
34.2 

8     INCHtS 

MAX 
MIN 

35 
35 

35 

34 

36 
34 

35 

34 

36 

34 

38 
35 

39 

37 

40 
38 

41 
39 

40 
38 

38 
37 

r. 

41 
38 

41 
39 

39 
36 

36 
35 

35 
35 

38 
34 

40 
37 

38 
37 

39 
36 

41 
39 

39 
35 

36 
34 

35 
34 

34 
34 

34 

33 

34 
33 

34 
33 

33 
33 

37.2 
36.6 

12    INCHES 

MAX 
MIN 

37 
36 

37 
36 

37 
36 

36 
36 

36 
36 

38 
36 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

40 
39 

39 
39 

39 

38 

40 

39 

41 
40 

40 
38 

38 

37 

37 
36 

38 
36 

39 

38 

39 
38 

39 
38 

40 
39 

40 
37 

38 
36 

36 
36 

36 
35 

36 
35 

36 
35 

35 
34 

35 
34 

37.9 
35.9 

16    INCHES 

MAX 
MIN 

38 
38 

38 
38 

38 

37 

37 

37 

38 
37 

38 
37 

40 
38 

40 
39 

41 
40 

41 
40 

40 
40 

40 
39 

40 
39 

41 
40 

40 
39 

39 

38 

38 

38 

38 
37 

40 
38 

40 
39 

39 
39 

41 
39 

41 
39 

40 
37 

38 

37 

37 
36 

37 
36 

35 
35 

35 
35 

36 

36 

38.8 

37.8 

20    INCHES 

MAX 
MIN 

39 
39 

39 
39 

40 
39 

39 
36 

39 
38 

39 
38 

40 
39 

40 
39 

41 

40 

41 

40 

41 

40 

40 

40 

40 
39 

41 

40 

41 

40 

40 
39 

39 
39 

39 

38 

40 
38 

40 
39 

40 
39 

41 
39 

41 
39 

40 

38 

38 

38 

38 

37 

37 
37 

37 
36 

37 
35 

37 
36 

39.4 
38.6 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDI^gG  AT  MIDNIGHT.  ,„,,^„    o„.r/-<..cc 

SLOPE  OF  GROUND,   FLAT    SOIL  TYPE.   LAKE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROUND  COVER.   RYEGRASS 
AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION,   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


STATE  COLLEGE  2 


rLSprSF"GRoCND,'*GErLl  'sLOpfTo'THE^S^rHEAST .  SOIL  TYPE.  HAGERSTOWN  SILT  LOAM.  GROUND  COVER,  KENTUCKY  BLUEGRASS 
«??  CLIp?eS^?0  A  HEIGHT  OF  BETWEEN  1  i/2  AND  3  INCHES.  INSTRUMENTATION.  COPPER-CONSTANTAN  THERMOCOUPLE  ON  RECORDING 
POTENTIOMETER. 


See  Reference  Notes  Followmg  Station  Index 
-   192    - 


/ 


:^:«y>iX'Av:v 


'.■.•■<:-■■:■>?  »:-y.- 


•      »      ■ 

APRIL  1967 


HUNTINGDON 


*         •  « 

MAY  1967 


HUNTINGDON 


•         ft  » 

JUNE  1967 


BURNT  CABINS  2  NE 


JULY        1967 
MARCUS  HOOK 


ft    *    ft 
AUGUST      1967 


MARCUS  HOOIC 


ft    ft    ft 
SEPTEMBER   1967 


ft    ft    ft 
OCTOBER     1967 


BUTLER  2  SW 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


PENNSYLVANIA 

DECEMBER  1967 

DELAYED   DATA 


Tamperoturft 


.   I 

?! 
ii 


37. 7M 


37.5 


51.3M 


67.7 


1.1  66.8 


72. 6M 


45. IM 


61. 8M       35. '(M      48. 6M 


II 


1.7 


76.1 


90    27.       58 


387 


No.  of  Oayi 


II 


ti 


Precipitation 


.20 


11.53 


1.20 


2.86 


2.00 


l.l* 


19 


DAILY  PRECIPITATION 


.0 


•  0 


.0 


No,  of  Day* 


•  0 


•  0 


8      2       1 


MARCH        1967 
COVINGTON  2  wS" 


APRIL        19*>7 
MUNTINGOCN 


JUNE  1967 


JULY         1967 


AUGUST       i967 
MARCUS  HOOk 


SEPTEMBER    1967 


OCTOBER      1967 


Day  of  Month 


.02        .95 


,57        .11 


,71   .^.T   .2* 


.03       1,0* 


13   14   15 


.01  *22       .15 


.•^0   .22   .16 


.03   ,U   .16 


25   26   27   28   29   30   31 


.69  1.00  2,0' 


,07   ,19   ,57 


NOVEfBEB     1967 
OUSHOBE  2  SSW 


.07   .02   .11 


DAILY  TEMPERATURES 


PENNSYLVANIA 
DECEMBER  1967 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  Of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

" 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j  17 

18 

1» 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

1 
26J 

29 

30| 

31 

< 

. 

APRIL       1967 

HUNTINGDON 

MAX 
MIN 

73 
36 

82 
36 

8« 
52 

57 
36 

57 
40 

76 
48 

64 

37 

63 

34 

65 
29 

53 
25 

58 
25 

56 

46 

86 
46 

82   80 
48   46 

52 

45 

52 

41 

48 
39 

71 
39 

68 
43 

74 
46 

62 
35 

49 
32 

58 
33 

53 
35 

59 

30 

64 
26 

68 

27 

64,8 

37,7 

»      «      » 

l<AV        1967 

HUNTINGDON 

I4AX 
MIN 

78 
39 

76 

79 
4  4 

62 

30 

64 
31 

74 
35 

47 
41 

46 
34 

62 

34 

54 
43 

60 
39 

62 

41 

59 
32 

65 
32 

53   65   61 
41   35   29 

64 

30 

78 
36 

81 
48 

70 
41 

59 
39 

69 
33 

69 

34 

70 
33 

76 
34 

76 
36 

86 
40 

83 
52 

56 
41 

75 
42 

67,1 
37.5 

JUNE       1967 

eURNT  CUBINS  2    NE 

MAX 
MIN 

70 
38 

80 
42 

81 
*5 

79 
49 

80 
47 

80 
49 

82 
54 

84 
55 

86 
58 

87 
62 

88 
62 

88 
59 

90 
5' 

88 
62 

90 
63 

93   91 
64   65 

89 
64 

75 
64 

79 
53 

87 
56 

87 
71 

64 

65 

66 
60 

62 
68 

86 
49 

78 
49 

76 
52 

76 
56 

80 
62 

83.4 
S6.T 

JULY        1967 

M«RCU5  HOOK 

MAX 
MIN 

83 
6<* 

88 
66 

86 

69 

80 
61 

76 
58 

78 
60 

79 
66 

80 
64 

84 
69 

88 
70 

63 

70 

89 
70 

84 
74 

82 
71 

62 
68 

83   83 
62   65 

86 
69 

84 
67 

65 
68 

85 
69 

84 
65 

88 
72 

90 
74 

68 
74 

67 
73 

90 

70 

84 
69 

84 
67 

66 
67 

86 
70 

64.4 
67.7 

AUGUST     1967 

MARCUS  HOOK 

MAX 

MIN 

^6 
66 

87 
70 

65 
70 

82 
69 

80 
68 

65 
66 

65 
66 

81 
69 

85 
68 

83 
71 

77 
64 

77 
61 

70 
66 

81 
64 

B6l  89   86 
641   66   70 

90 
70 

86 
72 

77 
70 

80 
68 

60 
68 

71 
66 

67 
62 

75 
64 

80 
63 

61 
69 

76 
67 

61 
66 

83 
66 

81 
60 

81.1 
66,8 

SEPTEMBER  1967 

DONEGAL 

MAX 
MIN 

69 
38 

72 
*0 

78 
38 

75 
38 

82 
48 

76 
45 

78 
46 

78 
52 

70 
57 

80 
41 

66 
38 

69 
44 

70 
51 

80 
48 

79   80   77 
39,  40   52 

81 
50 

80 
47 

75 
57 

70 
60 

62 
45 

59 
40 

59 
39 

63 
32 

77 
37 

69 
57 

60 
45 

72.6 
*S.I 

• 

OCTtlBER    1967 

t 

BUTLER  2  SB 

MAX 
MIN 

55 

-.3 

61. 
37 

79 

37 

82 

45 

83 
46 

57 
32 

64 
33 

69 

54 

60 
44 

49 
38 

52 
28 

62 

28 

64 
34 

76 
35 

76   72 

51   50 

51 

40 

46 
25 

52 
25 

56 

28 

60 
27 

72 
28 

70 
34 

52 
36 

46 
28 

56 
35 

46 

30 

53 
27 

67 
28 

61,8 
35,4 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


StaHon 

Day 

Of  Month 

3.* 

31  ^"■^ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16   17 

1 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

JUNE   1967 

ERIE  CO  FIELD  RSCH 

LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

57 
55 

59 
56 

61 
68 

63 
60 

6* 
62 

66 
63 

66 
65 

68 
65 

68 
67 

69 
67 

70 
66 

72 
70 

73 
71 

74 
72 

76 

73 

76 
7* 

76 
7* 

75 
73 

73 
70 

72 

70 

72 
71 

72 
70 

73 

70 

74 
71 

73 
70 

71 
68 

71 
68 

70 
69 

69 
68 

72 
68 

69.8 
67.5 

JULY   1967 

ERIE  CO  FIELD  RSCH 

LAB 

8    INCHES 

MAX 
MIN 

73 
71 

73 
72 

72 
70 

71 
68 

69 
66 

69 

66 

69 

67 

71 
68 

73 

70 

73 
72 

73 

67 

69 

66 

" 

- 

- 

- 

70 
68 

70 
69 

72 
70 

72 
70 

72 
70 

73 
7i 

74 
73 

74 
72 

73 
71 

73 

72 

72 
71 

73 
71 

72 
70 

73 
71 

71.8 
69.7 

ERIE  CO  FIELD  RSCH  LAB  -  MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

SLOPE  OF  GROUNDi   FLAT.   SOIL  TYPEi   LAICE  TERRACE  CLASSIFIED  AS  CONOTTON  GRAVELLY  LOAM.  GROOND  COVER.   RYEGRASS 
AND  NATIVE  WEEDS,  MOWED  SEVERAL  TIMES  EACH  SEASON.   INSTRUMENTATION.   TAYLOR  RECORDING  THERMOMETER. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


♦-• 

g 

s 

OBSERVATION 

g   S 

U 

td 

TIME  AND 

«  s 

0 

6 

P 

TABLES 

STATION 

tS    g!     COUNTY 

s 

E 

1 

< 

OBSERVER 

i 

1 

Q 

3 

1 

i 

i 

t 

11 

ACHETONIA   LOCK    » 

0022 

Ol| 

ALLCfiHCMY 

*0   32 

I«   49 

T«« 

T« 

CORPS  OF    ENGINEERS 

ALLENIOMN   Wt    HP 

0104 

021  LEHKfM 
0«  BLAIR 

40   3« 

73   36 

387 

MID 

MIC 

:  Mj  1 

U.S.   WEATHER   BUREAU 

ALTOONA    i   M 

OUO 

40   30 

76   28 

1320 

tA 

«« 

CITY    OF    ALTOONA 

ALVIN    R    eU6H   DAM 

01*7    07'  CLINTON 

»I    22 

930 

ALVIN    R    BUSH    DAM 

APOLLO    i    M 

020*    0»    wtSTHORELANO 

40    J» 

79    36 

EUGENE    R.    YOUNG 

ABEXOTiVlLLE 

39    »5 

7T    18 

710 

U 

PA.     STATE    COL.    EXP.STA.: 

AUSItN 

0)10;   IJ   POTTtK 

41    3« 

1330 

8A 

MRS.    BETTY    M.    MOREAN         1 

AUSIlNflURv,    i    m 

OJIJ 

Ofc   TIOCA 

42   00 

77    32 

1590 

7A 

OTTO    D.    BACON 

BAHtRSIOWN    3    HNH 

03» 

0*  ALLEGHENY 

40   39 

79    59 

1230 

3P 

3P 

PGH.    CUT    FLOWER    CO. 

BARNES 

0*0» 

la  WARREN 

41    40 

79    02 

1310 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

BLAR    CAP 

iJ4>T 

05    NORtHUMBLANO 

40    50 

76    SO 

900 

3P 

ROARING    CREEK    WATER    CO. 

BLAVLR    FALLS 

0•7^]  0»   LEAVER 

40    46 

80    19 

7A 

HOWARD   R.    KEMP 

BEAVCRTOMH 

04B2|  05    SNYDER 

40    45 

77    11 

590 

GUY    F    RIITER 

BtCHTCLWILLE   2    NE 

04(8    0>    BERKS 

40    24 

75    38 

460 

8A 

MRS.    ELVA   S.    REED 

atLLEFONTE   4   S 

0>Ji>,  or  CENTRE 

40    5) 

77    47 

1110 

8A 

Bl 

6A 

ROCKVIEW    PRISON    FARM 

BERNE 

05«»1  OJ    BERKS 

40    31 

76    00 

7* 

FLOYD    H.    TRUMP 

BERiflC*. 

0611    0^    COLUMBIA 

41    04 

76    19 

570 

MIO 

MID 

BERWICK    INO   OEV    ASSO    IN 

BETHLEHEM 

0429'  02    NORTHAMPTON 

40    37 

79   23 

240 

SA 

SETHLEntN   L6M16M  UNIV 

Ob}4    02    NORTHAMPTON 

40    36 

75    22 

LEHIGH   UNIVERSITY                 i 

SLAIN 

C72J    0*.    PERRY 

40   20 

77    30 

745 

PA.    DtPT.    FRST.    ♦    WTRi.i 

OLAIRSVlLLt     ft    ENE 

0756]  09-    INDIANA 

40    2  7 

79    09 

2043 

ep 

8f 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

BLAkESLEE    CORNERS 

07431  01    MONROE 

41    06 

75    36 

1650 

WALTER    wlLORlCK 

SLO&EftVlLLE    1    ft 

0763'  04^  CUMBERLAND 

77    22 

650 

8A 

8A 

MRS.    BESSIE    M.    WILLOEHS, 
MRS.    EMMA    SHAULIS 

aOS-ELL    I    SW 

W82ll  0*  SOMEfiiEI 

J    40   09 

79    02 

1810 

BRADDOCK.    LOCK    2 

OBfcll  09;  ALLEGHENY 

id   40    24 

79    52 

725 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

BRAOFORO    FAA    AIRPORT 

086SI    1*   MC    KEAN 

41    48 

MIO 

FEO.    AVIATION    AGENCY 

BRAOfORO   CENTRAL    FS 

0867;    la   MC    KEAN 

41    57 

78    39 

1600 

8A 

BRADFORD    Fist    DEPT. 

BRAUFOBO    *    W    RES 

08681   10|  MC    KEAN 

41    57 

78    44 

5P 

9P 

BRADFORD   WATER    DEPT. 

8REEIEM00D 

09051  08,  BEDFORD 

76    14 

1352 

MID 

PA.     TURNPIKE    COMM, 

BROOKVILlE    SEMAGE    PL. 

1004] 

10 

JEFFERSON 

41    09 

79    05 

1210 

3P 

6A 

RAY    FORD 

BRUCEION    1    S 

1033 

09 

ALLEGHENY 

40    IB 

79    59 

1066 

7A 

U    S    BUREAU   Of    MINES 

euCHSTOMN    1    SE 

1073 

09 

SOMERSET 

40    04 

78    50 

2460 

ALVIN    W.    MANGES 

BUFFALO   MILLS 

78    39 

1316 

8A 

CLIFFORD    C.    ADAMS 

ajft&tTUIO-N    2    N 

1105 

09 

WASHINGTON 

40    23 

ao  26 

980 

7A 

7A 

SMITH     TWP.    MUN.     AUIH, 

BURNT    CABINS    2    NE 

1115 

08 

HUNTINGOON 

40    05 

77    52 

990 

5P 

5P 

PA.     TURNPIKE    COMM. 

BUTLER    2    Si 

1139 

09 

BUTLER 

40    51 

79    55 

1000 

7A 

7A 

:  H 

BUTLER    AREA    SEWER    *urH 

CAMP    KLINE 

1203 

05 

LYCOMING 

41     19 

77    17 

LESLIE    D.    DOWLING 

CANTON    i    NH 

1215 

06, 

BRADFORD 

41    40 

76    52 

1520 

7fl 

MRS, MILDRED    SPENCER 

1234 

CUMBLRLANO 

40    13 

77    12 

465 

6P 

6P 

H 

CARROLL    G.    MILLER 

CAfiSOLLlOKN    2    SSE 

1255 

OB 

CAMBRIA 

40    35 

78    42 

2040 

BA 

H 

ROBERT    F.    MAURER 

CARTER    CAMP    2    H 

1262|   10 

POTTER 

41    37 

77    45 

2030 

7A 

c 

RICHARO    L.    MENKEN 

LYCOMING 

41    31 

77    27 

600 

7A 

KATHRYN    T.    KREIGHBAUM 

CMAOOS    FORD 

13*2!  0  3 

DELAWARE 

39    52 

7A 

£.    EARL    TOUCHTON 

CMAHSEfSeuRG    1    ESE 

13S<*   0«. 

FRANKLIN 

39    56 

77    38 

640 

9P 

9F 

c 

CHARLES    A.    BENDER 

CHARLEtiOl 

1372 

40    06 

79    56 

1040 

c 

WEST     PENN    POWER    CO. 

cmarleroi   lock  >> 

1377 

09 

WESTMURELANU 

40    09 

79    54 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

CLARENCE 

CENTRE 

41    03 

77    56 

1390 

MRS    SUSAN    vERUlTa^ET         ' 

CLARION    3    SH 

1485 

10 

CLARION 

41     12 

79    26 

c 

PA.    ELECTOIC    CO. 

LEHIGH 

40   37 

75    39 

670 

8A 

WILLIAM    J.    DOTTERER 

CLAYSVlLLE    J    « 

1512;   0^ 

WASHINGTON 

40    07 

BO    26 

1000 

7P 

7A 

MFGRS.    L>    +   H.    CO. 

151*;   07 

CLEAftF IElO 

41    01 

78    26 

1100 

7/ 

IRA    TAYLOR 

CLERMONT 

1529    10\ 

41    41 

2104 

c 

MRS.    TILLIE    M.    SIMONDS 

Clermont  •.  nm 

15341    10 

MC    KEAN 

41    44 

78    32 

1620 

5P 

7A 

MRS.    TiLLie    M.    SIMONDS 

COATESVILLE    1    SW 

1589^  03 

39    58 

8A 

c 

PHILA.    ELECTRIC    CO. 

CONFLUENCE     I     SH    0AM 

SOMERSET 

39    46 

79    22 

1490 

BA 

BA 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

Confluence  i  nh 

FAYETTE 

39    50 

79    22 

1331 

JOHN    L.    HEID 

CONN£AUTV|LL£ 

1720    10 

CRAWFORD 

41    45 

80    22 

9* 

c 

FREDERICK   A,   MEYL 

CONNELLSVILLE 

1723    09 

FAYETTE 

79    36 

870 

7A 

EUGENE    W.    OLDLAND 

CONNELLSUILLE    NO    2 

17261  09 

FAYETTE 

40    00 

79    35 

c 

MRS.    JANET    L.    SHAW 

CONSMOHOCKEN 

1737i  03 

MONTGOMERY 

40    04 

75    19 

70 

8A 

PHILA.    ELECTRIC    CO. 

COOItSBURG 

IT49|    10 

CLARION 

41    20 

79    13 

1180 

BA 

PA,    DEPT.    FRST.    ♦    WTfiS. 

CORAOPOLIS    NEVILLE     IS 

ALLEGHENY 

40    30 

8A 

SHENANGOt     INC. 

1790    id   ERIE 

41    55 

79    39 

1440 

6F 

6P 

H 

RICHARD    T.    MOUNTAIN 

COUOERiPORT    5   N.* 

1806    H   POTTER 
1809    id   POTTER 

41    50 

78    04 

2220      7A 

CHARLES   F.   FICKINGER 

COUDEftSPORT    6    E 

41    47 

77    53 

2533 

FERD    IRISH 

COVINGTON    2    KSW 

41    44 

77    07 

1745 

CALVIN    R.    PACKARD 

CREEHSIDE 

1881    09:    INDIANA 

40    41 

1030 

6A 

MRS    MELVIN    P    THOMAS 

CRESSON    1    S£ 

lS96i   08    CAMBRIA 

40    27 

76    34 

2230 

c 

CRESSON    ST.    iCMOOL    MOSP 

DANVILLE 

2013'  05    MONTOUR 

40    58 

76    37 

7A 

MRS.    MARIE    H.    LITTLE 

OERRt 

2108    09,  WESTMORELAND 

40    20 

79    16 

1150 

6P 

MISS    N.    OUIE    WINEMAN 

OEVAJLI    i    W 

2U6.  03.  CHESTER 

40    06 

75    33 

HIO 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

2160  01'   PIKE 

41    13 

74    52 

430 

THOMAS    A.    HOTALEN 

OIXON 

2171.   06;  WYOMING 

41    32 

75    57 

750 

7A 

c 

HAROLD    J.    KUSCHEL                 1 

DONEGAL 

^leii  09,   WESTMORELAND 

40    07 

MIO 

PA.   Turnpike  comn. 

UONORA 

2190    09    WASHINGTON 

40    10 

79    52 

900 

Theodore   f.  mathjes 

2221    OJ,   BUCKS 

40    16 

75    08 

358 

5P 

KARL    W    Ml  STAND 

ORIFTWOOO 

22451   07'  CAMERON 

41    20 

78    08 

820 

: 

CALVIN    MUGAR 

DU    aOIS    FAA    AIRPORT 

2260    lOi   JEFFERSON 

41    11 

78    54 

1814 

MID 

MID 

FED    AVIATION    AGENCY 

Du  aojs  7   £ 

2265 

07 

CLEARFIELD 

41    06 

78    36 

1670 

5P 

5P| 

:  H 

CITY    OF    OU    BOIS 

QUNLO 

2298 

08 

CAMBRIA 

40    17 

76    43 

2410 

MRS.    D.    L.    WHITE 

OUbMORE    2    SSW 

2325 

06 

SULLIVAN 

41    29 

76    26 

1910 

6A 

ROBERT    J.    OBERT 

2343 

SULLIVAN 

41    24 

76    35 

2020 

FRANCIS    b.    MANLET 

EAST    BRAOV 

2363 

10 

79    37 

620 

5P 

5P 

A.    B.    KEMPEL 

EBENS8URG    SEWAGE    PL. 

2470 

08 

CAMBRIA 

40    26 

76    44 

1940 

BERNARD    KERCHENSKE 

EMPORIUM    1    N 

2635 

CAMERON 

41    32 

76    14 

1560 

MRS.    TALLIE    M.    BRITTON 

ENGLISH   CENTER 

2644 

05 

LYCOMING 

41    26 

77    17 

880 

7A 

C    H 

WILLIAM    SUOEHS 

EPHRATA 

03 

LANCASTER 

40    10 

76    10 

485 

STANLEY    L.    WON    NE 1  DA 

EOUINUNK,    2    HNW 

2671 

01 

41    52 

75    16 

690 

8A 

MRS    DOROTHY    E,    FINCH 

ERIE    CO    FIELD    BSCM    LAB 

2673 

10 

ERIE 

42    14 

79    51 

730 

G 

FIELD    RESEARCH    LAB. 

ERIE    WB    AIRPORT 

2682 

10 

ERIE 

42    05 

60    11 

732 

MIO 

MIO 

:  MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

EVERETT    I    SW 

2721 

OB 

BEDFORD 

78    23 

1010 

PA.     TURNPIKE    COMM. 

'   FARRELL    SHARON 

2814 

MERCER 

41    14 

80    30 

855 

7P 

SHARON    STeEL    CORP. 

1  FOfit)    CUT    *    S    0AM 

29421,  09 

ARMSTRONG 

79    30 

950 

CORPS    OF    ENGINEERS              , 

1  FRANCIS    E    WALTER    DAM 

30181  01 

LU2ERNE 

41    07 

75    44 

150»|      flA 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS              1 

I  FRAN^LIN 

30281  10 

VENANGO 

41    23 

7A 

GREGORY    L,    TOMPKINS 

!  FREELANO 

LUZERNE 

41    01 

75    54 

1900 

6P 

BA 

ANDREW    B.    EVANSHA 

1  GALETON 

J130i   13»  POTTE« 

41     44 

77    38 

1380 

■  6EIGERT0WN 

J189;  0  31  BERKS 

40     12 

75    50 

BA 

CHESTER    A.    BEEBE 

GEORGE    SCHOOL 

3200    03'  BUCKS 

40    13 

74    56 

136 

BA 

8A 

H 

WILLIAM    M.    CRAIGHEAD 

»GETTtS8liRG 

3218,  04I  ADAMS 

39    50 

77    14 

500 

HUGH    C.    MC    ILHENNY 

GETTYSBURG    1     S 

3223    04    ADAMS 

39    48 

77    14 

530 

C 

GETTYSBURG    NATL    MTT    PK 

GLENCOE 

3296,  09    SOMERSET 

76    51 

JOHN    W,    HARTMAN 

GLEN    HAZEL    2    NE    OAM 

i311    071  ELK 

41    34 

78    36 

1725 

6A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

GLE.HMOOHE 

3321    03!  CHESTER 

40    06 

75    47 

440 

JOHN    J.    ShRAOER 

1  GLEN    ROC«. 

3330    04J  YORK 

39    48 

76    44 

620 

MRS.    i.    C.    MC    WILLIAMS    , 

1  GLENWILLARD    OASh    dam 

3343    09,  ALLEGHENY 

40    33 

80    13 

705 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

1  GOULDSBORO 

41     15 

75    27 

1890 

OANA    L.     SMAY 

GRATERFORO 

3435    03    MONTGOMERY 

40    14 

75    27 

GEORGE    S    MANN    ift 

GRATERFORO    1    E 

3437|  03    MONTGOMERY 

40    14 

75    26 

240 

6A 

STATE    CORRECTIONAL     INST 

GREENSBORO    LOCK.    7 

3503i  09    GREENE 

39    47 

79   S5 

808 

H 

CORPS    OF    ENGINEERS 

■  GREENSBURG    2    E 

3515i  091  WESTMORELAND 

40    18 

79    31 

1225 

: 

1  GREENVILLE 

35261   101  MERCER 

41    24 

60    23 

980 

6P 

6P 

c.'earl  miller 

'  HANOVER 

3662'  04^   YORK 

76    59 

BA 

HARRISBORG    MB    AP 

3699.   O-J   YORK 

40    13 

76     51 

MID 

MtO 

Z    MJ 

U.S.    wEAlMEft    BUREAU 

1  HAWLET 

3758.  Oil   WAYNE 

41    29 

75    10 

aec 

MRS.    KAIHERINE    BATES 

1  HAWLET    1    $    DAM 

3761 

01     WAYNE 

41    28 

75    11 

1200 

: 

PA.    POWER    •    LIGHT    CO. 

1  HOLLIDAYSBURG 

4001 

08    BLAIR 

40    26 

78    24 

960 

JOHN    M,    RINGLER 

HOLLISTERVILLE 

01    WAYNE 

41    23 

75    26 

1365 

BA 

MRS.    CHESTER    PONTOSKY 

»M0LTw000 

4019 

39    50 

76    20 

187 

MID 

BA 

:  H 

HOME 

402  7 

09 

INDIANA 

40    45 

79    06 

122c 

: 

MRS.     EONA    M.     BUSH 

HONESOALE    ••    NW 

4043 

0 

WAYNE 

41    37 

75    19 

141C 

GEORGE    C.    WILLIAMS 

■  HONESOALE    5    NNW 

0. 

41    39 

76    16 

: 

WALTER    MASTERS 

■  HONEY    BROOK    1    W 

CHESTER 

75    56 

70( 

7* 

;  MOP    BOTTOM    i    SE 

4066 

06 

SUSQUEHANNA 

41    43 

75    43 

JOSEPH    J,     SAN4USKAS 

;  HUNTINGDON 

HUNTINGDON 

78    01 

67C 

JAMES    H.    GiENGER 

MJNTSDALE 

4166 
4190 

0 

BEDFORO 

39    49 

77  18 

78  44 

&1C 
96C 

8. 

■ 

METRO   P.    DOROSH 
HAROLD    0.    SHERMAN 

!    INDIANA    3    SE 

4214 

091    INUlAN* 

40    36 

79    07 

1102 

7* 

:  M 

CLYMER    WATER    SVC.    CO, 

;   JACkSON    SUMMIT 

TIOGA 

41    57 

77    01 

169C 

' 

ARCHIE    LAIN 

1   JAMESTOWN    2    NW 

4325 

U 

CRAWFORD 

41    30 

60    28 

105C 

8« 

: 

PA.    DEPT.    FAST.    ♦    WTRS. 

!  JERSEY    SHORE 

4363 

0 

LYCOMING 

41     12 

71     15 

64 

JAMES    MERCURY 

ITJOHNSIOWN 
JOHNSTOWN    2 

4385 

0 

121* 

4390 

0 

CAMBRIA 

40    19 

78    55 

127 

z 

CITY    OF     JOHNSTOWN 

4432 

MC    KEAN 

41     41 

175C 

KARIHAUS 

4450 

07;  CLEARFIELD 

41    07 

96C 

7A 

ROBERT    K    BRADFORD 

1  ICEGi, 

I  4481 

39    59 

78    43 

128C 

MIC 

Mil 

PA.      FuHNPltE     CUMM. 

1  itlTlANNING    LOCK    7 

'   461 

09!  ARMSTfiuNG 

40    49 

79    32 

79( 

CORPS    OF    ENGINEERS              ' 

1  KRtSGEUlLLE    3    W 

1   467i 

40    54 

75    34 

72 

CITY    OF    BETHLEHEM 

4721 

PIKE 

41    13 

75    03 

136 

7i 

MRS.     IRENE    FOREMAN 

,^ 

g 

§ 

OBSERVATION 

d 

z 

M         g 

TIME  AND 

z 

0 

<         1 

p 

TABLES 

STATION 

Q 

1     COUNTY 

u 

< 

— 

OBSERVER 

g 

1     3 

§ 

1 

% 

l[i 

is 

0 

^ 

E 

§1 

LAKEVILLE   1    NN£ 

4733 

01 

WAYNE 

9 

*>l    27 

79   U 

1440 

BA 

HAS.   OLA&YS  RtlNCne 

LANCASTER   2   NE   PHP   ST A 

4750 

03 

LANCASTER 

19 

40  03 

7*   17 

259 

*( 

»? 

LAMASTCR   WATER   BUR. 

LANCASTER   2   NE   FILT   PL 

4763 

03 

LANCASTER 

19 

40   03 

76    17 

270 

LANCASTER   WATER   BuR. 

LANDISVILLE    2    NW 

03 

LANCASTER 

40   07 

76    26 

6A 

aA      SA lo 

PA.    STAie   COLLEGE 

LAwRtLTON    Si    VILLAGE 

675 

7A 

""i 

PA,    DEPI.    or    WELFARE 

LAwRENCEVILLt 

4873|  06    TIUGA 

151  42   00 
l3  40    19 

77    08 

1000 

if 

9P|                H 

HARION   L.    GUILDS 

LEBANON    3    SW 

76    28 

490 

8A 

•A           IC 

HARRY    KHALL 

LEHIGMTON 

4934 

9I 

40   50 

75    43 

980 

7A          IC 

GOODWIN   S.   DEFREHN 

LE   ROY 

4972 

06 

BRADFORD 

19 

41    41 

76    43 

1040 

8A 

LEAHON    M.    SAUMAN 

LEWIS   RUN   3    SE 

4964 

10 

MC    KEAN 

1 

41    50 

78    39 

1740 
480 

TA          |c 

RUSSELL    LINEMAN 

LEWISTOWN 

4992 

05 

MIFFLIN 

6 

40   35 

77    36 

7A 

7A 

:  H 

AMERICAN   VISCOSE   CO. 

LOCK    HAVEN 

5104 

07 

CLINTON 

16 

41    06 

77    25 

990 

7* 

7A 

HARRIS   w.    BITNER 

07 

CLINTON 

It 

41    08 

77    27 

630 

HUGH    F.    PARKER 

LONG   POND    i    W 

5160 

41    03 

75    30 

1860 

7A 

THOMAS    MECKES 

5275 

10 

FOREST 

1 

41     36 

79    03 

1295 

7A 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MADERA 

5336 

CLEARFIELD 

16 

78    26 

1460 

7A 

7M 

c 

MRS.    JULIA   J.    SMOfF 

CLEARFIELD 

16 

40    53 

1260 

7A} 

KENNETH   £.    BUSH 

MAPLE    GLEN 

5366 

03 

MONTGOMERY 

9 

40    11 

75    11 

380 

8A 

FRANCES    E.    SCHEIBNER 

MAPLETON   DEPOT 

OS    HUNTINGDON 

40    2* 

77    96 

980 

MRS.     1.    S.    BUCHANAN 

MARCUS    HOOK 

5390 

" 

DELAWARE 

5 

39    49 

75   29 

'' 

MID 

mid] 

SUN    OIL    CO. 

MAftlENVILLE 

5400 

FOREST 

1 

41    28 

79    07 

1730 

c 

U   S   FOREST    SERVICE 

MAHION    CENTER    2    SE 

5408 

INDIANA 

1 

40    49 

79    02 

6P 

7AI 

CORPS   OF    ENGINEERS 

MARIINSBURG    FAA    AP 

5454 

08 

BLAIR 

6 

40    18 

76    19 

1476 

MID 

MIU 

M 

FED.    AVIATION    AGENCY 

MATAMORAS 

5470 

41    22 

74    42 

43» 

9P 

7A 

HARRY    BISLAND 

MC    C0NNELLSBUR6 

5526 

08 

FUlTON 

12 

39    56 

76    00 

91* 

It 

DAVID   W    SHIVES    JR 

MC    KEESPORT 

5573 

ALLEGHENY 

10 

40    21 

79    52 

720 

8A 

U   S   STEEL   CORP. 

MEADOW    RUN    PONDS 

41     13 

75    38 

1910 

FRANK    J.    NOClTO 

MEADVILLE    1    S 

5606 

10 

CRAWFORD 

1 

41    38 

60    to 

1065 

8A 

6A 

C    H 

CITY    OF    MEAOVILLE 

MED IX    RUN 

5627 

07 

ELK 

16 

41    17 

78    24 

7A 

C    H 

MRS.E.    H.    SNYDER 

MERCER 

5651 

10 

MERCER 

2 

41     13 

80    14 

1220 

7P 

9A 

K.    R.    HAXWELL 

MERCER    HIWAY    SHED 

5654 

10 

MERCER 

2 

41    14 

60    19 

1290 

PA,    DEPT.    HIGHWAYS 

MEfiCERSBuRG 

5662 

0*. 

FRANKLIN 

12 

39    90 

77    64 

566 

BA 

8A 

HRS.    NORA    fcANE 

MERWINSBURG 

5676 

MONROE 

9 

40    58 

75    28 

9a6 

c 

ARTHUR    A.    SHITH 

SOMERSET 

17 

9A 

BRADFORD 

15 

41    56 

c 

MltANVILLE 

5738 

01 

WAYNE 

5 

41    40 

75    04 

760 

7A 

7A 

CHARLES    W.    DAVIS 

HILLERS8URG    2    £ 

5775 

fiUSSELL    SHEPLEY 

MILLHEIM 

07 

40    53 

77    29 

1079 

7A 

NEVlN    E.    BOWERSOX 

MILLVILLE    2    SW 

S8l7 

05 

COLUMBIA 

15 

76    34 

860 

7A 

7A 

KENNETH    LEIGHOW 

MONTGOMERY    L    AND    0 

5902 

09 

BEAVER 

11 

40    39 

60    23 

692 

9P 

7A 

CUfiPS   OF    ENGINEERS 

MONTROSE 

5915 

06 

SUSOUtHANNA 

19 

41    50 

75    62 

1560 

7A 

7A 

C    H 

RALPH    TAYLOR 

MORGANTOWN 

5956 

03 

BERKS 

15 

59! 

BA 

8A 

PA.    TURNPIKE    COMM. 

MT    GRETNA    2    SE 

6028 

03 

LANCASTER 

15 

40     14 

76    26 

670 

MtO 

HID 

PA.     TURNPIKE    COMH. 

MOUNT    UNION    1    N 

6 

40    24 

77    53 

820 

c 

MT,    UNION    WATER    WORKS 

MURftYSVILLL 

6111 

09 

WESTMORELAND 

10 

40    26 

79    42 

900 

c 

DAVID    C,    SHAW 

MYERSTOWN 

6126 

03 

LEBANON 

14 

40   22 

76    18 

480 

6A 

MRS. KATHLEEN    WANDELL 

NATRONA    LOCK    4 

6151 

ALLEGHENY 

1 

40    37 

800 

7A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

NESHAMINY    FALLS 

6194 

03 

BUCKS 

5 

40    09 

74    57 

60 

HID 

PHILA.     SUB.    WATER.     CO. 

NE*    CASTLE    1    N 

LAWRENCE 

2 

41     01 

60    22 

825 

5P 

7A 

c 

LEWIS    w.    HAMILTON 

NEWELL 

6246 

09 

FAYETTE 

10 

40    05 

79    54 

805 

12M 

I2f 

GENERAL    CHEMICAL    CO. 

NEW    PARK 

6289 

YORK 

19 

39    44 

76    30 

780 

6F 

CLINTON    J.    ALLEN 

NEWPORT 

6297 

05 

PERRY 

6 

40    29 

77    08 

400 

7A 

7A 

H 

HRS.    FRANCES    K.    FRY 

NEW    STANTON 

09 

WESTMORELAND 

10 

40    13 

79    36 

1040 

HIO 

MID 

PA.    TURNPIKE    COMM, 

NEW  .TRIPOLI 

6326 

40    41 

76    45 

FRED    C,    OSWALD 

NORRISTOWN 

6370;  03|   MONTGOMERY 

14 

40    07 

75    21 

68 

MIO 

SA 

BOROUGH    OF    NORRISTOWN 

NORTH    EAST    Z    SE 

63961   10    ERIE 

6 

42    12 

79    49 

9A 

ELLSWORTH    WEAVER 

NORTH    PHILADELPHIA    AP 

64191  C3I   PHILADELPHIA 

40    06 

75    01 

AIRPORT    GUARDS 

ORWELL    2    NW 

6622 

06-  BRADFORD 

19 

41    55 

76    18 

1340 

8A 

ELMER    T.    MOORE 

PALM     3     SE 

6661 

03i  MONTGOMERY 

i* 

40   23 

79    30 

302 

8A 

SEWAGE    TREATMENT    PLANT 

PALMERTON 

6689 

02|  CARBON 

3 

75    37 

410 

HID 

9A 

NEW    JERSEY    ZINC    CO. 

PARKER 

6721 

09.  ARMSTRONG 

I 

41   05 

79    41 

1140 

7A 

LOOlS    A.    MALAHKEY 

PARKER    1    E 

6724 

10;  CLARION 

41    06 

79    40 

1100 

JOHN    £.    LIVERHORE 

PAUPACK    2    UNW 

6762 

01'  PIKE 

5 

41    24 

79    14 

1360 

MISS    L.    VETTERLEIN 

PEN    ARGYL 

5 

40   52 

76   20 

718 

PEN    ARGYL    SEWAGE    TR T    PL 
FRANCIS    K.    DAVIS.    JR. 

»PH1L    DREXEL    INST    TECH 

39    57 

75    11 

JO 

MID 

PHILADELPHIA    WB    AP 

68691  03,  PHILADELPHIA 

5 

39   53 

75    15 

5 

MIO 

HIO 

C    MJ 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PHTLA.    IUTh    CHESTNUT 

6910    03I    PMILAt/ELPMlA 

75    10 

190 

MIO 

PHILA,    ELECTRIC    CO. 

PHILIPSBURG    FAA    AP 

6916'  07 

CENTRE 

6 

40    54 

76   05 

1918 

HID 

:  H 

FED.    AVIATION    AGENCY 

PHOENIXVILLE    1    £ 

69271  03 

CHESTER 

14 

40    07 

75    30 

105 

5P 

HID 

PHILA.     SUB.     aAlER    COMM. 

PITTSBURGH    WS    AP    2 

6993 

09 

ALLEGHENY 

11 

40    30 

60    13 

1137 

MID 

HID 

:  Hj 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

(PITTSBURGH    WB    CITY 

6997 

09 

ALLEGHENY 

11 

40    27 

80    00 

747 

HID 

MIO 

:     J 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

PITTSFIELD    9    WSW 

7000 

10 

WARREN 

1 

41    47 

79    32 

1600 

»A 

MRS,    ERNA  OBROK 

PLEASANT    MOUNT    1    W 

7029 

WAYNE 

5 

41    44 

75    27 

1800 

7A 

C    H 

WiLLIAH    POLIVKA 

PORT    CLINTON 

7116 

02 

SCHUYLKILL 

14 

40    35 

76    02 

450 

7A 

7A 

c 

MRS.    ADA    E.    RARICK 

POTTSVILLE 

02 

SCHUYLKILL 

14 

40    42 

76    1: 

690 

6A 

LLOYD    E.    WELLER 

PRO^PTON   DAM 

41    35 

75    20 

U    S    CORPS    OF    ENGINEERS 

PUNXSUTAWNEY 

7217 

ic 

JEFFERSON 

1 

40    57 

79  00 

1300 

CARL    E.    ROTOLO 

POINEYVILLE    2    SE    DAM 

7229 

ARMSTRONG 

40    65 

79    17 

1270 

6A 

8A 

CORPS    OF    ENGINEERS 

UUAKERIOWN 

BUCKS 

5 

75    20 

490 

5P 

7A 

DENNIS    K.    FLUCK 

RAYHONO 

7310 

10 

POTTER 

13 

41    52 

77    52 

2220 

7A 

t 

MRS.     RACHEL    LANGAN 

(RtAOlNG    WU    CITY 

7318 

03 

BERKS 

14 

40    20 

75    56 

266 

MIO 

MID 

U.S.    WEATHER    BUREAU 

RENOVO 

7409 

0- 

16 

41    19 

77    45 

710 

MRS    HELEN    M.    CHQMA 

7410 

CLINTON 

16 

41    14 

7-7    46 

2033 

: 

PA    OEPT    FORESTS-WATERS 

RIOGWAY 

41    25 

1360 

BOROUGH    OF    RIOGWAY 

ROCHESTER    I    N 

7540 

0! 

BEAVER 

2 

80    18 

900 

OEOUESNE    LIGHT    CO. 

RUSHVlLLE 

7727 

SUSQUEHANNA 

15 

41    47 

76    07 

670 

CARL    KOPATZ 

7729 

10 

WARREN 

1 

41    66 

79    08 

1260 

9A 

ALEXANDER    RITCHIE 

SAFE    HARBOR 

7732 

03 

LANCASTER 

15 

39    55 

76    23 

270 

: 

S.H.    WATER    POWER    CORP. 

SAGAMORE    I    S 

INDIANA 

79    14 

1320 

7A 

HRS    JOHN    W    FLEHING 

SALINA    3    W 

7762 

09 

WESTMORELAND 

7 

40    31 

79    33 

1109 

6P 

6P 

MUN.    AUTH.    WSTHRLD.    CO. 

SAXTON 

7846 

oa 

BEUFORO 

6 

40    12 

78    15 

780 

BA 

: 

MRS.    ALVERIA    L.    HOLHES 

SCANDIA    1    £ 

7855 

10    WARREN 

1 

41    95 

79    02 

2100 

z 

HRS.    MYRTLE    WINERITER 

7863 

09    ARMSTRONG 

40    41 

79    40 

783 

VAR 

CORPS    OF    ENGINEERS 

VSCRANTON 

7902|  Oil   LACKAWANNA 

41    25 

75    40 

746 

7A 

U.S.    POST    OFFICE 

StLLERSVl  .LE    2    NW 
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3.r 

35.9 

32.5 

33.1 

5.2 

38,7 

33,5 

35,2 

37,3 

39,9 

1,5 

38,5 

40,4 

4,1 

36, 6W 

2,S 

35.3 

3,7 

37.2  \ 

35. 4M 

4,3 

35.8  1 

3,7 

33.7 

34.1 

3.6 

34.8 

4.6 

33.4 

4.6 

35.1 

4.3 

35,6 

3.6 

34,8 

33,8 

34,4 

45.2 

4B.9 
«2.) 

42, 6M 

48. 3M   \ 
49.2       I 

44.6 

48.B 


L      .6 
1      |-    U6 


1.6 


£.8.0      -    2.2 


8.5      67.4'       1.3      67.2      -    2.8    66.0 
ince  Notes  Following  Station  Index 


59,3 

57.6 

55,7 

57, 7M 

60.0 

.  4.6 

54,3 

54.6 

60.3 

56,4 

-  3.5 

60.0 

-  2.9 

57.6 

-  3.7 

47.1 

46. 2m! 
50.0   1  ■ 


46.3 
50. D 
47.5 
50.2 


32. 6M 

29.6 

33.1 

29.9 

35.0 

30, IM 

34.8 

-  4.2 

30,0 

31.4 

27,7 

36.3 

-  4.3 

31,2 

31.7 

27,8 

33.6 

-  5.0 

29.5 

53. 2M 

64,6 

53,3 

56,0 

62, 3M  \-    1, 

50,9 

53,0 


50, 8M 
51.7 


k    2.1 

^■  2.3 


3oI9mI 


51.7 

52.0 
51,7 
50.6 
51.6 
1.0    52.0 

1,2    51,2 


45, 4M 
48.0 
50, 2M 
46,6 


U    1,6 


33.1 
32,4 
34,3 


35.8 
33.6 
36.3 


45 

7M 

43 

2 

47 

7M 

43 

2M 

45.1       I-    2.0 


47, 6M 
45.9      I 
43. H 


48.2       \-    1.9 


Table  1— Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


May 


July 


August 


September 


SOUTH  CENTRAL 

MOUNTAINS 


08 


ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
ALTOONA  3  w 
BURNT  CABINS  2  NE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL 
EVERETT  I  SW 

HUNTINGDON 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 


32.7 
33.8 


BAKERSTOWN  3  WNM 

3*. 2 

BtAlRSVILLE  t    ENE 

31.6 

BUR6ETTST0WN  2  W 

30.6 

BUTLER  5  WNW 

29.6 

BUTLER  2  SW 

- 

CLJTSVILLE  3  W 

32.9 

CONFLUENCE  1  SH  0AM 

31.* 

DERRT 

35.8 

DONEGAL 

31.1 

DONORA 

31.9 

31. 7M 

FORD  CITY  4  S  0AM 

INOIANA  3  SE 

32.3  1 

MARION  CENTER  2  SE 

31.0 

MONTGOMERY  L  AND  0 

34.3 

NEH  CASTLE  I  N 

33.3 

2».5 
25. 6 


26.6  <  < 
2<>.6 


NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  WB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

5AL1NA  3  W 
SLIPPERY  ROCH  1  5SW 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 


NORTHWEST  PLATEAU   10 

BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  W  RES 
BRDOKVILLE  SEWAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUOERSPORT  5  NW 
DU  60IS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 

KANE  1  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  0AM 

TITUSVILLE  WATER  WORK 


29.2  i 
37.2  I 
32. S 


28.6  :  .  '•.S 


21.4 

29.9 

2{  26.2 


36.3 

37.5 


36,7 
37.3 
35.0 


38.1 
<'1.2 
36,8 
44.8 


38.6 
36.0 
40.8 
38.9 


39.3 
38.1 


54.0 
47.9 
52.4 


50.1 

51.4  !    2.3 


5? 

1 

50 

2 

48 

1 

46 

6 

51 

1 

49 

5 

52 

7 

49 

1 

55. 6M 

f^ 

50 

8 

49 

4 

5? 

4 

51 

7 

54 

5  ' 

51 

1 

WARREN 

DIVISION 


32.7  1 
28.9  ! 


31.3  j 
30.0 


21.4 

19.9 

2|  21.5 

23.9 

19,4 
18.7 

3.7|  23.6  j 

3.0  22.3 


45.6 

49.4 
48.9 


44,5 
46.7 
49.4 
45.8 


46.3  I 
47.6 


52,0 

52,9   -  6, 


54,0  .  .  6.1 


57.3   .  6.1 


69. OM 
69.3 


69.4 
68.0 


47.2 
50.6 
50.6 


50.9   -  7.1 


1.9  50.1 
1.2  49.6 


65.0 
65.3 

68.3 
68.7 
63,8 

69.0 
66.1 
63.5 
69.1 

72. 6M 

71.1 


7.5  69.4 
7.7  68.4 


69,6 

69.9   .  1.9 


66.0 
67.0  I 


55.1 

72.4 

53.5 

-  6.3 

70.8 

1.7 

57.2 

73,7 

54.3 

71.5 

54.3 

-  5.! 

73.0 

4.6 

55.4 

-  7,3 

73,7 

2.3 

50.3 

66.5 

61.3  I 

60.0  I  -  3.3 


51.9 

50.5 


36,3 
39,2 
33,7 

39, 7M 

31.6 
35.0 
30.9 
33. OH 

38.2 
39.0 

-  3,5 
.  3.5 

34.9 

37.6 

33.7 

37.7 

-  3.3 

33.2 

.  3.6  63.1 


69.4   .  3.2 


64,1 

72,0   -  1,9 

69,8   -  2.9 


63.0 
64,0 
67.2 
67.2 
64.1 


72.3 

68.8   .  2 
72.8   .  2 
68.7   .  2,1 
69.3   •  2.8 
67, 7M 

62.9 


68.0   .  2.5 
66.6  I  -  3.5 


72.1 

70,4 
66.8 


64.3   -  2.1 


62,2 
65,5   . 

65, 7M 
65.0 


5.6  51.8 
49.6 
53.2 

49,4 

55. 5M 


63,8 
61,6 
61.1 


61.6   -  4.9 
59.3   -  5.6 


66.2 
65.3 


60.0   -  3.3 


57,3   .  4,8 


59.1 
57.6 


46.9 

49.0 
50.2 


32.6 
31.6 


3^.4 
32.9 
35,6 


37.1 
36.4 
4.0  34,6 


33l2Ml 


53.1 
49.4 


50.6 
49.9 


5|  33,9 
30,1 


36,9 
35,3 


35.8   .  3.7 


33, 6M 
33.6 


28.7  \ 

32.1 

30.6 
26.7 
30.1 
33,5 

34,0 
37.4 
31.1 


include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  fr 


51. OM 

46.0 

- 

_ 

51.0 

- 

.5 

49. OM 

49,2 

■ 

.1 

50.1 
47.8 
47,0 


2.4  49.4 
46.2 
50.9 


50.7 

50,3  I    .0 

51.9  r  1.1 

46.8  j 

49.4H 


6  32,0 
9  31.0 


46.7 

2.3  46, OM  ^  1,5 

42,7 

46.1 

50, 7M 

3.3  48.3  '-       .4 
5.2  52. 5M     .4 

47. in  .  1.7 


2.2  47.4  .  1.3 
I.9I  46.4   ^  1.9 


A   Special   Weather    Summary   describing  unusual   weather   in    1967   was    included   in   the   March,    May,    June, 
July,    August,    and   November    Issues   of   this   publication. 


See  Relerence  Notes  FoUowing  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


POCONO  MOUNTAINS    01 


COUINUNK  2  KNN 

F««NCIS  t  »»LTe"  0»l> 

FRttLANO 

OOUCOSBOflO 

MAWLeT 

HOLLISteRVlLLE 
mONE SCALE  «  NH 
I.AHE  MINISINK 
LAKEVILLE  I  NNE 
LONb  POND  Z    H 

MATAMOPAS 
MILANVILLE 
PAUPACK  2  NNH 
PLEASANT  MOUNT  I  t" 
SCPANTON 

STROUOSSUPG 
SaEET  VALLEY 
TOBYMANNA 
MILKES-BARRE  A  NE 
N-8ARRE-SCRANT0N  WBAP 


EAST  CENTRAL 

MOUNTAINS 
ALLENTOKN  KB  AP 
BETHLEHEM 
CLAUSSVILLE 
KRESOEVILLE  3  H 
LEHISHTON 

NE«  TRIPOLI 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
POTTSVILLE 
TAMAOUA 

TAMAOUA  <>  N  0AM 
JERSEY  AIRPORT 
ZION   GROVE 
ZIONSVILLE  3  SE 


SOUTHEASTERN 

PIEDMONT 
BECHTELSVILLE  Z    NE 
BERNE 

CHAOOS  FORO 
COATESVILLE  I  S» 
C0N5H0HOCKEN 

DEVAULT  1  ■ 
DOYLESTOaN 
EPMRATA 
GEIGERTOHN 
GEORGE  SCHOOL 

GLENMOORE 

GRATERFORO 

GRATERFORD  1  E 

HOLTWOOO 

HONEY  BROOK  1  H 

LANCASTER  2    NE  PMP  STA 
LANOISVILLE  2  HI 
LEBANON  3  SH 
MAPLE  GLEN 
MARCUS  HOOK 

MORGANTOHN 

MT  GRETNA  2  SE 

HYERSTOHN 

NESHAMINY  FALLS 

NORRISTOKN 

PALM  3  SE 

PHIL  [>RE«EL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  MB  AP 

PHOENIXVILLt  1  E 

OUAKERTOWN 

READING  WB  CITY 
STRAUSSTOKN 
VIRGINVILLE 
WEST  CHESTER 
WEST  GROVE  1  SE 

YORK  HAVEN 


LOWER  SUSQUEHANNA   OA 


ARENDT5VILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBERSBURG  I  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  WB  AP 
HUNTSDALE 
MERCERSaURG 
NEW  PARK 

SHIPPENSBURG 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 


See  Reiereace  Notes  Following  StalioQ  Indei 
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Table  2— Contlaued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


February 


July 


August 


YORK  3  5SW  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 


BEAR  GAP 
6EAVERT0WN 
6ERWICK 
CAMP  KLINE 
CEDAR  RUN 

DANVILLE 
ENGLISH  CENTER 
JERSEY  SHORE 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 

MILLVILLE  2  Sm 

NEWPORT 

SHAMOKIN 

SUNBURV 

WILLIAMSPORT  WB  AP 


UPPER  SUSCJUEHANNA   06 

AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
COVINGTON  2  WSW 
DIXON 
OUSHORE  2  SSW 

HOP  BOTTOM  2  SE 

LAWHENCEVILLE 
LE  ROY 
MONTROSE 
ORWELL  2  NW 

RUSHVILLE 
SUSUUEHANNA 
TOWANDA  1  ESE 
TROY 
WELL5B0R0  3  S 


CENTRAL  MOUNTAINS   07 


BELLEFONTE  *  S 
CLARENCE 
CLEARFIELD 
DU  SOIS  7  E 
EMPORIUM  I  N 

GLEN  HAZEL  2  NE  DAM 
KARTHAU5 

LOCK  HAVEN 

MADERA 

MAHAFFEY 

MEDIX  RUN 

MILLHEIM 

PHILIPSBURG  FAA  AP 

RENOVO 

RIOGWAV 


SOUTH  CENTRAL 

MOUNTAINS  08 

ALTOONA  HORSESHOE  CRVE 
ALTOONA  3  w 
BREEZEWOOD 
BUFFALO  MILLS 
BURNT  CABINS  2  NE 

CARROLLTOWN  2  S5E 
CRESSON  1  SE 
EBENSBURG  SEWAGE  PL* 
EVERETT  I  SW 
HUNTINGDON 

HYNDMAN 

JOHNSTOWN 

KEGG 

MAPLETON  DEPOT 

MARTINSBURG  FAA  AP 

SAXTON 

TYRONE  t*    NE  BALD  EAGLE 

WILLIAMSBURG 

W0LFS8URG 


SOUTHWEST    PLATEAU       09 


ACMETONIA    LOCK     3 
BAKERSTOWN    3    WNW 
BEAVER    FALLS 
BLAIRSVILLE    6    ENE 
BOSWELL    1    SW 


i.oi: 

1.3* 

1.^2 

1.3^ 

I.IT 

1.43 

1.7((- 

.It 

1.3a 

1.2li- 

.(>] 

1.7U 

l.O^- 

.99 

l.l<j 

1.3^. 

1.32 

l.*9' 

1.2^-    1.4! 


1.1^ 
1.21J 
l.2d- 
1.2T 
.90 

U2J 
•  87 


.971 
1.26 
1.28 
1.51- 


1.3«-    1.3! 


1.12-   1.7C 


1.34-    l.B! 


1.29- 

l.Slj 


1.31-    1.31 


1.4^-    1.53 


1.7<K-      .66 

i 
1.441-      .95 


1.2j 

.9^ 

1.2i 

2.02 


.7^ 


2..^ 


.8^ 

1.75- 

E   2.22 


5,03      1.4 
5.33      1.6 


2.2S(- 


2 

3 

73 

4 

3^ 

4 

09 

3 

'1 

5 

H 

4 

^? 

5.4^       1.92  2.72. 

.57  2.86- 

5.1^      1.4;  2.59- 

5.36       1.63  2.88- 


4.9it      1.32       2.7 


4.92      1.66 


6.23      2.23 


4.43 


5.22      1,7( 
4.72       1.2E 


1.68 

6.64      3.1 
E    5.02 


6.9d      3.0! 


3.38. 
2.8l|. 


3.3^ 
2.9^ 
2.lS 

2,5^ 
2.60 

2.94 


5.17 
2.9V 


8«       5.24       1.11 


67       5.5d      1.4i 


3.10-    1.2 
4.30         .1 


5.81 
5.45 
5.25 


4.32 
5.4S 
4.96 


2.58-    1.23 

2.2S-    1.53 


5.90!     2 
9.86!      2.00 


6,48'      1.73 


4.62!         .46 


2.83-    1.18 

1.9^ 

1.19 


1.2^ 


2,95 

1,35 
1,04-  2,67 
2,51-  1,28 
2,64- 
3,2<J 


1,94-    1,49 


,od-    1.72 


1,82-    1.73 


.6d 
l,6M 


1.53 
1.49 
1.9^ 


4.39 
6,80 
7,22 


6,07  1,88 

4,80  .22 

4.62  .77 

6.0^  1.85 


6,95 
3,66 
9,471 
5,23 

3,941 

9,60 

9.81       1.70 


7,08 

11,81 
4.60 
3,97 
7,34 
4,98 

4,07 
5,29 

4,06 
3,031 
3,2« 


9,14      1,21 


.86- 

3.27 

5.02 

1.29 

4.50 

2.72 

6.56 

2.99 

7.51 

.7^ 

2.92 

3.04- 

.44 

5.09 

.72 

8.10 

3.58 
5.23 

5.9T 


6.87      2.9a 


9,81 

3.71- 

4.09- 


9.47      1,21 


6,74      2,60 


4,09h      ,69 


5,67;      1,47 


9.69,      1.53 


4.6^ 

4.03 

3.31- 

4.91 

4,35 
4,42: 
4,72 

4.03 


4,26l 
7,06^ 


1.02.    2.3 
1.76t    1,42 


3,U.      ,27 
3,601        ,34 


3,1^ 
3,70 


1.93-  l.l 
2.85.  .5 
1.98.  1.2 
2.20, 


9.9S      1,68      9,111      1,23      2,6 


3,72 

1,60. 
2.52 


:ir 


5.83      2.5S 


4,4el       1.4! 


6.09      3.28 


2.371-      .80 
2.34.      .84 


4,56      1.24 


7      4,90       l.U 


2,98 

2,84 

E    2.84 

3.09 
2.87 
2.99 
2.24 
1.99 

3.49 
2.39 
3.48. 
2.78. 
3.63 


4.59      1. 
4.40      1. 


3,92 

2,96 
2,83 
2,03 
1.75 


I.      .98       4.2 


92      4.33      1.10      2,79-      .92      2.92 


3.24 
2.88. 


2.85 
2.91 
3.40 
3.33 


40.72.    1,28 
40.991.      ,96 


40, H-    3,61 
43,80 
38,23 
40,79( 
E    35,92 


40,93 
36,03 
42.82 
M.93 
38.28 


40. 4Z 

42.48  1.13 
41.22.  1.84 
38,92-  3.21 
43,8(J      3,21 


3.7^ 


l.9» 

• 

37,001 

1.79 

39.1^ 

1.231 

32.37^ 

3.041 

*i.4d 

2.l2 

«.t3 

2.4J 

98.6^ 

1.06. 

.9 

31. 7S. 

2.44 

2.07 

41.82 

2.47 

46.24 

1.95 

E 

38.92 

1.76 

36.22 

2.41 

■ 

39,13 

1.70. 

.4' 

39,22 

3.88 

1.69 

39,89 

2.01 

32,71 

E  42.06 
39.73 

44.96  1.90 
42.38 

44,98 

48.39 

E    33.91 

42.32      2,30 

39,78 

43,78 

43,76 
42,83 
41.60 

38.97  .69 
41.51         .71 


2.32-      .73 


41.61' 
E    42. 2S 


2.21 
2.49 
2.88 
1.72 

2.07U 


40.74      I.IO 


4.10      1.66 


40.36 

E    44,28 

42,70 

42,37 


43,15      2,30 


40,99 
36,86 
36,31 
43,92 


See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 
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T*bl*  3-ConUDU«d 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


PrHNt>|.V>Nl> 


METEDSDItLE  1  >l 

MONTGOMERY  L  AND  0 

NATRONA  LOCK  4 

NEN  castle  1  N 
NEHELL 

NEW  STANTON 

PITTSBUR&H  we  AP  2 
PITTSBURGH  MB  CITY 
PUTNEYVILLE  2  5E  0AM 

SAGAMORE  1  S 
SAUINA  J  0 
SCMENLEY  LOCH  5 
SLIPPERY  ROCK  I  SSM 
SOMERSET  FAIRVIEU  ST 


STOYSTOrtN 
UNIONTOrtN 
VANOERGRIFT 
MAVNESBURG  I 
UHlTESBURG 


NORTHHEST  PLATEAU   10 


AUSTIN 

BARNES 

BRAOfORO  FAA  AIRPORT 

BRADFORD  CENTRAL  FS 

BRADFORD  <•    «  RES 

BROOKVILLE  SEWAGE  PL 
CARTER  CAMP  2  a 
CLARION  3  Sw 
CLERMONT  «  NW 
CONNEAUTVILLE 

C00K5BURG 

CORRY 

COUOERSPORT  5  NW 

COUOERSPORT  6  E 

OU  aolS  FAA  AIRPORT 

EAST  BRADY 
ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 

FRANKLIN 
GALETON 

GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NH 
KANE  1  NNE 
LEWIS  RON  3  SE 

LYNCH 


MEADvILLE  1  s 

MERCER 

NORTH  EAST  2  SE 

PITTSFIELO  9 

RAYMOND 


RUSSELL 
STUMP  CREEK 
TIONESTA  2  SE  DAM 
T1TU5VILLE  WATER  WORKS 
TURTLEPOINT  »  NE 

UNION  CITY  FILT  PLANT 

WARREN 

WEST  HICKORY 


See  Beierence  Notes  Following  Slation  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


PENNSYLVANIA 
1967 


Last  spring  minimum  of 


16   or 
below 


20°  or 
below 


24°  or 
below 


28°  or 
below 


32°  or 
below 


First  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


28°  01 
below 


24°  or 
below 


20°  or 
below 


lB°or 
below 


Number  of  days 
between  dates 


POCONO  MOUNTAINS    01 


FRANCIS  E  WALTER  DAM 

FREELANO 

HAWLEY 

MATAM0RA5 

MILANVILLE 

PLEASANT  MOUNT  1  W 
SCRANTON 
5TH0UD5BURG 
SWEET  VALLEY 
TOBYHANNA 

W.BARRE-SCRANTON  WBAP 


EAST  CENTRAL 
MOUNTAINS 

ALLENTOWN  WB  AP 
PALMERTON 
PORT  CLINTON 
ZERBEY  AIRPORT 
ZION   OROVE 


SOUTHEASTERN 
PIEDMONT  03 

COATESVILLE  I  SW 
DEVAULT  1  W 
EPHRATA 
0E0R6E  SCHOOL 
GRATERFORD  I  E 

HOLTWOOD 

LANCASTER  2  NE  PMP  STA 

LANDISVILLE  2  NW 

LEBANON  3  SW 

MARCUS  HOOK 

MORGANTOWN 

MT  GRETNA  2  5E 

NORBISTOWN 

PHIL  DREXEL  INST  TECH 

PHILADELPHIA  WB  AP 

PHILADELPHIA  lOTH  CHESTNUT 

PHOENIXVILLE  1  E 

OUAKERTOWN 

READING  WB  CITY 

WEST  CHESTER 

WEST  GROVE  1  SE 


LOWER  SUSQUEHANNA   0". 


ARENDTSVILLE 
BLOSERVILLE  1  N 
CARLISLE 

CHAMBER5BURG  1  ESE 
GETTYSBURG 

HANOVER 

HARRISBURG  KB  AP 

MERCERSBURG 

SHIPPENSBURG 

YORK  3  S5W  PUMP  STA 


MIDDLE  SUSQUEHANNA  05 


BERWICK 

ENGLISH  CENTER 
LAURELTON  ST  VILLAGE 
LEWISTOWN 
MILLVILLE  2  SW 

NEWPORT 
SUNBURy 
HILLIAMSPORT  WB  AP 


UPPER  SUSQUEHANNA   06 


AUSTINBURG  2  W 
CANTON  1  NW 
DIXON 

LAWRENCEVILLE 
MONTROSE 

TOWANDA  1  ESE 
WELLSBCRO  3  S 


6-17 
6-15< 
6-17 
b-lb< 
6-17 

6-17 
6-17 
6-16 

6-16 

6-16- 


6-16 
6-16 
6-l7< 
6-17 
6-17 


6-17 
8-15 
6-17< 
6-17 
6-lB< 

7-23 

6-17< 
6-17 
6-17 
6-16 


6-16 
6-16 


6-17 
6-17 
6-l7< 
6-16 
6.17< 

6-17< 
6-16 
6-17 
6-16 
6-16 


6-16- 
6-14, 
6-14 


7-13< 
6-14 
6-13. 


6-17 
6-14 
6-17. 


2-13 
3-16 


2-13 
2-14. 


2-13. 
2-13 


2-13 
2-  9 
2-13 
2-   9 

2-13 


2-13. 

2-   t 

2-13 

2-13. 

2-13 

2-    9 

2-13. 

2-   9 

2-13 

2-13 


2-    9 
2-    8 


2-   8 
2-13 


3-19. 
2-26. 


3-21 

3-20 
3-20 
3-20 
3-20 
3-20 

3-19 


3-20  11 
3-20! 11 
3-20-  1 
3-20,  9 
3-20J.    5 


3-20  14 
3-19  1 
3-19  16 
3-20  10 
3-20      0 


3-19  10 

3-20  15 

3-20  13 

3-19  10 

3-20  10 

3-19  6 

3-19  14 

3-19  15 

3-19  11 

3-19  13 

3-19  4 

3-20  U 

3-19  7 

3-20J  14 

3-20  11 


3-19  9 
3-19  9 
3-19  11 

3-20i  13 
3-19;  9 
3-19 
3-20  10 
3-19  10 


3-20  14 
3-25  16 

3-20  3 
3-20  8 
3-20.  3 

3-20   7 
3-20 
3-19f  1 


3-20  4 
3-21  15 
3-25  15 
3-20 


10 


4-13  17 
4-12  19 
3-25  18 
3-20  12 
4-14  20 

4-13  20 

3-21  19 

3-20  6 

3-20  0 

4-12  19 

3-20  18 


3-20  11 
3-20  11 
3-21  18 
3-21, 19 
3-25  18 


3-20  14 

3-20  19 

3-20  19 

3-20  10 

3-20  0 


3-19  10 
3.20  15 
3-20  13 
3-19  10 

3-20  10 
3-19  6 
3.19  14 
3-19  15 
3-19  11 
3-19  13 
3-19  4 
3-20  11 
3-20  20 
3-20  14 
3-20  11 


3-20  19 
3-21i 20 
3-19  9 
3-19  9 
3-20  20 

3-20, 13 
3-19,  9 
3-201 17 
3-20  10 
3-19  10 


3-20;  3 
3-201  8 
3-21  19 

3-24  17 
3-20i  5 
3-20  17 


4.26  20 
4-12  20 
3-26  20 
4-26  20 
4-13| 18 

3.25  I  20 
4-12' 18 


4-13 
5-13 


4-26  22 
4-12  23 
3-25'  22 


4-12 
4-12 


3-20  11 

3-20  11 

4-13  24 

4-13  24 

4-  4  23 


3-20  14 
4-12  24 
3-20  19 
3-20  10 
3-21  22 


3-19  10 
4-12  24 
3-20  13 
3-19  10 

3-20  10 
3-21  21 
3-20  24 
3-20  24 
3-20  24 
3-19  13 
4-12  21 
3-27  24 
3-20  20 
3-20  14 
4-12  21 


4-12  24 
3-22  22 
3-20  22 
3-25  23 
3-20  20 

3-20  13 
3-20  24 
3-20, 17 
3-25  24 
4-12  24 


3-20  14   4- 
4-13;  19   4-291 23 


4-12: 23 
3-21; 24 
4-12  22 

3-25  23 

3-25  24 
3-25  24 


5-23  24 

4-12  20 

4-26  22 

4-29  21 

4-26  24 


4-26 
4.28 


24 


5-17  27 
4-27'  26 


5-13 
.26 

-31 


5-14  27 
4-13  25 
4-13'  27 


4-12|  26 
4-12  26 
5-17  26 
4-25  28 
5-13  27 


4-12  27 
4.12  24 


4-13  28 
4-26  28 


4-12  28 
4-26  26 
4-12  27 
3-20  26 

4-12;  26 
4-12  25 
3-20  24 
3-20  24 
3-20  24 
3-20  28 
4-26  28 
4-26  28 
3-20  20 
4-12  27 
4.12  21 


4-12  24 
4-12  25 
4-12  27 
4.12  26 
4-12  27 

4-12  27 
3-25  28 
4-12  26 
4-12  25 
4.29  27 


4-12  26 
5-17  27 
4-29  28 

4-13  28 
4-26  27 

4.12  27 
4-12  28 
28 


5-23 
4-26  27 
5-17  28 
5-23  28 
4.27; 27 

5-13: 28 
4-29  28 


5-24  31 
5-13  29 
5-24  32 
5-17  29 
6-  2  32 


5-31 
5-13 
5-17 
4.27 
5-22 

4.26 


9.25 

10.20 
10.14 
10.14 
9.    1 

9.24 
10.23 
9.23 
9.25 
9.24 

10.29 


4.26  30  10.20 
5-17  32  10-20 
5-25  31'  9-12 
4-28  31  ''  10.20 
5.22311  9.12 


4.26  30  :  10.27 
4-27  30 ; 10-20 
4-27  32  :  10-29 
5-13,  32  10-22 
5-13;  30 i 10.20 

4-12!  32  i  10-30 
4-26,  32  10.23 
5.17  30  9-12 
5-13,  32  10-23 
4-12,  30 : 11-  6 


5-13  32 
5-15  32 
4-  4  31 
3-23  31 
4-12  29 
3-20  28 
4.26  28 
5-17  31 
4-12,  30 
4.28  32 
4.13  32 


10.22 
10-26 
10-29 
11-15 
11-  5 
11-15 
10.22 
10-20 
10.30 

10.29 


4.29  32  10.20 

4.25I  32  10.20 

4.12  27  '0-23 

4-29  30  10.20 

4-13  32  10.23 

4-25  32  10-29 

4-12  30  '0-29 

4-12  26  10.20 

4-13  32  '0-22 

5-25  32  10-13 


5-13  31 
6-  II 32 
5-25  31 
4-30  32 
5-17  32 


10-20 
10-20 
10-20 
10-21 
10-20 


4-29  30  10-22 
5-13  31  10-23 
5-17  32, 10-20 


6-  1  32 

5-23  30 
5-31  32 
6-  1  31 
5-24  32 

5-23  31 
5-24;  31 


9-11 

10-20 
10-  7 
10-  7 
10-  7 

10-20 
9-25 


11-  6 
10-30 
10.27 
10.29 
9.11 

lO-  7 
10.29 
10.23 
10.29 
10.22 

10.30 


10-29 
10.29 
10.19 
11.    5 

10.20 


10.29 
10.30 
10.30 
10.29 
10.23 

11-   6 

10.29 
10-20 
10-29 
11-15 

10-27 
11-  6 
11-  6 
11-15 
11-  6 
11-15 
10-29 
10-23 
11-15 

11.   6 


10.30 
10-29 
10.29 
10.29 
10.29 

11-  6 
11-  6 
10-29 
10-29 
10-29 


10-29 
10-23 
10-29 
10-29 
10-27 

10-29 
10.29 
10.29 


10-  7 
10-29 
10-    8 


lC-27 
10-29 


10-29 
10.29 
10.23 


10.29 
11.  6 
10.29 


11. 

11. 
10.29 
11. 
10.23 


11.16 

11. 

10.29 


U. 

11. 

11.15 

12. 

11.15 

11-16 

11.    6 

10.30 

11.15 


11. 


11.  6 
10.29 
11.    6 


11.  6 
11.  6 
11.   6 


10.30 
10.29 
11.  6 
11.  6 
10.30 

11-    6 


10-29 
11-  6 
10-29 
10-20 
10-30 

10-30 
10.29 


11.  8 
10.30 
10.29 

10.30 
11.16 


11.  9 
11.15 

10.29 
11-15 
10.29 


11.16 
11.15 
11.16 
11.  9 
11.    9 


11.29   2o 
11.16    20 

11.  6    1 

11.16| 18 

12.  II  20 


11.  8 
11-16 
11-16 
12-  1 
12-  2 
NONE 
11.16 

11.  9 

12.  1 

11.16 


11.  6 
11.16 
11.16 
11.  6 
11.16 

11-16 
11-16 
11-16 
11-16 
11-    6 


11-  8 
11-  8 
11-16 
11.16 
11.  6 


11-16 
11.16 
11-  8 


11-  7  l9 

11-141  20 
10-30;  20 
IO-3O1  20 
11.    6    18 


11- 


11.16 
11.16 
10.30 

11.  8 
11.16 
11.16 
11.16 
11.15 

11.15 


12.  1 
12.  1 
11.  8 
11.16 
11.  8 


12.  1 
11.16 
12.  2 
12.  1 
11.16 

12.  2 

12.  1 
12.  I 
12.  1 

NONE 

11.  8 

12.  1 
12.  1 

NONE 
NONE 
NONE 
12.  1 
11.16 
12.  2 

11.16 


11.16 
11.16 
12.  2 
11.16 
12.    1 

12.  1 
12.  1 
12.  2 
12.  1 
11.29 


11.16 

11.16 
11.16 
12.  2 
11.16 

12.  1 
12.    1 

11.16 


11.15i  13 
11.15;  15 
11.  8  16 
11.  8;  15 
11.161     6 

I 
11.16    10 
11.15    14 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Ttbl*  3— ConllnuKl 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND   FREEZE  DATA 


PEtlNSVLVANI* 
1«67 


CENTRAL  M0UNT4INS   07 


BEULEFONTE  »  S 
00  B015  T  E 
EMPORIUM  1  N 
H»RTH»US 
LOCK  HAVEN 

MtOER* 

PHILIPSBURG  FA« 
RENOVO 
RIOOWAV 
STATE  COLLEGE 


SOUTH  CENTRAL 
MOUNTAINS 


08 


altoona  horseshoe  CRVE 
altoona  3  m 
burnt  cabins  2  ne 
ebensburg  sewage  pl. 
everett  1  sw 

huntingdon 

JOhNSTOKN 

KEGG 

MARTINSBURG  FAA  AP 


SOUTHWEST  PLATEAU   09 


BAKERSTOWN  3  WNW 
BLAIRSVILLE  6  ENE 
BURGETTSTOWN  2  W 
BUTLER  5  WNW 
BUTLER  2  SW 

CLAYSVILLE  3  W 

CONFLUENCE  I  Sw  DAM 

DERRY 

DONEGAL 

DONORA 

FORD  CITY  *  S  DAM 
INDIANA  3  SE 
MARION  CENTER  2  SE 
MONTGOMERY  L  AND  D 
NEW  CASTLE  I  N 

NEWELL 
NEW  STANTON 
PITTSBURGH  WB  AP  2 
PITTSBURGH  W6  CITY 
PUTNEYVILLE  2  SE  DAM 

SALINA  3  W 
SLIPPERY  ROCK  1  S5W 
STOYSTOWN 
UNIONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 


NORTHWEST  PLATEAU   10 


BRADFORD  FAA  AIRPORT 
BRADFORD  4  w  RES 
BROOKVILLE  SEwAGE  PL. 
CLARION  3  SW 
CLERMONT  *  NW 

CONNEAUTVILLE 
CORRY 

COUOERSPORT  5  NW 
OU  BOIS  FAA  AIRPORT 
EAST  BRADY 

ERIE  WB  AIRPORT 
FARRELL  SHARON 
FRANKLIN 
GREENVILLE 
JAMESTOWN  2  NW 

KANE  1  NNE 

MEADVILLE  1  S 

MERCER 

TIONESTA  2  SE  DAM 

TITU5VILLE  WATER  WORKS 

WARREN 


-IT 

-IT. 

-17. 


6-18. 
6-16 

6-14, 


6-17, 
6-17 


6-16. 
6-17 
6-17. 
6-12 

6-17. 

6-21 

6-17 

6-17. 

6-15 

6-17< 
6-17. 
6-18. 
6-17. 
6-18. 


6-13 
6-13 
6-13 
6-17. 
6-16. 

6-15. 
6-16< 
B-16 
6-17. 
6-17< 

6-16. 
6-14 
6-14 
6-15. 
6-16. 

6-17 
6-16 
6-15 
6-13 
6-13 


2-   9 
2-    8 


2-    8 
2-   8 


12-31 
2-    8 


Lasl  spring  minimum  of 


16   or 
below 


2-25 
2-  8 
2-    8 

2-  8 
2-    8 

2-  8 
2-  9 
2-    B 

2-  8 
2-25 
2-  8 
2-25 
2-   8 


2-13 
3-19. 
2-  8 
2-   9. 


2-  8 
2-  8 
2-   8 

2-  8 
2-13 

3-  1 
2-  6 
2-  8 
3-19 
2-13 

2-  8 
2-  8 
2-    9. 

2-  8 

3-  1 

2-  8 
2-  8 
2-  B 
2-  8 
2-    8 


3-20 
4-12 
3-26 
3-25 

3-20 

3-20 


3-19 
3-19 
3-19 


3-19 
3-19 
3-20 
3-20 


20   or 
below 


3-25 

4-12 
4.12 
4-12 
4-12 

4.13 
4-12 
3-20 
4-13 
3.20 


3-19 
3-20 
3-19 
3-19f   5 
3-19 


3-19 
3-19 
3-19       3 
3-19      3 

3-19| 10 
3-181  8 
3-19:  6 
3-19  12 
3-20      1 


3-19 
3-19 
3-20 
3-19| 10 
3-20l 11 


4-12 
4-12 


4-29| 16 

3.19«-13 
4-12  16 
4-12i  15 
3-19(-  6 
3-21    10 

3-19 
3-191 10 
3-20.  1 
3-191.  2 
3-20J     5 

4.I2I 14 
3-20, 
3-19      0 
4.12    12 
4.12    14 

3-I9I1O 


24  or 
below 


3-201 11 
3-20I 19 
3.19 
3.19 


.12    18 
-12    20 

.13| 20 
.29! 19 


4.12i  17 
4.12; 19 
4. 121  20 
4.12: 18 
3-191     9 


4-12  17 
4-12  18 
4.12: 20 
4-12    18 


-19 


3 

3 

3-19 
3-19    12 

4-12; 17 

4.12  18 
3.19      2 

4.13  20 
3.19  10 
3-20    11 


4.25 
4.26 
4.12 
4.12 
5.23 


4.12, 17 
4.25i  20 
4.26i 18 
4.121 18 
4.12    19 

3-19  2 
3.19  10 
4-12  19 
4-121 19 
4-12; 19 

4.29I 20 
4.12' 19 
4.12  19 
4.12  12 
4.25    20 

4.I2I 17 


4.29!  22 
4-29'  22 
4-13  23 
4-29  22 
4-12    24 


4-12 
5-   4 


28"  or 
below 


3-25  21 
3-26  24 
4-12  21 
4-12    23 


4.12 
4-12  20 
4-29  24 
4.29] 19 


4.291 22 
4-29  24 
4-12  20 
4-29  24 
4-12    24 


4.29  24 
4.12 
4-12  20 
4.12    18 

4.121 23 
4.  7  22 
3-191  6 
3-19  12 
4-13    23 

4-29'  24 
3-24,  24 
4-13  20 
4-12  23 
4.12    22 


4.261 23 
5.23  24 
4-29  23 
4.29i  23 

6.    1! 24 

4.28    22 
4.29, 24 
5.23 
4-12 
4-12 


4.12'  24 
4.12;  24 
4.12'  19 
4.12  19 
4.121 19 

5.231 22 
4.12  19 
4.12  19 
4.29  24 
5.23, 23 

4-25    22 


32"  or 
bolow 


4.12 
5-17 


5.23 

5-13 


4.29 
5.23 


4.29 
5.23 


4.30  27 
4.12  25 
4.29  28 
4.12    23 


4.29    28 

4.28  28 
4.291 24 

4.29  19 


4.29  22 
4.29  24 
4.29!  27 
4.29  24 
4.12: 24 


5-17  29 

4.29  28 

4.29  28 

5.23  28 

4.121 23 
4.12] 26 
4.12  25 
4.12i  27 
5-3o'  28 

4.29'  2 
4.29    25 
4.29    26 
4.29!  27 
4.29{  26 


5.23 
5.23 
5.23 
5.23 


6.  1 
6.  1 
5-23 


5-23  25 
5.23    27 

6.  1  27 
4.25  25 
4.291 27 

4.12! 24 
4.12i  24 
4.25  28 
5.23| 28 
4.29, 25 

6.  ll 28 
4.29I 27 
4-29  27 
5-23  27 
5-23,  23 

5.23! 26 


5.26|  32 

6.    1  32 

5-17  32 

6.    1  32 

4-29  31 


5-25 
6-    1 


FlTBt  fall  minimum  of 


32°  or 
below 


10.22 
10.12 
9-11 
9-25 
9.25 

9.11 
9.    1 

10.20 
9.11 

10,22 


NONE 
10.13 
32  10.20 
32  9-11 
9.15 


5. 18  30 
4.29  30 
4-29  28 
4.291  30 


1 

5-17  32 
4-28  28 
5.23  32 
5-24]  30 


5-23!  29 
5-17    30 


-17    32 
-29    30 


5-17'  28 
5-    8    30 

4.29  28 
5-23    28 

4-29  29 
5-31  31 
5-  8  32 
4-25    32 

5.30  28 

5.17  31 

5.23  32 

5.   6  30 

4.29  27 

5-17  32 


5-31  32 
6.  1!  30 
5.23i  28 
5-27| 32 
6.    2I  32 

6-    II  32 

5-30    31 

6-  ij  27 
5-23I  30 
4-291 27 

5.23!  31 
4.19  32 
5-23  30 
5-23, 28 

5.301  32 

6.  I'.ze 

5-23!  29 
5-23I  32 
5.27  32 
6.    Ij  30 

5-23    26 


10.13 
10.20 
9.25 

9I12 

9-25 
10.13 
10.13 

9.2  5 
10.20 

10.13 
9.25 
9.25 

10-20 

10 

10.2  0 
10.15 
10.13 
10.29 


28"  or 
below 


10.29 
10.21 
10.20 
9.25 
10.27 

10.20 
10.13 
10.29 
10.22 
10.29 


NONE 
10.20 
10.22 

9-25 
10.20 


24"  or 
below 


10-20   27 
10.29   27 

10I29 


10.13 
11.  5 
10.13 

10.12 

9.25 
10.22 
10.13 
10.13 
10.29 

10.20 
10.20 
10.22 
10.29 
10.20 


9.25    29    10.20 


9.12 
10.13 

9.11 
10.13 

9.25 


10.13 
9.25 


9-11 
9.25 


10.13 
10.20 


10. 

29 

10. 

13 

9. 

25 

9. 

25 

10. 

13 

9. 

.25 

10. 

.13 

9. 

.11 

lo 

■  13 

10.15 
10.29 
11.   5 


10.29 
10.23 
10.30 
10.29 
10.30 

10-22 
10.22 
11.  7 
10.28 
11. 


NONE 
10.29 
10.29 
10.13 
10.29 

10.29 
11.15 


10.29 
11.  " 
10.20 

11. 

10.20 
10.29 
10.29 
10.29 
11.    7 

11.   8 

10.29 

11. 

11. 

10.29 


20' or 
bolow 


11.16 
10.29 
11.    7 

10-30    20 
20 


11.  6 
10.29 
11.16 
11.  7 
11.16 


22 
21    11. 
24    10.29 
24    11. 


28  11.16  20 
22  10.29  22 

27  11.15  21 

28  11. 


11.16 
I1I15 


11.  8 
11 
11.  7 


10.29 
11-  9 
11.15 
10.29 
11.16 


16°  or 
below 


11.16 
11.  7 
II.  7 
11.  7 
11.16 

11.  7 
11.  7 
11.16 
11.15 
11.16 


NONE 
19  11.16 
16  U 
18  11.  6 
18 


23  11-15 

11 
21 

11-16 

11. 


23 


10.20 
10.13 
10.20 
10.22 
10.20 


10-13 
10.20 
10.20 
10.20 
9.11 

10.29 
10.14 
10-20 
10.29 
10.28 

11.  5 
10.29 
10.20 
10.20 
10.20 

10.13 
10.29 
10.20 
10.20 
10.20 

10.20 


11.  7 
10-29 
10.2  9 
10.29 
10.29 


10.2  9 
10.29 
10.29 
11.  6 
10.23 

10-29 
10.29 
10.29 
10.29 
11.    8 


11.16 
11.15 
11-16 
11.15 

11.15 
11. 
11. 
11.16 
U.    8 


10.29 
11.    7 


11. 
11. 
10.29 


12.    1 

11.16 

11.15 

11 

11 


10.29 
11.  6 
11.  7 
11.  7 
10.29 


Number  of  days 
between  dales 


241 
209 
226 
227 
241 

16  232 

15  217 
241 


11.  6  24 

10.29  23 

11.  6  21 

10.29  24 

10.29  22 

10.29 
10.29 
10.29 
10.29 
10-29 

11.  7] 21! 11.151 14 


11.16 
12.  2 


11.16 
11.15 
11.  8 

I1I16 

11 

11.16 

11.16 

11.15 

11.16 

11.16 
11.16 
11.15 
11.16 
11.15 


12.26 
11.16 
12.27 
11.16 

11.16 
11.15 
11.15 
11.16 
11.16 


11. 
11-  7 

I1I16 


12  242 
15  - 

233 
eO 

321 


303  294 
200  176 
162  125 


141  283 
8  241 


11-29  15 
11.15  15 
10.29 
11.15 
11.16 


12.26 
12.24 
11.15 
12.  1 
11.  7 

11.  7 

12.  1 
11.16 
11.15 
11.  6 


152 
138 
102 
116 
125 

lc8 
92 
156 
102 
176 


287 
148 
102 


155 
174 


149 
175 
125 
145 
256 


U2 
131 


184 
183 
159 
200 
0  217  210 


174 
137 

174 
137 
158 
187 
118 

118 
143 
128 
167 
131 


117 
102 


91 


159  lo2 
144  He 
141  92 
167  143 
182  174 


165 
193 
143 
125 
lis 


143 
125 
139 
102 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


PENNSYLVANIA 
1967 


Station 

Ian. 

Feb. 

Mai. 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

*     *     * 
POCONO   MOUNTAINS    01 

FRANCIS    E    WALTER   DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

-_ 

- 

- 

5.59 
2609 
58.6 
37.5 

7.15 
1580 
78.5 
54.4 

5.74 
1292 
79.4 
58.2 

4.96B 
1341 
75. B 
55.8 

4.18 
1761 
70.7 
45.3 

- 

- 

1 

! 

*      *      * 
SOUTHEASTERN    PIEDMONT    03 

LANDISVILLE    2    NW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

I 

- 

- 

- 

7.02 

748 

89.8 

59.7 

6.69B 

647 
89.2 
64.8 

4.34B 

408 
85.2 
63.8 

3.79B 

802 
78.7 
52.0 

- 

- 

- 

- 

*      *      * 
CENTRAL   MOUNTAINS    07 

BELLEFONTE    4   S 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

- 

- 

- 

- 

5.50 
2004 
66.0 
43.5 

7.57 
1476 
85.7 
59.7 

6.19B 
1270 
83.5 
61.6 

4.94 
1206 
82.2 
60.8 

5.04B 
1375 
76.4 
51.3 

- 

\ 

j 

- 

«      ♦      • 
SOUTHWEST    PLATEAU    09 

CONFLUENCE    1    SW    DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

- 

_ 

3.96B 

.54 
2117B 

4.54B 
-    .28 
1551 

6.13B 
.73 
786 

5.23 

-    .28 

636 

3.83 

-   .85 

604 

3.64B 

.03 
838 

2.07 

-    .25 

821 

_ 

_ 

_ 

FORD    CITY    4   S    DAM 

EVAP 

DEP 

WIND 

- 

': 

; 

: 

4.946 

.12 
1789 

6.63 
1.07 
1069 

5.74B 
-    .18 
938 

4.65B 
-    .35 
944 

3.52 

.28 

1046 

2.34B 

.00 
1414 

\ 

- 

- 

*      *      * 
NORTHWEST    PLATEAU    10 

JAMESTOWN    2    NW 

EVAP 

OEP 

WIND 

- 

': 

i 

z 

3.93B 
-    .45 
1276 

5.96B 

.71 
828 

5.19B 

-    .54 
614 

3.94B 
-    .89 

716B 

3.23B 
-    .14 
769 

- 

: 

: 

- 

SOIL  TEMPERATURES 


January 

February 

March 

April 

May 

lune 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Aonoal 

Station 

and 
Depth 

(D 

f 
< 

1 

1 

< 

g 

1 

1 

< 

a 

9 

s 

< 

1 
1 

1 

9 
< 

1 

1 
< 

I 

9 

1 

< 

1 

1 
< 

i 

1 

> 

< 

i 
1 

i 

a 
1 

1 
< 

i 
1 

• 

1 

: 
a 

1 

• 

1 
< 

: 

a 

1 

ERIE    CO    FJELD    RSCH    LAB 

[ 

8         IN. 

36.9 

45/34 

35.1 

37/3« 

35.7 

47/33 

50.3 

5«/*3 

51.4 

57/45 

68.7 

76/55 

70.8 

74/66 

70. l|  73/62 

64.l}  71/52 

54.3 

64/45 

41.4   53/36 

38.3 

45/35 

61.4 

76/33 

LANDISVJLLE    2    NW 

2          IN.                   SAM 

31. 3i  36/29 

29.5 

31/27 

31.4 

39/28 

43.4 

ite/SB 

49.3 

58/44 

65.3 

80/54 

69.1 

78/62 

-      -    /- 

"  :"  '" 

- 

-    /- 

-!-  '- 

- 

-    /- 

~ 

60/27 

STATE    COLLEGE    2 

34.7 

2          IN. 

32. S 

47/27 

31. S 

33/29 

34.8    57/27 

49.6 

65/35 

54.3 

75/42 

71.6 

86/53 

72.2 

83/61 

71.31  83/62 

63. li  73/50 

52.9 

68/40 

39. 6J   52/32 

42/31 

50.7 

86/27 

4          IN. 

33.1 

45/29 

32.5 

33/31 

35.9    53/28 

49.1 

61/37 

53.9 

72/43 

70.7 

82/55 

71.5 

80/62 

71.1 

ai/64 

63.3 

72/51 

53.0 

66/41 

40.1'   50/33 

35.2 

41/3! 

50.  « 

82/28 

8          IN. 

34.1    «3/32 

33.6 

34/32 

34.51  48/31 

48.5 

56/41 

53.3 

67/4! 

69.2 

77/57 

70.8 

75/64 

70.9 

77/66 

63.6 

69/55 

54.2 

6»/4« 

41.7 

50/3! 

36.4 

41/33 

50.9 

77/31 

12          IN. 

35.1 

41/32 

34.6 

36/33 

34.7    45/32 

48.0 

53/43 

52.5 

62/47 

67.3 

73/57 

69.6 

73/65 

70.5 

75/66 

63.7 

67/5( 

54.9 

62/41 

43.3 

50/37 

37.4 

41/34 

51.0 

75/32 

16          IN. 

35.9 

42/34 

35.5 

37/31. 

35.1    43/33 

47.-J 

53/43 

52.0 

59/47 

6.6 

72/57 

69.1 

72/65 

70.1    74/67 

64,1 

68/59 

55.8 

62/4S 

44.4 

52/31 

38.3 

41/35 

879.5 

74/33 

20          IN, 

36.8 

40/35 

36.3 

3B/35 

35.3 

42/33 

46.9 

51/42 

51.4 

58/48 

64.3 

71/57 

68.2 

71/65 

69.6 

72/67 

64.2 

68/60 

56.4 

62/50 

45.3 

52/39 

39.0 

41/36 

51.1 

72/33 

av/FRASF    OATA    ARE    FROM   MAX    AND   MIN    READINGS    FOR    24  HOURS    UNLESS    TIME    IS    INDICATED,     IN   WHICH    CASE    AVERAGES    ARE    FROM   ONCE    DAILY    READINGS    AT    TIME  SHOWN. 

ERIE    CO    "eld    RSCH    ™B  SLOPE    OF   GROUND,       FLAT.       SOIL    TYPE,       LAKE    TERRACE    CLASSIFIED   AS    CONOTTON  GRAVELLY    LOAM.       GROUND    COVER,       RYEGRASS    AND    NATIVE    WEEDS,    MOWED 


LANDISVILLE    2    NW 
STATE    COLLEGE    2 


SOIL    TYPE,       OUFFIELD    CLAY    LOAM.      GROUND   COVER,       PERMANENT    BLUEGRASS    SOD   WHICH    IS    KEPT 


SEVERAL    TIMES    EACH    SEASON. 

SLOPE    OF   GROUND,      GENTLE    SLOPE    TO    THE    WEST. 

SLOPrOF^GROUNoi'^^GENTLE    SLOPE    TO    THE    SOUTHEAST.       SOIL    TYPE,       HAGERSTOWN    SILT    LOAM.      GROUND   COVER,     KENTUCKY    BLUEGRASS   KEPT    aiPPED   TO  A 
HEIGHT   OF   BETWEEN    1-1/2    AND    3    INCHES. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Years  ol 

Op«nttd 

i 

record 

Of  clOB«d 

6 

*H 

tt 

1 

,     . 

during  yr 

Refer  : 

Station 

IE 

County 

3 

1 

d. 

a 

to 

I! 

1 

J 

I 

1 

1 

1 

II 

tables  i 

ACMCTONU  LOCK   1 

OOZl 

0( 

ALLEGHENY 

«0   U 

79   41 

74( 

6 

2            • 

AUeiS   HILLS 

00» 

IC 

JCFFERSON 

41    H 

t*    5 

1600 

FEB 

c  : 

ALLENIOmN  ytt  AP 

010 

OJ 

LEHIGH 

40    31 

75    2t 

367 

2 

2 

1    2   1  c  1 

ALTOONA   HORSESHOE   CRVE 

ois 

o< 

OLAIR 

40  3e 

TB    2 

1500 

7 

a 

MAY 

12) 

ALTOOHA    3   M 

6\*i 

31 

BLAIR 

40    JC 

78    2 

1520 

MAY 

12    1       1 

ALVIN   R    aUSM   0AM 

014 

CLINTON 

1 

41    23 

77    5< 

930 

c : 

APOLLO   t   W 

0]0« 

0 

WESTMORELAND 

40    35 

79    U 

1060 

c  ; 

ARCNOTSVILLt 

0221 

0« 

ADAMS 

1 

39    »! 

77    11 

710 

4 

4 

12)       1 

AUSTIN 

031( 

1( 

POTTER 

1 

41    31 

78    0 

1330 

2             j 

AUSTINBURG   Z    M 

0S13 

0« 

TIOGA 

1 

42    OC 

77    3i 

1590 

3 

I    2    )  c  j 

SAKCRSTOmN    1    MNW 

03^! 

ALLEGHENY 

40    31 

79    51 

1230 

2( 

2C 

12,       ! 

BARNES 

0401 

IC 

WARREN 

41    4C 

79   OJ 

1310 

21 

2        : 

SEAR   CAP 

0*» 

0! 

NORTHUHBLAND 

1 

40    *C 

76    3C 

900 

22 

2             1 

8EAVER   FALLS 

047! 

BEAVER 

40    4( 

eo   11 

760 

51 

2             I 

BEAVERTOWN 

04ai 

0' 

SNYOER 

1 

40    41 

77    1 

590 

21 

2             1 

BECHTELSVILLE    2    Ht 

0491 

BERKS 

1* 

40    2<l 

75    38 

460 

n 

2 

BELLEFONTE   4    S 

0*3C 

07 

CENTRE 

It 

40    51 

IlIO 

31 

51 

1 

1    2    34 

BERNE 

054; 

03 

BERKS 

1« 

40    31 

76    OC 

11 

2 

SEftMICK 

0611 

05 

COLUMBIA 

1* 

41    04 

76    H 

570 

22 

22 

1    2    3 

BETNLEHEM 

Obi'i 

NORTHAMPTON 

•i 

40    37 

75    2 

240 

2: 

2 

BETHLEHEM  LtHIOM   WNIV 

0634 

02 

NORTHAMPTON 

1 

40    36 

75    22 

350 

66 

83 

C 

6LA1N 

072^ 

05 

PERRY 

1* 

40   20 

77    30 

C 

BLAIRSVILLE    6   ENE 

0736 

09 

INDIANA 

40   2  7 

79   09 

204: 

22 

31 

1    2    3 

BLAICESLEE   CORNERS 

0  74  3 

01 

75    36 

1650 

C   ' 

BLOSERVlLLE    1    N 

0763 

04 

CUMBERLAND 

1* 

40    1< 

77    22 

650 

e 

5S 

1    2    3 

BOSMELL    1    SM 

0821 

SOMERSET 

1 

79    02 

IBlO 

S 

2         C 

BRADOOCi;   LOCH    2 

0861 

ALLEGHENY 

IC 

40    24 

79    52 

725 

33 

2 

BRADFORD   FAA   AIRPORT 

0865 

10 

MC   KEAN 

1 

41    48 

78   3e 

2121 

ic 

IC 

1    2    3 

BRADFORD   CENTRAL   FS 

0867 

10 

MC    KEAN 

41    57 

78    35 

1500 

2C 

2 

SRAOrORD   4   M   RES 

0868 

10 

MC    KEAN 

1 

41    57 

78    44 

1680 

41 

41 

1    2    3 

SREEZEWOOD 

0905 

08 

BEDFORD 

e 

40    00 

78    14 

1352 

26 

2 

BROOKVILLE    &ENAGE    PL. 

1004 

10 

JEFFERSON 

1 

79   05 

1210 

5 

1    2    3 

BRUCETON    1    S 

1033 

09 

ALLEGHENY 

10 

40  le 

79    59 

1065 

y. 

2 

BUCK.STOWN    1    SE 

1073 

09 

SOMERSET 

40    04 

78    50 

2460 

c 

SUFFALO    HILLS 

10B7 

08 

9E0F0RD 

39    57 

78    39 

1316 

43 

2 

aURGEITSTOWN    2    W 

1105 

09 

WASHINGTON 

40   23 

80    26 

980 

20 

20 

1    2    3 

5URNT    CABINS    ;    ME 

1115 

08 

HUNTINGDON 

40   05 

77     52 

990 

26 

26 

1    2    3 

BUTLER    5    HNW 

1133 

09 

BUTLER 

2 

40    53 

79    59 

1330 

3 

3 

JUN 

1    2    3 

BUTLER    ;    St* 

1139 

09 

BUTLER 

2 

40    51 

79    55 

1000 

1 

1 

JUN 

1    2    3    C 

CAMP   ULINE 

1203 

05 

LYCOMING 

16 

41    19 

77     17 

590 

10 

2 

CANTON    1    NW 

1215 

06 

BRADFORD 

15 

41    40 

76    52 

1520 

24 

28 

1    2    3    C 

CARLISLE 

1234 

04 

CUMBERLAND 

15 

40    13 

77    12 

465 

99 

79 

1    2    3 

CARROLLIOWN    2    55E 

1255 

08 

CAMBRIA 

16 

40    35 

78    42 

204Q 

24 

2 

CARTER   CAMP    2    w 

1262 

10 

POTTER 

16 

41    37 

77    45 

2030 

29 

2         C 

CEOAR   RUN 

1301 

05 

LYCOMING 

16 

41    31 

77    27 

800 

49 

2 

CHAOOS    FORD 

1342 

03 

DELAWARE 

5 

39    52 

75    37 

170 

22 

2 

CHAMBERSBURG   1    ESE 

1354 

04 

FRANKLIN 

12 

39    55 

77    38 

640 

67 

71 

1    2    3    C 

CHARLEROl 

1372 

39 

WASHINGTON 

10 

40   08 

79    55 

1040 

C 

CHARLEROI    LOCK   4 

1377 

09 

WESTMORELAND 

ID 

40   09 

79    54 

749 

82 

2 

CLARENCE 

1480 

07 

CENTRE 

16 

41    03 

77    56 

1390 

18 

2             i 

CLARION   3   SM 

1485 

10 

CLARION 

1 

41     12 

79    26 

1114 

25 

50 

1    2    3    C 

CLAUSSVILLE 

1505 

02 

LEHIGH 

9 

40    37 

75    39 

570 

22 

2 

CLAYSVILLE    3    W 

1512 

09 

WASHINGTON 

11 

60    28 

1000 

65 

55 

1    2    3 

CLEARFIELD 

1519 

07 

CLEARFIELD 

16 

41    0] 

76    26 

1100 

59 

2 

CLERMONT 

1529 

10 

MC    KEAN 

1 

78    30 

2104 

c 

CLERMONT   *   HV 

1534 

10 

MC    KEAN 

1 

78    32 

1620 

12    3 

COATESVILLE    1    SW 

1589 

03 

CHESTER 

39    58 

75    50 

342 

80 

80 

1    2    3   C 

CONFLUENCE    1    SW   DAM 

1705 

SOMERSET 

17 

39    48 

79    2Z 

1490 

22 

22 

18 

1    2    34C 

CONFLUENCE    I    Nw 

1710 

09 

FAYETTE 

17 

39    50 

79    22 

1331 

93 

2 

CONNEAUTVILLE 

1720 

10 

CRAWFORD 

41    45 

80    22 

940 

13 

13 

1    2    3    C 

CONNELLSVILLE 

172  3 

09 

FAYETTE 

17 

40    01 

79    36 

870 

29 

2 

CONNELLSVILLE    HO   2 

1726 

09 

FAYETTE 

17 

40    00 

79    35 

960 

c  1 

CONSHOMOCKEN 

1737 

03 

MONTGOMERY 

5 

40    04 

75    19 

70 

44 

2 

COOKSSURG 

1749 

10 

CLARION 

1 

41     20 

79    13 

1180 

13 

2             1 

CORAOPOLIS   NEVILLE    IS 

1773 

09 

ALLEGHENY 

11 

40    30 

80    05 

720 

59 

2 

CORBY 

1790 

10 

ERIE 

1 

41    65 

79    39 

1440 

52 

62 

1    2    3 

COUDERSPORT    5   Hd 

1806 

10 

POTTER 

1 

41     50 

78    04 

2220 

12 

12 

1    2    3 

COUDERSPORT    6    E 

1809 

10 

POTTER 

16 

41    47 

77    53 

2533 

14 

2 

COVINGTON    2   WSW 

1833 

06 

TIOGA 

15 

41    44 

77    07 

1745 

11 

2 

CREEKSIDE 

1881 

09 

INDIANA 

1 

40    41 

79    12 

1030 

27 

2             1 

CRESSON    I    SE 

1896 

CAMBRIA 

6 

40    27 

76    34 

2230 

3 

2         C 

DANVILLE 

2013 

05 

MONTOUR 

15 

40    58 

76    37 

460 

27 

2 

OERRY 

2108 

09 

WESTMORELAND 

{, 

40   20 

79    18 

1150 

4 

1    2    3 

OEVAULT    1    w 

2116 

03 

CHESTER 

14 

40    05 

75     33 

360 

17 

1    2    3 

DINGMANS    FERRY 

2150 

01 

PIKE 

5 

41     13 

74    52 

430 

OlXOr* 

2171 

06 

WYOMING 

15 

41     32 

75    57 

750 

19 

19 

1    2    3    C 

DONEGAL 

2183 

09 

WESTMORELAND 

17 

40    07 

79    23 

1746 

24 

24 

12    3 

OONORA 

2190 

09 

WASHINGTON 

10 

40    10 

79    52 

900 

41 

41 

1    2    3 

OOYLESTOWN 

2221 

03 

BUCKS 

5 

40    18 

358 

2 

DRIFTWOOD 

2245 

07 

CAMERON 

16 

41    20 

76    08 

820 

C 

DU    60IS    FAA    AIRPORT 

2260 

10 

JEFFERSON 

1 

41     U 

78    54 

1814 

5 

5 

1    2    3    C 

DU    BOIS    7    £ 

2265 

07 

CLEARFIELD 

16 

41    06 

78    38 

1670 

12 

30 

1    2    3    C 

DUNLO 

2298 

08 

CAMBRIA 

i, 

2410 

c 

DUShORE    Z    S3w 

2325 

06 

SULLIVAN 

16 

41     29 

76    25 

1910 

3 

2         C 

EAGLES   MERE 

2343 

06 

SULLIVAN 

16 

41     24 

76    35 

2020 

26 

31 

1    2    3    C 

EAST    BRADY 

2363 

10 

CLARION 

40    59 

79    37 

820 

19 

19 

1    2    3 

EBENSBUfiG    SEWAGE    PL. 

2470 

08 

CAMBRIA 

4 

40    28 

78    44 

5 

5 

12    3 

EMPORIUM   1    N 

2635 

07 

CAMERON 

16 

41     32 

78     14 

1550 

1    2    3    C 

ENGLISH   CENTER 

2644 

05 

LYCOMING 

16 

41     26 

77    17 

880 

8 

28 

1    2    3    C 

EPHRATA 

2662 

03 

LANCASTER 

15 

40     10 

76    10 

485 

55 

74 

1    2    3 

EQUINUNK    2    WNW 

2671 

01 

WAYNE 

5 

41    52 

75    16 

890 

22 

2 

ERIE    CO   FIELD    RSCH   LAS 

2673 

10 

ERIE 

8 

42    14 

79    51 

730 

G 

ERIE    WB   AIRPORT 

2682 

10 

ERIE 

8 

42    05 

60    11 

732 

23 

23 

1    2    3    C 

EVERETT    1    SW 

2721 

08 

BEDFORD 

40    00 

78    23 

1010 

47 

47 

1    2    3    C 

FARRELL    SHARON 

2814 

10 

MERCER 

2 

41     14 

80    30 

855 

65 

56 

12    3 

FORD    CITY    It    S    DAM 

2942 

ARMSTRONG 

40    43 

79    30 

950 

24 

24 

22 

1    2    34C 

FRANCIS    £    WALTER    DAM 

3018 

01 

LUZERNE 

9 

41    07 

75    44 

1509 

5 

5 

5 

1    2    34C 

FRANKLIN 

3028 

10 

VENANGO 

1 

41    23 

79    49 

987 

73 

1    2     3    C 

FREELAND 

3056 

01 

LUZERNE 

15 

41     01 

75    54 

1900 

73 

53 

1    2     3 

GALETON 

3130 

10 

POTTER 

16 

41    44 

77    38 

1380 

37 

2 

GEIGERTOWN 

3189 

03 

BERKS 

14 

40    12 

75    50 

397 

22 

2 

GEORGE    SCHOOL 

3200 

SUCKS 

5 

40    13 

74    56 

135 

51 

61 

1    2    3 

/■GETTYSBURG 

3218 

04 

ADAMS 

12 

39    50 

77    14 

600 

91 

93 

1    2    3 

GETTYSBURG   1    5 

3223 

04 

ADAMS 

12 

39   48 

77    14 

530 

c 

GLENCOE 

3298 

09 

SOMERSET 

12 

39   49 

78    51 

1620 

C 

GLEN    HAZEL    2    NE    DAM 

3311 

07 

ELK 

1 

41     34 

78     35 

16 

GLENMOORE 

3321 

03 

CHESTER 

5 

40    06 

75    47 

440 

11 

2 

GLEN   ROCK 

3330 

04 

YORK 

15 

39    48 

76    44 

620 

c 

GLCNrflLLARD    DASH    DAM 

3343 

09 

ALLEGHENY 

11 

40    33 

80    13 

705 

23 

2 

GOULDSBORO 

3394 

01 

WAYNE 

41    15 

75    27 

1890 

52 

2 

GRATERFORO 

3435 

03 

MONTGOMERY 

14 

40    14 

75    27 

150 

52 

2 

GRATERFORD    1    E 

3437 

MONTGOMERY 

14 

40    14 

75    26 

240 

7 

1    2    3 

GREENSBORO   LOCK    7 

3503 

09 

GREENE 

10 

39    47 

79    55 

808 

86 

2 

GREENSBURG   2    E 

3515 

09 

WESTMORELAND 

10 

40    18 

79    31 

1225 

C 

GREENVILLE 

3526 

MERCER 

41    24 

80    23 

930 

68 

68 

12    3 

HANOVER 

3662 

04 

YORK 

15 

39    48 

75    59 

600 

64 

12    3 

HARRIS6URG    WB    AP 

3699 

04 

YORK 

15 

40    13 

76    51 

338 

79 

79 

1    2    3    C 

HAWLEY 

3756 

01 

WAYNE 

5 

41     29 

75    10 

880 

43 

58 

1    2    3 

HAWLEY    1    S    DAM 

3751 

01 

WAYNE 

5 

41    28 

75    11 

1200 

HOLLIDAYSBURG 

4001 

08 

BLAIR 

6 

40   26 

78    24 

950 

C 

HOLLISTERVILLE 

4008 

01 

WAYNE 

5 

41    23 

75    26 

1355 

40 

2 

«HOLTWOOD 

4019 

03 

LANCASTER 

15 

39    50 

76    20 

48 

53 

1    2    3    C 

HOME 

4027 

INDIANA 

1 

40    45 

79    06 

1220 

c 

HONESDALE   4   NW 

4043 

01 

WAYNE 

5 

75    19 

1410 

22 

2 

HONESDALE    5    NNW 

4044 

01 

WAYNE 

5 

41    39 

76    16 

1040 

c 

HONEY   BROOK    1    W 

4047 

03 

CHESTER 

5 

40    06 

75    66 

700 

10 

2 

HOP   BOTTOM   2    SE 

4066 

06 

SUSQUEHANNA 

15 

41    43 

75    43 

900 

23 

2 

HUNTINGDON 

4159 

08 

HUNTINGDON 

6 

40    30 

78    01 

670 

80 

80 

1    2    3 

HUNTSDALE 

4166 

CUMBERLAND 

15 

40    06 

77     18 

610 

27 

2         C 

HYNDMAN 

4190 

08 

BEDFORD 

12 

39    49 

78    44 

960 

55 

2 

INDIANA    3    SE 

4214 

09 

INDIANA 

4 

40    36 

79    07 

1102 

66 

58 

1    2    3   C 

JACKSON    SUMMIT 

4304 

06 

TIOGA 

15 

41     57 

77    01 

1690 

c 

JAMESTOWN    2    NW 

4325 

10 

CRAWFORD 

2 

41     30 

80    28 

1050 

26 

28 

26 

1    2    34C 

JERSEY   SHORE 

4363 

05 

LYCOMING 

16 

41     12 

71    15 

641 

10 

2 

tfJOHNSTOWN 

43B5 

08 

CAMBRIA 

40    20 

78    55 

1214 

74 

85 

12    3 

JOHNSTOWN    2 

4390 

08 

CAMBRIA 

t. 

40    19 

78    55 

1275 

C  ; 

KANE    1    NNE 

4432 

10 

MC   KEAN 

1750 

24 

52 

1    2    34C  ' 

KARTHAUS 

4450 

07 

CLEARFIELD 

16 

41    07 

78    07] 

960 

5 

27 

12    3        , 

KEGG 

4481 

06 

BEDFORD 

6 

39    59 

78    431 

1280 

17 

17 

12    3 

KITTANNING   LOCK    7 

4611 

09 

ARMSTRONG 

1 

40    49| 

79    32| 

790 

17 

2             1 

Station 


KRESaeviLLE  )  w 
LAKE  MINISINK 
LAKEVILLE  1  NNE 
LANCASTER  2  NC  PMP  STA 
LANCASTtR  2    HL    FIlT  PL 
LANDISVILLE  2  NW 
LAJRELTON  ST  VILLAGE 
LAWRENCEVILLE 
LEOANON  3  SW 
LEHIGHTON 

LE  ROY 

LEWIS  RUN  3  SE 

LEWISTOWN 

LOCK  HAVEN 

LOCK  HAVEN  2 

LONG  POND  2  W 

LYNCH 

MADERA 

MAHAFFEY 

MAPLE  GLEN 

MAPLETON  DEPOT 
MARCUS  HOOK 
MARIENVILLE 
MARION  CENTER  2  SE 
MARTINSUURG  FAA  AP 
MATA.iORAS 
MC  CONNELLSdURG 
MC  KEE SPORT 
MEADOW  RUN  PONDS 
MEAOVILLE  1  S 

MEOIX  RUN 

MERCER 

MERCER  HIWAY  SHED 

MERCERSBURG 

MERWINS8URC 

MEYEHSDALE  1  W 


MIL 


MIL 


1 
ILLE 


SW 


MILROY 

MONTGOMERY  L  AND 
MONTROSE 
MORGANTOWN 
MT  GRETNA  2  SE 
MOUNT  UNION  1  N 
MURRYSVILLE 
lYERSTOWN 


NATR 


LOCK 


NEW  TRIPOLI 
NORRISTOWN 
NORTH  EAST  2  SE 
NORTH  PMILAUELPHIA 

ORWELL  2  NW 
PALM  3  SE 
PALMERTON 
PARKER 
PARKER  1  E 
PAUPACK  2  WNW 
PEN  ARGYL 
*PHIL  DREXEL  INST  T 
PHILADELPHIA  WH  AP 
PHI', A,  lOTH  CHESTN 

PHILIPS6URG  FAA  AP 
PHOENIXVILLE  1  E 
PI TTS6URGH  WB  AP  2 
ftPHTSBURGH  WB  CITY 
PITTSFItLD  9  WSW 
PLEASANT  MOUNT  1  W 
PORT  CLINTON 
POTTSUILLE 


PUTNEyVILLE  Z  SE  DAM 
OUAKERTOWN 
RAYMOND 
^READING  WB  CITY 
RENOVO 
RENOVO  6  S 
RIOGWAY 
ROCHESTER  1  N 
RUSHVILLE 
RUSSELL 

SAFE  HARBOR 
SAGAMORE  1  S 
SALINA  3  W 
SAXTON 
SCANDIA  1  E 
SCHENLEY  LUCK  5 
*SCRANTON 
SELLERSVILLE  2  NW 
SHADE  GAP 
SHAMOKIN 

SHEFFIELD  5  W 
SHiPPENSaURG 
SINNEMAHONING 
SLIPPERY  ROCk  1  SSW 
SMETHPORT  HIGHWAY  SHED 
SOMERSET  FAIRVIEW  ST 
SOUTH   CANAAN  1  NE 
SOUTH  MOUNTAIN 
SPRING  GROVE 
WSTATE  COLLEGE 


STATE  COLLEGE  2 


STIL 


ATER  I 


STOYSTOWN 
STRAUSSTOWN 
STRONGSTOWN 
STROUOSeuRG 
STUMP  CREEK 
SUNBURY 
SUSQUEHANNA 
SWEET  VALLEY 

TAMAOUA 

TAMAUUA  4  N    DAM 

TlONESTA  2  SE  DAM 

TITUSVILLE 

TlTUSviLLE  WATER  WORKS 

TO&YHANNA 

TOn^ANDA  1  ESE 

TROY 


WASHINGTON 
WATSONTOWN 
WAYNESBURG  1  E 
WEBSTER  MILLS  3  SW 


9196 
9298 
9312 
9345 


§   County 


TIOGA 

LEBANON 

CARBON 


MC  KEAN 

MIFFLIN 

CLINTON 

CLINTON 

MONROE 

FOREST 

CLEARFIELD 

CLEARFIELD 

MONTGOMERY 

HUNTINGDON 


FULTON 
ALLEGHENY 

LUZERNE 
CRAWFORD 

ELK 

MERCtR 

MERCER 

FRANKLIN 

MONROE 

SOMERSET 

BRADFORD 


COLUMBIA 

MIFFLIN 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

BERKS 

LANCASTER 

MIFFLIN 

WESTMORELAND 

LEBANON 

ALLEGHENY 


LAWRENCE 
FAYETTE 
YORK 


PHILADELPHIA 

BRADFORD 

MONTGOMERY 

CARBON 

ARMSTRONG 

CLARION 

PIKE 

NORTHHAMPTON 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

PHILADELPHIA 

CENTRE 

CHESTER 

ALLEGHENY 

ALLEGHENY 

WAPREM 

WAYNE 

SCHUYLKILL 

SCHUYLKILL 

WAYNE 

JEFFERSON 

ARMSTRONG 

BUCKS 

POTTER 

BERKS 

CLINTON 

CLINTON 

ELK 

BEAVER 

SUSQUEHANNA 

WARREN 

LANCASTER 

INDIANA 

WESTMORELAND 

BEDFORD 

WARREN 

ARMSTRONG 

LACKAWANNA 

BUCKS 


CAMERON 
BUTLER 
MC  KEAN 
SOMERSET 

FRANKLIN 

YORK 

CENTRE 

CENTRE 

SUSOUEHANNA 

SOMERSET 

BERKS 

INDIANA 

MONROE 

JEFFERSON 

N0RTHUM6LAND 

SUSQUEHANNA 

LUZERNE 


SCHI 


KILI 
SCHUYLKILI 
FOREST 
CRAWFORD 
CRAWFORD 
MONROE 
BRADFORD 
BRADFORD 
INDIANA 


BLAIR 
I  ERIE 
■  FAYETTE 

WESTMORELAND 

BERKS 
APREN 
ASHINGTON 

NORTHUMSLANO 

GREENE 

FULTON 


41  27 
40  03 
40  03 

40  0 
40  5' 

42  00 
40  19 
40  50 


41  22 

39  56 

40  21 

41  13 


41  14 

39  50 

40  58 


40  52 
39  57 
39  53 

39  57 


40  42 

41  35 
40  57 

40  55 

40  25 

41  62 

40  20 

41  19 
41  1 
41  25 


40  29 

40  3  3 

41  00 


1  41  54 

39  54 

40  36 

40  31 

41  51 

40  III 

41  05 
39  54! 
39  49! 


76  17 
76  17 
76  25 


76  00 
79  52 
75  38 


76  28 
79  02 
76  31 


76  34 

77  35 
60  23 
75  52 

75  64 

76  26 

77  63 


74  57 
80  22 
79  5. 

76  30 

77  08 
79  36 

75  45 
75  21 


79  40 
76  1 
75  20 


78  05 
75  30 
80  13 
80  00 

79  32 

75  2 

76  0 

76  11 
75  20 
79  00 

79  17 
75  20 

77  52 

75  5: 


76  23 
79  . 
79  33 

78  15 

79  02 
79  40 
75  40 

75  20 

77  52 

76  : 


77  52 
75  29 

78  57 
75  11 
78  55 

75  11 

76  50 
76  48 
76 


75  59 
75  59 
79  26 

79  40 


79  33 

76  52 

79  08 
60  14 
75  52| 

80  10 
78  05| 


YeAra  of 
record 


630 
1860 
1295 
1460 
1280 


OpeiMd 
orcloi*d 
during  yr. 


Ret^ 


^•s 


1   2   3 

1    2    3   C 
1   2   3 


12    3 
1    2    3 


12  3 

1    2  3   C 

1    2  3 

12  3 


12    3 

C 
2 
1    2    3    C 


STATION  INDEX 


Years  of 

Opened 

1 

o 

or  closed 

S 

1 

during  yr. 

Refer 

Station 

2 

c 
o 

County 

•s 

O 

ri 

to 

II 

1 

1 

.3 
& 

1 

? 
^ 

1 

1 

M 

2-3 

tables 

WELLSBORO  3  S 

940e 

06 

TIOGA 

16 

41  42 

77  16 

1860 

18 

18 

1  2  3  C 

WEST  CHESTER 

9'tb't 

OJ 

CHESTER 

5 

39  5e 

75  36 

44C 

112 

117 

1  2  3 

WEST  GROVE  1  SE 

9502 

CHESTER 

39  4£ 

75  4£ 

45C 

5 

M 

1  2  3 

WEST  HlCiCORy 

9507 

1< 

FOREST 

41  34 

79  25 

109C 

16 

2 

WH1TES8URG 

9655 

OS 

ARMSTRONG 

40  44 

79  24 

132C 

2- 

2 

WILKES-bARRE  U    NE 

9702 

Ql 

LUZERNE 

IS 

41  n 

75  51 

5ec 

82 

2 

W-BARRE-SCRANTON  WBAP 

9705 

LUZERNE 

15 

41  2C 

93C 

2] 

?1 

1  2  3  C 

WILLIAMSBURG 

971'. 

nf 

BLAIR 

40  21 

78  12 

8ec 

15 

2 

WILLIAMSPORT  WB  AP 

972f 

05 

LYCOMING 

16 

41  15 

76  65 

5^4 

2" 

2' 

1  2  3  C 

WIND  GAP  1  S 

9781 

02 

NORTHAMPTON 

40  50 

75  IB 

720 

AUG 

C 

Station 

d 

0 

-a 

i 
1 

> 

County 

1 

0) 

1 

3 

! 

B 
O 

1 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr. 

Refer 

d. 
B 
e2 

d 

II 

11 

tables 

WOLFSBURG 

YORK  3  SSW  PUMP  STA 

YORK.  2  S  FILTER  PLANT 

YORK.  HAVEN 

YOJNGSVlLLE 

ZER6EY  AIRPORT 

ZION   GROVE 

ZIONSVILLE  3  SE 

9823 
9933 

9938 

9982 
9990 
9995 

08 

04 

02 
32 
02 

SEDFOfiD 

YOOK 

YORK 

YORK 

WARREN 

SCHUYLHILL 

SCHUYLKILL 

LEHIGH 

6 
15 
15 
15 

1 
15 
15 
14 

40  03 
39  65 

39  66 

60  07 

41  51 

40  42 
40  54 

40  28 

78  32 

76  43 

79  19 

76  13 
76  27 

1190 
390 

310 
1220 
1700 
940 
680 

69 
5 

18 
BO 

3 
18 

1  2  3 

2 

C 
1  2  3  C 
1  Z  3 
2 

t      DRAINAGE  CODE-      1-ALLEGHENY    2-BEAVER    3-CONEMUNG    4-CONEMAUGH    5-DELAWARE    6-JUNIATA    7-KISKIMINETAS    8-LAKE  ERIE    1 
11-OHIO    12-POTOMAC    13-LAKE  ONTARIO    14-SCHUYLKI1,L    15-SUSQUEHANNA    16-WEST  BRANCH    17-YOUGHIOGHENY 


LAKE  ERIE    9-LEHICH    10-MONONGAHELA 


REFERENCE    NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  Pennsylvania  may  be  obtained  by  writing  to  the  Enlvtron mental  Science  Services  AdmlnlBtratlon  State  CUmatologlst,    Weather  Bureau  Airport 
Station.  Harrlaburg  State  Airport,  New  Cumberland,   Pennsylvania  17070,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION 
DATA  PENNSYLVANIA". 
DIMENSIONAL  UNITS.       Unless  otherwise  indicated,  dunensional  units  used  m  this  bulletin  arer       Temperature  m   'F.   preop.tation  and  evaporation  in  mches.  and  wind  movement  in  miles. 

lard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.     Max  and  Min  in 
ernes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  obaervalion. 


;  period  1931-1960.      "DEP"  in  Tabic  4  refers 


1  from  long -ten 


a  based  on  periods  varying  from  10  to  29 


DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  September  19S6. 

STATION  NAMES:       Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  Indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  Issues  of  Climatological  DaU. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 


*  Amount  Included  In  following  measurement. 

//  Cage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated, 

M  One  or  more  days  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  dally  record, 

B  Amounts  from  recording  gage.      (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  PrecipiUtlon  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  toUl  for  previous  month.       V  In  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


I 


!S8ed  for  special  purposes  and  publisi 


ground;     however,  the  reference  Indicates  that  the  thermometers  a 
Hourly  Precipitation  Data.      Length  of  record  for  recorder-only  stal 


'xposed  in  a  shelter 
I  may  be  found  in 


G  Soil  temperatures  published. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  In  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 


Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  In  the  publication  "Substation  History"  for  this  Slate.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  for  $5  cents.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
-  5  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price   15  cents. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.  50  per  year,  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  S 
the  Superintendent  of  Documents.  Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Supe; 
D.  C.     20402. 


NEW  NAME 

BECHTELSVILLE  2  NE 
COUDERSPORT  5  NW 
EQUINUNK  2  WNW 
PALM  3  SE 
PEN  ARGYL 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 


CHANGES  IN  STATION  NAME 

FORMER  NAME 

BECHTELSVILLE 

COUDERSPORT  4  NW 

EQUINUNK  2 

PALM 

WIND  GAP  1  S 

SLIPPERY  ROCK 


DATE  -  1967 
AUGUST  15 


BAKERSTOWN  3  W^M 
BECHTELSVILLE  2  NE 

COUDERSPORT  5  NW 
EQUINUNK  2  WNW 
EQUINUNK  2  WNW 

GEIGERTOWN 

JERSEY  SHORE 

PALM  3  SE 

RE NOVO 

SLIPPERY  ROCK  1  SSW 

WELLSBORO  3  S 


RELOCATION  AND 

EQUIPMENT 

MOVED  -i 

75  FEET  N 

EQUIPMENT 

MOVED 

.8  MILES  NE 

EQUIPMENT 

MOVED 

8  MILE  NW 

EQUIPMENT 

MOVED  2 

.2  MILES  WNW 

EQUIPMENT 

MOVED 

1  MILE  NW 

EQUIPMENT 

MOVED 

3  MILE  5 

EQUIPMENT 

MOVED 

1  MILE  S 

EQU 1 PMENT 

MOVED  . 

.2  MILES  SSE 

EQUIPMENT 

MOVED 

3  MILE  SE 

EQUIPMENT 

MOVED 

7  MILES  SW 

EQUIPMENT 

MOVED 

7  MILE  SSE 

CHANGES  OF  EQUIPMENT 


AUGUST  30. 
AUGUST  15 
MAY  23 
APRIL  1 
AUGUST  16 

AUGUST  17 
JUNE  6 
AUGUST  10 
JANUARY  25 
APRIL  14 

NOVEMBER  II 
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